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WINKELMANN 

46,    nio    Stévin,  BRUXELLES 


Specialità  6ella  Casa 

Cemento  Vulcanico  Refrailario  WINKELMANN 

il  solo  resistente  alla  Icmperatura  di  2.000  gradi  Keaumur 


Vfnticinque  anni  irtsperieiiza  ed  il  considcrcvtdc  nu- 
mero (ti  ufficine  a  xaz  di  «►jf"'  paese  che  ci^niinuann  sempre  a 
E3lcrs-ì  ili  (|ucstn  cementn,   dìmflxttaito  suffiriniiemffitr  la  sua 
iMfOHtfKlobiU:  infitriorità  sopra    tutti  i  prodotti  similari. 

Il  Cemento  Vulcanico  Refrattario  UltlKCLMAnn 

conviene  ed  è  rnlano  .s[>ccJal mente  i>cr  oilurarc  «m  molta 
rapidità  e  .snlidiià  i  fori  che  possono  prodursi  nelle  slorle  a 
Saz  allorché  sono  in  funzione  i-  rifir:i!d;itc  ijiiintii  ad  atti^^si- 
mn  temperatura,  ovviantln  cosi  all'  inconveniente  della  spe- 
^lilura  di'i  forni  per  elTettuare  le  dovute  riparazioni.  In 
^ru/in  poi  olla  plasticità  e  granfie  resistenza  de!  mio  Cemento 
speciale,  naturale,  le  riparazioni  escRiiiic  col  medesimo  hanno 
una  diiRita  di  circa  8  o  9  mesi,  e  perciò  non  è  neccijsario 
rinnovarle  frequentemente. 

Ecco  (]irmdi  i  vantai  della  straordinaria  proprietà 
|>i  quesito  mio 

Cenienfo  Vulcanico  Refrattario  V)IOK£lMAIIN  : 

■  T,*  Non  occorre  ripetere  frequen temente  le  riparazioni, 
queste  essendo  durahilissime,  se  perfettamente  cscffuitc 
secondo  le  mie  isirtixionì  : 

2."  Il  gravissimo  inconveniente  che  può  derivare  dal 
tenere  storie  in  anione  e  quindi  riscnl<latc  a  bianco  csposic 
per  un  sjKtxio  dì  tempo  assai  lungo  all'  aria  fredda  o  ad 
una  lirusca  varia/ione  di  lemperaliira,  0'>n  pericolo  che 
ntiovi  fori  si  verilìcliino,  e  pienamente  evitato. 

Ne  risulta  quindi  di  cnnseptitnza  che  tutù  gli  nriicolì 
BÌrailari  che  non  resistono  almeno  una  campagna,  sono, 
nnche  a  jtre//i    inferiori,   mollo  più  enrì  del 

Ceotnto  Vulcanico  Refrattario  UinKELMAnn 


GIUSEPPE  GROSSO  Agente  geaerale  per  l'Italia 
Via  Baretti,  2  —  TORINO 


^refbiera  dì  domandare  Cataloghi  ed  islrozìoni  inviati  gratis  e  franco 

a  Pr.  VlinKELMAnn,  46,  rue  Stévio-Oruxelles 

oppure  a  GIUSEPPE  GROSSO 
^^^^^  Via  Baratti,  2  Torino  - 
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—  Avola                .         .  "5' 

—  Kalme       ....  "50 

—  Barletta    .         .                 .  »    50    "      85 

—  Bari  N.  50-55-58  P.  85-330-436 

—  Benevento       .         .         .  N.  51  P.   143 

—  Bergamo         N.  54-56-60  P.  288-381-500 

—  Bologna  .                 .         .  N.  51  P.  143 

—  Borgetto  .  •    52    •    iq6 

—  Brescia     .         .         .         .  "    57    "    4'5 

—  Budoia     .        .        .        .  «    56   "    381 

—  Budrio                             .  •    52    ■»    196 
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Acquedotti.  Buggerru 

.        ■        N.  57  P.  415 

Acquedotti.  Naso  . 

N.  50  P.    89 

—  Bussana  . 

»    52    1    196 

—  Nepi 

.      ■    »    49    "      31 

—  Cagliari  . 

.   N.  56-57  P.  381-410 
■        •        N.  57  P.  415 

—  Nicosia    . 

»    51    »    140 

—  Caltanisetta 

—  Nizza 

"    54    »    289 

—  Camerata  Nuova 

"    53    "    241 

—  Novi  Ligure   . 

»»    49    »      31 

—  Camogli   . 

w    50    ti     86 

—  Pagani     . 

"    53    "    343 

—  Cannerò  . 

»    54    "   283 

—  Padova     . 

"    56   "    363 

—  Caposelle 

"    53   "    241 

—  Palermo  . 

"    58    "    437 

—  Caserta    . 

"51    »    144 

—  Parigi 

"    53    "    243 

—  Castellamare    . 

H      50      n        86 

—  Parma 

"    56    "    383 

—  Castel  Gandolfo 

"    50    w     86 

—  Pesaro      . 

•    51    "    147 
N.  50-51  P.    89-147 

.       >I.  ^4  P.  289 

N.  55-50  P.     333  90 

.       ^,  57  P.  416 

—  Castel  di  Tusa 

■   N.  52-57  P.  196-415 
.         .         k  58  P.  437 

—  Pieve  di  Cento 

—  Cercola    . 

—  Pinerolo  . 

—  Chioggia           N.  49-52-54  P.  25-196-2B8 

—  Pisa 

—  Cittaducale 

N.  49  P.     30 

—  Pistoia     . 

—  Civitavecchia  N.  49-50-51-52-56  P.  31-92 

--  Pofi 

»    55    "    333 

148- 144-196-381 
N.  56  P.  381 

—  Poggio  Fidoni 

-    54    »    289 

—  Coassolo  Torinese 

—  Porticello 

"    53    "    333 

N.  49*53  P-    32-243 
N.  57  P.  416 

N.  51-58  P.  147-437 
N.  49  P.     32 

—  Colli  (Monte  S.  Giov 

Campano  »    ^    »    197 
N.  5o-=i2  P.  87-197 

—  Portogruaro    . 

—  Conegiiano 

—  Pulfero    . 

—  Castelbellino    . 

5J.  50  P.    86 

—  Rapallo    . 

—  Cotrone  . 

■     N.  52-55  P.  197-331 

—  Ravanusa 

—  Cuneo 

.     N.  49-56  P.    31-382 

N.  50  P.    87 

•     N.  52-53  P.  197-241 

.       1S[.  54  P.  288 

M       60       W       500 

—  Reggio  Calabria 

"   55    "    333 

—  Cupramontana 

—  Rieti 

"    55    "      33 

N.  60-54  P-  500289 

N.  53  P.  243 

—  Drenerò  . 

—  Rimini 

—  Ferrara    . 

—  Ripatransone  . 

—  Ferriere  . 

—  Riposto    . 

"    49    "      32 

—  Feletto  Umberto 

"    58    "    437 

—  Roma 

N. 

50-51-59  P.  90-148-463 

—  Forlì 

"    55    "    331 

—  Salerno    . 

N.  51  P.  148 

—  Possano  (Cuneo) 

"    54    »    288 

—  Sale  Marasino 

"    56    »    383 

-     Galliera  . 

»    49    "      31 

—  Sanginesio 

"    55    "    333 
N.  51-60  P.  148-495 

—  Gargnano 

"    56    »    381 

-      N.  52-55  P.  197-331 

N.  53  P.  242 

—  Sanremo 

—  Genova   . 

—  S.  Agostino    . 

N.  50  P.    90 

—  Girgenti  . 

—  S.  Bartolomeo 

"    49    "      32 

—  Gragnano 

»   60    "    500 

—  S.  Cristina  di  Aspromonte     »    %o    »      91 

—  Gravina  . 

•     N.  53-55  P.  242-332 
N.  53  P.  242 

—  S.  Dona  di  Piave  N 

•  49  54-58  P.  32-289-438 

—  Gubbio    . 

—  S.  Filippo    del 

Me 

a 

—  Iesi  . 

-     N.  50-53  P.    87-242 
.        .       ^.  51  P.  145 

N. 

53-54-55  P-  244-290-334 

—  Tntrodacqua     . 

—  S.  Polo  di  Cavalier 

i       .        N.  53  P.  244 

—  Ivrea 

.     N.  49-52  P.    31-199 

—  S.  Zeno  degli  Ezze 

lini  .          "    50    "      91 

—  Lari 

'N.  51  P.  146 

—  Segni 

N. 

56-57-60  P.  384-416-500 

—  Lecce       .         .     N 

50-51  55  P-  87-146-332 

—  Serravalle 

N.  53  P.  244 

— -  Lentini     . 

N.  54  P.  288 

—  Siculiana 

w      50      »        91 

—  Leonforte 

«   54   «   289 

—  Siena 

"  56  -  383 

=  Livorno  N.  52-53-55-57  P-  199-242-332-416 

—  Siracusa  . 

»      60      w      500 

—  Lucca 

"  55  56  P-  332-382 

—  Sommatine 

«    57    ..    416 

-    Marestica 

N.  56  P.  382 

—  Spoleto    . 

"    55    "    334 
N.  49-57  P-     32-416 

-    Meldola    . 

"    53    "    243 

-^  Terassini 

—  Melili 

»    53    "    243 

—  Thiene     . 

"    5360    "    244.500 

—  Mesanzana 

"    57    "    415 

—  Torino     . 

"    495^    "      32148 
.         N.56P.  384 

N.  49-60  P.    32-500 

—    Messina     N.  50-55- 

56-60  P.  88-333-382-500 

—  Trapani  . 

—  Mestre     . 

.     N.  50-52  P.    88  199 
.        .       'N.  59  P.  463 

—  Udine 

—  Milazzo    . 

—  Val  Polcevera 

N.  5^.  P.  290 

N.  49-54  P-    32-273 
N.  50  P.    91 

—  Modica     . 

"   60   1   500 

—  Venezia  . 

—  Moggio  Reatino 

"    49    "      31 

—  Venosa     . 

—  Molfetta  . 

»    51    "    147 
.     N.  50-60  r.    89.1^00 

—  Ventimiglia 

»    50   «     91 

—  Montebelluna  . 

—  Verona    . 

N.  53-56  P.  244-368 
N.  50  P.    91 

—  Montaione 

.        .        N.  57  P.  416 

—  Vidiciatico 

—  Montecatini 

»   57   »   416 

Acqui.  Referendum 

pe 

r  la  mu- 

—  Montefalco 

•'   54   »   282 

nicipalizzazione 
Adria.  Per  V  illumii 

del 

gaz.         »    59    »    456 

—  Monsano  . 

«    50    >f     88 

lazi 

one  pub- 

—  Motta  d*  Affermo 

»    50    »      Qg 

blica  elettrica  . 

»    58    »    434 

=  Murano    . 

"    55   «    32.7 

—  Il  telefono  Adria-Basso  Po- 

— Murta 

"    53    "    243 

lesine 

"    55    "    335 

—  Napoli     .  N.  5051 

-56-57-58  P-  89  147-383- 

Adro.  Inaugurazione    della    luce 

416-437 

elettrica  .. 

."    58    "^  434 
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Acrouatica.  La  questione  del 
c^/  illuminante  e  doli' idro- 
conti  |nirn  nello  sviluppo  at- 
Mair  dell'aeronautica  » 

AnslUao.  Acquedotto  » 

JUauio.  Acqua  potabile  " 

—  A  proposito  dell'acqua  po- 
tahiif        ....  » 

—  KniTpia  elettrica  » 

—  rr.'i;«ttu  di  acquedotti)  .  >» 
JUba.  Il  riscatto   e  la  municlpa- 

//a/ione  del  gaz  .  » 

~  I..1  municipalizzazione  del 
il.i/.  -  Provvedimenti  per  l'c- 
"<■'  nzione  ...  » 

Alkaio  Laziale.  L'acqua  delle  fae- 

■  atr  di  Nemi  .  • 

-  Lure  elettrica        N.  49-50-51  P 
iVr  l'acqua  di  Secciano         N. 

Albisola.  Acqua  potabile  e  luce 
t -eitrira   ....•» 

JUcssaadrìa.  Ascensione  aereo- 
^tatu-a       .        .        .    N.  54-55 

—  C    'Hiunica/ittni  telefonicne 

■  •:!  Ki>ma         ..." 

—  L.i    municipalizzazione    delle 

;   azze       .         .         .         .  ■ 

—  y  -.  grande  profjjetto  idro- 
rlfitricu  ....  » 

-  I''-r  le  >cariclie  elettriche  » 
UiHÌfiasa.  .\c(|ua  potabile  .  » 
Aaerica.  Le    regie    municipaliz- 

.'.ìir  in  America      .         .  » 

AaMOHÌaca.  La  produzione  del- 
'.iirniMniaca  nella  Gran  Brct- 
•-.liina        ....  » 

&Mj(ai.  Gh  inconvenienti  perla 
:•  e  ilettrica  ...» 

Aulisì  centesimale.  Su  una  causa 
ir'-qufiite  di  errori  nell'ana- 
!.^i  lontesimale  dei  carboni 
•  »s>ili       ....  » 

AacoM.  L' acquedotto  alle  fra- 
z."ni         .         .         .         .         " 

—  L'.iCtiuedolto  per  le  frazioni  » 

—  Pr  r  l'acqua  alle  frazioni  » 
^   Lumi  che  scoppiano         .         » 

-  Munuipalizzazione  dell'  ac- 
q.ic  i<'tt»».  -  Il  riscatto  del- 
l' J-'qilfdottO     ...» 

—  Pt-r  il  riscatto  dell' acque- 
■:'»tti>        ....         » 

—  L.augurazione  della  linea  te- 

■;■  ■'•luca  Ancona-Bologna         » 

—  Nuove  cumunicazioni  telefo- 
'..■  ile         ....  » 

—  L  -^crviziii  del  gaz  e  dell'e- 
l't:ricita  ....         * 

Aarfria.  Per  1*  acquedotto  * 

Aa^kicrì.  illuniinaziitne  elettrica  » 
Arezzo.  Scioprro  di  elettricisti  * 
Aiwa   di   Taggia.  I    lavori    del- 

'.    .iCqUi'diitto     .  .  .  • 

ArroM.  Telefono  Arrone  Terni  » 
Ar^aaU.  Pv>nte,  sede  municipale 
e  luce      ....         » 
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196 

72 

277 

50  • 
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85 

417 
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Arsiero.  Il  dazio  municipale        N. 
Asolo.  L'acquedotto  a  Prada/zi  » 
Asti.  Municipalizzazione  del  ser- 
vizio telefonico         .         .  n 

—  Porza  idraulica  di  2000  ca- 
valli ....«• 

—  Impianto  di  un' olVicina  elet- 
trica ....•» 

Avesa.  Luce  elettrica   .  •• 

Aviano.  Luce  elettrica  • 

Avignano.  l'n  vagone  di  carbone 

rapito        .         .         .         .  ■• 

Avola.  La  questione    dell'acqua 

potabile   .         .         .         .         »• 

B 

Balme.  Acquedotto  e  strada        N. 

Barcellona  (Messi na j.  Appalto  del- 
la luce  elettrica       .         .         n 

Bari.  Municipalizzazione  del  ser- 
vizio dei  trasporti   funebri      » 

—  La  municipalizzazi(me  del 
servizio  delle  pomiie  fun<'bri  " 

—  L'  acquedotto  Pugliese  -  I  tre 
progetti  esecutivi    .  » 

—  Il  telefono  Bari-Taranto  -  L'i- 
naugurazione della   linea         " 

—  Una  visita  all'opifìcio  della 
Società  elettrica  Barese  "• 

—  L'  acquedotto  Pugliese  -  I  la- 
vori iniziali      ..." 

—  Per  r  ac<|uedotto  Pugliese      ■» 

—  Per  l'illuminazione  della  città  <» 
Bariletto.  Condi^nsatorc  razionale]  » 
Barletta.  La  questioni' dell'acqua  " 

—  Per  una  causa  vinta       .  » 
Bassano.  Il  gaz  a  Bassano  .         » 
Becchi  (I)  rovesciati  » 
Belluno.  Per  t'impianto  idroelet- 
trico di  20.000  cavalli  suIBoite  » 

—  L' inaugurazione  del  telefono  » 

—  Gli  impianti  idro-elettrici  sul- 
r  Ardo     ....         I» 

—  Nuovi  lavori  per  l'illumina- 
zione elettrica         .         .  «» 

—  Un  impianto  idroelettrico  per 
le  miniere       .         .         .  •» 

—  Concessione  alla  Ditta  De 
Lago  Giuseppe  e  Ferro  Gia- 
como       ....«• 

—  II  trionfo  del  Comune  con- 
tro la  Società  elettrica  . 

Benevento.  Per  l'acquedotto         « 
Bergamo.  Paese  in  preda  a  sca- 
riche elettriche  -  Una  vitti- 
ma e  parecchi  contusi    .         • 

—  Per  r  acoua  potabile       .  •» 

—  Municipalizzazione  del    tram 

e  della  funicolare    .         .         » 

—  Vittoria  del  Comune  di  Ber- 

famo  nella  questione  del  tram  » 
"ifo  e  acqua  potabile     .         » 

—  Operaio  fulminato  dalla  cor- 
rente elettrica  .        .        .         • 
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Bergamo.  La  transazione  tran- 
viaria      .        .        .        .        N. 

—  Deficenza  del  gaz  .        .         » 

—  L'  acqua  potabile    .         .         » 
Berlino.  L'industria  del  gaz  a  Ber- 
lino   » 

—  Berlino  al  buio        .         .         » 

—  Distribuzione  del  gaz  a  alta 
pressione  a  Berlino         .         » 

—  La  telefonia,  senza  fili    .         « 
Bezieres.  I  pericoli  dei  fili   tele- 
fonici      ....         » 

Bibliografia.  Giuseppe  Antonelli  - 
Igiene  della  mente  e  dello 
studio      ....         » 

—  G.  Cazazza  -  I  più  grandi 
errori  scientifici  del  secolo     » 

—  Conferenze  amichevoli  dei 
Gazisti  d' Italia  -  Processo 
verbale  della  35^  Conferenza 
-  Congresso  tntern azionale 
Milano  1906    ...» 

—  Prof.  Francesco  Paolo  Con- 
tuzzi  -  Diritto  costituzionale  » 

—  Darymon  -  Les  progrès  de 
l'Eclairage  à  gaz  -  Les  nou- 
veaux  becs  intensifs  à  incan- 
descence  -  Bonicelli  ing.  En- 
rico -  Commemorazione  del- 
l' ing.  Berla     ...» 

—  H  Diario  1907  »  Guida  tecnico 
legale  industriale    .         .         » 

—  Paul  Lévy  -  L'  éclairage  à 
l'incandescence  par  les  gaz 
ses  applications  à  l' éclairage 
des  villes,  des  chemins  de  fer 
et  des  Còtes  .         .         » 

—  Richard  Lorenzo   -  Trattato 

Eratico  di  elettro-chimica         » 
'ott.    G.    Pietro    Magrini  - 
Elettromotori  campioni  e  me- 
todi   di    misura    delle    forze 
elettromotrici  ...» 

—  G.  Marchi  -  Manuale  pratico 
per  l'operaio  elettrotecnico    » 

—  Claudio  Marzocchi  -  Calen- 
dario tecnico  romano      .         » 

—  Dott.  Hans  Meyer  -  Guida 
quantitativa  dei  complessi  ato- 
mici esistenti  nelle  molecole 
dei  corpi  organici  .         .         » 

—  Ministero  di  Agricoltura  In- 
dustria e  Commercio  -  Rivi- 
sta del  servizio  Minerario  nel 
1905         ....         » 

—  Marchese  Ippolito  Nicohni  - 
Annuario  statistico  delle  città 
italiane     ....         » 

—  Ingegner  Gino  Scanferla  - 
Stampaggio  a  caldo  e  BoUo- 
neria         ....         » 

—  Vacchelli  -  Costruzione  in 
calcestruzzo  e  cemento  ar- 
mato ....  V 

—  Vocabolario  tecnico  illustrato 
in  sei  lingue  ...» 
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Biella.  Il  regolamento  per  la  mu- 
nicipalizzazione delle  affis- 
sioni respinto  dall'  autorità 
tutoria      .         .         .         .         N. 

—  Fulminato  dalla  corrente  elet- 
trica        .         .         ,         .         ff 

Biografie.  Argenti  Achille,  Ascoli 
Piceno      ....         » 

—  Berla  cav.  rag.  Giacomo,  To- 
rino ....         w 

—  Bonn  Giovanni,  Verona  » 

—  Bosco  Adamo,  Gallarate         » 

—  Calzavara  cap.  Vittorio,  Ve- 
nezia       ....         » 

—  Camuzzi  ing.  Carlo,  Milano      » 

—  Cane  Emilio,  Asti  .         .         » 

—  Cesari  ing.  Carlo,  Genova     » 

—  Criscuolo  Francesco,  Aversa  » 

—  Chavannes  in^.  Luigi,  NapoH  » 

—  Geyer  ing.  Guglielmo,  Man- 
tova ....         » 

—  Kros  ing.  Enrico  Carlo,  Mi- 
lano .         .         .         ,         » 

—  Laeng  Federico,  Brescia         » 

—  Lacombe  ing.  Francesco,  Mi- 
lano ....         » 

—  Lebreton  cav.  Leone,  Ve- 
nezia       ....         » 

—  Lebreton  cav.  Emilio,  Ve- 
nezia       ....         » 

—  Leban  ing.  Giuseppe,  Pola     » 

—  Margary  ing.  Carlo,  Livorno  n 

—  Morthon  Filippo,  Genova        » 

—  Pesce  ing.  Giuseppe,  Ales- 
sandria    .         .         .         .         w 

—  Pernice  G.  M.,  Palermo  » 

—  Picchio  ing.  Annibale,  Biella  » 

—  Pouchain  comm.  ing.  Carlo, 
Roma       .         .         .         .         ff 

—  Phillips  ing.  Arturo,  Prato     » 

—  Rebunel  ing.  Francesco,  Bo- 
logna       ....         » 

—  Renard  Ernesto,  Venezia        » 

—  Ruggeri  cav.  Francesco,  Mes- 
sina ....         1» 

—  Sospisio  cavalier  uff.  Enrico, 
Trieste     ....         » 

—  Spreafico  comm.  ing.  Leonida 
Torino     ....         » 

—  Tixi  Erminio,  Modena    .         » 

—  Vianello  ing.  Eugenio,  Pa- 
dova        ....         » 

—  Zuccoli  cav.  Ercole,  Cre- 
mona       ....         » 

—  Zaramella  Achille,  Piove  di 
Sacco       ....         » 

Bisaquino.  Consiglio  Comunale  - 
Lagnanze  suU'  illuminazione 
elettrica  ....  » 

Bisceglie.  Luce  elettrica       .         » 
Bitonto.  Per  una    tramvia    elet- 
trica        ....         » 

—  Impianti  elettrici     .        .         » 

—  Furto  di  luce  elettrica         .     » 
Bologna.  Inaugurazione  del  tele- 
fono Bologna-Forlì- Ancona   » 
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Bilafln.  Bolognesi  in  Inf>;hilterra  N. 
-  AcQtu   pocabilc    in  rapporto 
coli  igiene  della  città     .         > 

—  A  prop4«ito  del  prezzo  del 
g«z  -  Fulminato  dalla  cor- 
rente elettrica  » 

—  La  di«cu»icine  al  Consiglio 
Comunale  del  regolamento 
detr  ofbctfu  del  gtu  » 

—  L' illunùnuiofie  a  gu   nella 

KUMMIC   .  .  .  .  ■ 

—  A  proposilo  delle  frodi  nei 
co<iCatort  del  gaz  « 

—  A  propcMtto  delle  sottrazioni 
tiel  EAZ    .         .         .         .  > 

—  n  cuore  del  gaz  H'  acqua       •• 

—  Le  sottrazioni  e  la  qualitn  del 

—  u  prezzo  del  gaz  -  Una  pre- 
ccoenic  proposta  di  diminu- 
ZMoe       ....        « 

—  La  disctissjonc  al  Consiglio 
Comunale  del  Regolamento 
dcD*  officina  a  gaz  •> 

—  U  boicotagffto  per  i  lavori 
comunali  -1  gazisti  e  mura- 
tori in  agitazione  .  • 

ShmmIi.  Illuminazione  elettrica  ■ 
WagétmBL  Esplosioni   in  ufficina 
elettrica  ....         » 

—  Disastrosa  esplosione  di  gaz  * 
BvAfUert.  L'energia    elettrica 

in  nitta  l.i  Liguria  occidentale  * 
B«Xetto.  .'\t-qu;i  .  .  .  > 
Borgo  S.  Lorcaio.  Luce  elettrica  » 
lasloc  Adozione  dello  Sliding- 

Scale  a  Boston  • 

■mela.    La    mumcipalizzazione 

de»  Tram        .        .        .         • 

—  La  Società  idro-elettrica  del 
flebifio  a&sorbita  dalla  Società 
E.  B 

—  Il  telefono  con  Sal&omag- 
porc       .        .        .        .         - 

—  Invcnuno  ddlc  forze  idrau* 
liche        ....         « 

—  -  Trattative  della  Società  Elet- 

ir        '■     -ciana  colla  Brescia- 
W 

—  L*n  nuovo  filo  telefonico         • 

—  Domanda  di  concessione  per 
dcnvaziunc  d' acqua  « 

—  Progetto  di  una  rete  telefo- 
cuca  sulla  riviera  del  Garda  ■ 

"—  Operaio  gravemente  ustio- 
nato dall' elettricità  » 

—  Un'officina  elettrica  sfimnicr- 
>a  dalle  acque  ■ 

trrrctf    riguardanti    l' industria 

del  gaz     N.  50-SI-54-59  P-  95'' 

—  U  Brevetto  Lewes  concer- 
nente la  autocarburazione  an- 
«dlato  in  Gcrm.-inia  ■ 

m^imU  iPinemlul.  Impianto 
d  no     ...         » 

lono  Lccce-fìhndisi  » 
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Brindisi.  Nuova  linea  telefonica  N. 

Brisegfaella.  La  luce  elettrica        • 

Brosao.  L' inaugurazione  della 
luce  elettrica  e  le  onoranze 
al  comm.  Sclopis    .        .         » 

Budapest.  Lo  sciopero  dei  gazi^^ti  • 

—  bno  scoppio  di  gaz  in  un 
ufficio      .         .         .         .  ■ 

—  Produzione  di  gaz  e  numero 
delle  fiamme  nell'anno  d'e- 
serci/io  1905-06  nelle  officine 
di  Buda|K■^l-Neupcst      .  • 

Budoia.  L'Acquedotto  > 

Buggera.  I  lavori    di  un  acque- 
dotto        .         .         .         .  s 
Budrto.  L'  ar(]ucdotto  a  Budrio  • 
Bussana.  Mutuo    per    acqua  po- 
tabile       ....         « 
Battrìo.  A  proposito  d'illumina- 
zione      ....        » 

—  Una  nuova  linea  telefonica    • 


Cagliari.  Concorso  N.  50  P.    96 

—  Iji  questione  dell'  illumina- 
zione      .... 

—  Lavori  dell'acquedotto  , 

—  niumma/ioac  e  acquedotto 
Caltagironc.  L'impianto  della  luce 

clcttrua  a  Caltagironc   . 

—  L'impianto  della  Un'c  elettrica 
Caltaititetta.  Manca    l' acqua  po- 
tabile      .... 

—  Nuove  linee  telefoniche 
Camerata  Nuova.  L'acqua   pota- 
bile .... 

Ounogli.  Lagnanze  per  la  scarsa 
quantit.1  di  acqua   . 

Camposamnlero.  Luce  clettnca 

Canalizzazione.  Scelta  di  una  for- 
imiUi  per  Ir  tubazioni  di  gaz 

Cannerò  (Novara).  Per  l'acqua  po- 
tabile      .... 

Canneto  Pavese.  Inaugurazione 
della  prima  Cantina  raunici- 
p:ilf  Italiana    . 

Caposelle.  I  lavori  per  l'acque- 
dotto Pugliese 

Carrara.  Fulminato  da  un  filo 
elettrico  .... 

Carrara  San  Giorgio,  t^i  scoppio 
di  un  ga^<  •metro  durante  una 
festa         .... 

Carboni.  Acquisto  di  carboni  in- 
clesi        .... 

—  Nuovi  giacimenti  di  carboni 
in  Dalmazia 

—  L.a  produzione  mondiale  del 
carbon  f^^ssile 

—  Su  una  causa  frequente  di 
errori  nell'analisi  centesimale 
dei  carboni  fossili  . 

—  Concorrenza  dei  carboni  fos- 
sili americani 
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Carborund.  II  Carborund  N.  55 

Canni.  Per  l'impianto  della  luce 

elettrica  ....         » 
Casale  Monferrato.   Aumento   il- 
luminazione pubblica  a  gaz    » 

—  Nuova  convenzione  colla  So- 
cietà del  gaz  ...» 

Cassano  d*  Adda.  Impianto  di  una 

ofiìcina  a  gaz  .         .         « 

Caserta.  Le  acque  del  Lete  •» 

Castel lamare.  Acqua  potabile        » 
Castelfranco.  Il  telefono        .         » 

—  Municipalizzazione  dello  sta- 
zio piazza         ...» 

—  La    municipalizzazione    dello, 
stazio  piazza  approvato  " 

—  La  Società  elettrica         .         » 
Castel  di  Tura.  Viva  agitazione  a 

Castel   di  Tura    per  1*  acqua 
)otabile    ....         » 
^ivo    fermento    per  la  que- 
stione dell'acqua  potabile        » 
Castel  Gandolfo.  Acqua  potabile  » 
Castelvetro  Piacentino.   Illumina- 
zione del  ponte  sul  Po  .         » 
Castrogio vanni.  Il  problema  della 
illuminazione  e  della  trazione 
a  Castrogiovanni    .         .  » 

Castrovillari.  Luce  elettrica  .         » 
Catania.   Società    anonima    delle 
acque  del  Casalotto        .         » 

—  Il  sequestro  delle  entrate  nel 
comune  di  Catania  .  » 

—  Il  panificio  di  Catania  in  li- 
quidazione      ...» 

—  Per  il  pane  a  Catania  -  Cosa 
diverrà  il  forno  municipale    » 

—  Il  Comune  di  Catania  e  le 
sue  condizioni  finanziarie        » 

Catanzaro.  Telefono  .         » 

Catrame.  Uso  dei  colori  di  ca- 
trame contro  r  umidità  dei 
muri         ....  » 

—  II  giubileo  dell'industria  del 
catrame  negli  Stati  Uniti        » 

—  Di  un  nuovo  grande  stabili- 
mento per  la  lavorazione  dei 
sottoprodotti  del  gaz  in  Italia  » 

—  Il  Benzene       ...» 

—  Il  catrame  e  la  sua  lavora- 
zione       ....  » 

—  Nuovo  impiego  del  catrame  » 

—  Visita  all'  officina  del  catra- 
me della  Compagnia  Parigina 
del  gaz    ....         » 

Cavazuccherìna.  L'impianto  idro- 
voro        ....         » 
Cecina.  La  luce  Kitson        .         » 
Ceglie  del  Campo.  Inaugurazione 

della  luce  elettrica  .  » 

Cerignola.  Un  referendum  .  » 
Cercola.  L'  acqua  del  Scrino  » 
Cessione  di  Privativa  " 

Cherbourg.  Il  telefono  tra  il  mare 

e  la  terra         ...» 
Chiarì.  La  questione  del  dazio    » 
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Chiarì.  Officine  a  gaz  e  industrie 

affini        .         .         .         .         N.  57  P.  418 

Chiavari.  L'illuminazione  pubbli- 
ca colle  retine  Auer 

—  Illuminazione  pubblica    . 
Chicago.  Un    progetto   di   regia 

municipale 
Chieri  (Torino).  Consiglio  Comu- 
nale sulla  offi(;ina  a  gaz 

—  Aumento  di  fanali  pubblici 
a  gaz       .... 

Chieti.  I  creditori  del  Comune 
Chioggia.  L'  acquedotto  in  Con- 
siglio Comunale 

—  Il  consuntivo  dell'acquedotto 
in  Consiglio  Comunale      » 

—  Per  l'ampliamento  dell'ac- 
quedotto .... 

—  La  luce  elettrica     . 
Chivasso   (Tonno).   Per  il  servi- 
zio di  illuminazione  elettrica  »    56 

Cittaducale.  L'  acque  del  Poggio  »    49 
Cìvidale.  Telefono  allungato 
Civitanova.  L'inaugurazione  del 

telefono  Civitanova-Macerata  »    59    »    464 

—  Luce  elettrica  .  .  »  ' 
Civitavecchia.  —  L'acqua   d'  O- 

riolo         ....  » 

—  Il  servizio  della  pubblica  il- 
luminazione al  Consiglio  Co- 
munale    ....         » 

—  La  condottura  dell'  acqua  al 
Consiglio  Comunale        .         » 

—  Sentenza  arbitrale  .         .         » 

—  Per  !'  acqua  d*  Oriolo  -  In- 
tervista coir  ing.  Zannini        » 

—  Commissione  di  visita  per  i 
lavori  dell'  acquedotto    .         » 

—  Commissione  governativa  per 
i  lavori  dell'  acquedotto  d  O- 
riolo         ....         » 

Coassolo  Torinese.  Condottura  di 
acqua  potabile         .         .         n    ^ 

Codroipo.  Illuminazione  pubblica  n    56 

Cogne.  Scoppio  di  acetilene         »    57 

Cogoletto.  Un  nuovo  stabilimento 

meccanico         .         .         .         »    52 

Coke.  Innovazioni   nell'  industria 

del  coke  N.  55-56  P.  313-349 

—  L'  utilizzazione    dei    derivati 

del  coke  agli  Stati  Uniti        P.  60  N.  489 

—  La  vendita  del  coke  in  Ger- 
mania      .         .         .         .         "52 

—  Il  riscaldamento  col  coke  »  52 
Colle  Val  d'  Elsa.  Luce  elettrica  »  52 
Colli  (Monte   S.  Giov.  Campano). 

Una  popolazione  senza  acqua 

potabile   .         .         .         .  »    52 

Colico.    Per    l' energia    elettrica 

neir  Alta  Valtellina         .         »    57 
Combustibili  fossili.  Combustibili 

fossili  delle  miniere  italiane  "  53  »  223 
Comitini.  Pubblica  illuminazione  "51  »  140 
Como.  La  telefonia  Comense        "*    57    "    418 

—  La  municipalizzazione  dei  ser- 
vizi pubblici    .        .       ..         *   53   "   232 
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^  Le  comunirazjoni 
telcfoaiciK  notturne  in  Sviz- 
acni         .        .        .       .        N. 

CamteaémL  (VJcenxa)  -  Conces- 
sione alla  Ditta  Peloso  e 
ZaiqM      .        .        .        .         • 

—  VkTCfua  -  DenvajEÌone  d'ac- 
ai»  ad  U50  industriale  alla 
aitu  Zanuso   ...         * 

C««oano.  Avviso  di  concorso  del 
municipio  di  Vicenza  * 

—  Avviso  di  concorso   del  co- 
mune di  Pì!»a  <■ 

—  Dei  giornale  1*  •  Operaio  mec- 
canico •   .        .        .        .         • 

—  M  di  Padova       .         • 

—  C-  de  1906-1907  So- 
aete  rcrhniqucderinau.'»trie 
du  nx  cn  Francc  .  » 

—  Focfi 

CawgBaMi.  Per  l'acquedotto        ■ 

—  Lo  «coDpio  di  un  g.i2omccro 
di  acetilene  in  una  villa  *• 

—  Intorno  air  acquedotto    .  " 
f—^M  III     Associazione  germa- 

nira  degli  ingegneri  gasisti 
rd  idraulici.  Congresso  di 
Berna 

—  Società  delle  Conferenze  fra 
Gaztsci  d*  Italia.  35*  Con- 
rresso.  Milano  1906  » 

—  KcTioeonto  del  Congre<iso       " 
•  Presentì  alla  I'  seduta  > 

—  Nuovi  SOCI  ammessi  - 

—  Soci  dimj&sionari  ■ 

—  Soci  defunu  .  » 

—  Per  il  rqMiRo  festivo       .         » 

—  SoUa  nvcrificazione  perio- 
dica dei  misuratori  del  ga^    » 

—  Operai  premiati  nella  35*  Con- 
Icrciixa  ...         « 

—  Re-lajuone  sulle  memorie  pre- 
sentate al  Concordo        ,         • 

—  Memoria  letta  dal  cav.  Gia- 
como   rag.    Bena  .  > 

—  Memoria  del  cav.  Ercole  Zuc- 
coli  ....         « 

~  Relazione  della  Commissione 
sulla  proposta  Zucoolt    .  ■ 

—  L'indostna  del  gaz  alI'Espo- 
•ixiiMìe  di  Milano  nel  1906     ■ 

—  Sulle  macchine  Oe  Brouwer 
Bcmoria  letta  dal  signor  La- 


La  visita  dei  congressisti  al- 

l'oIBcina  di  S.  Celso  «51    •    1x4 

—  T<Mst    prononcé    par    mon- 

aieur  Cnzc  •    5'    ■    *'4 

—  Parte  L^flìciale.  Concorsi  pel 

1907  ...         .•    51    -    115 

—  La  oMinona  premiata 
N.  5152-53-54  P.  ti6-i7o-3ia-a6o 

Rettifica  N.  52  P.  153 

SocieCA  delle  Conferenze  fra 
Gaxisti  d' lulia  36"  Con- 
gresso. Bologna  1907  N.  5&60  P.  423-471 
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Coogress).  SocieLI  generale  au- 
stro ungarica  pel  gaz  in  Trie- 
ste. Congresso  generale  ordi  - 
nario,  novembre  jqo6    .        N.  53  P.  220 

^  Società  Svizzera  ira  Gazisu 
ed  acqueduttisti,  23"  Riunione 
annuale  a  Lugano,  settem- 
bre  1906  .        .        .        •   51    •    133 

—  Società  Tecnica  dell'  indu- 
stria del  Gaz   in  Francia         »    49    *        1 

Contclvc.  Il  telefono  Padova-Con- 

srlvr  "    58    •    336 

Cootalorì.  Suir  opportunità  di  un 
Istituto  Nazionale  per  la  pro- 
va dei  contatori  a  acqua         '    55    *    31 1 

—  Sviluppo  della  distribuzione 
del  gaz  COI  contatori  a  paga- 
mento .inlecipato  all'  olhcimi 
municipale  del  gaz  di  Ber- 
lino nel  1905  ...         "52 

Copparo.  niclt'fono  Bruni -Turchi  -    56 
Corleonr  Illumin.izione  «    58 

Castclbcllino.  K' .tctiiia  .         .         *    50 
Costituzioni  di   Società.   Lu^no. 
Società  Neri  Lizzo  e  C.        «56 

—  Milano.  Società  italiana  per 
l'utilizzazione  dei  combustibili  «    56 

—  Hellimo  Socu'U  .'tminimu  Bel- 
lunese per  l'industria  elettrica  •    57 

—  Brescia.  La  Società  idroelet- 
trica del  Scbino  assorbita  dal- 
la Società  E.  B.      .        ,         *    59 

—  Catania.  Società  anonima  del- 
le acque  del  Casalotto  .  »    59 

—  Firenze.  Società  Italiana  dei 
motori  a  gaz  Crossley  .         •    53 

—  Firenze.  S<)cietà  Ligniti  •    57 

—  Gallarate.  Società  del  gaz  di 
Galliiratr  .         .         .  "59 

—  Livorno.  &»cietà  Livornese 
di  trazione  elettrica  >    54 

—  Milano.  Unione  telefonica  lom- 
barda      ....         "5^ 

—  Milano.  Robinettene  riunite   >   ou 

—  Milano.  Ing,  Carlo  Camuzzi 
e  C •57 

—  Mirano  Veneto.  La  Società 
anonima  elettrica    .        .         «57 

—  Novara-  So*:icti  per  l' eser- 
cizio d' energia  elettrica  ing. 

Foà  Cobianoii  e  C.  '   54    "    ^5 

—  Salerno.  Società  per  il  ser- 
vizio tranviario    da   Salerno 

a  Valle  di  Pompei  .         •    54 

—  Schio.  Banca  Scledensc.         "50 

—  Tivoli.  Nuova  Società  ano- 
nima cooperativa  per  pro- 
duzione e  consumo  di  ener- 
gia elettrica  •    57    •    419 

—  Torino.  Assemblea  generale 
della  Società  dei  consumaton 

di  gaz 51 

—  1d.  Società  risolta  dott.  C. 
Seronno  e  C-  .         •50 

—  Id.  Società  misuratori  e  appli- 
cazioni gaz  ed  acqua  a  Tonno  ■    53 


-=84-^ 


Costituzioni  dì  Società.  Rodellono 
Ainardi  e  Faceti,  forniture 
complete  per  l'elettricità,  gaz 
e  igiene  .         .         .         .         N.  51  P.  151 

—  Id.  Società  italiana  pel  gaz     »    59    »    466 

—  Id.  Società  anonima  frigori- 
geni e  motori  motofrigori      »    51    »    151 

—  Udine.    Cemento    del    Friuli 

G.  D'Odorico  e  C*'         .        "    57    "    4^9 

—  V^enezia.  Società  di  Naviga- 
zione Milano-Venezia      .         "    54    "    275 

—  Id.  Società  Imprese  di  Pub- 
bliche e  Private  illuminazioni 

a  gaz  acetilene  e  affini  .  "    50    »      93 

Cottone.    L' acquedotto    di     Co- 

trone        .         .         .         .  »    52    »    197 

—  L'inaugurazione  dell'acque- 
dotto        .         .         .         .         "    55    "    331 

Cronaca  Giudiziaria.  Una  causa 
per  il  servizio  municipale 
delle  affissioni         .         .  »    60    »    502 

—  Dispositivo  della  sentenza  ar- 
bitrale tra  il  municipio  di 
Messina  e  la  Società  Conti- 
nental Union  Gas    Company 

Limited    .         .         .         .         "    59    "    469 

—  Una    causa    importante    per 

r  acetilene        .         .         .         "    55    "    340 
-^  La  Società  assuntrice  dei  ser- 
vizi pubblici  -  Possono  essere 
dichiarate  fallite      .         .         »    56    "    389 

—  Un  ragazzo  ucciso  dalla  cor- 
rente a  Grottaferrata     .  "    54    "    290 

—  Fontane  pubbliche  -  Acqua 
di  scarico  -  Se  possa  essere 
usucapita  dai  privati       .         "    53    '^    245 

—  Concessioni  municipali  -  Ri- 
scatto      .        .        .        .         "   53    »    245 

■ —  In  tema  di  forniture  d'energia  »    54    «    290 

—  Municipalizzazione  dei  pub- 
blici servizi  -  Servizi  da  as- 
sumere in  economia  -  Opere 

e  lavori  comunali  .        .         "53    "    246 

—  Montagnana  -  Lo  scoppio  di 

un  gazometro  .         .  "    59    »    47° 

—  Il    processo    per    lo    scoppio 

nello  Stabilimento  Auer  »    59    n    470 

—  Durante  una  interruzione  di 

luce  .         .         .         .         "    57    "    419 

—  Una  lite  fra  il  Comune  e  la 

Società  del  gaz  a  Verona      »    53    »    246 

—  Il  processo  di  Verona    .  »    57    »    419 

—  Una  sentenza  riformata  -  Gaz 

e  acido  solfidrico    .         .  »    60    »    502 

Cuneo.  La  questione  dell'  acqua 
potabile  in  Consiglio  Comu- 
nale .  .  .  .  w    49    ff       31 

—  Un'  adunanza    del    Comitato 

per  la  forza  elettrica      .  **    55    "    326 

—  Verso  la    municipalizzazione 

del  gaz    .         .         .         .  "    55    "    317 

—  La    municipalizzazione     del 

gaz         .         .         .      N.  55-60  P.  317  495 

—  La  municipalizzazione  del  gaz 
-  L' impianto  di  un  gazome- 
tro municipale  .        N.  52  P.  192 


Cuneo.  L'  acquedotto  del    Colle 

di  Tenda  .  N.  56  P.  382 

Cupramontana.  Acquedotto  .         »    50    »     87 


Disservizio  Ferroviario  .  N. 

Distillazione.  A  proposito  dei  me- 
todi di  distillazione         .         « 

Distribuzione.  La  distribuzione  del 
gaz  a  grande  distanza    ,         » 

Dolo.  Luce  elettrica     .        .         » 

Domodossola.  \J  impianto  del  gaz 
suir  Ossola      ...» 

Dronero.  La  grave  epidemia  a 
Dronero  ...» 

—  L'  epidemia  d' ileotifo  a  Dro- 
nero        ,         .         .         .         w 

Dublino.  Esposizione  di  Dublino 
nel  1907  ...» 

—  Lo  scoppio  di  un  gazometro  " 
Dueville.  Dazio  municipalizzato    » 
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241 
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Empoli.  Un  orribile  scoppio  dì 
gaz  acetilene  in  una  casa  co- 
lonica      .         .         .         .         N.  54  P.  279 

Erba.  Società  anonima  del  gaz 
ed  elettricità  di  Erba-Luino 
e  paesi  limitrofi      .         .  "    59    "    4^5 

Espulsione.  Espulsione  dell'  aria 
dagli  apparecchi  a  gaz,  tu- 
bazioni e  gazometri  senza  dan- 
neggiarli .         .         .         »    49    »      18 

Este.    Impressionante    contatto 

elettrico  .         .         .         .  "    54    »    279 

—  Luce  elettrica  infame      .         »    49    »      28 


Falconara.  La  luce  elettrica 
Farnese.  Impianto  elettrico  . 
Feletto  Umberto.  Acqua  potabile  » 
Ferrara.   Per    la    municipalizza- 
zione del  gaz 

—  Servizio  d'  acqua  potabile  so- 
speso       .... 

—  L'adunanza  dei  consumatori 
della  luce  elettrica 

Fermo.  Impianto  telefonico  nel 
circondario  di  Fermo     . 

—  Il  telefono  nel  circondario  di 
Fermo      .... 

Ferriere.  L'  acqua  potabile  . 

Filadelfia.  La  pipa  di  un  operaio 
fa  esplodere  il  gaz  di  un 
tunnel       .... 

Firenze.  Incendio  di  io  tonnel- 
late di  benzina 

—  Lo  scoppio  di  un  tubo  di 
acqua  potabile 

—  Società  Ligniti 
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SocicU  italiana  dei  mo- 

!/3n  a  g^i  Crosslcy                 N.  53  P.  190 

niBC.  niimiinazinnc  pubblica      «  515  *  375 

—  tiBptintoidro-U:rmi>-idraulico  »  54  >  379 
Ffyia.  Ltoca  telefonica  inaiigu- 

rau                                             •  5®  •  438 

—  Per  r  impianto  telefonico  •  57  •  417 
Pattn».  Impunto  elettrico  .  *  5^  "  140 
r«fft   L'aiqua                                     "  65  "  33' 

—  l'na  vittima  del  telefono  *  50  •  75 
far—.  Forno    a   gai,    memento 

per  I  calcoli    di  combustione 

N    49-5«>-52-53  P-  ^53  '7a-2i5 
F«aia»«  (Ciaeo^  Sempre  alla  ri- 

crnra  dell*  acqua  p<^>l.ibi!e        N.  54  P.  288 
fmtmmettìtL  1^  pen-eziunc  visiva  •   49    "     21 
fraacavOla  a    Mare.    Luce   elet- 
trica .        .         «    49    ■>      28 
f  raaéaoM.  W  impianto  elettrico     »    53  ••    234 
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Società  del  gaz  di  Gal- 
Urate       .        ,        .        .        N. 

—  Per  U  servizio  del  gaz  .  ■ 
Calali  0  Tartatial  Uluminazìonc 

M  gaz  acetilene  " 

Gaflfcta.  Per  1*  acqua  potabile      ■ 

—  Incatramatura  delle  vie  ■ 
Oarìtiiaao.  Per  l'acqua  potabile  » 
<ìax.    [*''>i;rt?^i    nella    fabbrica- 

t.-'r.r-  .it-i   ^Ai  in  Inghilterra 
«  'Tica  .        ,         » 

—  1.  'HI  del  personale  del 
•ervino  esterno  di  una  Com- 
pwnia  di  ^az  " 

—  S«u  gaz  non  giustificato  e 
sallc  fK-rdite  di  gaz  ■ 

^  Gir  eneìti  e«^rcilali  dall'alta 
sul  ifaz  illuminante  ■ 
.J.■^..-.L.vo    permanente    di 
csCrarre  la  péce  dai  bariletti 
d'  a  storte   .  • 

—  t  fra  I  prezzi  di  ven- 
ci  '  e  dell' elettri- 
ci:-. , jmina/iùne  .         • 

—  0  prezzo  del  gaz  in  Italia      > 

—  Pnjgrca&i   nell'  industria    del 

—  Niiovtr  storte  a  scannellature  • 

—  Influenza  della  compressione 
sqI  gaz  dlumìnante         .         - 

—  The  Malta  &i  Gas  Comp. 
Ud 

—  U  e^i  a  Zungo  net  1905        • 

—  lUuminaxionc  a  incande- 
scenza    .... 

—  Regia  cointeressata  del  scr- 
roso  del  gaz  a  Parigi  -  Il 
nuovo  contratto 

—  S^'^I'iPD-t    dfir  industria    del 
■  '■rmania    • 

«IifTercnzialt    del  gaz 
per  Arturo  Valon  . 
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56  " 

368 

50  ■ 

6t 

50  • 

57 

Gai.  Riparazione  di  una  vasca  di 
gazometro  che  aveva  perduta 
la  impermeabilità    .         .         N.  50  P.     56 

—  Il  gaz  a  Ncwcastlc         .         •    5°    "      55 

—  Fabbricazione  delle  storte  in 
Germania        .        .  *   y>   '     55 

—  Forno  a  gaz  -  memento  per 
i  calcoli  di  combustione    per 

A.  Ikiuvier  N.  49  50  5>53  P.  6-53-173-215 

—  Sistema  di  trasporto  e  *ai  di- 
stribuzione del  gaz        .         *    50    *       53 

—  Dell'influenza  dei  gazomctri 
sulla  qualità  del  gaz  che  cs^i 
contengono  N-  49-50-51   P.  2-48-133 

—  Accenditore  con  pressione  a 

distanza  ■  liamag  •  *   5^    '     45 

—  Fabbncazione  del  cianogeno 
per  via  umida  e  fabbricazione 

dei  cianuri  •    50    *      41 

—  Accenditore  a  spirale  conica 

«  Conus  •  •    51    .    132 

—  Le  storte  verticali  di  Dcssau  «    51    •    laS 

—  II  gaz  in  America  .  "    53    •    183 

—  L' asfissia  da  gaz  illuminante 

^'-  52-53  P.  i6o-ao7 

—  L'Esposizione  di  Dublino  nel 

iqon         .        .        .        .         N.  54  P.  a66 

—  Siili'  uso  del  gesso  per  rica- 
vare r  ammoniaca  dalle  ncque 
ammoniacali  del  gaz-luce  di 

li.  Warl .  .         ■    39    "    444 

—  La  fornitura  del  gaz  misto  a 
lliverpool  .         *    59    ■    445 

—  Apparecchi  Nestler  per  la 
ricerca  della  fuga  del  gaz      "    59 

—  I  torti  delle  retine  Aucr         •    59 

—  Costituzione  dell'unione  com- 
merciale per  la  vendita  dei 
sottoprodotti  in  Inghilterra     *    59    "    447 

—  L'  illuminazione    pubblica    a 

Monaco    .  *   59    "    448 

—  L'illuminazione  privata  e  pub- 
blica in  Roma  e  la  204*  pro- 
posta al   Consiglio  Comunale 

N.  505^^55-57  58^59^  P-  39-167-305-421 

428-452-490 

—  I  progressi  dell'  incandescen- 
za a  gaz  e  dell'  elettricità      N.  59  P.  439 

—  Il  preteso  pericolo  del  gaz 
illuminante     visto    alla    luce 

delU-  statistiche  .  "    59    "    443 

—  Il  trasporto  del  gaz  a  di- 
stanza   N.  5a-53-54-35  5^  P-  '55-»>'-»54- 

395-345 

—  1^1  questione  del  gaz  illu- 
minante e  dell'idrogeno  puro 
nello  sviluppo  attuale  del- 
l'aeronautica .  .  N-  56  P.  353 
Un  nuovo  apparecchio  per 
la  preparazione  della  calce 
destinata  alla  depurazione  del 

gaJ! •   5^  •   358 

Primi  esperimenti  di  concor- 
renza ali  illuminazione  a  gaz  •   56   *   358 
Il  centenario  dell'  invenzione 
del  gaz    .  «    53    "    178 


448 
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Gaz.  L*  influenza  deirazoto  atmo- 
sferico sulla  resa  del  solfato 
d' ammoniaca  .        .        ,        N. 

r—  Nuovo  metodo  per  costruire 
le  storte  da  gaz     .        .         » 

-^  Sistema  di  trasporto  e  distri- 
buzione del  gaz      ,         .         » 

—  I  fattori  che  influiscono  sui 
risultati  della  distillazione       » 

—  Metodi  per  impedire  du- 
rante l'inverno  le  ostruzioni 
delle  diramazioni,  tubazioni  e 
contatori  causate  dal  freddo  » 

—  Alcuni  prezzi  di  vendita  del 
gaz  e  dell'  elettricità       .         » 

—  Un*  ascensione  aeronautica 
nelle  officine  a  gaz  di  Ales- 
sandria (Piemonte)       N.  54-55 

—  Statistica  delle  officine  a  gaz 
americane        .         .         .         N. 

—  Obbligo  d'illuminazione  delle 
strade  pubbliche     .         .  » 

—  L'olio  per  i  motori  a  gaz      » 

—  Si  può  avere  il  gaz  a  Venezia?  w 

—  Un'  accenditore  automatico 
del  gaz  a   Venezia  .         » 

—  Un  incendio  nel  deposito  del 
carbone  della  Società  del  gaz 

a  Venezia         .         .         .  w 

—  Illuminazione  pubblica  a  Ve- 
nezia       .         .         .         ,         » 

—  Un  viaggiatore  stritolato  alla 
stazione  di  Vercelh         .         » 

—  Una  sentenza  riformata  a  Ve- 
rona -  Gaz  e  acido  solfìdrico  » 

—  Una  lite  fra  il  Comune  e  la 
Società  del  gaz  a  Verona      » 

—  Per  l'illuminazione  cittadina 

a  Verona         ...» 
' —  Il  processo  di  Verona    .         » 
■ —  Il  processo  contro  la  Società 
del  gaz  per  l' acido  solfidrico 
a  Verona         ...» 

—  Boicotaggio  del  gaz  a  Ver- 
viers        ....         » 

—  Nuova  officina  a  gaz  a  Via- 
reggio    ....  » 

—  Proposte  di  acquisto  d'ener- 
gia elettrica  per  suppHre  alla 
deficienza  dell'officina  del  gaz 
a  Vicenza         ...         » 

—  Ritiro  dell*  Ing.  Gaudenzi  da 
Direttore  dell'officina  del  gaz 

a  Vicenza         ...» 

—  Risposta  alle  spiegazioni  chie- 
ste all'officina  comunale  del 

raz  di  Vicenza-  Nomina  del 

>irettore  dei  servizi  assunti 

dal  Comune    ...» 

—  A  proposito  dì  municipaliz- 
zazione -  Vicenza  .         » 

—  L' istruttoria  per  lo  scoppio 
della  fabbrica  delle  retine  a 
Padova   ....         » 

—  Allargamento  dell'officina  del 

-  '.  gaz  a  Padova  -       .        .        » 
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52  P-  175 

53  "  218 

49  a  II 

54  "  259 

54  »  263 

53  "  263 

P.  265-324 

55  P.  265 

54  "  264 

54  »  266 

56  »  380 

55  "  330 

55  "  330 

59  "  463 

52  »  195 

60  »  502 

53  "  246 

54  "  288 

57  "  419 

57  "  414 

52  »  183 

60  »  499 

59  "  458 

50  »  82 


56  »  368 

54  "  270 

50  »  91 

53  »  237 


Gaz.  Gli  operai  del  gaz  a  Padova 

—  Alla  Direzione  del  gaz  a  Pa- 
dova       .        .        . 

—  Un  incendio  al  gazometro  di 
Padova  -  Ampliamenti  all'of- 
ficina del  gaz  ■       .        .-        ; 

—  Il  nuovo  Vice  Direttore  del 
gaz,  e  acquedotto  di  Padova 

—  Il  bilancio  dell'  azienda  del 
gaz  a!  Consiglio  Comunale 
di  Palermo 

—  La  municipalizzazione  del 
gaz  a  Palermo  -  Il  regola- 
mento organico 

—  Il  dissidio  fra  la  commis- 
sione del  gaz  e  gli  scaricatori 
di  carbone. a  Palermo    . 

—  La  municipalizzazione  del 
gaz  a  Palermo 

—  Consigho  Comunale  di  Pa- 
lermo -  Per  la  municipaliz- 
zazione del  gaz 

—  La  qualità  del  gaz  a  Palermo 

—  La  cessione  del  gaz  a  Palermo 

—  La  questione  del  gaz  a  Pa- 
lermo e  r  interrogazione  del 
consigliere  conte  Trigana 

—  La  questione  del  gaz  a  Pa- 
lermo      .... 

—  La  discussione  al  Consiglio 
Comunale  di  Palermo  del  re- 
golamento dell'officina  a  gaz 

—  Infortunio  di  un  gazista  a 
Torino     .... 

col  gaz  a  Torino 
suicidio    col    gaz  a 


del    dazio  del 


il  gaz 


Suicidio 
Tentato 
Torino     . 
La  questione 
gaz  a  Torino . 
La  ricostituzione  della  Lega 
gaz  isti 

Società  italiana  per 
Torino     .         .         .         .         : 
Furto  di  gaz  a  Torino  .         1 
Una  curiosa  deliberazione  del 
Consiglio  Comunale   di  Ta- 
ranto       .... 
Il  Comune  in  causa  a  Taranto 
Memoriale    presentato    dagli 
impiegati  dell'officina  comu- 
nale del  gaz  di  Trieste  -  Al- 
l' officina  comunale  del  gaz  1 
Per  municipalizzare  il  gaz  a 
Treviso  .... 
Per  avere  il  gaz    nelle    fra- 
zioni di  Udine 
Per  la  nomina  del  Direttore 
del  gaz  a  Udine 
Società  cooperativa  gaz  a  Va- 
lenza (Alessandria) 
La  vertenza   con   la  Società 
del  gaz  a  Varese  . 
Furti   di  carbone  dal  gaz  in 
Venezia  .... 
Pagano  i  consumatori   a  Pa- 
lermo I 
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58  »  436 
60  »  498 

55  "  318 
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328 
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54  "  270 
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52  «  195 

51  »  142 

50  »  92 
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60  »  495 
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57  "  414 
57  "  414 
59  »  457 
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L  Relazione    del    Sindaco  di 
Parma  riguardo  la  municipa- 
luza/ionr  del  gaz  .         .         N.  54 
Per    riNumma/ionc    munici- 
pjje  a  Piove  di  Sacco  .         •    60 
Scoppéo  di  gaz  in  una  chiesa 
a  Rocherdam  ...         «    56 
Uno  scoppio  di  gaz  a  Roma  •>    53 
L'ita  fran  disgrazia  al  gazo- 
mctntdi  ViaFuiminia  a  Roma  •    50 
SocicU  AnsloRoniana, Roma  •    56 
La    diminu/iunc    del    prczjio 
€fel  ga^  a  Serra  valle  Seri  via  "    51 
A  proposito  del  Selenio  e  le 
soe  applicazioni  nell'industria 
dcJ  gaz    .  .         «   56 

La  causa  del  gaz  a  Sassari  •    50 
L'na    terribile    esplosione  di 

r  a  Trento  .        .         •    56 

btlaocio   dell'  officina   del 
nz  a  Tncste  *    49 

Orario  ininterrotto  all'offì- 
cma  del  gaz  a  Trieste  .  »    49 

Oflìana  del  gaz  a  Trieste     «    53 
Una  signora  xsfissiatn  <lal  gaz 
m  Tolone     ...»         55 
L'n  nuovo  otturatore  per  con- 
dutxure  dì  gaz  '49 

Scoppio  del  contatore  di  fab- 
bricazione a  Porto  Maurizio  ■•    60 
L' impiantu  del  gaz  a  Pistoia 

N.  J9-53  P, 
n  ^az  al  Consiglio  Comunale 
(fa  Pistoia  N.  60 

Nomina    del    Direttore  delle 
ofBcinc  del  gaz  a  Pisa  .         «    55 
L*  esplosione  del  ^az  ni  Cre- 
dito Comunale  a  Pietroburgo  •    56 
Perdite  dì  gaz  *    49 

Per  ti  trasporti*  del  carbone 
occorrente  all'  officina  comu- 
oale  del  gaz  a  Pavia  «    51 

L'no  »ciippìu  di  gaz  alla  Ca- 
aftcrv   del    Lavoro  a  Parma  •    60 
Agitazioni    dì    gazisu  a  Pa- 
rigi -  Soopero  di  operai  elei- 
trxrtMi      ....         *    56 
Gb   asfissiati  in  Via  Cesii  e 
Mana  al  Capo  a  Palermo      -    51 
Nocnre   agitazioni   operaie  a 
Palermo  .  *    50 

i.t  MTopttHi  di  gaz  al  gazo- 
&iciro  di  Padova    .        .         "56 
Furto    continuato   di    gaz   a 
Padova    ....         "53 
Lo    Stabilimento    Radaelli  a 

Milaao *    57 

La  mancanza  di  gaz  >    57 

U  iDtinopolio    del  ^«1/  «    57 

Inptanti  meccanici  Sistema 
deBrouwcr  a  Napoli  e  Ve* 
acza  ...         «    56 

Ing.  Cario  Camurn  e  C  Mi- 
lano      ,      ;      ;      .       •  57 

Gaz  cb«  s'incendia  -  Operai 
MÒooati  a  Milaiui  »    51 


Gaz.  Fornitura  di  8  casse  dì  dc- 


a  Porta  Nuova  a 


N.  sa  P.  194 


purazione 

Lo  scoppio 

Milano     ....         • 

—  L'  Union  dcs  Gaz  • 

—  Scoppio  dì  gaz  in  Corso  Bue- 
nos-Ayres        ...» 

—  Acr)iia  «•  Iure  a  Murano         *    ^^        ^  , 

—  Un  importante  lavoro  aftìdatu 
alla  Comp.  Anonima  Con- 
tinentale già  j.  Brunt  &  C.  «    53    *    194 

—  Abitazioni  operaie  -  1  gazi- 
sti  vesuviani  .  ■    5^ 

—  Illuminazione  nelle  piazze  a 
Napoli     ....         »    60 

—  Tre  operai  scottati  per  Io 
scoppio  di  un  motore  a  gaz  »    60 

—  Coniugi    Italiani  asfìAsiati  dal 

g.u  a  Nizza      .        .        .       ■    57    •    3'4 

—  Dopo  lo   scoppio   del   gaz  a 

Novi  Ligure   .  .         "    50    *     93 

—  Per  il  ser\'ìzio  del  gaz  a  Gal- 
laratc       .... 

—  Società  del  gaz  a  Gallarate 

—  Domande  presentate  e  discus- 
se alla  Union  Gas  Association 

—  La  nebbia  gialla  a  Londra 

—  La  i-arestìa  del  carbone  e  gli 
aumenti  sul  prezzo  del  gaz 
in  Inghilterra 

—  La  nuova  tariffa  del  gaz  in 
Consiglio  a  Livorno 

—  Una  grande  invenzione  navate 
-  Il  gaz  invece  del  vaiutre 

—  La  trasformazione  dell'  illu- 
minazione pubblica  a  Marsala 

—  Pubblica  ilfuminaziunc  a  Mar- 
sala .... 

—  La  vittoria  del  gaz  a  Mede 
di  Lomellina    . 

—  La  p.igliacciata  a  Messina 

—  La  questione  del  gaz  a  Mes* 
Sina  .... 

—  Nuovo  impianto  di  officine 
a  g:i/  a  Monralvo  . 

—  Lamentele  sul  gaz  a  Mondovi 

—  11  grax'e  dìsasiru  di  Monta- 
gnana  N.  55-56-59  P.  393-351-470 

—  Socicti  anonima  per  l' incan- 
descenza a  gaz  Auer  in  Ita- 
lia a  Milano    .        .  *   60   •   497 

—  La   di.Htnbuzione   del    gaz  a 

grande  distanza  •    49    *      ry 

—  A  proposito  di  metodi  dì  di- 
stillazione       .        .  *    49    '     9 

—  L' impianto  del  gaz  sull'  Os- 
sola a  Domodo;;5ola 

—  Lo  scoppio  di  un  gazometro 
a  pubbno         ...  ^ 

—  Società  anonima  del  gaz  ed 
clcttnalA  Krba-Luino  e  pacM 

limitrofi  .        .        .         ■    59    »    465 

— •  Espulsione  dell'aria  dagli 
apparecchi  a  gaz.  tubazioni 
e  gazumetri  senza  danneg- 
giarli .        .         •    49    «      18 
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Gaz.  Per  la  municipalizzazione 
del  gaz  a  Ferrara  .         .         N. 

—  Disservizio  deirilluminazione 
pubblica  a  Girgenti      ■  .         » 

—  La  morte  del  dott.  Goegg  per 
una  fuga  di  gaz  a  Ginevra    » 

—  Uno  scoppio  di  gaz  a  Ge- 
nova        ....         » 

—  Pel  ribasso  del  prezzo  del 
gaz  a  Genova         .         .         » 

—  Esperimenti  della  luce  Sirio 
in  Corso  A.  Podestà  a  Ge- 
nova        ....         » 

—  L' ostruzionismo  dei  gazisti 
a  Genova         ...» 

—  Lo  scoppio  dei  gazometro  a 
Montagnana     ...» 

—  Il  processo  per  lo  scoppio 
nello  Stabilimento  Auer         « 

—  Verso  la  municipalizzazione 
del  gaz  a  Cuneo     .         .         » 

—  La  municipalizzazione  del  gaz 
a  Cuneo  -  L' impianto  di  un 
gazometro  municipale  N.  52-60 

—  Illuminazione  e  acquedotto  a 
Cagliari  ....         » 

—  Scelta  di  una  formula  per  la 
tubolazione  del  gaz        .         » 

—  Impianto  di  un*  officina  a  gaz 
a  Cassano  d*  Adda  .         » 

—  Aumento  illuminazione  pub- 
blica a  gaz  a  Casale  Monfer- 
rato ....         » 

—  Nuova  convenzione  con  la 
Società  del  gaz  a  Casale  Mon- 
ferrato     ....  n 

—  Aumento  di  fanali  pubblici 
a  gaz  a  Chieri         .         .         » 

—  Illuminazione  pubblica  a  Chia- 
vari ....         » 

—  L'illuminazione  pubblica  colle 
retine  Auer  a  Chiavari  » 

—  Officine  a  gaz  ed  industrie 
affini  a  Chiari  .         .         » 

—  Il  servizio  della  pubblica  il- 
luminazione al  Consiglio  co- 
munale di  Civitavecchia  » 

—  Il  servizio  del  gaz  e  dell'  e- 
lettricità  in  Ancona         .         » 

—  La  produzione  dell'  ammo- 
niaca nella  Gran  Brettagna    » 

—  Referendum    per  la  munici- 

fializzazione  del  gaz  ad  Acqui  » 
!  riscatto  e  la    municipaliz- 
zazione del  gaz  ad  Alba  » 

—  Deficienza  del  gaz  a  Ber- 
gamo       ....         » 

—  L' industria  del  gaz  a  Ber- 
lino   » 

—  Per  rilluminazione  della  città 
di  Bari  coi  becchi  Auer         » 

—  Condensatore  razionale- I.B. 
Zeffirino  Autheman,  Torino  » 

—  Il  gaz  a  Bassano    .         .         » 

—  L' illuminazione  a  gaz  nella 
stazione  di  Bologna        .         *   55   "   3^5 
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Gaz.  A  proposito  delle  frodi  ai 
contatori  del  gaz  a  Bologna  N 

—  Disastrosa  esplosione  di  gaz 

a  Bordeaux     ...» 

—  A  proposito  delle  sottrazioni 
del  gaz  a  Bologna         .         » 

—  Adozione  dello  Sliding-Scale 
a  Boston         ...» 

—  Uno  scoppio  di  gaz  in  una 
officina  a  Budapest        .         » 

—  Il  calore  del  gaz  d'  acc[ua      » 

—  Le  sottrazioni  e  la  qualità  del 
gaz  a  Bologna 

—  Il  prezzo  del  gaz  a  Bologna  - 
Una  precedente  proposta  di 
diminuzione    . 

—  La  discussione  al  Consiglio 
Comunale  del  Regolamento 
dell'officina  del  gaz  a  Bo- 
logna      ....         » 

—  11  boicotaggio  per  i  lavori 
comunali  -  I  gazisti  in  agi- 
tazione a  Bologna .        .         » 

—  La  questione  della  illumina- 
zione a  Cagliari     .        .         » 

—  Innovazioni  nell'industria  del 
coke         .         .         .      N.  55-56 

—  Sviluppo  della  distribuzione 
del  gaz  coi  contatori  a  pa- 
gamento antecipato  all'  offi- 
cina municipale  del  gaz  di 
Berlino  nel  1905     .         .         N. 

—  Dispositivo  sulla  sentenza  ar- 
bitrale tra  il  municipio  di 
Messina  e  la  Società  Conti- 
nental Union  des  Gas  Com- 
pany Limited  .        .         » 

—  A  proposito  del  prezzo  del 
gaz  a  Bologna        .         .         » 

—  La  importante  funzione  del 
chimico  nelle  officine  a  gaz  » 

—  Gaz  luce  prodotto  nelle  offi- 
cine a  gaz  d' Italia  .  » 

— -  Discussione  nella  seduta  del 
24  dicembre  del  Consiglio 
Comunale  sulla  municipaliz- 
zazione dell'  illuminazione  e 
acquedotto  a  Venezia     .         » 

—  Il  prezzo  del  gaz  a  Verona  » 

—  Per  il  prezzo  del  gaz  a  Ve- 
rona        ....         n 

—  Distribuzione  del  gaz  ad  alta 
pressione  a  Berlino         .         » 

—  Il  gaz  alla  Giudecca  .  » 
Gaz  povero.  A  proposito  di  un'e- 
sperimento di  motori  a  gaz 
povero  a  Venezia-  Per  il  per- 
sonale del  gaz  al  Consiglio 
Comunale  di  Venezia     .         » 

—  Molino  a  gaz  povero  a  So- 
gliano  al  Rubicone  .         » 

—  Asfissiati  per  una  fuga  di  gaz 
povero  a  Roma       .         .         » 

Gaz  d'acqua.  Della  fabbricazione 
del  gaz  d' acqua  carburato 
nelle   piccole  officine  a  gaz  » 
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Ih  €  acqao.  L' impianto  del  gaz 
I  d'acqua  ncirofhcina centrale 
^H.  *^  Ctt  dclU  citu  di  Vienna 
B  N.  5556 

^B  €^  *^^  ^^^'  ^"*" 

^K  II  calore    del   gax    d'acqua, 

\        Bolofna 

I  ^oàA  #  halia.  ArgcnU  AchiUe. 

Avoli  r*iccnn  .  « 

'    —  Bcna  cav.  rag.  Giacomo,  To- 

nn»  .         .         .         .  ■ 

—  Boon  Giovanni,  Verona  • 

—  BoM»  Adamo,  Gallarate         • 
•^  Caicavara  cap.  Vittorio,   Ve- 

nejrta       .        .        .        .        • 

—  Carauui  ing.  Carlo,  Milano    « 
-   C-*nc  Kmilio,  Asti  .         .  » 

—  Ccsan  mg.  Carlo,  Genova     » 

—  Cnacuolo  Francesco,  Avcrsa  • 

—  Oiavannes  mg.  Luigi,  Napoli  ■ 

—  Geycr  mg.  Guglielmo.  Man- 
tova        ....         Il 

—  Kra«  mg.  Enrico  Carlo.  Mi- 
lano .        .        .        .         <p 

—  Lacng  Federico.  Brescia 

—  LaL'ombe  ing.  Francesco,  Mi- 

LUKI  .  .  .  .  • 

—  LcbmoD    cav.    Leone,    Ve- 
oc2ia        ....         « 

—  Le-bcxton    cav.    Emilio.    Vc- 


Ljrban  mg.  Giuseppe,  Fola 
Marrary  mg.  Carlo.  Livorno 
Mtrrtlion  Filij^ipo,  Genova 
Pesce  ing.   Gmscppc,  Ales- 
«andria     .... 
Pernice  G.  M.,  Palermo 
Picc&io  ing.  Annibale,  Biella 
TVKwrhain    comm.  mg.  Carlo, 

■^  ing.  Arturo,  Prato 
'fri  ing.  Francesco,  Bo- 

!  rnc-sto.  Venezia 
.,_^^^..  >av.  Francesco,  Mes- 

*  ■  •  • 

Sospuìo  cavalier  uff.  Enrico. 
Tncs»^    .... 
SfMTafico   comm.   ing.  Leo- 
Torino    . 
Ermmto,  Modena    . 

ing.    Eugenio,    Pa- 
dova        .... 
ZarajmeUa  Achille,  Piove  di 
Sacro        .... 
ZocroU    cav.    Ercole ,    Cre- 
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Budapest  in  M:iopcro   ■ 
r>ell  influenza  dei  ga- 
«i-Mnclri   sulle  i)u.iliCà  del  gaz 
cii€  r^ai  contengono  N.  ^9-50-51  P.  2'48>i22 
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Vn  esperimento 
■Hiaziooc    nella    galleria   di 
Ronco      .... 
'—  Per  r  illuminazione  elettrica 
-   U  telefono  Rapallo-Genova 


Genova.  L'oKlruxionismu  dei  ga- 
zisti  .... 

—  Esperimenti  della  luce  Sirio 
in  Uirso  A,  PodestA 

—  Pel   ribasso  aul   prezxo  del 


N. 


gaz 

Uno 


—  Uno  scoppio  di  gaz 

—  La  municipali/zazione  delle 
pubbliche  affissioni 

—  Il  nuovo  acquedotto 

—  Il  discorso  programma  del 
nco  Sindaco    . 

—  L'acculcne  pel  faro  di  Ge- 
nova       .... 

—  Un  grave  pericolo  per  1*  i- 
gienc  '  Genova  «>enza  acqua 

Genzano.  L' inaugurazione  della 
luce  elettrica  a  Genzano 

Geroci.  Concessione  d'  a<rqua 

Giarrataoa.  Illuminazione  all'  0- 
scuro         .... 

Ginevra.  La  morte  del  dottor 
C.tu'gg  per  una  fuga  di  gaz 

Gioia  del  Colle.  L'maugurazione 
tK*ll:i  Iure  elettrica 

Girgentl.  Disservizio  illuminazio- 
ne pubblica 

—  Per  r  acquedotto  del  Vol- 
tano .... 

Giu^Hano.  Pubblica  illuminazione 

Giurisprudenza.  Beni  de^li  enti 
lucali  -  muniri|MlizzazKine  dei 
pubblici  servizi 

Governo.  Il  Governo  e  i  conces- 
sionari di  telefoni  . 

Govone  ^Alba).  Sn>ppin  di  aceti- 
I<ne 

Grafite.  Grafite  tenera  artiHciale 

—  Grafite  artificiale    . 
Gragaano.   L' acquedotto   comu- 
nale .... 

Gravina.  Per  l'acquedotto  . 

—  Sludi  per  l'acquedotto  . 
Grossetto.  Inaugurazione  del  tele- 

loiui  .  .  .  .  I 

Gubbio.    Una    relazione    tecnica 

dell' ing.  De  Andrcis  1 

—  lavori  per  r  acqua     . 


I 


60 


500 


•    56    •    385 


57    ■  417 


Idrolitc.  L'idrolile  .        N. 

lesi.  Sempre  acquedotto      .         • 

—  Inaugurazione  di  un  acque- 
dotto       .         .         .         .  ■ 

—  Operaio  fulminato  -         ■ 
Imola.  Il    risultato   di    un    refe- 
rendum  .        .        .        .         ■ 

—  Un  impianto  elettrico  muni- 
cipale a  Imola         .         .  ■ 

Immondizie.  L' utilizzazione  delle 
immondizie  per  la  produzione 
della  luce  elettrica  • 

—  L'incenerimento  delle  immon- 
dizie nelle  citu       .        .         « 
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impianti  elettrici. 

Alassic 

N.  51  N.  139 

—  Albano  Laziale     N. 

49-50-51'  P.  28-72-139 

—  Albissola  Marina     . 

N.  49  P.    30 

—  Ancona    . 

.        «   56   »   372 

—  Adria 

"   58   "    434 

—  Adro 

"   58   »    434 

—  Anghiari 

»    50    »     72 

—  Asti 

"    54    "    278 

—  Avesa 

"    56   "    373 

—  Aviano    . 

"    50   "      72 

—  Barcellona  (Messina) 

"    59   "    461 

—  Belluno 

—  Biscegiie 

N 

—  Bitonto. 

—  Bologna 

N 

—  Bonassola 

n     51     n     139 

—  Borgo  S.  Lorenzo 

"     52     »     191 

—  Brisighella 

w    49    »      28 

—  Brosso 

»    50    »      73 

54-60  P.  278-497 

N.  57  P.  409 

—  Caltagirone 

N 

—  Camposampiero 

—  Carini 

»    51    »    140 

—  Castel  Piacentino    . 

"    57    "    411 

—  Castrovillari 

"    55    "    325 

—  Ceglie  del  Campo 

»    57    »    411 

—  Chioggia 

"    50   "     75 

—  Chiasso 

"    56    "    374 

—  Cividale 

V    56    »    374 

—  Colle  Va!  d' Elsa    . 

»    52    »    191 

—  Dolo 

"    50    »     75 

—  Este 

»    49   »     28 

—  Falconara 

V   57    «    411 

—  Farnese 

«    50    "     75 

—  Foligno    . 

w      51      »      140 

—  Fraiicavilla  a  Mare 

»    49    »      28 

—  Fresinone 

"    53    "    234 

• —  Genova 

n     52     n      193 

—  Genzano 

»     51      »     140 

—  Gioia  del  Colle 

»     60     »     497 

—  Gubbio 

»     50     w        76 

—  Imola 

w     50      »         69 

—    Issime 

"    50    "     77 

—  Lentini 

^ 

L  50-58  P.  77-435 

—   Livorno 

w   60   »    497 

—  Lugagnano 

"    57    "    411 

—  Lugo  (Romagna) 

N.  49-5i-54-55-^ 

p. 

28-140-280-317-495 

—  Magliano 

N.  53  P.  234 
51-53  P.  140-234 

—  Marino 

N, 

—  Marsala 

N.  50  P.     77 

—  Massa  Carrara 

»    55   "    326 

—  Massa  Marittima     . 

"    52   "    194 

-*     Mazzara 

"*    53   "    234 

—  Messina      N.  50-54-56-60 

P.  78-281-376-497 

—  Mestre 

—  Misilmeri 

> 

J-  50-53  P-  78-234 

N.  49  P.    29 

—  Mistretta 

N.  55  P-  327 
54-56  P.  282-377 

—  Monopoli 

n' 

—  Monselice 

»    49    »     29 

—  Montefalco 

ff    54   »    282 

—  Nicosia 

»    51    »    140 

—  Novi  Ligure 

"   55   "   327 

—  Osoppo 

"    56   «    377 

—  Ostra 

"   58   "   436 

—  Ostumi 

ff    52   »    194 

—  Padova 

»   56   '   377 

.    N.  56  P.  365 
"  53  -»  237 

n     ^2     ti     190 

,   n     51  n     141 

»  50  «   80 

N.  55-56  P-  341-378 
"  55-57.  "  328-413 


N.  49-54 


Impianti  elettrici.  Parma 

—  Parti  ni  co 

—  Pesaro 

—  Piombino 

—  Popoli 

—  Pordenone 

—  Posi 

—  Prato 

—  Putignano 

—  Reco  aro 

—  Reggio  Calabria 

—  Rieti  .        N.  50-54-55  P.  80-285-328 

—  Riolo         .      .        .     N.  50-51  P.  80-141 

—  Roma        .      .        .   N.  53-55  P.  232-329 

—  Salerno 

—  Sanremo 

—  S.  Vito  di  Romagna 

—  Santa  Flora 

—  S.  Margherita  Ligure 

—  Scansano 

—  Segni 

—  Serramonacesca 

—  Sogliano  al  Rubicone 

—  Solofra 


56  P.  378 
54  P.  29-285 
N.  56  P.  365 

N.  49-58  P.  29-437 
L-qq  P.  80-: 


'A'fio^F 


N.  50-51-57  P-  81-142-413 

■  51-54-55  P-  142-272-323 
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—  Sottomarina 

—  Taormina 

—  Terranova 

—  Terni 

—  Thiene 

—  Tivoli 

—  Todi      . 

—  Trani     . 

—  Trapani 

—  Treppo  Grande 

—  Trevi 

—  Trinitapoli    . 
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—  Velletri 

—  Venafro 

—  Venezia 
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Issime  (Aosta).  Inaugurazione  della 
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Isola  del  Cantone.  La  luce  Ki- 
ston n 

Iunior  Gas  Association.  Domande 
presentate  e  discusse  alla 
Iunior  Gas   Association  » 

Ivrea.  Inaugurazione  dell'acqua 
potabile  a  CoUereto-Barella  » 

—  Acquisto  della  condotta  del- 
l' acqua  potabile       .         .         » 


60 
60 

54 
52 
55 

Ì6 
53 
50 
57 
55 
49 


499 

495 
286 

195 
329 

141 

384 

244 

81 

413 

329 

29 


f>      50-59      r,      81-463 

N.  54  P.  286 

"  55  "  323 

"  56  "  379 

"  56  f^  380 

»  51  »  142 

N.  50-57  P-  81-414 

.     N.  50  P.  82 

N.  50-51  P.  82-143 

N.  51  P-  143 

"    49    "      30 

w  50  »  82 
n  54  n  287 
»     51     w      143 

N.  56-57-60  P.  380-414-499 
N.  50  P.    84 


delle    strade    a 


50 


61 


52     w     187 


51 


145 


55    "    334 


50 
50 


49 

52 
49 


77 
76 


IO 


199 


31 


—  91  — 


55 
50 

56 


Laapada  Lacas.  Il  brevetto  della 

!ar:p3(la   Lucas    annullato  in 

*  >frmania         .         .  N.  4950  P.   15-54 

Lui.  ( '••ncl«)ttiira  dell'acqua  pota- 
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—  Illuminazione  sepolcrale  della 
stazione  di  Napoli 

—  (la)  a  Pordenone 
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—  Lagni  per  la  illuminazione 
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—  illuminazione  elettrica  a  Mon- 
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Swir  impi?into  disila   lur*^  elet- 
tru-a  a  r,"Js;aj;nano 
S'TviZiO  d'illuminazione:  '-let- 
trica  a  Livorno 

-  I,a    liK<^    pif-ttrira  a    lyntini 
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-  L' mau^nra/ionc     flc-lla    luce 
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—  'lai  infame  aà  Este  ■» 

—  la)  5  Faironara  .         » 

—  Impianto  idrauiico  a  Farnese  » 

—  Impianto  -^ertrrcn  a  Foligno  » 

—  dai  a  Francax'iUa  a  Mar^        * 

—  L' impianto  eiettnco  a  Fmsi- 
-tone         .         .         .         .  f 

—  P-^r  ■'■moianto  deila  luce  det- 
n"ca  a  T'^r-anova  Sicilia        » 

—  P*r  /  lìlummazione  eiettrica 
a  Genova         ...» 

—  Fìrza  irtrauiica'ii  aooa  cavalli 
ad  A-sn    ....■» 

—  lai  r^  acqua  potabile  a  Alhis- 
ìoia  Manna     .         .         .         t 

—  Per  l' lilummazione  elettrica 
Duhniira  ad  Adra  .  t 

—  tnau|ffuraz:rjne  ad  Adn  •» 

—  Energia  eietmca  ad  Alassio  ■» 
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trica ad  A^c  ...» 
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—  niuminaziorre  elettrica  a  Bo— 
r.as.sii'ia     ....         » 

—  lai  a  Borio  5.  Li^renzo         » 

—  Inautruraziù-ne  deila  luce  elet- 
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—  ilat  a  Bnsea-heila    .         .  » 

—  Impianti  eleccnci  a  Bitonto     ■» 
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—  Furto  di  Luce  a  Bitooto  » 

—  Appaku  della  luce  elettrica 
2  Messina         ...» 
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—  Inaugurazione  a  Treppo 
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—  Cn  impianto  elettrico  a  Vi- 
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Varese     ....         »   50 
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—  \  nnxvnUt  d' illtimwia- 
2J — L  ;...1j  Caiicna  di  Ronco 
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—  a  Cecina  ..." 
iBgifaao.    Suir  impianto    della 

Uut-  .  • 

I  ■£!!    t'  ..:<•  d'acquisto  del- 

I  della  luce  elettrica  « 

—  L'  li  buio  per  mancanza 
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Telefono 
Senza  luce 
Barili—    Luce  elettrica  « 

■uMkTMifh.  Fulminato  dalla  cor- 
rente t'itttnca  .         .  • 
IMla.  The    Malia  &    Med.   Gas 

C'»mp.  Lud     .        .        .         " 
AsBtova.  La    provincializzazione 

»itl  rram .        .        .        .         • 
Aasuio.  riiHO^ni  estremi    .         » 
Karmo.  Kunzinnamentodella  luce 
elctinca  .         .         .         .  » 
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Mamm  CarninL  Luce  elettrica       » 
\'n  rftVrt'ndum  respinto         • 
lUsM  Marìnima.  Luce  elettrica    <• 
Luce  (^-lettrica  » 

4i  LoaelKiu.  La  vittoria  del 
...» 
L' acc^u  edotto  .  • 

Acqua  iMttabile  .  * 
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Messina.  L*  inaugurazione  del  te- 
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Taormina  .        .         ••    5* 
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—  Manca  l' acqua        .        .         «    5C 
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desicnza  a  gaz  Auer  in  Italia  ■    6c 

—  Kobinctteric  Riunite       .  «oc 

—  Nuovo  grande  impianto  idro- 
elettrico .  *   59    *    465 

— ■   La   municipaluzazione  della 

energia  elettrica  a  Milano      ■    59    "    457 

—  La  municipalizzazione  della 
pubblicità  .         *    57 

—  Lo  Stabilimento  Kadaelli         »    57 

—  La  mancanza   di  gaz      .  »    57 

—  Il   monopoliu  del  gaz  «    57 

—  Impianti  meccanici  —  Sistema 
di  Brouwer  —  a  Napoli  e 
Venezia  .  "56 

—  Telefono  Milano-  Domodos- 
sola-Sempionc         .         .  •    57 

—  Ing.  Carlo  Camuzzi  e  Co.      •    57 

—  Durante  una  interruzione  di 
luce  ....         "57 

—  L' inchiesta  sul  servizio  tele- 
fonico     ....         "56 

—  Società  per  l'ulilizzazione  dei 
combustibili  Italiani  •    56 

—  Llnionc  Telefonica  Lombarda  •    $ò 

—  Gaz  che  s'mctndia  -  Operai 

ustionali  .  .         «SI    *    140 

—  La  Compagnia  L'niondes  Gas 

N.  5>*^  P*  194-324 

—  Lo  scoppio  a  Porta  Nuov-a  "N,  53  P,  335 

—  Scoppio  di  gaz  in  Corso 
Buenos  Ayres         .  "55 

—  Per  il  riscatto  nell'esercizio 
tranviario  di  Milano       .         •    53 

—  Imprese  elettriche  Fiorentine  »   54 

—  Intorno  al  servizio  telefonico  •    54 

—  Intervista  del  corrisiKtndcnIc 
del  Corriere  della  Sera  con 
il  Ministro  Schanzcr      .         •    53 

—  Società  Sirv.  Lizars  e  C.        •SS 

—  Soc.  anonima   illuminazione» 

idraulica  e  allìni  •    5»   *    190 
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Milano.  Ditta  R.  Radaelli  e  C"      N. 

—  Via  Palermo  invasa  dal    gaz 
ammoniacale    .         .         .         » 

-  Cismon,  Società    Forze  mo- 
trici,   Brenta    ...» 
Milazzo.  Per  l'acqua  potabile       » 

—  11  telefono  ...» 
Miniere.  L'esercizio  delle  miniere 

di  Nafta  ....         " 
Mirano  (Veneto).  I^a  Società  Ano- 
nima Elettrica  .         .         » 
Misilmeri.  L'inaugurazione  della 

illuminazione  elettrica     .  » 

Mistretta.  L' inaugurazione  della 

luce  elettrica  ...» 
Modica,  L'  acqua  potabile     .  " 

Moggio  Reatino.    Una    popolazio- 
ne senza  acqua        .         .  n 
Molfetta.    L'  inaugurazione    del- 
l' acqua  di  Scrino  .         .  n 

—  Impresa    per  l' illuminazione 
elettrica    ....  » 

Monaco.  L'illuminazione  pubblica  » 
Moncalvo.  Nuovo  impianto  di  of- 
ficina a  gaz       ...» 
Mondovì.  Lamentele  sul  gaz         » 
Monopoli.  Stazione  telefonica       » 

—  Luce  elettrica  .         .  » 

—  Impianto  elettrico  comunale  » 
Monreale.    Illuminazione    a    gaz 

acetilene  ...» 

—  Gaz  acetilene  ...» 
Monsano.  Un  acquedotto    che  si 

farà  ....  » 

Monselice.  Illuminazione  elettrica  » 
Montagnana.  Il  grave  disastro  di 

Montagnana  ...» 
Montaione.  Acqua  potabile  .  » 
Montebelluna.  Acqua  » 

—  Scoppio  di  acetilene       .         » 

—  Il  completamento  dell'acque- 
dotto       ....  » 

—  Un'incidente  in  officina  elet- 
trica        ....         » 

Montecatini.    Agitazione    per 

r  acqua    ....  » 

Montefalco.  Luce  elettrica  e  acqua 

potabile    ....         » 
Montereale  Ceilina.  Diga  sul  tor- 
rente Cellina  .        ".         .         » 
Monza.  Senza  forza  elettrica        » 
Mosca.  La  città  al  buio  » 

Motta.  Acqua  potabile  .         » 

Motori   a    gaz.    Un   giudizio  sui 

motori  a  gaz  ...» 
Movimento  nel  personale.  Oreste 
Debernardi      ...» 

—  Ing.  Carlo  Cesari    .         .  » 

—  Rag.  Giacomo  Sala  .  » 
Municipalizzazione.    L'  insucesso 

della    municipalizzazione    in 
Inghilterra       ...» 

—  A  proposito  di    municipaliz- 
zazione   ....         » 

—  Gli  impianti  elettrici  comunali 

e  r  industria  privata       .         » 
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Municipalizzazione.  Municipalizza- 
zione o  proprietàprivata  degli 
impianti  dell'  acqua  potabile  N.  52  P.  185 

—  L' impianto   del    forno    muni- 
cipale      .         .         .         .         »    50    »      70 

—  li   forno    municipalizzato    ap- 
provato   .         .         .         .  »    49    »      25 

—  Gli  operai  del  gaz  a  Padova  »    56    »    390 

—  Alla  direzione  del  gaz  di  Pa- 
dova .         .         .  "    57    "    4*^3 

—  Il  bilancio  dell'  azienda  del 
gaz    al    Cons.    Comunale    di 

Palermo  .         .         .         .         "    55    "    3^8 

—  (la)  del  gaz  -  Il  regolamento 
organico  ....         » 

—  Una  lettera  del  Principe  di 
Camporeale,  sulla  situazione 
amministrativa  di  Palermo      » 

—  La  risposta  dell'Amministra- 
tore Tasca-Lanza  alla  lettera 
del  Sen.  Di  Camporeale         » 

—  (la)  del  gaz  a  Palermo  .  » 
-  (per  la)  del  gaz  di  Palermo  - 

Cons.  Comunale     .         .         » 

—  (la)  dei  servizi  pubbhci  a 
Como,  Lendinara  e  S.  Dona 
di  Piave  ...» 

—  Risultati  delle  aziende  muni- 
cipali in  Inghilterra        .  » 

—  Un  impianto  elettrico  muni- 
cipale a  Imola         .         .         » 

—  II  risultato  di  un  referendum 
a  Imola  ....  » 

—  Gli  impianti  elettrici  comu- 
nali e  r  industria  privata        » 

—  (la)  e  il  suo  successo  in  In- 
ghilterra ...» 

—  Per  il  riscatto  dell'  esercizio 
tranviario  di  Milano       .  » 

—  (la)  della  pubbhcità  in  Milano  » 

—  (la)  dell'  energia  elettrica  in 
Milano     ....         » 

—  (la)  delle  affissioni  in  Milano  » 

—  Impianto  comunale  elettrico 
a  Monopoli      ...» 

—  Un  referendum  respinto  a 
Mosca      ....         » 

—  Il  referendum  per  la  illumi- 
nazione elettrica  a  Marsala    » 

—  (la)  o  proprietà  privata  de- 
gli impianti  dell  acqua  po- 
tabile        .         .         .         .         »    52    »    185 

—  Il  tram  municipalizzato  a  Pa- 
dova -  Gli  utili  negli   ultimi 

sei  mesi  dell'  anno  scorso       "    55    "    318 

—  Illuminazione  privata  e  pub- 
blica in  Roma  e  la  204^  pro- 
posta al  Consiglio  Comunale 

N-  50-52-55-57-58-59-60  P-   39-167-305-421-428- 

452-490 

—  (la)  del    servizio    affissioni  a 

Savona    .         .         .  N.  55  P.  323 

—  Il  risultato  definitivo  del  refe- 
rendum per  r  abolizione  delle 
barriere  daziarie  a  Savigliano 

(Saluzzoj  .         .         ,         »    52    »    188 
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■«■ÈdiMRuaùoac.  V  ncqui-doito 
r  r  illuminazione  cleUrica  a 
San  Remo     .  N.  60  P. 

—  Il  r-*"' — ntlum  per  l'impianto 
j           m  zaCodciritlumina- 

xiont-   L:Li-'llhai  :i  Thicnc 

SipcT  U|  del  servizio    farma- 
cruucu  a  Temi 
(per    lai  della    luce    elettrica 
Terni,  il    referendum 

la)  della  luce  elettrica  n 

rni       ,         .         .         . 

delle    ca^-c    popolari   rc^ 

a  dal   Consiglio    comu- 

di  Torino-  per  la  mu- 

icalixzazionc  dei  tmmway 

A.  t  »    59    «    4^ 

Una    variante    dell*  impianto 

idro>«leltncodi  Salbertrund  - 

La  cty^ruzione  di  una  grande 

Ìnllena 
—  Impunto  idro-elettrico  -  Rc- 
goiuncmto  dell'  azienda  a  To- 
rino        ....         Il 

—  Inaugurazione  della  prima 
^M  cantina  municipale  italiana  a 
^^  Canneto  Pavese 
^^~  «Ut  dello  stazio  piazza  a  Ca- 
^^  «rifrancti  .  .  ,  • 
^^fr  4la>  dello  stazio  piazzn  appro- 
^^  vaso  a  Castelfranco  • 

—  I!  pane  a  Catania  -  Che  cosa 
I           diverrà  ti  fnrno  comunale      ■» 
I     —  Il  panifìciu  di  Catania  in  li- 

rida/tonc      ...         « 
^^        ««questro  delle  entrate  nel 
^^   coaiune  di  Catania 
^^^  Un  rcfrri-ndum  a  Ccrignfila  • 
^^  Un  progetto  di  Ke^ia  munì- 
^H   Op4ile  a  Chii*ago    .. 
^Br  La    questione    del    dazio    a 
^H    Chiari 

^^^  0at  del  %AZ  3  Cuneo  -  L'im- 
^V    ptanto  di  un  gazomctro  mu- 
f         aicipale  .        .        .        .        - 
I     —  (verso  la)  del  gaz  a  Cuneo    ■ 

—  dei  pubblici  servizi  -  Servizio 
da  assumere  in  ei'tiiinmia  - 
Opere  e  Uvon  comuiuli         « 

—  Una  caufta    per    il    st-rvizio 
^^    »iuni.  ii,:ile  delle  affissioni      • 
^^^  r  ine     all'oscuro     a 
^^^     Giairauna       ...» 

U    diMiirso-prngramina    del 
neo  Sindaco  a  Genova .         ■ 

—  ftar  delle  pubbliche  affìasioni  » 
Re|pa  cointeressau  del  ser- 
vizio del    gaz  a  Parigi  -  Il 
owivo  contratto  .  ■    56    •    368 
Per  U  ftcrvuio  del  gaz  a  Gal- 
larate       .        .        .        .         • 

Ib)  della  luce  elettrica  a  Lugo  » 
1  contratto   d'acquisto  del- 
l'officina  elettrica  a  Lugo      • 
|li|   dell'energia   elettrica  a 
Londra    .        .        .        .        > 


50 


363 
1^8 


Mnnldpaliaazioae    del    servìzio 

dell*  acoua  al.undra  N. 

—  Contro  la  municipali/za/ione 
ad  oltranza  a  Londra 

—  (lat  dei  servizi  pubblici  e  Te- 
serrizio  privato  a  Londra      •• 

—  Il  Comune  di  Livurno  ussu- 
TTiK'  il  srrvizii»  di   puhhlirjt.1   ■ 

—  (la)  del  servizio  delle  affis- 
sioni pubbliche  a  Livorno      « 

—  La  transazione  tramviarìa  a 
Kcrgamo  .         .        .         •• 

—  Le  sottrazioni  e  la  qualità 
del  gaz  a  Bologna . 

—  Il  prezzo  del  gaz  -  Una  pre- 
cedente proposta  di  diminu- 
zione       .        .        .        .        ■ 

—  I^  discussione  al  Consiglio 
comunale  del  regolamento 
dcirofficina  a  gaz  in  Bologna 

>^    5354 

—  Il  boicotaggio  per  i  lavori  co- 
munali -  fgazisti  e  muratori 
in  agitazione    -  Bologna         N, 

—  Oa)  del  servizio  delle  pompe 
funebri  a  Bari         .     N.  52-53 

—  Vittoria  del  Comune  di  Ber- 
gamo nella  questione  dei 
tramway .        .        .        .        N, 

—  P<T  l'ampliamento  dell'acque* 
dotto  in  Chioggia  .  « 

—  {\a)  del  dazio  a  I>uevillc        • 

—  (lai  del  gaz  a  Ferrara     .         • 

—  (la)  pei  pubblici  servizi  -  Beni 
degli  enti  locali  -Ciurispru- 
denza  amministrativa  ■ 

—  Come  amministra  il  governo 
francese  .         .         .         .  • 

—  Per  il  riscatto  dell'acquedotto 
ad  Ancona       .         .         .         ■ 

—  Referendum  per  la  munici- 
palizzazione del  gaz  ad  Acqui  • 

—  ilat  e  il  riscatto  del  gaz  ad 
Alba         .        .        .        .        . 

—  <la|  del  gaz  ad  Alba  e  prov- 
vedimenti por  l'esecuzione    ■ 

—  (la)  delle  piazze  ad  Ales- 
sandria    .         .         .         .         • 

—  Le  regie  municipali  in  Ame- 
rica   » 

—  (la)  dell'acquedotto  ad  An- 
cona -  Sul  riscatto  doll'acque- 
dotio        .        .        .        .        • 

—  Il  dazio  municipale  ad  Ar- 
siero         .         .         .         .         • 

—  ila)  del  scr\*izto  telefonico  ad 
Amì  .        .        .        .        • 

—  Il  regolamento  per  la  muni- 
cipali//a/ione  ueiraflissionc 
respinto  dall'autorìtA  tutoria 
a  Biella    .         .         .         .         • 

—  (la)  dei  tram  a  Brescia  .        ■ 

—  A  proposito  del  prezzo  del 
eaz  a  Bologna  .        • 

—  Il  calore  del  gaz  d'acqua  a 
Bologna  .        .        .        .        » 
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Municipalizzazione  del  tram  e  del- 
la funicolare  a  Bergamo         N.  50 

—  Le  aflìssioni  municipalizzate 
a  Roma    ....>■ 

—  Gli  impianti  elettrici  comu- 
nali e  l'industria  privata  in 
Roma       .         .         .         .         n 

—  (per  la)  a  Imola  e  a  Gua- 
stalla        ....') 

—  (la)  delle  pompe  funebri  a 
Roma       .         .         .         .         w 

—  (la)  dei  servizi  a  Recoaro  - 
Azienda  luce  elettrica    .         " 

—  Il  servizio  municipale  delle 
acque        ....         » 

—  L'ofììcina  elettrica  municipale 
di  Imola  a  Roma    .         .         » 

—  Il  forno  municipale  a  Ro- 
vigo .         .         .         .         " 

—  Il  referendum  per  la  muni- 
cipalizzazione del  pane  a  San 
Dona  di  Piave         .         .         » 

—  La  cessione  del  gaz  a  Pa- 
lermo       ....»» 

—  La  questione  del  gaz  e  l'in- 
terrogazione del  consigliere 
conte  Trigona  a  Palermo       » 

—  La  questione  del  gaz  a  Pa- 
lermo    ....  » 

—  Pagano  i  consumatori  a  Pa- 
lermo       .         .         .         .         » 

—  (la)  del  servizio  pubblico  delle 
atìissioni  a  Palermo         .         » 

—  A  proposito  della  liquidazio- 
ne della  Compagnia  Parigina 
del  gaz  di  Parigi    .         .         w 

—  (la)  della  luce  elettrica  re- 
spinta a  Parigi         .         .         » 

—  (la)  dell'  azienda  elettrica  a 
Parma      ....         » 

—  Relazione  del  sindaco  di  Par- 
ma riguardo  la  municipaliz- 
zazione    ....         » 

—  (per  la)  dell'illuminazione  a 
Piove  di  Sacco       .        .        » 

—  Prestiti  ai  Comuni .         .         n 

—  (la)  delle  tramvie  a  Mantova  w 

—  Azienda  dell'acquedotto  e  del 
gaz  a  Padova  .         .         " 

—  Farmacia  municipale  a  Roc- 
calbagna  ....         » 

—  (la)  degli  asili  infantili  a  Roma  » 

—  Servizio  municipale  delle  af- 
fissioni a  Torino     .        N.  50-51  P. 

—  Il  riscatto  delle  tramvie  di 
Torino  da  parte  dell'ammini- 
strazione municipale       .         N.  51 

—  (la)  del  servizio  tranviario  a 
Torino      .         .  .         "54 

—  (la)  del  dazio  municipale  a 
Torrebelvicino         .         .         "56 

—  Un  progetto  di  municipaliz- 
zazione fallito  a  Tokio  .         »    54 

—  Memoriale  presentato  dagli 
impiegati  deirofficina  del  gaz 

di  Trieste         .         .         .         »    60 
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Municipalizzazione  del  gaz  a  Tre- 
viso        .        .        .        .        N, 

—  (la)  della  luce  a  Trani    .         » 

—  La  condotta  dell'  acqua  pota- 
bile municipale  a  Torino        » 

—  Per  la  nomina  del  direttore 
del  gaz  a  Udine      .         .         » 

—  (la)  del  gaz  e  dell'  elettricità 
a  Udine   ....         » 

—  Risposta  alle  spiegazioni  chie- 
ste all'officina  comunale  del 
gaz  di  Vicenza- Nomina  del 
direttore  dei  servizi  assunti 
dal  Comune     .         .         .         » 

-  A  proposito  di    municipaliz- 
zare a  Vicenza         .         .         » 

—  L'organico  dell'  officina  elet- 
trica comunale  a  Verona         » 

—  II  conto  consuntivo  dell'  of- 
ficina elettrica  comunale  a 
Vercelli    ....         » 

—  (la)  di  una  cantina  sociale  a 
Velletri     ....         » 

—  (la)  dei  servizi  delle  affissioni 
e  dei  trasporti  funebri  a  Va- 
lenza (Alessandria) .         .         » 

—  (la)  del  dazio  consumo  -  L'u- 
tile della  prima  annata  a  Val- 
dagno       .         .         .         .         n 

~  Discussione  nella  seduta  del 
Consiglio  comunale  del  24  di- 
cembre sulla  municipalizza- 
zione dell'illuminazione  e  ac- 
quedotto in  Venezia         .         » 

—  Il  consulto  legale  per  la  que- 
stione dell'acquedotto  a  Ve- 
rona -  La  municipalizzazione 
delle  affissioni  .         .         » 

—  (la)  dell'acqua  potabile  a  Zaf- 
ferano Etnea    .         .         .         » 

Murano.  Acqua  e  luce  .        » 

Murta.  La  questione    dell'acqua 

potabile  ....  » 
Museo.    Museo    commerciale    di 

Venezia    ....         » 

N 

Naftalina.  Una  gomma  assorbente 
la  naftalina      .         .         .         N. 

Napoli.  Fulminato  dalla  corrente 
elettrica  mentre  prendeva  il 
bagno       ...."» 

—  Uno  spazzino  mutilato  e  scot- 
tato dalla  corrente  elettrica   » 

—  L'  acqua  dei  Comuni  Vesu- 
viani        .         .         .         .  " 

—  La  questione  delle  acque       » 

—  Un  importante  lavoro  affidato 
alla  Compagnia  Continentale 
già  J.  Brunt  &  C.  .         .         » 

—  Comune  e  Società  delle  acque  » 

—  Le  esasperanti  interruzioni 
telefoniche       ...» 

—  L' acqua  potabile  nella  zona 
industriale  di  Napoli      .         » 
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K«^li.   i-irire  tclffniiichc  N.  57  P.  417 

—  :*'T  r  ai-qiia  al  Vomero  *    57    "    410 
Atf.u/ioni  )»|>craic.  —  I  ga- 

/  *ti  V(»suviani  .  »    56 

~     1/  .irri-*io  (li    un    falso   elct- 

::i.  -ta      ....  »    57 

—  I.'arqii.t  [totabìlc  nei  comuni 
W  -.iviani.     —    IVr    l' acqua 
-;'-;;. i  /t'iia  franca  .  "58 
S--  ;■  :a.    injf.  Albornio  e  C.  »    60 

—  -V.   .tta    Italiana    per    il  con- 
:    •].     dvi  ml^urat^^^l  rk'ltrici  •    60 

—  .:  :TTi,na/i<>nc  nrllc  piazze        »    60 
l"r<     "perai    scottati    per    Io 
-  <«jip:>«  di  un  motore  a  gaz  "    60 

K«so.  !'-  r  l'arqua  potabile  a  Capo 

■  '  t  *rI.inilo         .  .         "50 

Kavii^azionc  fluviale.  Il  disegno 
i'-g^f-  ^ulia  navigazione 
rl.v:.i!i-      ....  « 

Necrologie.  Hartol>>mrisrag.  Luigi  » 

—  »  .:r.:n  Fontana  ing.  Augusto 

I>  .xii.irL-  Ofl".  Gaz  di  L'dine 

N.  53-54 

—  !>•  min  l'ietrt)  .         .         .         N 

—  1,1  l»«n  lùigéne  .         .         • 
N  .:»:>-<i  Memcli         .         .  » 

—  i'.i*:<<reili  Vittorio  .  .  » 
Kepi.  l'iT  r.ic(iua  i)Otabilo  .  » 
Ke«-York.  Il  disastroso  incendio 

i     Illa  staziono  elettrica  » 

^icosia.  I.ncc  elettrica  e    acque- 


S'is-  emi.  lilumma/ionc  a  acetilene  » 
SìziM     Coniugi  italiani    astìssiati 
■l.ii  gaz     ....         » 

—  ■^:<,  riii/zazione  dell'acqua  po- 

:  ;  i;le  a  Nizza  mediante  l'ozoto  » 
Novara.  Linea  telefonica  Novara 

i  ..iMi.ite       .  .  .  .  n 

—  >.».:eta  per  l'esercizio  di  ener- 
^  .:  elettrica.  Ing.  Vok  Co- 
S;ant-hi      .         .         .         .         » 

—  \";i:ime  della  corrente  elct- 
!ri-'a  .         .         .         .         » 

Kovi  Ligare.  Per  1'  allacciamento 
t'-!vto;i'Co  di   Novi    .  .  " 

—  I.jce  f lettrica .  .         " 

—  I».  ip.  t  lo  scoppio  del  gaz         » 
Grandi  derivazioni  di  acqua 

;  -er  la  Liguria  e  pel  Piemonte  » 

—  1."  scoppio  del  gaz  di  Novi 
Ligure      .         .         .         .         » 
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Ouiiazioac.  L' ossidazione  del 
'-.irlHjne   .... 

OhMo  di  carbonio.  L' ossido  di 
•  .trbonio  del  gaz  illuminante 
r  causa  dell'anemia  dei  Pa- 
r  g;ni  ?     .         .         .         .    N. 

—    Nuovo  ossido  di  carbonio 

Oioppo.  Luce  elettrica . 

Ottra.  Luce  elettrica 


N.  49  P.    20 


49-50  P. 
N.  49  P. 
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Ostami.  La  luce  elettrici  N.  52  I*.  194 

Otturatore,  l'n  nuovo  otturatore  "    49    "     20 


Padova.  Setifìcio  .        .        .        N.  50  P.    H3 

—  .Società    anonima    Nazionale 
|)elia  Concimina  Suguano       -    50    «      H3 
[|  tranvai  munii-ipali/zalo     - 

(ili  utili  negli  ultimi  sei  mesi 

dell'anno  scorso  "    55    "    3^8 

—  L'impianto  del  forno  muni- 
cipale       .         .         .         .         " 

—  Il  forno  municipale  approvato  • 

—  l'na  cooperativa  telefoniea       ' 
Allargamento  deirolìin.ia  del 

g:iz 

Furto  continuato  di  gaz  " 

—  Avvisi)  di  C'oiii'orso  ft 
L' istruttoria  j)er    lo   si-uijpio 
alla  fabhriea  delle  retine          " 

—  (ili  operai  del  gaz  .         .  " 
La  linea  teKfoiiiea   dei  colli  » 

:—  La  luee  elettrica  a  P.-dova  — 
Uno  scoppio  di  gaz  al  gazo 
metro        ....         » 

—  Alla  Direzione  del  gaz   .  " 

—  Azienda  dell' acquedotto  e 
<ie!  gaz  "56 

—  Un  incendio  al  gazoiiietro  ^ 
Ampliamento  all'otìinna  del 
Gaz  .....'• 

—  Fulminatr)  dall'elettricità  " 

—  Il  nuovo  Viie-I)irettoi-e  del 
Gaz  e  ac(|uedotto    .         .  " 

Pagani.  Ac(|ua   [jotahile  " 

Paflanza.  II  telefono  per  il  Lago 

Maggiore  e  .Milano  .         " 

Palermo.  Il  bilancio  dell'azienda 

del  gaz  al  Cons.  Comunale    • 

—  La  municipalizzazione  del  gaz 
-   Il    regolamento  organico     » 

Scoppio   di  gaz  acetilene 
in  Piazza  Ballarò       .         .       " 

—  Una  lettera  del  Principe  di 
Camporcale  sulla  situazione 
amministrativa  di  Palermo      •» 

—  La  risposta  deJl'Amm.  Tasca 
Lanza  alla  lettera  del  Sena- 
tore Di  Camporealc        .         » 

—  II  dissidio  per  le  commissioni 
del  gaz  e  gli  scaricatori  di 
carbone    ....         » 

—  La  municipalizzazione  del  gaz  » 

—  Nuove  agitazioni  operaie  a 
Palermo   .         .         .         .         ■ 

—  Cons.  Comunale.  —  Per  la 
municipalizzazione  del  gaz     > 

—  Gli  asfissiati  in  Via  Gesù  e 
Maria  al  Capo 

—  1-a  questione  del  gaz  N.  55-; 

—  La  cessione  del  gaz 

—  Il  disservizio  telefonico  . 

—  La  questione  del  gaz  e  1*  in- 
terrogazione del  Cons.  Conte 
Trigona   .        .        .  ■    5^   »    3^4 
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Palermo.  L'  acqua  di  Scìllato  in 
Cons.  Comunale     .         .         N. 

—  Pagano  i  consumatori     .         >» 

—  La  municipalizzazione  del  ser- 
vizio pubblico  delle  aOìssioni  » 

Palmanova.  Il  telefono  .  » 

Paluzza.  Proposta  di  impianto  di 

una  linea  telefonica  .         » 

Parigi.  Il  Rodano  a  Parigi  .         » 

—  visita  all'otricina  del  catrame 
della  Compagnia  Parigina 
del  gaz     .         .         .         .         w 

—  Il  problema  delT  acqua  po- 
tabile       .         .         .         .         » 

—  A  proposito  delia  liquidazione 
della  Comp.  Parigina  del  gaz  » 

—  La  municipalizzazione  della 
luce  elettrica  respinta     .         » 

—  Agitazioni  di  gazisti.  ^-=  Scio- 
pero di  operai  elettricisti        » 

Parignano.  (Biella)  Illuminazione  » 
Parma.  Uno  scoppio  di  gaz  alla 
Camera  del  Lavoro         .         " 

—  Azienda  elettrica  municipa- 
lizzata      ....         » 

—  La  questione  dell'acquedotto  » 

—  Relazione  del  Sindaco  di 
Parma  riguardante  la  muni- 
cipalizzazione .         .         .         »j 

—  Lo  scoppio  di  Acetilene  » 
Partinico.  Il  problema  della  luce 

elettrica  a  Partinico         .         w 
Pavia.  =  La  fonderia  Necchi  in 
fiamme      ....         » 

—  Per  il  trasporto  del  carbone 
occorrente  all' officina  comu- 
nale del  gaz     .         .         .         n 

Perdite.  Perdite  di  gaz  » 

Perugia.  Il  telefono  Perugia- 
Roma        ....         » 

—  Inaugurazione  della  linea  te- 
lefonica    ....         » 

Pesaro.  Inaugurazione  della  linea 
telefonica  interprovinciale       » 

—  Impianto  elettrico    .         .         »» 

—  La  questione  dell'acqua  po- 
tabile       .         .         .         .         w 

Piacenza.  Due  persone  fulminate 
dal  telefono      ...» 

Pietroburgo.  L'esplosione  del  gaz 
al  Credito  Comunale       .         " 

Pieve  di  Cento.  La  questione  del- 
l' acqua  potabile       .         .         » 

—  L'acqua  potabile      .         .         » 
Pieve  di  Cadore.  Un  grande  pro- 
getto di  trazione  elettrica       » 

Pinerolo.  Per  1'  acqua  potabile     » 

—  Consiglio  Comunale  e  acqua 
potabile    ....»» 

Piombino.  Illuminazione  elettrica  » 
Piove  di   Sacco.   Per  l' illumina- 
zione municipalizzata      .         » 
Pisa.  Acqua  potabile    .         .         » 

—  Pozzi  Artesiani        .         .         n 

—  Nomina  del  Direttore  della 
officina  del  gaz        .         .         "    55    "    328 
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Pistoia.  Il  gaz  al  Consiglio  Co- 
munale   .        .        .        .        N.  60  P.  498 

—  Inaugurazione  di  nuove  sor- 
genti   per    il    miglioramento 

dell'  acqua  potabile  .         *    57    "    4^^^ 

—  L*  impianto  del  gaz      N.  49-53  P.  29-237 
Pittsburg.    Esplosione   di  un'alto 

forno  .         .         N.  56  P.  378 

Pofi.  Acqua  .         .         .         .         »    55    »    333 
Poggio  ridoni.  Una  notizia  incre- 
dibile.   =^    Una    popolazione 
senza  acqua  da  ottre  20  mesi  »    54    w    289 
Ponte  di  Serra.  Impianto  elettrico 

Per   gli   opifici   industriali  di 
adova-Schio  e  per  le  boni- 
fiche del  Polesine    .         .         »    52    »    190 
Popoli.    L' illuminazione    sepol- 
crale della  stazione 
Pordenone.  Nuove  industrie 

—  Una  condanna  pei  fili  del 
Collina 

—  Luce  elettrica  . 
Portici.  L'  acqua  del  Serino 
Porticello.  Mancanza  d'  acqua 
Porto  Empedocle.  Telefono  P.  Em- 

pedocle-Girgenti 
Portogruaro.  Acquedotto 

—  Acquedotto 

—  Telefono  .... 
Porto  Maurizio.  Scoppio  del  con- 
tatore di  fabbricazione    .         »    60    "    498 

Posi.  La  luce  elettrica     N.  55-57  P.  328-413 

Prato.  Impianto  di  luce  elettrica  N.  56  P.  378 

Prestiti.  Prestiti  ai  Comuni  .         "    53    "    233 

Processo  Besemfelder.  Il  Processo 
Besemfelder  per  la  gazeifica- 
zione  diretta  dei  carboni  fossili  » 

Provincializzazione.  La  provincia- 
lizzazione delle  tranvie  a 
Mantova  .         .         .         .         " 

Pnlfero.  Per  l' acquedotto  » 

Pntignano.  Luce  elettrica  " 

—  La  luce  elettrica      .  » 
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226 
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Rapallo.  II  progetto  d'  acque- 
dotto a  Cuneo  approvato       N. 

—  Per  il  nuovo  acquedotto         » 
Ravanusa.  Arrivo  dell'acqua  po- 
tabile       .         .         .         .         ff 

Recco.  Linea  elettrica  Genova- 
Chiari       .         ...         ti 

Recoaro.  Servizi  municipalizzati 
e  azienda  luce  elettrica .         » 

Regello.  Il  telefono  Regello-Val- 
lombrosa  ...» 

Reggio  Calabria.  Per  1'  illumina- 
zione di  tutti  i  villaggi  circon- 
vicini       ....         » 

—  La  luce  e  l'energia  elettrica  » 

—  L' inaugurazione  dell'  acque- 
dotto Colacchio       .         .         » 

—  Inaugurazione  della  linea  te- 
lefonica   .         .      -  .         .         » 
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Brucio  Calabria.  I)  Consip^lìo  co- 

"   inali-    in  seconda  convoca- 

-'     nv  por  una  nuova  propo- 

-:.i   !':ni|>iantod]  hict*  elettrica 

■     i^i.tnlino  Umberto  I  N.  49  P. 

—  ì'  r  iMìiiminazione  elettrica    •»   58   » 
ftr^CKÌo  Caiilìa.    La   condanna   di 

■  •     ■-atl'»re 

—  N"TTTna    .         .         ,         . 
Vesana.  Ti  Icr<ino  . 
Rcftciatta.  Miniera  di  Kesciutta 

—  >     i<  :a  Veneta  (ielle  Miniere 
\  '  Ti'/Ki  Hnjjhead-Resciutta 

Rrticclle.  Analisi    delle    reticelle 
::i-Mn(lesei'nza 

—  I,.t   r-tir.'lla  vetrificata     . 
Ifctine.  A  proposito  della  nuova 

•.i'»hri':i  a    Milano   di    retine 

All'  r         .... 
Reti  Telefoniche.  Le   reti  telefo- 

:i..hf   vt-netc    . 
Eicti.  A:;ita/ione  per  l'acqua  pò- 

:..:»  ir  a  Labio  Reatina         .    »    5^ 

I.,:    ■  tlrttnra  .         N.  50-55  P. 

l..i;^:T    p -r    la    illuminazione 

.:-  f.  :.  a  .         .         .         .         N    S4  P-  285 
Kairnv   1 .  .uqua  potabile    N.  54-60  P.  289-500 

—  Irh.Ie  -'0'|)pi(i  (li  gaz  acc- 

N.  «  P.  329 
Molo.  Li  Ime  tltttrica  N.  50-51  N.  80-141 
Kpatronse.  Per  1*  acquedotto  N,  53  P.  243 
Riposto,  (.'oiiilottura 
Rbcatlo  dei  Telefoni 

—  I.    riti  .-oniprese  nel  progetto 
Hrvin/jano 

Rivarolo.  La    pubblica    illiimina- 

.  .'-nv         .... 
Roccalbaj;na.    F'armacia    munici- 

;..ii-  .... 

RoMa.    Ilìumina/ione    privata    e 

;-ubhl:ca  in  Roma  e   la   204* 

|.r.>i-..-.ta  al  Consijflio  comu- 

■  '1  ■    ^'-  .So-52-55-57-5^.S9-6o  P.  39-167- 
305.421-428-452-490 

-  Lr  at  ì--ioni  municipalizzate  N.  59  P.  458 

—  P<r  l'acquedotto   Pujfliese   - 
Per  I  lavori  di  t'i>gnatura        •• 

—  r    tr't  t-mo    Venezia-Trcvi.so 
'    V.ne/ia  l'dine      .         .  • 

—  Ni.nr'jpalizzazione  degli  asili 

■a'i'.'li     ....  * 

1   l-  1   !o:ii  allo  Stato         .  » 

—  <  ■::    impianti    elettrici    comu- 
r::il    «    l'industria  privata         •» 

—  I      prohlt-ma    idraulico  -  I-a 
!  -T/A  motrice   ricavabile   dai 

■r^    d'  acqua. 

—  >>>  i't.i  Anglo-Romana  -  Gaz  ■ 

-  li  !'-!rt"ono  Niz/a-Parigi  .         » 

—  P'-r  il  telctono   tra    San  Ge- 
•i.i;nano  e  ("olio  .         » 

—  K>[  erienze  di  telefonia  .senza 

ri-; 

—  I  n  nuovo  circuito  telefonico 

—  ivr  le  continue    interruzioni 
l#-lcgrafichc  e  telefoniche        » 
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Roma.  Il    progetto  del    ministro 
Schanzer  per  i  telefoni  N. 

—  Una    grave    di.sgrazia  al  ga- 
Zitmotro  di  Via  Flaminia         " 

-'  Uno  scoppio  di  gaz  • 

—  Per  due  municipali/za/ioni  a 
Imola  e  Guastalla    .         .         » 
Asfissiati  per  una  fuga  di  gaz 
povero      ....         » 

'n'inrhieUa  sulle  acque  po- 
tabili        ....<• 

—  Un  tele  fono  nei    paesi   vicini 

a  Roma    ....>» 

—  La    municipalizzazione    delle 
pompe  funebri         .         .         " 

—  Il  servizio    municipale    delle 
acque  a  Roma  .  » 
L'officina  elettriea  municipale 
di  Imola  ....•* 

—  L*  ac(|ua  Traiana     .         .         •• 
■-  Un  capo-ragioniere  che  scom- 
pare .  .  .  .  w 

—  I  a  trazione  elettrica  sulle  fer- 
rovie dello  Stato  .         n 

"   Incatramatura  delle  strade      • 
Rotherdam.  Soppio  di  gaz  in  una 

chiesa        .         .         .         .  " 

Rovigo.  La  linea  t-^lefonica  Adria- 
Rovigo     .         .         .         .         " 

—  Il  forno  municipale  .         • 
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Sacile.  Una  nuova  forza  m()trice  N. 
SaleMarasino.  Per  l'aeciita  potabile  " 
Salerno.  Luce  elettrica  " 

—  Società  per  il  servizio  tran- 
viario da  Salerno  a  Valle  <li 
Pompei     ....         » 

—  L'acqua    potabile    a    Salerno 

e  [»aesi  circonvicini  .  • 

—  Un  ingegnere  morto  ruiminato  - 
Saliceto  (Cuneo).  Illumina/inne  ad 

acetilene,  sistema  Botto.         >» 
Sampierdarena.   Storace   Rolla  e 
C.  di  Sampierdarena  in   me- 
talli -  Nomina  del  sig.  Krnesto 
Traverso   a    Procuratiire  ge- 
nerale della  ditta  .         • 
San  Costanzo.  Illuminaziime . 
Sanffinesio.  Per  1*  acquedotto       » 
San  Remo.  U'n  grande  ae<|uedotto 
d'irrigazione  nella  Provincia 
di  Porto  Maurizio  -  I)a  San 
Remo  a  Oneglia  -  Un  milione 
di  -Spese  .         .         .         .         • 
-  L'acquedotto  e  l'illuminazione 

elettrica   ....         » 
Sassari.  La  causa  del  gaz     .        " 
Saviffliano  (Saluzzo).    Il    risultato 
tiefinitivo     per    1' abt.)lizione 
delle  barriere  daziarie    .         • 
Savona.  La  municipalizzazione  del 
servizio  atlìsiiioni     .        .        • 
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Savona.  La  sentenza  arbitrale  fra 
il  municìpio  e  la  Società  di  la- 
vorazione dei  carboni  fossili  N. 

Santa  Flora.  Luce  elettrica  .        » 

Santa  Cristina  di  Aspramonte.  Ac- 
qua potabile     ...» 

Santa  Margherita  Ligure.  Dimo- 
strazioni per  la  luce  elettrica  » 

San  Agostino  Ferrarese.  L'  acqua 
potabile    .         .         .         .         » 

San  Bartolomeo  in  Caldo.  Mancava 
l'acqua     .         .         .         ,         » 

San  Dona  di  Piave.  I  progetti  del 
Comune    ....         » 

—  Acqua       ....         » 

—  Il  referendum  per  la  muni- 
cipalizzazione del  pane  .         » 

—  Linea  telefonica  urbana  " 

—  Per  l'acquedotto  comunale    » 
San  Filippo  dei  Mela.  Accana  po- 
tabile       .        .        .N.   53-54 

—  Lagni  suir  acqua  potabile     N. 
San  Giovanni  di  Manzano.  Tele- 
fono ....        » 

San  Pietro  in  Casale.  Inaugura- 
zione della  illuminazione  a 
gaz  acetilene    ...» 

San  Polo  de*  Cavalieri.  L'  acqua 
potabile    .         .         .         .         n 

San  Stefano  (Cadore).  Industria 
elettrica  -  Comelico         .  " 

San  Vito  Romano.  La  luce  elettrica  » 

San  Vito  al  Tagliamento.  Il  telefono  w 

San  Zeno  degli  Ezzelinl.  L' ìnau  - 
gurazione  dell'acquedotto       » 

Scansano.  Impianti  di  luce  elet- 
trica        .        .        .        .        " 

Schio.  Banca  Scledense         .         » 

Segni.  Per  l'acqua  potabile  N,  57-60 
Acqua  e  luce .         .         .         N. 

Selenio.  Le  proprietà  del  Selenio 
e  le  sue  applicazioni  nell'in- 
dustria del  gaz         .         .         n 

Senola.  Il  telefono  in  Terra  di 
Lavoro     ....         » 

Serramonacesca.  Acqua  e  luce      » 

Serravalle  Scrivia.  La  diminuzione 
del  prezzo  del  gaz  .         » 

Servizio  Telefonico.  Il  servizio  te- 
lefonico   ....         » 

—  Per  il  servizio  telefonico  e  il 
governo    ....         » 

Sefio  Fiorentino.  Un  topo  nemico 

della  luce  elettrica.  .         » 

Sìculiana.  Acqua  potabile     .         a 
Siena.  Il  telefono  fra  Roma  e  Siena  » 

—  L'acquedotto  del  Vivo  a  Siena  » 
Siracusa.  Inaugurazione   dell'  ac- 
quedotto ....         » 

—  Per  il  telefono         .         .         » 

—  La  rete  telefonica  e  gli  inte- 
ressi di  Siracusa     .         .         » 

—  Derivazione  d'  acqua  ad  uso 
industriale        ...» 

Sogliano  al  Rubicone.  Molino  a 
gaz  povero      ...» 
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Solfato.  Emanazioni  nocive  nella 
fabbricazione  del  solfato         N. 

—  11  monopolio  di  Stato  pel 
solfato  di  rame        .         .         » 

Solofera.  Per  la  luce  elettrica  » 
Soninatino.  Condottura  d'acqua  » 
Sottomarina.  La  luce  elettrica  » 
Spalato.  Un  impianto  idroelettrico 

presso  Spalato         .         .         » 
Spese.  Le  spese  straordinarie  te- 
legrafiche e  telefoniche  .         ■» 
Spoleto.  L'acqua  potabile  a  Cam- 
pello  sul  Clitunno  .  » 

—  Telefono  ....         » 
Fulminati  dalla  corrente  elet- 
trica .         .    N.  50-51-55  P. 

Sulmona.  Fulminato dallacorrente 
elettrica  .         .         .         .         N. 

Susa.  Fulminato  dalla  corrente 
elettrica   ....         » 

—  La  perforazione  della  1'  gal- 
leria dell'  impianto  idroelet- 
trico        ....         » 


Taormina.  Luce  elettrica      .         N. 

Taranto.  Il  comune  in  causa         » 

-  Una  curiosa  deliberazione  del 

Cons.  Comunale      .         .         » 
Telefoni.  Sul  funzionamento   dei 

telefoni  in  Italia       .         .         » 

—  Nei  telefoni      ...» 

—  Il  telefono  nei  paesi  vicino 
a  Roma    ....         » 

—  Il  telefono  automatico     .         » 

—  Il  governo  e  i  concessionari 
dei  telefoni       ...» 

—  Acerra.  Per  il  telefono  .         » 

—  Adria.  Il  telefono  Adria-Basso 
Polesine  ....         » 

—  Alessandria.  Comunicazioni 
telefoniche  con  Roma      .         » 

—  Ancona.  Inaugurazione  della 
linea  telefonica  Ancona-Bo- 
logna       ....         » 

—  Ancona.  Nuove  comunicazioni 
telefoniche        ...» 

—  Arrone.  Telefono  Arrone- 
Terni        .         .         .         ,         » 

—  Asti.  Municipalizzazione  del 
servizio  telefonico  .         .         » 

—  Bari.  Il  telefono  Bari-Taranto. 
L' inaugurazione  della  linea   » 

—  Belluno.  L'inaugurazione  del 
telefono    ....         » 

—  Berlino.  La  telefonia  senza  fih  » 

—  Bezieres.  I  pericoli  dei  fili  te- 
lefonici. —  Incendio,   scosse 

e  danni    ....         » 

—  Bologna.  Inaugurazione  del 
telefono  Bologna-Forlì- 
Ancona     ....         » 

=  Brescia.  Il  telefono  con  Sal- 
somaggiore     ...» 
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Te  efoai.  Brescia.  Un  nuovo  filo 

!«  ict'-nico         .        .        .        N. 

—  Hr«>cia.  Projjctto  di  una  rete 
:*  ..'l*i»ntca  sulla  riviera  del 
C».ir<i;i       ....         » 

—  H.-i.-ht-rasid.    (Pincrolo).    Im- 

p  :.ini«i  dt'i  tcicf^mo  ,         » 

—  Brindisi.  Telefono  Lecce- 
Mr  ridisi    ....         » 

—  Hr:ndi''i.    Nuuva    linea  tcle- 

t  ■■:•:.  Ci  .  .  » 

—  Ci  :  ini-ciUi.  Nuove  linee  te- 
'.».''  >n:rhf  ....  » 

—  Ci-:eirr;ino>.  Il  telefono  <» 

—  L\i:.tn/art'.  "rciefono        .         » 

—  Cht-rboiirg.  11  telefono  tra  il 
"".ire  e  la  terra  .         » 

—  l.'  \  :tlalr.  Telefono  ,         .  » 

—  L".-.  it.inuva.  L'inaugurazione 
-i'.-i     iele1«im>    Civitanova-Ma 
•■'-T.ita        ....         » 

—  C  -mr».  Lii  telefonia  Comense  » 

—  C  ■H'^elve.  il  telefono  Padova- 
C-'i^elve  ....  » 

—  C"ii>.in>.  Il  telefono  Brunè- 
T'jrihi       ....'» 

—  K-  r:ni>.  Impianto  telefonico 
"■;  '.   .  '.roondario  di  Fermo        » 

—  d.         Il    telefono    nel   cir- 

-    ni. ino  di  Fermo  .         .         » 

—  y  •^ìz.ii.i.  Lmea  inaugurata        » 

—  .1.  IVr  l'impianto  telc- 
•■■:]je«'         .  .  .  .  w 

—  Cir rito.  Inaugurazione  del 

'.'-.vi-  >»"»       ....»» 

—  Ir:  v«.n/htnedeiring.  Brune  au- 
:• -re  del  telefono  senza  fili     » 

—  L.it-^.ina.  Il  telefono  » 

—  L-nola.  11  Telefono  in  Terra 
d-   Lavoro         ...» 

—  L-  V'-re.  Per  un  consorzio  te- 
!■-:■■ -j.eti    prò    Sebino  e  Valle 

i.  jnoiiica  ...» 

—  M.«'"erata.   Il  telefono  » 

—  M  «-  m  ni  o .  Il  telefono  fra 
M».r-im«»  e  O'ilio      .  n 

—  Mv^-^ina.  L'inaugurazione  del 
tf  e'-'Hii    Messina  Catanzaro    » 

—  M  .ili»».  Intervista  del  corri- 
*;- ndente  del  Corriere  della 
>--"".  •■■'0  il  Ministro Sehanzer» 

—  !.  Ini<>rno  al  servizio 
te.f-i'  •niO'i  ...» 

—  d.  L'  inchiesta  sul  ser- 

V  /  ■■    telefonico         .         .         » 

—  A.  Telefono  Milano-Do- 
^.  -iij^-...|a-Senipi»)ne  ■ 

—  M  liz/".   Il  telefono  .         » 

—  M  .-"!..p«>li.  Stazione  telefonica  " 
-  Sj:--;:.   Lim-e  telefoniche         » 

—  Na:-di.  Le  esasperanti  inter- 
r—'-'m  telefoniche  .         .         » 

—  N-var.i.   Linea  telefonica  No- 

•  j-^  Cìalliate     ...» 

—  N'v:  Ligure.  Per  1' allaccia- 
sic-nt*:*  telefonico  di  Novi        » 
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Telefoni.  Palermo.  Il  disservizio 
telefonico         .         .         .         N. 

—  Padova.  Una  cooperativa  te- 
lefimica    ....         » 

—  id.  Una  cooperativa  te- 
lefonica dei  Colli  • 

—  Pallan/a.  Il  telifono  fra  il 
lago  Maggiore  e  Milano  ■ 

—  Palmanttva.  Il  telefono    .         n 

—  Paluzza.  Proposta  d'impianto 
d'una  linea  telefonica     .         » 

—  Perugia.  Il  telefono  Perugia- 
Roma        ....         » 

—  id.  Inaugurazione  della 
linea  telefonica  Perugia-Roma  » 

—  Pesaro.  Inaiigurazitme  della 
linea  telefonica  interprovin- 
ciale .  .  .  .  w 

—  Porto  Empedocle.  Telefono 
P.   Kmpedocle-Girgcnti    .         » 

—  Portogniaro.  Telef(»n(»    .         » 

—  Reggio  Calabria.  Inaugura- 
zione   della    linea  telefonica  •» 

—  Regello.  Il  telefono  Regello- 
Vallombrosa     ...» 

—  Resana.  Telefono    .  « 

—  Reti  telefoniche  Venete  .         » 

—  Riscatto  dei  telefoni  italiani    •> 

—  Riscatto  delle  linee  telefoniche 
Le  reti  comprese  nel  progetto 
finanziario         ...» 

—  Roma.  Il  telefono  Venezia- 
TrevisoVenezia-l.'dine    .         » 

—  id.     I    telefimi    allo  Stato     » 

—  id.     Il  telefono  Nizza-Parigi  " 

—  Per  il  telefono  S.  Gimignano 
e  Colle  d'Llsa  .  » 

—  id.  Un  nuovo  eirriiito  te- 
lefonico   ....         » 

337      —       id.     Per  le    continue  inter- 
ruzioni teIefonÌ4"he  .  » 

—  i<l.  11  progetto  del  Mini- 
stro Sehanzer  per  1  trlcfoni  " 

—  id.  Esperienze  di  telefonia 
senza  tìli  .         .         .         .         • 

—  Rovigo.  La  linea  telefonica 
Adria-Rovigo  ...» 

—  S.  Dona  di  Piave.  Linea  te- 
lefonica urbana  .         » 

—  San  Giorgio  di  Monzano.  Li- 
nea telefonica  urbana      .  " 

—  San  \'ito  al  l\»gliamento.  Te- 
lefono      .         .         .         .         " 

—  Servizio  telefonico  e  Governo  » 

—  Servizio  telefonico.  .         » 

—  Siena.  Il  telefono  fra  Rt»ma 
e  Siena    ....         » 

—  Siracusa.  La  rete  telefonica  e 
gli  interessi  di  Siracusa  " 

—  id.     IVr  il  telefono    .         » 


-   L 


traordinarie  teie- 


re   spose  >traoi 
grafiche  e  teleloniciie 

—  Spoleto.  Telefono    . 

—  Svizzera.  Comunicazioni   te- 
lefoniche notturne  . 

—  Terni.  Il  telefono    . 
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Telefoni.  Treviso.  Il  servizio  te- 
lefonico .        .        .        N. 

—  Treviso.  Telefono  Treviso- 
Casteifranco-Padova         .         « 

—  Udine.  Servizio  telefonico       » 

—  Venezia.  Il  Commissario  dei 
telefoni     ....         » 

—  Vernio.  Il  telefono  a  Marcatale  » 

—  Vicenza.  Servizi  telefonici       » 
Telefonia.  Per  la  telefonia  nei  pic- 
coli centri         ...» 

Telegrafi.  Telegrafi  e  Telefoni     » 
Terranova.  (Sicilia)  Per  T  illumina- 
zione elettrica  .         .     N.    50-51 

—  Luce  elettrica  .         .         .        N. 
Terrassini.  Acqua  potabile  n 

—  11  mutuo  per  la  condottura 
d' acqua    ....         » 

Termini    Imerese.  Gravissimo  in- 
fortunio a  due  elettricisti        » 
Terni.  Scoppio  di  un  gazometro 
,    di  acetilene      ...» 

—  Per  la  municipalizzazione 
della  luce  elettrica  .         .         » 

^  Impianti  elettrici      .         .         » 

—  Il  telefono         ...» 

—  Il  referendum  per  la  municipa- 
lizzazione della  luce  elettrica    » 

—  Il  referendum  per  la  munici- 
palizzazione del  servizio  far- 
maceutico        ...» 

Thiene.  Mancanza  d' acqua  .        » 

—  Vandalismi  elettrici  .         » 

—  Il  referendum  per  l'impianto 
municipalizzato  dell'illumina- 
zione elettrica  .         .         » 

—  Illuminazione  elettrica     .         » 

—  Manca  l' acqua  .         .         » 
Tirano.  Le  grandi  forze  idrauliche 

Valtellinesi  e  la  città  di  Milano  » 
Tivoli.  Transazione  per  l'illumi- 
nazione  elettrica      .         .         » 

—  Luce  elettrica  ...» 

—  Nuova  Società  anonima  coope- 

rativa per  la  produzione  e 
consumo  di  energia  elettrica  » 

Todi.  Luce  elettrica  » 

Tolone.  Una  signora  asfissiata 
dal  gaz     ....         » 

Tokio.  Un  progetto  di  municipa- 
lizzazione fallito       .         .         » 

Torrebelvicino.  La  municipaliz- 
zazione   del    dazio    consumo  » 

Torre  Menacapace.  (Pa\ia)  Scop- 
pio di  un  gazometro  ad  ace- 
tilene       ....         » 

Torino.  Rodellono  -  Ainardi  -  Fa- 
cetti,  forniture  complete  per 
r  elettricità,  gaz  e  igiene        » 

—  Società  misuratori  e  appli- 
cazioni Gaz  ed  acqua     .         » 

—  Società  risolta  Dott.  E.  Se- 
rono  e  C.         .         .         .         » 

—  Compagnie  pour  l'éclairage 
de  ville  de  Paris  -  Jean  PIo- 
que  et  C.         .         .         .         » 


57  P-  417 


55 
59 

» 
» 

340 
464 

55 
57 

» 

340 
418 

55 

ti 

340 

55 
56 

» 
» 

339 
385 

P. 

8] 

-142 

57 

P 

413 

49 

n 

32 

57 

n 

416 

50 

» 

81 

49 

w 

30 

54 

» 

272 

51 

» 

142 

55 

» 

340 

55    "    323 


56 

60 

» 

n 

365 
500 

55 

» 

329 

52 
49 

» 

188 
26 

53 

» 

244 

56 

» 

379 

50 
59 

» 
n 

81 
463 

57 
54 

419 
286 

55 

ti 

329 

54 

tt 

273 

56 

» 

366 

57  "  414 

51  "  ^51 

53  "  233 

50  "  03 

50  "  93 


Tonno.  Costituzione  di  Società 
anonima  per  frigorigeni  e  mo- 
tori motofrigori       .         .         N. 

—  Assemblea  generale  della  So- 
cietà dei  consumatori  di  gaz- 
luce  » 

—  Movimento  nel  personale, 
L' ing.  Giovanni  Boella  .         » 

—  Società  impianti  illumina- 
zione e  forza  «  Pietro  Gio- 
vanetti ».         .         .         .         » 

—  Società  anonima  per  la  fab- 
bricazione di  fili  e  cavi  elet- 
trici isolati  Ing.  V.  Tedeschi  » 

—  La  municipalizzazione  del  ser- 
vizio tranviario        .         .         » 

—  II    Consiglio   di   Sanità    e  la 

?uestione  dell'acqua  potabile  » 
1    riscatto  delle  Tranvie    di 
Torino  da  parte  dell'Ammi- 
nistrazione Municipale    .         » 

—  Il  servizio  delle  aihssioni  mu- 
nicipalizzato    ...» 

—  Servizio  municipale  delle  af- 
fissioni     .         ...         ti 

—  Infortunio  ad  un  gazista         » 

—  Suicidio  col  gaz      .         .         » 

—  Tentato  suicidio  coi  gaz         » 

—  La  questione  de!  dazio  sul 
gaz N, 

—  Un  fattorino  tranviario  scot- 
tato dalla  corrente  elettrica.  - 
Società  anonima.  -  Energia-   » 

—  I  contatori  d'acqua  e  la  tassa 
di  verifica         ...» 

—  La  ricostituzione  della  Lega- 
Gazisti      ....         » 

—  Impianto  idro-elettrico.  Rego- 
lamento dell'azienda       .         » 

—  Una  variante  dell'  impianto 
termo-idro-elettrico  di  Salber- 
trand.  -  La  costruzione  di  una 
grande  galleria        .         .         » 

—  La  municipalizzazione  delle 
case  popolari  respinta  dal 
Cons.  tom.  di  Torino  -  Per  la 
municipalizzazione  dei  tram- 
vays  A.  I.        .        .        .        » 

—  Società  italiana  per  il  gaz      » 

—  Furto  di  gaz    ...» 

—  Società  commerciale  Italiana. 
-  Ducato  Legnazzi  &  C.         » 

—  La  condotta  dell'  acqua  po- 
tabile municipale     .         .         n 

Tranì.  La  municipalizzazione  della 
luce » 

Trapani.  Per  l'acquedotto  di  Dam- 
musi » 

--  Per  rimpianto  della  illumi- 
nazione elettrica      .         .         » 

Trasporto  del  gaz  a  distanza.  Cal- 
colo di  un'  impianto  per  tra- 
sporto   di    gaz 

N.  52-53-54-55-56  P-  155-201- 
Trento.  Una  terribile  esplosione 
di  gaz      .         .         ,         .         N 
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Trrppo  Grande.  L' inatiguraitione 

•-.i.i  luor  elettrica.         .         N. 
Tmì.  I-*i  luci"  elettrica  " 

Treviso.  IVr  munìi-ipalìzzareilgn/  » 

—  *  ••ni:t-»-.it»nc  alla  ditta  rc- 
r.ùf  GiiiM'ppc  .  • 

-    r   -•■rvi/Hi  tflefonico       .         » 

—  I  icf.'ii'»  Treviso  Castel- 
t-.iTi'o-Padnva  .         .         » 

Trtccsimo.  Kaf;;tzzi  elio  intcrrom- 
:  ••ri"  la  liire  l'k'ltrioa      .         » 

Triaitapoli.  Luce  elettrica  « 

l,.i.-f  »iritri-a  ...» 

Trieste.     Il    hilannn    dell' otVicina 
;■  i  y.i/     .        .        .        .        " 

—  «  ►r^iri"  minterntto  all'utììoina 
'Iti    i;a/      .  .  .  .  • 

—  *  »lii  Jiii  del  gaz       .         .         »» 

—  '*!•  ii-'r,th'  [iivM'ntato  dagli 
Impiccati  dell'  filicina  comu- 
:;.!  «■    del    i;az  ..." 

—  l'n.i  tor()ediniera  che  spezza 

!   t-avo  della  luce  elettrica      " 


U 


tdinc.  Mnnicipali/za/ione  N. 

-    i    iS  dature    dell'acqua    po- 

--    h\:Ìni;iiat(i  dalla  corrente  elet- 
*.:  '".i  .         .         .         .  n 

—  i't  r  .ivere  il  j^az  nelle  frazioni  n 
i     in»nt.»    del    Friuli     Giov. 

I  »■  i  >d'>nco  e  C.      .  .  " 

—  Per  ia  nomina  del  Direttore 

':■■  1  ijaz     ....  » 

-    Serv  /111  telefonico  .  " 

.\.i,iied<itto  eomunale      .  • 


VaMa^no.  Municipalizzazione  del 
■  i.s/ ooin^unio  -  L'utile  della 
tr.m.i  annata  .         N. 

Valeaza  ^Alessandria).  Società  eoo 
i-TA'.  va  del  icaz      .  » 

>«i  .  !/!•■  municipalizzato  delle 
.l'i  N^it-ni  e  dei  trasporti  fu- 
::-  t.r:         .         .         .         .  • 

Val  Polccvera.  l'n  accpiedotto  sul 
"1  ■■■.«■  Kigogna         .  n 

Varesr.  La  vertenza  colla  St>cietà 

ilfl     ^A/       .  .  .  .  • 

—  I  :■   tulmine  in  un  trasforma- 

:  -.-■    dell'energia  elettrica       » 

—  L'  nierru/ione  della  linea  elct- 
:r  ■  .1       Varese  al  buio    .  » 

Varese  Lombardo.  Fulminato  dalla 
. ■■•rr«nle  elettrica     .         .         » 

Vellctrì.  Fulminato  dalla  corrente 
*!'-t:rica   .         .         .         .         • 

—  i  :i   Im-1  ca-^o     ...» 

—  Lj'.«-  flettnca  .         • 
Municipalizzazione  dì  una  can- 
tina sociale       .         .         .         j* 
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Venezia.  La  Società  del  Collina 
contri>  una  signora  veneziana 
e  suo  marito  .         .         .         N. 

—  Lo  sviltippti  commerciale  nel 
Veneto  secondo  u  1  rap)>orto 
inglese      ....  » 

—  Venezia  al  buio  .         » 

—  Abdl'/tone    della    tas-^a    fi-isa 

fer  gli   im[)iaiili  eleltriri  •» 

hr.i  Società  di    .Navigazione 
Milano-Venezia  .         " 

—  Furti  di  earbone  al  gaz  • 

—  Si  può  avere  il  gaz  ?      .  « 

—  Il  Coniniis.->:irio  dr'i  telefoni    • 

—  l'n  accenditore  automatico  del 

k';>z • 

—  -   Le  (piestione  doH'acfjuedotto  • 

—  Vn  inrondio  n«;l  deposito  del 
carbone  della  .Socii-la  dei  gaz   » 

—  A  proposito  di  un  esperi- 
mento di  motori  a  gaz  pit- 
vero » 

—  11  gaz  alla  Giudor<'a  » 

—  Por  il  personale  del  gaz  al 
Consiglio  comunale  .  •» 

—  Discussione  nella  seduta  del 
24  dicembre  del  Consiglio 
comunale  sulla  municipaliz- 
zazione dell'  illuminazione  e 
accpiodotto  ,  n 

—  Societii  Impreso  di  pubbliche 
e  privale  illuminazioni  a  gaz 
acetilene  e  alVmi      .         .         " 

—  Un  uomo  fulminato  dalla  oor- 
rente  elettrica  mentre  tenta  di 
rubare  1  tili  eondullon    .  ■> 

—  L'  illuminazione  pubblica         •• 
Venosa.   Illuminazione  elettrica     » 

—  I  lavtiri  per  l'acquedotto  Pu- 
gliese       .         .         .         .  * 

Ventimiglia.  L'  acqua  potabile       • 
Vercelli.  Il  conto  consuntivo  del- 
rolìicina  elettrica  municipale  ■ 

—  l'n  viaggiatore  strit<»lato  alla 
stazione    .         .         .         .  ■ 

Vernate  {Cuneo).  Luce  elettrica     •• 
Vernìo.  11  teleft>no  a  Mercatale    " 
Verona.    L'  organico  ilell'tirticina 
elettrica  comunale   .         .         n 

—  l'na  sentenza  riformata  -  Gaz 

e  acido  solfidrico     .         .  » 

-  Per  il  prezzo  del  gaz-  Nuo- 
vi» impianto  elettrico  •» 

-  L*na  lite  fra  il  Comune   e  la 
Sooieta  tlol  gaz  • 

—  Per  l'illuminazione  oittadina  » 

—  11  processo  di  \'erona     .  ■• 
Per  la  riserva  a   vapore  per 
l'officina  olettrira  comunale  - 
li  prezzo  tU'l  gaz  -  l'n  gazo- 
metro  acetilene  che  scoppia  » 

—  Laviìri  pubblio!  <» 

—  La  luce  elettnoa  fuori  l\»rta 
Nuova  -  Il  processo  Contn) 
la  Società  dei  Gaz  per  l'acido 
solfìdrico  ...         * 
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Vennero  distribuiti  sei  premi  da  L.  250  ca- 
dauno alle  migliori  comunicazioni  presentate 
nel  Congresso  del  1905,  e  cioè  ai  Sigg.  Le- 
comte,  Parsy,  Naudé,  Causaubon,  Verdier  e 
Feulon. 

A  tredici  impiegati  di  officine  a  gaz,  per 
il  lungo  loro  servizio  prestato,  venne  distri- 
buita, a  ciasQbfidtmo,  una  medaglia  d'argento. 
,.  ^.  A  irfe.rttcC  CHpi -officine,  pure  per  il  lungo 
\4tìrYÌzyo  pjrcsfàtò  nelle  officine,  vennero  di- 
•sìrjbuitt^j'fitr^.tàdauno,  lire  duecento  di  premio. 

?4lla:'xurta*  K'rjimers  ed  Aarts  rappresentata 
in"r.caftci«::^aìla-  firma  J.  &  O.  G.  Pierson 
vtìhi^c/d<?cr.iHàta*ùna  medaglia  d'onore  pel  suo 
gàzògèno  per  gaz  d'acqua;  e  ciò  in  seguito 
agli  esperimenti  fatti  da  apposita  Commis- 
sione, nella  officina  di  Zevenbergen,  i  di  cui 
risultati  qui  riassumiamo. 

L'  apparecchio,  di  una  potenza  indicata  di 
50  me.  di  gaz  all'ora,  produsse  in  io  ore,  a 
15°  ed  alla  pressione  barometrica  di  761  mm. 
463  me,  di  gaz  d'  acqua,  di  un  potere  calori- 
fico medio  di  2772  calorie,  con  373  grammi 
d'acqua  condensata  per  me.  di  gaz.  Portato  a 
■O"  e  760  mm.  questo  potere  calorifico  cor- 
risponde a  2920  calorie. 

Le  analisi  di  questo  gaz  dimostrarono  che 
esso  in  media  conteneva  3,5  "',,  di  acido  car- 
bonico ;  42.9  **  „  di  ossido  di  carbonio  ;  e  circa 
il  47.2  '  „  di  idrogeno.  Si  consumarono  per 
la  sua  produzione  Cg.  186,5  ^^  carbone  coke, 
preso  in  officina,  cosi  come  veniva  prodotto. 

Il  che  corrisponde  ad  una  produzione  di 
2,485  me.  per  chilogrammo  di  coke  usato, 
scorie  non  dedotte,  o  di  402  grammi  di  coke 
per  me.  di  gaz. 

La  quantità  di  vapore  fornito  dalla  caldaia 
per  r  insoffiamento,  durante  1'  esperienza,  fu 
di  Cg.  300,6  per  Cg.  di  coke,  scorie  non  de- 
dotte, o  64,92  per  metro  cubo  di  gaz. 

Il  coke  adoperato  per  la  produzione  del 
gaz  d'acqua  conteneva,  in  media:  2.23  "/o  di 
umidità  e  6.78  "  „  solamente  di  cenere. 

La  pulizìa  dell'apparecchio  è  delle  più 
facili  e  non  dura  che  dieci  minuti  per  un 
generatore,  e  meno  di  15  per  l'altro:  com- 
prendendo iu  questo  tempo  quello  occupato 
per  l'apertura  della  porta  del  forno  e  quello 
della  relativa  chiusura,  a  pulizia  finita. 

Oltremodo  facile  è  la  conduzione  di  tutto 
l'apparecchio,  semplice  e  sicura,  munito  come 
è  di  un  ingegnoso  dispositivo  di  sicurezza,  che 
permette  di  evitare  qualsiasi  falsa  manovra. 
Un  solo  operaio  è  sufficiente. 

Ai  Sigg.  C.  Blanc  ed  E.  Potron  venne 
data  a  ciascuno  una  medaglia  d'argento  ed 
un  diploma  di  merito  per  gli  apparecchi  di 
illuminazione  presentati  al  Congresso. 

Per  gli  apparecchi  di  riscaldamento  col 
gaz,  vari  furono  i  concorrenti. 

Quello  che  richiamò  in  ispecie  l'attenzione 
della  Commissione  fu  il  radiatore  V.  D.  D. 
della  Ditta  Van  Den  Driessche. 

Sgraziatamente  nello  stato  che  venne  pre- 
sentato, era  troppo  incompleto;  in  ogni  modo 
la  Commissione  lo  ritenne  degno  di  encomio. 


La  stufa  a  gaz  «  Vulcano  "  della  di/fa  Mo- 
reno ed  Antony  dì  Torino,  si  riduce  ad  un 
semplice  beccuccio  speciale  applicato  ad  un 
termo-radiatore.  Gli  inventori  attribuiscono 
al  suo  funzionamento  un  principio  non  esatto, 
iti  completa  contraddizione  colle  più  elementari 
nozioni  di  chimica,  e  secondo  il  quale  1'  aria 
atmosferica  sarebbe  considerata,  non  come 
una  miscela,  ma  come  una  combinazione  su- 
scettibile di  dissociazione,  sotto  l' azione  del 
calore.  Abbandonando  pel  momento  questo 
errore  fondamentale,  il  beccuccio  ideato  dai 
signori  Moreno  ed  Antony,  se  verrà  perfe- 
zionato, potrà  riescire  pratico  per  un  riscal- 
damento continuo.  Non  sembra  pratico  per 
un  riscaldamento  intermittente  pel  gran  tempo 
che  eli  abbisogna  per  riscaldare  la  massa 
metallica,  relativamente  enorme,  di  cui  è  co- 
struita la  stufa.  Ha  inoltre  due  altri  gravi  in- 
convenienti :  il  primo  di  avere  un  irradia- 
mento troppo  limitato  ;  secondo  di  sviluppare 
in  quantità  dell'ossido  di  carbonio  nell'am- 
biente dove  funziona. 

Al  radiatore  «  Le  Merveilleux  »  quantun- 
que non  soddisfi  alle  condizioni  volute  dal 
programma  di  concorso,  pure  venne  ricom- 
pensato, come  premio  di  incoraggiamento, 
con  400  lire. 

Venne  quindi  data  lettura  delle  varie  co- 
municazioni presentate  al  Congresso,  e  da 
noi  già  accennate  nel  nostro  numero  prece- 
dente ;  di  alcune  di  queste  anzi  ne  comincia- 
mo la  traduzione,  data  la  loro  importanza. 

E  per  prima  incominciamo  da  quella  del- 
l' ingegnere  C.  Payet  sulla  «  Influenza  dei 
gazometri  sulla  qualità  del  gaz  che  conten- 
gono ». 

«  L'ossido  di  carbonio  del  gaz  illuminante 
è  causa  dell'  anemia  dei  parigini  ?  «  del  De- 
lakaye. 

a  Forno  a  gaz,  memento  per  i  calcoli  di 
combustione  »,  del  Bouvier. 


Dell'  influenza  dei  gazometri 

sulla  qualità  del  Gaz  che  essi  contengono 


Del  Sig.  J.  Payet 

Alcuni  anni  or  sono,  ebbi  occasione  di 
I  effettuare,  in  un  caso  che  non  è  utile  qui  ri- 
j  cordare,  tutta  una  serie  di  esperimenti  foto- 
I  metrici  sul  gaz  fabbricato  in  una  delle  offi- 
,  cine  di  una  grande  Società.  Siccome  i  loro 
;  risultati  sembrò  interessassero  alcuni  dei 
I  nostri  colleghi  ai  quali  ebbi  il  piacere,  qual- 
che volta,  di  parlarne,  e  siccome  mi  è  stato 
consigliato  di  farli  conoscere,  ho  creduto  op- 
I  portuno  pubblicarli. 

La  loro  anzianità  relativa  non  influisce 
punto  in  nulla  sulla  natura  o  l' importanza 
delle  deduzioni  che  essi  permettono.  Del  re- 
sto, gli  esperimenti  in  questione  potrebbero 
portare  la  data  dell' anno  corrente  senza  per- 
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:•■-■    .n  nulla  drl  hip»  valurt*.    ^uada^namlo, 
1-.'..  :1  ^«ilii  carattiTi*  (l'attualità  che  loru  farà 

;.  i'a/  K-  rui  caratlcristirhf  stu  per  darvi 
--U  ..-:  ya/  da  r>|u*nmcnti  v  nun  un  gaz  di 
rT  "■-  "'nf.  Pnivt-niva  dalla  distillazione,  ttpf- 
-jU  — ■m[)rr  in  modn  unifornif,  di  uno  stesso 

—  --.i^liii  ili  carhuni.  Fu  arrirchitocrrti  giorni, 

—  i    ..ì    i-nnuM'L-n/a    dfl    carburaturt:    t-  dfllt; 
;r   ;-r/i"'ni  Nftjmtc  nnn  lU'Cessita  ci»nosct*rlc 

—  -     :itf  rt'-'Kaiulu  [K-r  nulla  le  runsidcrazumi 
:■•    'anno  sc^uiKi. 

I.  jijinan-oolini  cui  quale  furono  csrfi^uiti 
•z  :•  <■  (■'.[■tTimfnti  V  il  fotometro  di  Dumas 
•    A  '  ^uauit. 

\'t\  tubo  di  Vftro  nel  quale  era  immerso 

j-  :«rni-»metro  rra  slato  interposto  sul  per- 

■   r-  ■    drl    jjaz    fra    il    contatore   e  il  becco 

ìir  -.ili.  Si  aveva  cosi    la    temperatura  della 

■  "■  nti-  i;a/zosa  sulla  quale  si  operava. 

*  ir-i/it  a  numerose  precauzioni  operatorie, 

'.•'.  :'  n/a  dell'errore  personale  sulla  diffe- 

-•    .'.1  lì:  dui-  esperimenti  f(»tometrici  può  cs- 

T-T'    .■iir>idrrata  rome  sicuramente  inferiore 

A      C.JI. 

1  !•<  verificato  questa  approssimazione  tutte 
;    V-  ,:i-  che  l'occasione  si  è  presentata, 

M:  I-  accaduto  più  di  una  volta,  in  effetto, 
:  :  v» T  fan-  immediatamente  parecchi  espc- 
-r-.'.  :^t•.  Ciin>i'cutivi  >u  uno  stesso  strato  di 
i.ij  .  :u-  tutto  faceva  supporre  omogeneo.  Ho 
- -:; n  trovati",  in  quei  casi:  o  dei  risultati 
.' r.i.Ki  ti  dei  risultati  non  differenti  che 
-.■   o.  I    1. 

il"  .icquistatit  in  tal  modo  la  convinzione 
.-•  T  l'apparecchio  di  Dumas  e  Regnault, 
;  .i-  — ,»'mi  al  metodo  preconizzato  da  questi 
■:::..  vennero  qualche  volta  criticati,  ò,  pro- 
•j'-!ntntt.  perche  tutte  le  precauzioni  iin- 
:•  -t'-  r'<n  furono  sempre  messe  in  pratica. 
■j  :'  -:■■  fiitometro  e  delicato  a  maneggiare,  in 
••^- '.'■'.  ma  f  di  un  impiego  sicuro,  purché 
.-  "^.iTi"  mantenute  tutte  le  garanzie  e  si  se- 
.-  .  -■    tutte  le  istruzioni  pubblicate,  per  assi- 


i.   hilla  buona  qualità  dell' olio  e  degli 
l  :n:   impiegati  ; 
2.   I  >t  ir  esattezza  delle  dimensioni  e  delle 

■  ili  vetro  della  lampada  Carcel  ; 
3-   I Iella  sensibilità  della  bilancia: 

■  "f-nert*  : 

I     l'na  Hamma  corretta  della  lampada; 

2.   Il  suo  regolamento  perfetto,  non  con 

.:.':■  iv.  nvH'altfZza  dello  ;>toppino  che  deve 

-ir»-  ^i-mprt- eguale  a  I  cm.,  macon  sposta- 

:;  .1— 'ai  leggeri    nel  senso    verticale    dei 
'■•  della  lampada. 

[.'•i  i-ratore  deve,  inoltre,  imporsi  di  non 
"ilare  di  ^ua  persona  che  il  minimo  dei 
-'..imenti  neces-,ari    e  di  evitare   tutt(»  ciò 

:-.»rebbe  concorrere    a  turbare    Io  statt) 

■  .i:m<tsftra  d<ive  bruciano  il  becco  a  gaz 
.1   l.tmpaila  campione. 

li   ija/'inutn»  che  servi  per  gli  esperimenti 
't*-t.i  contenere  8.000  me.  circa  di  gaz. 


,j..' 


L'entrata  e  ]'uM-:t.i  veniva  fatta  con  t  ihi 
sospesi  a  congiun/ii'ne. 

(Jui'sto  i|ettagl:n  ha  la  "«uà  importanza; 
(juesti  tubi,  in  elfett".  cnntengono  mia  massa 
(li  gaz  assai  grande,  rhe  e  più  susrettihile  di 
quella  rinchiusa  m!  ga/'»metro  stesso,  d;  su- 
bire l'azione  degli  aneliti  esteriori  :  il  rhe  e 
impi»rtante,  come  ]■•  veilreiuu.iiiii  avanti. 

La  diramazimit  lìt  i  ga/'*]}^*)  tiihi.'ii'.lro  tu. 
presa  sul  tubo  d:   iisciia  del  giizonil-tró",  •      ."-■ 

Tutte  le  sere,  a  i:na  io  i>rv.-:-  ^Jer.^Jiliinto." 
almeno,  le  esigenze  «lilla  labhncà/'jfiùtf  lójjMT- 
mettevano  il  jia/uineirn  i-r.v.pci^o^o  4ii\r  il 
ricevimento  del  gaz.  veiieiid:»  ficrm-i' pvla*", 
ed  av(*ndo  rura  di  tener  chiuso  il  rubii)t*tto 
di  Uscita  dei  gaz. 

'lutle  le  mattini  verso  8  ore,  usando  le 
stesse  cure,  si  sospenileva  l'entrata  del  g;t/. 

Rimaneva  in  riposo  i-osi  tino  all'ora  degli 
esperimenti. 

<Juest' ultimi  ebbi  ro  hittgo  il  più  sovente 
in  due  serie  : 

l'na       alle  ore  9  del  mattino 
L'altra     •■        »     2  dop(t  nie/zogiorno 
una  terza  sene  s:   tece  tjualche  volta,  e  cioè: 
alla  sera  alle  i>re  8. 

Ihirante  ciascuna  serie  di  es[»erimenti,  il 
gazimietro  man<Iava  il  gaz  in  un  -«ei'ondo  jfn- 
zimietro  più  leggero  e  della  stessa  capacita. 

La  velocità  <li  passaggio  dipendeva,  del 
resto,  dalle  variazioni  della  produzione  e  dal 
quantitativo  <leli'  uscita. 

Fra  due  sene  <li  esperimenti,  il  gazonietro 
veniva  completamente  vuotato. 

Ciò  posto,  e  evidente  che  oj^ni  giorno, 
nelle  differenti  sene  di  esperimenti,  il  gaz 
sottoposto  a  questi  ultimi,  era  un  gaz  Im'II 
determinatti.  corrispondente  ad  una  resa  pi-r 
fettamente  defìnit.t  :  era  il  gaz  prodotto  nella 
notte  i)recedente  entro  1  limiti  di  ore  ben  c«»- 
nosciuti. 

Ora.  avvenne  <|Uesio  fatto  degno  di  at- 
tenzione: che  raramente  cioè  il  potere  tro- 
vato dopo  mezzodì  e  ipiello  trovato  alla  sera 
fossero  paragonabili  al  potere  del  mattino. 
Esistevano  delli-  differenze  superiori  alcune 
volte  ai  I.  :  e  )iui  :  queste  ditVeren/e  si  n 
scontravano  anclu  fra  l'ultimo  esperimento 
di  una  sene  e  il  jirimo  della  seguente. 

Non  era  forse  io  stesso  ^az  ? 

l'na  simile  anomalia  non  potrebbe  essere 
attribuita  al  metodo  sperimentale,  del  <|uale 
conoscevamo  il  grado  ili  approssima/ione. 

Kssa  non  era.  già.  il  risultato  del  caso, 
tanto  che  a  bene  considerare,  delle-  variazioni 
analoghi*  nello  staio  dell'atmosfera  apf)orta- 
vano  sempre,  nella  ipialita  tlel  gaz.  (piando 
erano  nettamente  detìniti-,  delle  perturha/ioni 
analoghe.  Kra  dunque  più  probabile  ammet- 
tere che  la  VI  *Ta  una  manifestazione  sensi- 
bile delle  proprietà  risuhe  del  gaz  immagaz- 
zinato e  che  queste  sub:vani>  l' intluen/a  dejili 
agenti  esterni. 

La  ima  atten/ioiu  -^i  porlo  allora  su  quoti 
ultimi.  Ilo  potuto,  regi-trare  un  certo  numero 
(Il  osservazioni  die  qui  enumero: 
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I.  Ogni  qual  volta  che,  durante  il  riem- 
pimento del  gazometro,  il  vento  soffiava  a 
tempesta,  e  che  il  tempo  si  manteneva  fosco 
durante  questo  il  gaz  risultava  meno  buono 
che  nei  giorni  di  calma.  Che  se  nell'  inter- 
vallo delle  due  serie  di  esperimenti,  del  mat- 
tino e  del  dopo  mezzodì,  il  sole  veniva  a  ri- 
splendere  e  a  fjsjcaldare  sensibilmente  il  ga- 
zoijieiryj/.il^gàìit&ventava   sensibilmente  mi- 

\;*.jg^to'tè'.;nel;<foptJ  'mezzodì  ; 

;'.•  •  ''\2..Cias(3Cpia  volta  che  il  riempimento 
eb6<!;luO^V".  durante  un  tempo  di  gelo,  gli 
ste^i^fènoiii^^  dì  cui  sopra  si  riproducevano; 
\;  '•^gÀ'Ogìn.'V'oèta  che  d  sole,  dopo  la  prima 
seiiie  tfi  esperimenti,  riscaldava  il  gazometro, 
il  potere  illuminante  si  manteneva  sensibil- 
mente costante  durante  gli  esperimenti  del 
dopo  mezzodì,  sebbene  al  mattino,  fosse  assai 
variabile  da  un  esperimento  all'altro  ; 

4.  Ciascuna  volta  che  il  sole  splendeva 
dal  mattino,  il  gaz,  fino  dalla  prima  serie  di 
esperimenti,  migliorava  in  modo  continuo  fino 
a  che  il  gazometro  si  riscaldava  ; 

5.  In  ciascun  periodo  di  gelo,  il  gaz,  è 
più  cattivo  il  primo  giorno  che  nei  seguenti. 

Bisogna  consultare  il  quadro  riassuntivo 
degli  esperimenti  riportato  alla  fine  di  questa 
memoria,  per  giudicare  del  valore  compro- 
vante queste  osservazioni. 

Avviene  quindi,  come  se,  al  momento  del 
riempimento,  sotto  l' influenza  di  una  causa 
refrigerante,  vento  o  bassa  temperatura  ester- 
na, si  produca  all'interno  del  gazometro  una 
nube  di  condensazione  acquea  che  trascina 
per  dissoluzione  un  elemento  che  serve  ad 
arricchire  il  gaz  illuminante,  e  che  di  questo 
faccia  parte  integrale. 

(Continua) 


L' ossido  di  carbonio  dei  gaz  illuminante 

è  causa   dell'anemia  dei  parigini? 


Comunicazione  del  Sig.  Ph.  Delahaye 

In  una  comunicazione  presentata,  lo  scorso 
anno,  al  Congresso  dell'  Havre,  abbiamo  di- 
mostrato, con  r  esempio  delle  fabbricazioni 
di  gaz  americane  ed  inglesi,  quanto  siano 
eccessivi  ed  ingiustificati  i  timori  di  certi 
igienisti,  medici,  ingegneri,  che  provano  di 
tempo  in  tempo  il  bisogno  di  manifestarli,  a 
proposito  della  presenza  dell'  ossido  di  carbo- 
nio nel  gaz  illuminante. 

Ci  eravamo  allora  proposto  sopratutto  di 
furnire  degli  clementi  di  risposta  alle  obbie- 
zioni vaghe  che  servendosi  di  alcuni  principi 
della  scienza,  venivano  riprodotte  nei  giornali 
quotidiani,  in  modo  da  svisare  lo  spirito  pub- 
blico e  di  generare  una  leggenda  contro  la 
quale  non  potrebbero  prevalere  né  le  buone 
ragioni,  ni'  i  fatti  meglio  stabiliti.  Noi  ave- 
vamo preso  in  esame  particolarmente  la  di- 
chiarazione formulata,  contro  il  tenore  in  os- 


sido di  carbonio  del  gaz  illuminante  dal  sig. 
Vieille,  allora  vice-presidente  del  Consiglio 
d' igiene  e  di  salute  della  Senna,  in  una  let- 
tera da  lui  diretta  il  24  dicembre  1901  al 
Prefetto  della  Senna  :  «  Gli  igienisti  sono 
d'  accordo  ad  accusare  V  ossido  di  carbonio 
non  solamente  degli  accidenti  caratteristici 
consecutivi  a  fughe  leggere  (di  gaz),  ma  anche, 
per  una  grande  parte,  dell'  anemia  indiscuti- 
bile che  esercita  sugli  esseri  dei  grandi 
centri  ». 

Una  accusa  così  generale,  firmata  da  un 
nome  cosi  autorevole  nel  mondo  scientifico, 
presenta  il  doppio  danno  di  essere  accettata 
senza  discussione  da  tutti  e  di  sottrarsi  a  qua- 
lunque controllo  con  la  sua  imprecisione  ; 
quando  si  vuole  verificarla,  non  si  sa  da  qual 
parte  incominciare  a  combatterla  e  per  farne 
apprezzare  la  inesattezza,  bisogna  entrare  in 
così  lunghi  dettagli,  che  nessuno  ha  la  pa- 
zienza di  leggere.  Essa  entra  nella  categoria 
di  quelle  cose  che  si  finisce  per  credere  a 
forza  di  ripèterle  e  che  passano  allo  stato  di 
assioma  igienico  consacrato  dal  consenso  uni- 
versale dei  popoli. 

Crediamo  dunque  utile  di  ritornare  su 
questo  soggetto  e  di  non  lasciare  senza  rispo- 
sta un  articolo  di  un  giornale  parigino  che, 
nello  scorso  marzo,  pretese  incolpare  il  gaz 
illuminante,  chiamanoolo  responsaoile  dell'a- 
nemia di  Parigi  e  di  dimostrar  ciò  con  le  ri- 
cerche del  signor  Armando  Gautier,  membro 
dell'Accademia  di  Scienze. 

Ecco  il  punto  dell'  articolo  che  interessa 
tutte  le  industrie  di  gaz,  perchè  a  questo  ri- 
guardo esse  si  trovano  tutte  nello  stesso  caso 
di  quella  di  Parigi  : 

A  questi  diversi  elementi  di  contaminazione  ven- 
gono ad  aggiungersi  gli  inconvenienti  gravi  prodotti 
dalle  emanazioni  del  gaz  illuminante,  che,  con  le 
«  fughe  »,  altera  1'  aria  respirabile,  caricandola  di 
ossido  di  carbonio,  nello  stesso  modo  che  le  fiamme 
di  gaz  degli  apparecchi  di  illuminazione  o  di  riscal- 
mento  contribuiscono,  in  certe  condizioni  sfavorevoli, 
a  determinare  dei  danni  alla  salute  ed  a  sviluppare 
la  tubercolosi  polmonare. 

Si  può,  in  effetti,  dire  nell'  atmosfera  vi  è  una 
fuga  di  gaz  incompletamente  bruciato.  Per  quanto 
minima  sia  questa  fuga,  alla  lunga  diventa  dannosa. 

La  moltiplicità  dei  becchi  da  gaz  in  certi  uffici 
o  laboratori  è  egualmente  dannosa  ;  la  maggior  parte 
dell'  aria  necessaria  alla  respirazione  essendo  consu- 
mata dalla  combustione  dei  becchi,  e  in  poco  tempo, 
l'aria  respirabile  si  trasforma  in  aria  a\^'elenata. 

Non  è  solamente  negli  appartamenti  che  l'ossido 
di  carbonio,  provveniente  dal  gaz  illuminante,  porta 
il  suo  contingente  spiacevole  agli  elementi  di  alte- 
razione dell'  aria  ;  nella  strada  stessa,  noi  siamo  con- 
tinuamente avi'elcììati  —  il  termine  non  è  troppo 
forte  —  dalle  fughe  di  gaz  illuminante,  cioè  d'ossido 
di    carbonio. 

\'i  sono  a  Parigi  più  di  1000  chilometri  di  tuba- 
zione di  gaz,  e  nelle  migliori  canalizzazioni  vi  sono 
IO  e  qualche  volta  il  20  V^  di  gaz  perduto.  Questo 
gaz  filtra  attraverso  il  suolo  della  via,  e  viene  a  me- 
scolarsi all'  aria  che  respiriamo. 

Il  sig.  Armando  Gautier  ha  calcolato  che  in  ven- 
tiquattro ore.  per  ciascun  metro  quadrato  del  suolo 


•    r.iT'     l'iii^'|[iin«»  otto  atri  M  ossido  di  carhoHÌo.  I^i 
.-  r-  .in<-   t   notevole:  ! 

■    ■   i  itTi  h^  i  |>ari(fini  .m»iio    molti»   più  ant- 

.     -■  .    j-fi  .vinci. ili.  rd  fcni  inTrh(- le  ni*»vani  ili-llc 

.-     i.-'*-   ■..iiiiii.  il  loliirito  fri'M-o  1-  lidrc'iitt.*.  metilri: 

'*.'•     «.triorrìlf  (It  ll.i  i:.i|iiLil<:.   <l,il  visiiKi  ^ra/iioso 

--.  f  .;;n» .    -orio  |>.il1iili-  e     ni-vrostcnÌi*lu-.    I-M  «v« 

;-•  -      ,       .ir:.i  ili  l'anni,   t'.itt.i  tli  fk-int'iitl  vi/iulì  t- iin- 

•  ■   ■■;:iin«-mrimTitf  iiiats^ina  tanto  all' interne»  rhf 

■  -Ttrn'.  ■  • 

l.'.iiit"ri.'  anonimn  dfH'artirnld  non  sembra 
i.  ■  r-  lina  a*.sai  grande  idea  deirimpermea 
-'  \  :.i  i)(  III-  migliori  ranali/zazìonì  dì  ^az:  at- 
:-  r»  :.^tt-  l'tro  un  i-octìiricntc  di  perdita  va- 
'.r-u'-  'i.i  IO  a  ao  '  ,,  dal  semplice  al  doppio 
^  ■l-imcnti'.  Ni-n/a  s[)ingere  più  lungi  l'appros- 
-  :T.a/;'ni'.  allora  fileni'  sarebbe  stato  Tacile 
..'. -rr  r-^altamt-nU'  il  niimeni  dei  metri  cubi 
:;  ;;.i/  rtMii  ijiu>tifirati  dalla  Compagnia  Pari- 
i;:n.i.  lili  -arebbe  stato  sufliciente  prendere  il 
-.i;:-'rt->  ilell'eserci/.in  1904  per  sapere  che  il 
:  :.ilc  ilt-l  gaz  non  giustificato  ammontava  a 
T- .  1b.062.071,  per  m.  2.575.136  di  canali/za- 
.•  ••ri*  principale,  diramazioni  non  comprese, 
■  -Yv  rappresenta  per  metro  corrente,  24 
~-  l'er  anno  o  17  I.  per  giorno.  La  supcr- 
*:■:•■  totale  di  questa  canalizzazione  è  di 
"w;.  i.i68.2fìq,  '•e  si  vu(»le  riferire  il  gaz  non 
»:  .>:.Iuain  al  metro  quadrato. 

Ouf»!'»  numero  di  17  1.  per  metro  cor - 
-••:•.  "il  canalizzazione  e  per  giorno  è  un 
-a-*im<'.  perche  il  totale  del  gaz  non  giusti- 

*  .fi'  4 -niprende  li  gaz  consumato  dalla  Com- 
lac'-ii  per  su*»  uso    personale,  le  eccedenze 

-r.-i:mii  di  gaz  dei  becchi  dell'illumina- 
.-.    •.■     pubblica,  ecc. 

N'  mnit-n»!  >arebbe  stato  possibile  calcolare 
».  ;.'-r  recessi I  la  quantità  di  gaz  che  po- 
rr, .t  ruggire  nell'atmosfera  uscendo  dal  suolo 
:■  ì'    nostre  vie;    ma  vi  sarebbero  state  al- 

■  r..-enhe  da  fare  per  arrivare  ad  un  ri- 
■':Ì:.ì:.'  j-reciM».  e  le  esigenze  del  giornalismo 
..j- t  d;ano,  nun  permettono  sempre  di  veri- 
•^-ar»-  la  bnzza  prima  dì  darla  al  compositore. 
Far'  intervenire  il  sig.  Armando  Gautìer  era 
r-  !i--  p:u  semplice  mettendo  a  suo  conto  le 
rughi-  di  8  1.  d'ossido  di  carbonio  per  metro 
'.-i'irato  <■  per  giorno;  chi  dunque  trove- 
-' br»*.-  d;  dubbitare  dell'esattezza  della  cifra 
:  i:n  mt-mbro  dell'Istituto  e  sopratutto  di 
-  rtr-'llarne  l'esattezza? 

N'-:  n>in  intendiamo  guari  di  citare  il 
-ir.T  Armando  Gautìer  in  questo  affare; 
-.*'.  -aptvamo  che  egli  aveva  fatto  lunghe  e 
— -':/:i.si-  analisi  dell'aria  per  stabilirne  la 
e  Tr;.-si7H(ne  ;  raccogliendola,  sìa  sopra  il 
— .ar.-.  sia  nelle  alte  regioni  delle  montagne, 
"•.A  .n  virmanza  dei  boschi,  sia  a  Parigi,  ma 
-••-  avrvam»»  trovato  il  minimo  ricordo  di 
.^•<A  rsalazn»ne    di    carbonio    dal    .suolo  di 

Prima  di  cercare  nelle  comunicazioni  prc- 
-«-."-Zàtf  all'Accademia  di  Scienze  ciò  che  ave- 

•  a  :r..vat('  realmente  per  la  proporzit>ne  d'os- 
•>.::•  di  carlHinio  contenuto  nell'aria  parigina, 
'■ .  abbiamo  voluto  renderci  conto  del  volume 


che  rappresentava  questa  esalazione  quoti- 
diana di  8  1.  per  metro  (piadrato  di  ossido  di 
carbnnii»  ed  ecco  un  prinnt  risultati»  che  basta 
a  dimostrarne  l"  inesistrnza. 

Dopo  le  annotazioni  pubblicati-  ogni  anno 
dal  servizio  della  vita  pubblica  a  Parigi,  la 
suprrricie  oflVrta  alla  nriula/ione  dn  [jedoni 
e  tlelle  vetture  si  comp<iiirva  al  31  diri-inbrt' 
1904,  di  : 

\'ic  Li-irìcat'*  in  pìrtr.i  ;.^^;.S',>i  nn]. 

Strali'-  inclii.iì.ilf-  1.20.;   :>••> 
\'ir  in  tt-rra  is  '170 

Stra»If  in  asfallo  4ii.j',ii 

•    pavimi-niali- li'uiK»  t.fnr  ~y*\ 

Mari-i.i|iir<li  in  .islaho   4..VjJ.'>'.o  iin]. 
Mari-ia|>ii-<lì  in  Kr*i>iitii    ^sm.si»'. 
l'arti  pili  alle  lU-lìt-  sii .      ii^n.fiSM 
Mariia)iiciliinsal»Iii.i    1.17'.  7'io 

7.1  ?i>.S7'»  ini].        7. 1  in.H7ii  ini| 

'i"iii,il(*  nit'iri  niLiiIrati  "'ì.^T-^r" 

Se  noi  applichiamo  il  vnllicìente  di  8  I. 
per  nutro  quadrato,  otn-niamo  130.860.560  1. 
ossido  di  carbonio  per  l'rsalazione  quiitidiana 
del  nostro  suolo.  sup[)ostM  egualmente  per- 
meabile cjualun<[ue  siano  i  suoi   rivestimenti. 

(Jiiest  ossido  dì  carbonio  non  ha  alcuna 
ragione  particolare  di  sfuggire  dalla  supi-rfi- 
cie.  perché  ha  una  densità  di  0.968  in  rap- 
porto all'aria.  Deve  dunque,  se  esiste,  riscon- 
trarsi piuttosto  nella  regione  bassa,  all'altezza 
del  livello  del  suolo,  che  nella  regume  supe- 
riore dei  tetti.  Kvidentemente  bisogna  tener 
conto  della  mescolanza  dell'aria  col  vento, 
per  il  via  vai  degli  abitanti  e  delle  vetture  ; 
ma  si  può  limitare  a  5  m..  n.  es.,  l'altezza 
fino  alla  quale  si  operano  il  miscuglio  e  la 
diffusione  degli  elementi  ilell'atmosfera  infe- 
riore. Ne  seguirebbe  che  il  tenore  in  ossidi» 
di  carbonio  sarebbe  di  16  decimillesimi,  quan- 
tità più  che  sufficiente,  non  per  produrre  l'a 
nemia,  ma  bensì  per  incominciare  ad  uccidere 
una  quantità  di  noi,  [lerche  1'  ossido  di  car- 
bonio e  mi»rtale  alla  di»sr  di  50  decimillesimi, 
secondo  la  tesi  presentata  nel  1887  dal  dott. 
Bruneau  sul  gaz  illuminante. 

Questi  130,850.560  me.  quotidiani  di  osmiIo 
di  carbonio  corrispondono  ad  una  perdita 
annua  di  800  o  dì  600  milioni  dì  metri  cubi 
di  gaz  illuminante,  secondo  che  gli  si  attri- 
buisca un  teni»re  di  6  '  ..  «»  di  8"  ,.  dt  os^hU» 
di  carb(»nio.  Il  gaz  illuminante,  il  di  cui  totale, 
non  giustificali  »,  non  st»rpassava  a  Parigi 
16.06a.071  me.  nel  1904  non  avrebbe  dunque 
potuto  essere  accusati»  di  fornire  all'  atmo- 
sfera della  capitale  una  quantità  di  ossido  dt 
carbonio  del  quale  l'autore  dell*  articolo  non 
sembra  essersi  reso  conto. 

Rimaneva  a  verificare  se    le    analisi  d<l 
l'aria  di  Parigi    fatte    da    Armandi»    Ciauiier 
avevani»  potuto  condurre  ad  una  interfinta 
zione  COSI    manifestamente    erronea    dell' m - 
lluenza    di-1    gaz     illuminante    sul    tenore    in 
ossido  di  carbonio  ilell' aria  di  Parigi. 

Riportandoci  alle  relazioni  dell'Accademia 
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delle  Scienze,  anno  1898  e  seguenti,  noi  ab- 
biamo notato  particolarmente  due  note,  Tuna 
del  9  maggio  1898,  l' altra  del  24  settembre 
1900:  la  prima  dà  i  risultati  d'analisi  del- 
l' aria  presa  nella  via  dell' École-de-Médecine 
e  boulevard  Saint-Germain,  la  seconda  for- 
nisce delle  conclusioni  sulla  composizione 
media  di  quest'  aria,  per  la  parte  combusti- 
bile. "  Quanto  all'ossido  di  carbonio,  dice  A. 
Gautier,  noi  abbiamo  stabilito  direttamente 
che  r  anidride  iodica  non  permette  mai,  nel- 
V  aria  di  Parigi  e  nelle  condizioni  le  più  fa- 
vorevoli, di  iscoprire  anche  1  cmc.  di  gaz  in 
100.000  d'aria  :  la  media  dei  nostri  esperimenti 
ci  ha  dato  0,2  cmc.  di  gaz  per  100  I.  d'aria  », 
e  pone  le  cifre  seguenti  per  gli  elementi  com- 
bustibili contenuti  in  loo  litri  d'aria: 

in  cmc.     in  milionesimi 
Idrogeno  libero  19.5 

Gaz  tormene  12. i 

Gaz  molto  carburati       1.7 
Ossido  di  carbonio        0.2 

Diamo  neir  annessa  tabella  i  passaggi  com- 
pleti delle  due  note  per  non  lasciare  sussi- 
stere alcuna  incertezza  sulle  conclusioni  del 
sig.  Armando  Gautier. 

Le  affermazioni  prodotte  nell'  articolo  del 
giornale  parigino  non  si  basano  dunque  su 
alcun  dato  serio,  esse  sono  opera  d'immagi- 
nazione, dettate  senza  la  minima  cura  di  esat- 
tezza, di  verità,  nemmeno  di  verosimiglianza. 

Può  essere,  che  si  trovi  che  noi  diamo 
loro,  criticandoli,  un  valore  al  quale  essi  non 
pretendevano  :  noi  pensiamo  che,  senza  esa- 
gerarne la  portata,  bisogna  essere  preparati 
per  poter  rispondere  a  coloro  che  sarebbero 
tentati  di  utilizzarli. 

Preparando  la  presente  memoria,  noi  non 
abbiamo  avuto  altro  scopo  che  di  tenere  i 
nostri  colleghi  pronti  alla  risposta  il  giorno 
in  cui  r  ossido  di  carbonio  sarebbe  nuova- 
mente il  pretesto  di  qualche  attacco  diretto 
contro  il  gaz  illuminante. 

(Coiitinuaj 


FORNO  A  GAZ 

memento    per    i    calcoli    di    combustione 

Comunicazione  del  Sig.  Ad.  Rouvier. 

Richiamiamo,  nella  presente  nota,  alcune 
cifre  conosciute,  utili  per  i  calcoli  per  la  com- 
bustione del  ^az  in  generale,  gaz  di  carbon 
fossile,  gaz  di  gazogeno,  gaz  d'  alti  forni,  gaz 
d'acqua,  ecc. 

Noi  ci  riferiamo,  specialmente  al  lavoro, 
documento  prezioso  per  l' industria  del  gaz, 
presentato  dal  sig.  Euchène,  ingegnere  della 
Compagnia  parigina  del  gaz,  al  Congresso 
internazionale  del  gaz,  tenuto  nel  1900  a  Pa- 
rigi, sotto  il  titolo  :  «  Reazioni  termiche  nella 
distillazione  del  carbon  fossile.  —  Determi- 
nazione delle  temperature  elevate  ». 

Noi  indicheremo  le  nostre  referenze   con 
le  abbreviazioni  seguenti  : 
Professore,  Bunte,  Carisruhe  (B.) 


Sig.  Euchène,  Parigi  (E.) 

Sig.  Sainte-Claire  Deville,  Parigi  (S.-CÌ.-D) 

Annuaire  di  E.  Shilling  (Schaar), 

1903,  Monaco  (Sch.) 

Dellwick  (D.) 

Caloria  (CI.) 

Alcnae   proprleti   dei   principali   (iz 

/.  —  Peso 

Si  può  stabilire  il  quadro  seguente  : 

Pa  =  peso  atomico,  prendendo  H  =  i  g. 
come  unità,  l'atomo-grammo  d'idrogeno. 

Pm  ^  peso  molecolare,  o  peso  di  '22,32  I. 
di  gaz  o  vapore. 

È  il  volume  occupato  a  O"  e  i  As  per  2 
g.  o  I  molecola-grammo  d* .idrogeno  Hj  =;= 
2  g,  volume  22,32  1. 

P  =  Pm  -^^  =  P»  44»8o2  :   o   peso  di  x  me. 


Pm 

P 

Peso  di 

Peso  di 

me. 

33.33  1. 

Pa 

m  Krammi 

in  chilagrammi 

H        .        .        .        . 

(Sch)    I 

3  g- 

o,o395«  Cg. 

CH4  Metano,  gaz  delle  paludi  (Sch)   » 

16   » 

0.719 

■ 

—        —                       _ 

(B)      - 

16   » 

0.-15 

I. 

Ci  H4  Etilene 

(Sch)   » 

3S     » 

1.35» 

■> 

C6  H6  Benzolo 

^      I* 

7S   <. 

3-5SO 

■> 

Hi  0  (vapore  a  loo 

t 

■^.-      » 

1%   . 

0.S04 

" 

c       .        .        . 

—      13 

13     ■> 

0.536 

* 

CO 

—        » 

33     » 

1.351 

-j* 

C  Oi          .        . 

—        » 

44    » 

1-977 

» 

—     .       ,        . 

(B)      » 

44    ■ 

1.965 

" 

0     .      .      . 

16 

31    " 

1.439 

B 

Az       .        .        . 

—     M 

aS    * 

1.256 

* 

Aria   . 

^d             » 

2«>    - 

1.294 

» 

2.  Calore  totale  di  riscaldamento  per  i  prin- 
cipali gaz,  formula  Le  Chafelier,  —  Il  volume 
della  molecola  di  gaz  essendo  di  22,32  1.  ;  il 
peso  della  molecola  del  gaz  essendo  di  Pm 
grammi  ;  Q  è  il  numero  di  calorie  disponi- 
bili per  molecola  ;  cioè  per  22,32  l.  di  gaz  ; 
si  ha 


Q.  ^^  -=  Q.  44,802  CI,  disponibili  per  me.  di  gaz 
Q.^^  calorie  disponibili  per  Kg.  di  gaz 

3.  Calore  molecolare  di  riscaldamento  fra 
i  limiti  to  e  t.  —  Le  formule  del  sig.  Le  Cha- 
telier  sono  le  seguenti  : 

Sieno  to ,  t  le  temperature  assolute,  limiti 
del  riscaldamento: 

Az.  O,  CO.  H  Q  ;„  =  ,^-  (t-t,)  +  ^^  0.50  (t'-t^) 
CO,       . 


CH, 


Q'o-=Tl^(t-to)+fr~T6(tH^ 


Gaz  delle  paludi  0  metano  :  CH<  a  2^0°  pos- 


èi. 


per 


siede    99,46    CI;    e    a    i.ooo" ,   707 
metro  cubo. 

Hj  O  vapore  d'acqua  :  i.  Il  calore  di  va- 
porizzazione a  100"  è  di  537  CI  :  Kg  ;  e  il 
calore  totale  a  100"  è  dì  637  CI  :  —  2.  al  di- 
sotto di  100° ,  si  applicherà  la  formula  se- 
guente (E.  1900)  : 


6.5 

l.OOD 


(t-ioo)  + 


li.oool  3 


3  (t'-ioo') 


Da  queste  formule  si  deducono    i  quadri 
seguenti  : 

Per  kg.  di  gaz  si  ha:  Q.  i.ooo:  Pm  calorie 
Per  me.  di  gaz  si  ha  :  Q.  44,802  CI  : 
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3    Calori  moUcolari  tii   riscaldamento   Hti 
jC-zz  fE..  i^oj  : 

(  I .    fra  O"  e  le  temperature  indicate,  in  calorie 


„  Iti  volume 

f'iT  mo  ecola     ^^  .^ 
(  peso 


-  22,32  litri 
■  Pm  grammi 


\/    o.  co, 

7  079 

v7:.« 

4-'iM 
4  244 

2.4.U 
2.077 

1-725 
1-.175 
1.2 
0.674 


I.I.52H 

12.6S4 

13.269 
10.H64 

9- 507 

S.7fi, 

«.0.19 

7-2.VS 

6.65 

5-.U2 

4H4 

2.965 
2.421 

i.«97 
1.642 
0.90S 


4- 

fru   f 


—   Calori  totali  di  riscaldatnento  dei  gaz 
>  e  diverse  temperature  in  calorie  : 


H'O 

vaiMtre  iV  acqua 
\/.  O.C.  OH         COj  fra   100  e  lo 

[<cr  me     i>cr  me    |KT  kg.    |H*r  me      per  Ick- 


Ci'»' 

.■Ì4.^ 

ho6 

307 

1.005 

1.249 

■"■  mr' 

.;26 

569 

388 

973 

1.209 

.~z-- 

.->': 

5. so 

279 

9.'i6 

1.187 

*;.- 

274 

4K6 

247 

881 

1.094 

^  ■  • 

-57 

426 

216 

«52 

1 .058 

r-  ' 

240 

.193 

199 

824 

1.024 

■"  •  ' 

224 

360 

>«3 

796 

999 

'  ;</ 

2.»  7 

529 

164 

768 

954 

':in  ' 

K/O 

298 

15' 

741 

92r 

'    •' 

'57 

2.Ì9 

121 

690 

H58 

ir^*- 

■25 

1S4 

93.7 

641 

798 

'Z.i 

109 

158 

80.2 

632 

7H5 

:   -. 

1.Ì 

>.^4 

67.4 

595 

741 

2  =" 

f  / 

loK 

55 

574 

713.5 

:— ■  ■ 

Ó2 

«5 

43.1 

552 

687 

"  t    ^ 

5.Ì.8 

73 

37.3 

542 

674 

:  <  ."-r" 

5' 2 

637 

ac 

qua  liquidi! 

100 

H;  \J  va|>>iTr  irat-<|ua     j 
al    ilÌMi|l(i     ili     UHI-    ri>-    I 
*>iariil(la  jg[Kiui>icrrr 
^;j  l'I  :  me.    6.i;C1:ki(. 

11.009 

10.294 

9.902 

8.231 

7.5«7 

6.972 

6-35 

5.7 '3 

5- "9 

3-975 

2.891 

2.672 

1.868 

1.37» 
0.904 
0,672 


La  capacità  calorifica  dell'  aria  varia  poco 
con  la  temperatura  verso  800^' .  è,  in  media, 
d:  0.325  (E.» 

5.  —  Diversi  gradi  di  calore  di  riscalda- 
munto  : 

C,  H4  Ct,    Ht,    cjitranic      coke  rosso  ■ 

me     kK       nic      kg      k^      o  ealdo:  kg 


457  3^>4      1.287     .Ì45     423 


350 
312 

■-y  92.5 

I  kg  di  scorie  toglie  circa  400  CI. 

(Continua) 


Su  una  causa  frequente  di  errori 

neir  analisi    centesimale    dei    carboni    fottili 

Per  i  Si^g.  ]y^\   Ai.ix  e  Niiioho  Hav. 

I  carboni  fussili  cnntt-ngnnn,  chi  più  chi 
meno,  insieme  dm  lamine  di  piriti  (li  frrro 
del  carbonato  di  calrit»,  chi*  si  trova  nelle 
ceneri  sia  .sott<»  forma  di  carbonato,  sia  .sotto 
forma  di  calce  viva,  secondo  la  temperatura 
alla  quale  è  ridotto  in  cenere  il  combu- 
stibile. 

l.a  proporzione  del  carbonato  è  general- 
mente debole;  però  m  certi  casi  (antracite  di 
Tonchino)  abbiamo  trovato  dei  veri  filoni  di 
carbonato  dello  spessore  di   i  cm. 

Abbiamo  fatto  i  nostri  primi  saggi  su  un 
carbone  del  bacino  di  Saint-Etienne  (miniere 
di  Montrambert,  Carboni  per  gaz)  e  abbiamo 
cercato  di  determinare  il  valore  dello  sbaglio 
dovuto  alla  pre.scnza  della  CO*  nella  dose 
centesimale  ael  carbonio.  Noi  abbiamo  INmore 
di  presentare  all'Accademia  questo  lavoro. 

II  carbon  fossile  di  Montrambert  ha  i  .suoi 
frammenti  ricoperti  da  lamine  .sottili,  translu 
cidc,  che  si  fendono  facilmente  e  costituite, 
come  ha  dimostrato  I'  analisi,  da  carbonato  di 
calce.  Queste  lamine  penetrano  anche  nella 
massa  del  carbon  fossile  i  cui  frammenti  sono 
allora  formati  da  strati  sovrapposti  di  carbo- 
nato e  di  combustibile.  la  stratifìcazitme  del 
quale  è  nettamente  visibile  a  occhio  nudo. 

Un  esame  microscopico  sommario  di  queste 
lamine,  assottigliate  con  procedimenti  ordi- 
nari, ce  le  mostra  .sotto  un  aspetto  cellulare 
nitidissimo,  come  se  il  carbonato  di  calce 
avesse  improntato  o  persino  pietrificato  il  tes- 
suto vegetale  carbonifero. 

Noi  abbiamo  do.sato  l'acido  carbonico  nel 
carbone  porfirizzato,  co!  metodo  di  perdita 
di  peso,  ncir  apparecchio  di  Geissler. 

Sei  operazioni  ci  hanno  dato  i  seguenti 
risultati  : 

2,1  per  100  di  CO'  in  peso 

I,gi»  t*        n        n  •         w 

2,0       <•  -         »         »  n  n 

2.3 

2,2        -  n  n  n  .  « 

I.Q*         "        "        "         ^        * 

ossia  una  media  di  2.6  di  CO"  corrisiwndente 
a  un  contenuto  di  4.99  di  CO*  Ca  per  100 
ed  a  0,56  di  carbonio  per  100. 

K  si  tratta  di  un  carbon  fossile  normale. 
Queste  cifre  sono  suscettibili  ad  un  forte  aii 
mento  nel  caso  di  abbondanza  di  calcare. 

Come  si  vede  che  facendo  una  combustio- 
ne per  di>sare  il  carbtmico  nel  carbon  fossile, 
il  carbonato  di  calce  si  dissocia  pel  calore  e 
r  anidride  carbonica,  che  ne  risulta,  è  rac- 
colta nel  tubo  d'assorbimento  a  ixjtassa  e 
pesato  come  quello  che  risulta  dalia  combu- 
stitmc  del  carbonio,  lasciando  credere  anche 
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ad  una  proporzione  maggiore  della  realtà,  di 
carbonio  combustibile. 

Si  dovrà  pure  tener  conto  di  questo  fat- 
tore nella  determinazione  del  valore  calorifico 
di  un  carbon  fossile. 


Emanazioni  nocive  nella  fabbricazione  del  solfato 


Questo  soggetto  è  stato  trattato  dal  dot- 
tor |.  Grossmann,  innanzi  la  sezione  del  York- 
shire  della  Society  of  Chemical  Industry  in 
un  rapporto  intitolato  «  Modo  di  evitare  le 
emanazioni  nocive  nella  fabbricazione  del  sol- 
fato d'  ammoniaca  ". 

Ti  dott.  Grossmann  constata  che  nella  fab- 
bricazione del  gaz  illuminante  e  con  i  processi 
moderni  impiegati  per  la  produzione  del  coke, 
delle  grandi  quantità  d'ammoniaca  fuggono 
con  i  gaz.  Con  il  metodo  impiegato  per 
cstrarre  1'  ammoniaca  da  questi  gaz,  all'  ef- 
fetto di  convertirla  in  solfato  d'ammoniaca, 
si  producono  dei  liquidi  perduti  che  si  la- 
sciano colare  nelle  fogne  o  nei  fiumi.  Questi 
liquidi  sono  di  qualità  eccessivamente  nociva, 
tanto  alla  vegetazione  che  circonda  i  corsi 
d*  acqua  come  ai  pesci  che  vi  son  dentro. 

Neil'  Yorkshire,  vi  sono  una  ventina  di 
ofllcine  che  usano  i  forni  a  coke  e  che  pro- 
ducono delle  grandi  quantità  di  liquidi  perduti 
che  vengono  immessi  nei  fiumi  ;  e  le  cose 
sono  divenute  assai  serie.  Siccome  i  forni  a 
coke  sono  alcune  volte  situati  nei  distretti 
rurali,  accade  che  un  piccolo  villaggio,  di 
qualche  centinaio  di  abitanti,  è  esposto  a  tanto 
cattivo  odore  come  una  città  di  loo  a  200.000 
abitanti  che  abbia  una  officina  a  gaz,  di  modo 
che,  proporzionalmente  al  numero  degli  abi- 
tanti, gli  effetti  dannosi  prodotti  dall'odore 
dei  forni  a  coke,  sono  migliaia  di  volte  più 
dannosi  dì  quelli  di  una  officina  a  gaz  ordi- 
naria situata  in  una  grande  città. 

Per  rimediare  a  questi  inconvenienti,  si 
può  procedere  in  due  modi:  i.  Purificando  i 
liquidi  perduti  —  2.  Evitando  la  loro  for- 
mazione. 

Dopo  aver  diligentemente  esaminata  la 
questione,  il  dott.  Grossmann  giunge  alla  con- 
clusione che  per  ora,  la  purificazione  delle 
-emanazioni  non  sarebbe  cosa  pratica,  ed  il 
metodo  che  egli  propone  è  dunque  basato 
sul  principio  consistente  nell'  evitare  la  for- 
mazione di  queste  emanazioni  nocive  nel  pro- 
cesso di  fabbricazione  de!  solfato  d'  ammo- 
niaca. 

Dà  una  descrizione  del  suo  processo,  che 
ha  fatto  brevettare.  Ciò  che  caratterizza  prin- 
cipalmente il  suo  sistema,  si  è  che  il  liquido 
ammoniacale  è  distillato  nel  modo  ordinario, 
ma  senza  calce. 

Una  parte  del  liquido  uscendo  dall'alambico 
è  evaporata  in  un  piccolo  volume,  il  cloruro 
d'ammonio  ed  i  composti  di  cianogeno  sono 
ricuperati  con  metodo  semplicissimo,  ed  il 
liquido  concentrato  può  essere  impiegato  nel 


saturatore.  L'  altra  parte  del  liquido  dell'  a- 
lambico,  può,  ancora  una  volta,  essere  im- 
piegata ne^li  scrubbers,  dopo  esser  stata  raf- 
freddata. Si  può  valutare  l'utile  risultante  da 
questo  nuovo  processo  e  proveniente  dal  ri- 
cupero del  cloruro  d'ammonio  e  dei  compo- 
sti di  cianogeno,  dall'economia  realizzata  sulla 
calce  e  dalla  miglior  resa  in  solfato  d'ammo- 
niaca, a  una  media  di  30  franchi  per  tonnel- 
lata di  solfato  d'  ammoniaca. 

Quanto  alle  specie  supplementari  che  que- 
sto nuovo  processo  cagiona,  esse  sono  insi- 
gnificanti. 

Inoltre,  questo  processo  non  è  stato  im- 
maginato in  vista  di  realizzare  un  utile,  ma 
col  solo  fine  di  sopprimere  un  inconveniente. 


Chi  procura  tre  nuovi  abbonati 
alla  nostra  Rivista  *  Il  Gaz*, 
avrà  questa  per  un  anno  a  metà 
costo  :  chi  ne  procura  cinque  di 
nuovi  la  avrà  per  un  anno  gra- 
tuitamente. 


I   BECCHI    ROVESCIATI 


Le  opinioni  sembrano  assai  divise  relati- 
vamente alla  bontà  dei  becchi  rovesciati.  Di 
ciò  troviamo  una  nuova  prova  in  una  comu- 
nicazione letta  il  9  marzo  scorso  da  V.  Ret- 
tich  dinnanzi  la  «  lUuminating  Engineering 
Society  »  a  New  York. 

Rettich  fece  notare  che  allorché  il  gaz 
bruciato  nella  posizione  rovesciata,  in  seguita 
al  riscaldamento  che  si  produce  rapidamente. 
r  aria  attorniante  cessa  bentosto  d'essere  cal- 
ma ed  ha  una  tendenza  a  salire.  Bisogna 
dunque  che  il  gaz  vinca  questa  tendenza 
grazie  ad  una  pressione  propria  assai  elevata. 

Di  più,  la  retina,  per  la  sua  stessa  forma, 
è  una  causa  di  contropressione,  e  per  con- 
seguenza ritarda  l' arrivo  rapido  del  gaz  e 
dell'aria  mescolati  all'  estremità  del  becco.  Il 
tessuto  delle  retine  destinate  ai  becchi  rove- 
sciati deve  essere  oggetto  di  uno  studio 
speciale. 

Una  reticella  di  cotone  grosso,  ma  con 
interstizi  più  larghi,  e  che  presentasse  la 
stessa  solidità  delle  retine  attuali,  ridurrebbe 
la  contropressione  nel  becco,  ammettendo 
maggior  quantità  di  ossigeno  all'  interno. 

Benché  il  becco  rovesciato  sia  stato  messo 
in  vendita  da  4  o  5  anni,  la  maggioranza 
della  clientela  è  rimasta  fedele  al  becco  di- 
ritto, la  luce  essendo  diretta  verso  il  luogo 
desiderato  col  mezzo  di  riflettori. 

E'  certo  che  la  varietà  dei  modelli  è  molto 
maggiore  con  il  becco  rovesciato,  ma  fino  ad 
ora  il  pubblico  non  si  è  mostrato  entusia- 
smato per  i  modelli  nei  quali  la  retina  ed  il 
globo  sono  di  tale  forma    da  avere    1'  appa- 


9  - 


'•"./a  (il  una  lampada  elettrica  ad  incandc- 
*■■• -/a. 

>.  tii»vrebbtr  tr^iialmcntr  occuparsi  dì  mi- 
fc!  ■--.in-  il  TTiotndo  di  con^iun/iune  della  retina 
.!  '^.r<.;  r  t'spcnrn/a  dimnstra  che  qurste 
-•:  :m-  hanno  tL-nflcn/a  a  cadere.  Quando  la 
r*:  r-a  r  destinata  ad  un  becco  diritto,  la  testa 

-  —  :^\\<u■  rinforzata,  ma  per  i  becchi    rove- 

-  .  :  :i..ii  VI  «*  nulla  per  sopportare  tutto  il 
.f.--'      Se  r  intt-rno  del  tessut<i    fosse  doppio 

-:  .::-rhf  triplo  e  se  un  filo  d'amianto  fosse 
■•.-.;;■•  :nt.<rno  di  (jucsto  doppio  o  tripli»  spes- 

-  •'.   ;I   punto  debole  sarebbe  di  molto  con- 

-  '  ■..:',■  ■.  (io  ridurrebbe  forse  lejrjrt'rmentc  il 
;    :■  '<    ll.iminantc.  ma  proteggerebbe  di  molto 

.t    rri.n.i. 

Il   becco  rovesciato  e  stato  condannato  re- 

-:- int-nif  a  New-York    in    sej^uito    ad  in- 

•  r-i:   iJa  t-.'.i»  causali,  e  per  danni  a  hij^liardi 

;  -  ■:   t::    ria    particelle    di    carbone  incande- 

-  :  '.:•■  c.idutc  dalla  [Kirte  inferiore  del  ^lobo. 

N.iiuralmenle  la  relina  stessa  è  fredda  nel 

—.'■rrtiUi'  m  CUI  si  rompe,  ma  il  carbone  in- 

a-:'if.,-(ntr    che  |)Uo  esservi  attaccato,  con- 

-  '.a  .1  suo  calore  assai  lunatamente  ed  e 
.::•■  .1  produrre  dei  danni.  I  difetti  del  becco 

■  ■■. '  ^.Mi..  ^1  classificano  dunque  come  segue: 

I.   I>.in:i<>  cagionato  dalla  caduta  del  car- 

■  '      i.Mndi-srentr  —  2.  Carbonizzazione  della 

■  :   -.1.   in    ci-rli  casi   —    3.   Brutto    splendore 

■  ii.i     -     4.  PVagiliUi    nel    punto    di  so- 

•  .-r  ;i-.--iu-  tiella  relina  -  5.  Alterazione  degli 
.ì:  :  .;r>crh;  in  seguito  del  calore  sviluppato  — 
^  In  aìcuni.  ditlicoltà  di  fissare  i  becchi  — 
V  M-  :■".!.•  <li  regolamento  del  gaz  attualmente 
:  ■■:;■■•  gr"'>M.Iiiiio  8.  Facilità  di  rottura 
■■'.[■    rt  ::ne    spti^iando    i  globi         9.  Varietà 

■':'.   ::.. lini  tri»  dei  globi,  in  modo  tale  che  non 

—  -ri.i  impiegare  con  becchi  differenti    - 

:       \\tr:i-la  nei  mezzi  di  fissare  le  retine.  Sa- 

-  '  -v   .i.i  desiderare  che  i  fabbricanti  si  mct- 
:   .,,-..  d'uccoriln  per  adottare  un  solo  tipo 
:;-   Tr-'ppo  grande  produzione  di  calore  pro- 
;•  -/.••n.Uamente  alla   quantità  di  gaz  consu- 

N.iminisi  reclami  vengono  fatti  riguardo 
j'I  r-rr.iacia  del  becco  rovesciato. 

N'-n  VI  e  alcun  dubbio  che  la  luce  otte- 
-.-;:.i  e  moli.,  più  forte  di  quella  fornitadalla 
XT.]  .iiiina  eleiirica  di  un  potere  di  16  a  32 
ir:. irle,  ma  questa  luce  è  cosi  intensa  e  così 
•T.il.ip.ti:  che  si  deve  temperarla  col  mezzo 
:  veir.  ■•pachi,  in  modo  tale  che  il  potere 
!/irT::rante  utilizzato  non  e  paragonabile  a 
.'1' il  ■  che   si  potrebbe  ottenere. 

K  un  fallo  conosciuto  che  le  sorgenti 
:*  :-ix>  i"rti  di  luce  devt>nu  essere  evitate  il 
:.j   :«is..dide  per  l' illuminazione. 

H  ^"una  dunque  decìderai  a  porre  i  bec- 
r     r-'Vesnati  al  disotto  della  linea  di  visione 

•  T  •Tìjia/zart*  di  preferenza,  un  becco  rove- 
»  .li-  as'^ai  forte  crm  tre  o  quattro  meno 
:  r;.  L'autore  ricorda  che  altra  volta  si  aveva 
-jri  -i;  porre  molto  in  allo  le  lampade  a  rt- 
..:;•-.  in   m«Klo  di    non    offendere  il    raggio 


L*  aut<ire  stima  che  il  pntblrma  dei  bec- 
chi rovesciati  nim  sia  comj»letamente  risulti.. 
ma  egli  spera  che  si  arriverà  a  produrre  nn 
becco  semplice.  t)en  costruito,  capace  di  dare 
un  potere  illuminante  di  60  candele  con  un 
consumo   non  oltrepassante  3   piedi. 

K'  certo  che  il  pubblico  accoglierà  allora 
favorevolmente  un  proresso  che  gli  permet- 
terà di  ottenere  l' elTello  della  luce  elellrica 
ad  un  prezzo  assai  ridotto. 


A  proposito  dei  metodi  di  distillazione 


Nella  riunione  del  le^o^  della  Soutern 
Dislriit  Association  of  Cias  Kngineers  ami 
Manageis,  il  presidente  ("arpenler,  pronunzio 
un  disriirso  d' apertura  .del  tpiale  riassuTnia- 
ino  la  parte  che  tratta  dei  metodi  di  distil- 
lazione. 

Malgrado  il  riscaldamento  dei  forni  per 
mezzo  del  gazogern  lacconipagnati  qualche 
Volta  da  ricuperatoril  bisogna  ricnnosccre  che 
il  mod<i  nel  quale  si  prixliice  il  gaz  attual- 
mente non  dà  i  risultati  migliori. 

L' inlroduzioiM-  di  uno  strato  ben  livellato 
di  carhon  fossile  in  una  storta  chiusa,  ad  una 
temperatura  detìnila,  per  un  periodo  tìss>>, 
diivn  Iihe  dare  un  risultato  perfetto;  ma,  lutti 
1  calcoli  teorici  sono  rovesciati  da  un  certo 
numero  ili  fattori  o[)posti  i riscaldamento  ine- 
guale, caricamento  non  livellato,  grossezza 
dei  carbonii  creanti  delle  forze  attrattive  e  ri- 
pulsive più  o  meno  vive. 

Per  esem[)io  un  carbone  di  densità  eguale, 
posto  nella  storta  in  strato  ben  livellato,  eser- 
citerà una  forza  d'attrazione  eguale  su  tutta 
la  sua  lunghe/za,  e.  se  il  calore  immagazzi- 
nato nel  forno  riunito  alla  forza  fornita  dal 
gaz<)geno.  può  mantenere  una  forza  contraria 
eguale,  il  risultato  sarà  perfetto  ;  ma  disgra- 
ziatamente, questa  massa  di  carbon  fossile  di 
una  densità  costante  e  regolarmente  spiegata, 
e  le  t'orzi-  gazose  opixtste  eguali,  non  esistiip.i 
nella  pratica;  è  questione  di  sapere  come  oli. 
nere  questo  equilibrio  che  m  posa  per  il  ga- 
zista.  I  prodotti  ottenuti  dalla  distilla/ione 
nelle  condizioni  normali  saranno  egualmente 
normali;  ma  con  le  temperature  valide  e  con 
le  variazioni  nella  densità  e  nello  spessore 
della  carica  del  carbon  fossile,  e  evidente  die 
la  carica  è  disagregata  in  un  certo  numero 
d'unità  svihi[)pando  dei  gaz  di  compijsiziopf 
variabile,  e  ctmtenendo.  a  partire  dal  [jrinci- 
pio  ilella  distillazione,  più  o  menu  impunta 
anormali  :  l'esperienza  ha  dimostrato  che  il 
C  S,  (bisolfuro  di  carbonio  e  il  C,,.  II,  (naf- 
talinal  sono  presenti  in  grandi  quantità  nella 
seconda  o  nella  terza  ora  del  periodo  di  sei 
ore:  sono  certamente  sviluppati  da  unita  (ju.i- 
lun<|ue  della  carica  totale  che  é  arrivata  al- 
rultimo  gradii  di  distillazione. 

Il   prolilema  complessa  da  risolvere  e  dun 
qut:  chiaramente    espo>to.    Hisogna    fare    in 
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modo  di  creare  una  «  forza  gazosa  costante  » 
le  condizioni  essenziali  essendo  che  il  gaz 
scappa  dalla  camera  di  combustione  ad  una 
grande  velocità  ed  in  prossimità  delle  storte. 
Siccome  la  velocità  delle  onde  calorifiche  di- 
minuisce proporzionalmente  al  quadrato  della 
distanza,  così  la  disposizione  delia  camera  di 
combustione  al  basso  del  forno  a  storte  non 
sembra  essere  esente  di  critica.  La  pratica 
consistente  nel  regolare  la  ammissione  d'aria 
per  raccorciare  o  allungare  la  fiamma  è  equi- 
valente ad  un  aumento  o  a  una  riduzione  di 
forza,  che  converrebbe  evitare  ;  ma  aumen- 
tando l'altezza  o  adottando  una  serie  di  ca- 
mere di  combustione,  avendo  delle  prese  d'a- 
ria separate,  {disposte  per  esempio  ad  altezza 
di  ciascuna  fila  di'  storte),  si  avvicinerebbe 
probabilmente  alla  costanza  ideale. 

Si  esaminò,  (abbandonandolo  poi  per  causa 
della  difìicoltà  di  scaricare  meccanicamente  il 
coke),  la  resistenza  ideale,  quella  d'una  storta 
circolare  completamente  riempita  di  carbone 
di  eguale  grossezza  il  più  possibile  ;  e  non 
lasciando  che  il  posto  giusto  necessario  per 
r  espansione  della  carica.  Ma  il  ricalcatore 
sembrava  aver  soppresso  la  difìTicoltà  di  sfor- 
namento. Non  vi  è  un  gazista  che  non  cono- 
sca i  molteplici  vantaggi  di  una  storta  com- 
pletamente riempita,  fra  i  quali  la  soppres- 
sione della  crosta  di  grafite  non  è  che  uno 
dei  minori. 

Questa  si  forma  generalmente  in  un  posto 
dove  la  curva  della  massa  di  carbon  tossile 
abbandona  la  curva  della  storta,  ed  è  dovuta 
alla  riduzione  degli  idrocarburi  impuri  in 
C  Hj  (gaz  di  paludi)  e  H,  (idrogeno);  ma  con 
un  carico  pieno,  questo  deposito  si  produrrà 
nelle  cellule  del  coke,  o  negli  interstizi  di 
questo.  D'altronde,  la  storta  in  forma  di  JH, 
caricata  a  metà  solamente  non  presenta  il 
miglior  mezzo  d'attrazione,  ma  necessita  una 
forza  di  una  velocità  variabile,  della  quale  il 
focolaio  non  si  trova  che  al  centro  della  ca- 
rica, e  che  domanda  un  lungo  periodo  di  di- 
stillazione con  una  forte  spesa  di  combustibile. 

Ci  si  domanda,  disse  Carpenter  (al  quale 
il  «  Gas  World  »  rimprovera  di  aver  usato 
per  farsi  comprendere  un  linguaggio  piutto- 
sto abbellito  invece  dei  termini  realmente 
tecnici)  se  aumentando  la  temperatura  di  la 
voro  delle  storte,  ad  esempio  a  2000"  Fhr. 
(1428"  C),  una  maggiore  parte  della  naftalina 
non  potrebbe  essere  ridotta  in  CH^  e  in  C^. 
C„,  H,    -2  CH,  +  4  C, 

Una  tale  riduzione,  se  potesse  essere  otte- 
nuta correntemente,  costituirebbe  un  grande 
passo  nella  produzione  del  gaz  ideale. 

Secondo  l'oratore,  una  temperatura  di  forno 
di  2500"  Fhr.,  non  presenta  alcuna  difficoltà 
nella  pratica.  Non  si  avrebbe  che  da  impie- 
gare che  materiali  di  natura  più  refrattaria. 
Si  confonde  spesso  1'  applicazione  di  un*  alta 
temperatura  del  gaz,  ciò  che  è  una  cosa  af- 
fatto differente.  Bisogna  comunicare  il  calore 
alla  massa  con  un  mezzo  moventesi  rapida- 
mente.  II  vero  involucro   dei  gaz  sviluppati 


s*  avvicina  probabilmente  alla  temperatura 
della  massa  circondante  (materiali  refrattari 
o  carbone),  ma  il  nucleo  rimane  certamente 
ad  una  temperatura  più  bassa;  obbligando  il 
gaz  ad  attraversare  il  coke  in  ^etti  minuti  la 
sua  temperatura  potrebbe  venire  elevata  al 
punto  desiderato,  e  non  si  avrebbero  che  i 
gaz  i  più  stabili  e  i  più  permanenti  che  usci- 
rebbero indenni  dalla  prova. 

Il  catrame  seguirebbe  naturalmente  la 
stessa  legge  e,  trattato  in  questo  modo,  da- 
rebbe dei  gaz  permanenti. 


DonaDdc  presentate  e  disdisse 

alla  JiBlor  Gas  As^oOatioi 

Qua/' è  il  miglior  metodo  per  aggiungere 
una  quantità  misurata  d' aria  per  il  ravviva- 
mento dell'  ossido  di  ferro  sul  posto  ? 

Numerosi  metodi  furono  indicati  e  che 
assicurano  tutti  il  successo  ma  a  gradi  varia- 
bih.  Questi  metodi  comprendono:  l'aggiunta 
d'  aria  per  mezzo  di  un  rubinetto  posto  nel 
bariletto  (quantità  non  misurata  1  ;  l'ammissione 
di  una  quantità  misurata  nel  bariletto  ;  nel- 
l'entrata del  condensatore,  o  nell'entrata  del- 
l' estrattore  ;  la  principale  difficoltà  sta  nel 
registrare  esattamente  la  quantità  introdotta. 
Un  altro  metodo  è  quello  di  iniettare  un  leg- 
gero getto  di  vapore  all'  entrata  dei  depu- 
ratori. 

La  quantità  immessa  è  generalmente  di 
1  '/2  per  cento.  Per  mostrare  che  vi  è  peri- 
colo neir  aggiungere  una  quantità  eccessiva, 
uno  degh  oratori  cita  il  caso  nel  quale  per 
causa  di  condensatori  difettosi,  una  grande 
quantità  di  aria  fu  immessa,  e  l' ossido  di 
ferro  prese  fuoco  nelle  vasche  di  depurazione. 

Qual'  è  la  migliore  posizione  da  porre  l'è- 
strattore  relativamente  agli  altri  apparecchi  ? 

L'  opinione  generale  è  che  il  mighor  posto 
dell'estrattore  sia  fra  i  condensatori  e  gli 
scrubbers,  perchè  se  è  posto  prima  dei  con- 
densatori, si  prova  molta  difìicoltà  a  metterlo 
in  marcia  dopo  ad  una  ostruzione  prodotta 
dal  catrame.  D'  altro  canto  se  è  collocato  dopo 
i  condensatori  allora  gli  scrubbers  non  fun- 
zionano più  con  tanta  efiicacia,  e,  di  conse- 
guenza, i  depuratori  sono  più  carichi. 

Inoltre,  se  1'  estrattore  è  posto  dopo  gli 
scrubbers,  bisogna  spendere  molto  di  più  per 
la  lubrificazione  di  quando  è  posto  fra  i  con- 
densatori e  gli  scrubbers,  dove  i  gaz  conten- 
gono abbastanza  catrami  leggeri  per  lubrifi- 
carlo senza  spesa. 

E'  politica  saggia  da  parte  di  un'  impresa 
gazista  adottare,  per  il  gaz  venduto  per  forza 
motrice,  una  tariffa  speciale  assai  bassa  per 
fare  concorrenza  al  gaz  d'aspirazione  ? 

Nel  caso  affermativo,  come  questa  tariffa 
dev'essere  stabilita  ? 

Esiste,  dopo  la  discussione  che  ha  avuto 


Il 


^j.-tf».  Mj  questa  questione,  una  grande  Hiver- 
iT'-nzj  d'opinione  sul  punto  di  sapere  se  è 
^:.ir  fare  delle  condizioni  speciali  ai  consu- 
rutitr!  di  gaz  per  forza  molrioe,  ma  tutti  ^li 

'ji'tri    Simo    ti'  aiv-rdii    per    dichiarare,  che 
j::jaimentr  i    proprietari    d'impianti    di  ^az 

■1' .i*;':r:i/ione  noiki  piichissimo  istruiti  sul 
:'■//•■  re:ile  dei  ){az  prodotto,  perché  essi 
"-.a- ■  .iriM  d' intorm;izioni  esatte  sull'aumento 
■1»;.r  ■*(,(•-.»■  di  fahbnca/ione  d<»po  il  primo 
Ar.r."  di  tiin/tonamento  dcH'impianto.  Di  più, 
t:'.  m[nanti  di  jjaz  d'aspirazione  non  conven- 
«:•-•;■  .1  tutti  I  bisogni  industriali,  sopratutto 
•..:.i-)<*  alihisdgna  una  grande  velocità  come 

-:   ■•'TU-  orra-^ioni. 

In  ."erti  casi,  i  ci»nsumati>ri  si  mostrano 
Min' ntL'  entusiasti  dfl  gaz  d' aspirazione  che 

•  s*    r.tìiilam»  di  servirsi  del  gaz  di  città,  an- 

■— e  «iiiando  e  venduto  ad  un  prezzo  parlici>- 

..tnvT.tr  hasso.  l*no    degli    oratori    dice  che 

.'.-..f  («'ndizioni  di  vendita  speciali  s' impon- 

c-n"  p«r  mantenere  le  cariche  di  giorno  e 
hr  !t-  spese  tìsse  m»n  dovrebbero  entrare  in 
•nii'  quando  tniltasj  di  fissare  il  prezzo  di 
■.vr,.i;ia  di  gaz  per  forza  motrice;  ma  questa 
■  :  ":"nr  venne  combattuta  dalla  replica  che 
.-  .  -ir.rhr  di  giorno  non  sono  cosi  importanti, 
:■-.  hf  I-  po>silii]f  iiTimagaz/inarc  nei    gazo- 

—  •:-    ;!  C'iz  pritdotto  durante  il  giorno. 

n-.if  tiratori  esaminano  la  (piestione  sotto 
.-  .tìir-'  [lunio  (Il  vista.  Kssi  fanno  risaltare 
't    *r  >i  .(dottasse  una  tariffa  speciale  per  la 

*  r/.:  nv'lrice.  i  possessori  di  piccoli  motori 
À  4:.!/.  i"he  non  consumano  per  anno  che 
j-z- c»y->  .1  30.000  piedi  cubi  otterrebbero  il  gaz 
.1    :   \->r.  nu-rcato.    mentre  i  bottegai,  che    ne 

•H'-unianii  molto    più,    pagherebbero    un  . 
;  r-.  //  ■  più  elevato,  bisognerebbe  dunque,  con 
!  j::.ì  iciu^tizia.  fare  egualmente    delle  condi- 
.-     ■     y.n  vantaggiose  ai  commercianti. 

S»-.  stabilendo  1]  prezzo  di  vendita  in  vista 
;  'Ilare  contro  il  gaz  d'aspirazione  si  esclu-  , 
*! — t-r.»  le  cariche  risse,    si    imporrebbe    un 
o:jI  i-iemtnto  di  carico  ai  consumatt>ri  per  l'i  i-  , 
..ir:. razione.  Ciò  >arebbe  fare  una  ingiustizia  ; 
-jrrbln- meglio  f;ire  un  prezzo  ragionevolmente 
r:'NÌ.rati»  om  una    scala    variabile    di  sconti 
^''g<:'-ndii  la  quantità  consumata  e  indifferen- 
:■  nt-nie  dal  bisogno  per  il  quale  il  gaz  è  stato 
-t.l.z/at'i.  I  forti  ct»nsumatori  avrebbero  allora 
'.  r.x'iifrì/iM  dovuto  all'innalzamento  del  loro 
"'lini"  m  luogo  di  essere    caricati    di  una 
:  r  (.f  .r/nme  inesatta  delle  spese  fisse. 

'_*,-('i/  '    il   niif^/ior    ronfdfon;    il  amtntari' 

V:  '■  una  grande  divergenza  d'  opinione  .su 
•i  .'—la  questione. 

I   partigiani  <lel  contatore    secco  vogliono 

-."•    -.  tenga  conto,    per  paragonare  le  capa- 

•_i    ì;  registraznmi  rispettive,  dell'alta  pres- 

—  -•  alla  quale  1  contatori  funzionano  al  pre- 
•^■r.:-  ,  e    fanno    ni>tare    come    la    camera    di 

—  ,-.r.i  del  contatore  secco  non  è  cosi  scnsi- 
^..*-  .illi  alle  pressioni  comi'  (juella  del  con- 
ui' f'    umido,  nel  quale  la  capacità  di  misura 


e  determinata  dal  livello  d'acqua,  e  dove  qua- 
lunque alta  pressione  sposta  l' acrpia,  sforza 
il  contatore  e  registra  in  meno. 

ha  un  altro  lato,  il  contatore  secco  costa 
meno  caro  ed  e  piii  facile  a  conservarsi,  per- 
ché non  è  soggetto  alla  congelazione.  l'uó 
durare  molto  a  lungo,  quando  e  bene  costruito 
e  convenientemente  installato. 

I  .lifenson  del  contatore  umido  pretendono, 
al  cnnirari't.  che  esso  registri  con  maggior 
esattezza  che  non  il  contatore  si-cco,  il  quale, 
SI  guasta  pili  facilmeiiti-,  e  nel  quale  la  fles- 
sibilità delia  membrana  che  <-ostituisre  Rica- 
merà (Il  misura  "diafranim;i(  porta  degi'  errori. 

II  contatore  iimtdit,  benché  costi  più  caro, 
a  loro  sembra  dun(|ue  preferibile.  D'altronde, 
aggiungono,  1  contatori  secchi  non  s(mo  mai 
impiegati  per  gli  esami  fotometrici,  ne  perle 
ricerche. 

In  CIÒ  che  concerne  la  durata  dei  conta- 
tori secchi,  si  fece  osservare  che  essa  varia 
enormemente,  bisogna  duncpie  verificarli  di 
sovente  per  non  lasciarli  arrestarsi  per  un 
troppo  lungo  servizio.  Le  valvole  dei  conta- 
tori secchi  sono  egualmente  slate  criticate; 
esse  si  guastano  sovente,  e  sembra,  che  la- 
sciano passare  il  gaz  senza  rtrgistrarlo. 


Si5tciia  di  trasporto  e  di  dlstrlbszioie  del  |az 


AiV.    /'.    ì'fìi/tfr.   r  f>ìihhlii\ìt>f  ti  I  ft  tiiiitnhn-  /'/"i- 

La  presente  invenzione  ha  per  oggetto  un 
sistema  di  trasporto  e  di  distribuzione  dei  gaz 
e  principalmente  del  gaz  illuminante,  permet- 
tente di  condurli  ad  una  grande  distanza  dal 
loro  centro  di  produzione,  una  officina  a  gaz 
per  esempio,  senza  dare  luogo  all'installazione 
costosa  di  canalizzazione  ili  grande  sezione. 

Kino  ad  oggi,  in  l'ffelto,  l'estensione  della 
clientela  delle  otiicine  a  gaz  era  Hmitata  dalla 
spesa  d'impianto  delie  canalizzazioni  che,  a 
partire  da  una  certa  vendita  e  da  una  certa 
distanza,  era  soroporzionata  con  le  tjiiantita 
di  gaz  da  ventlere,  perche  il  consumo  ilei  gaz 
essentlo  specialmente  di  sera,  bisognava  dare 
a  queste  canalizzazioni  un  diametro  sufficiente 
per  vendere,  sott<t  pressione  conveniente  e 
durante  una  media  ai  sei  ore,  il  gaz  prodotto 
ed  immagazzinalo  nei  gazometn  durante  le 
24  ore. 

Con  il  sistema  tacente  oggett»»  della  pre- 
sente invenzione,  al  contrario,  non  esiste,  pn»- 
priamente  partamlo,    limile  alle  distanze  alle 

3uali  il  gaz  può  essere  invialo,  ed  il  raggio 
'azione  delie  olìicine  e  cosi  ciinsiderevol 
mente  esteso;  inoltre,  il  prezzo  di  colloca- 
mento in  opera  del  materiale  e  delle  canaliz- 
zazioni necessarie  essendo  mollo  minore.  ;I 
detto  sistema  permeile  d'  alimentare  delle  pic- 
cole citta  lontane  dalle  ollicine  e  che  era  as 
solutamente  imptissibile  fino  ad  oggi  di  servire. 
Il  principio  sul  quale  si  basa  il  sistema  in 
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questione  consiste  nella  applicazione  di  cana- 
lizzazione di  piccolissime  sezioni,  nelle  quali 
si  fa  circolare  il  gaz  ad  una  pressione  rela- 
tivamente alta,  in  rapporto  alle  pressioni  ge- 
neralmente adottate  nelle  officine.  Le  pres- 
sioni alle  quali  si  dovrà  sottomettere  il  gaz 
che  si  vorrà  inviare  da  una  officina  produt- 
trice ai  centri  di  distribuzione,  saranno  pro- 
porzionali alle  vendite,  tenendo  conto  natural- 
mente, nel  calcolo  di  impianto,  delle  resistenze 
dovute  agli  attriti,  ai  gomiti,  alle  riduzioni  ecc. 

E'  cognito,  teoricamente,  come  una  condut- 
tura da  40  millimetri  (cioè  12,  56  cmq.  di  se- 
zione, lascia  passare  tanto  gaz  quanto  una 
conduttura  di  40  centimetri  di  diametro  (cioè 
1.256  cmq.  di  sezione),  se  la  pressione  è  100 
volte  maggiore  di  quella  della  distribuzione 
ordinaria  ;  ora,  questa  pressione  100  volte 
maggiore  non  rappresenta  che  una  pressione 
di  0,5  kg,  per  centimetro  quadrato  per  una 
distribuzione  ordinaria  a  5  centimetri  di 
acqua. 

Si  conclude  dunque  facilmente  che  si  po- 
trà così  inviare  a  grandissime    distanze,  dei 


volumi  di  gaz  considerevoli,  impiegando  pres- 
sioni di  2,  3,  4.  5  kg.  per  fare  circolare  il 
gaz.  Queste  pressioni  non  hanno  del  resto 
nulla  d'anormale  a  condizione  che  le  condut- 
ture siano  a  tenuta  ;  ora,  si  hanno  pure  le 
condutture  ad  unione  di  caoutchouc,  tipo  Petit 
o  Lavril,  sperimentate  a  pressione  di  io  kg. 
per  cmq. 

La  realizzazione  pratica  ed  industriale  del 
sistema  in  questione  è  effettuata  nel  modo 
seguente;  che,  riportandosi  al  disegno  sche- 
matico qui  annesso,  riescirà  più  facile  inten- 
derla. 

Il  gaz,  preso  all'officina  generatrice,  in  un 


gazometro  /  sotto  una  pressione  di  50  a  100 
millimetri,  è  aspirato  per  mezzo  di  pompe 
speciali  2  poste  in  azione  da  un  motore  qua- 
lunque, e  compresso  in  un  primo  serbatoio 
accumulatore  j  munito  di  un  manometro  4 
ed  avente  una  capacità  proporzionale  all'im- 
portanza della  distribuzione. 

Le  pompe  2  devono  esser  munite  di  un 
dispositivo  dì  sicurezza  automatico  destinato 
a  lasciare  ritornare  il  gaz  nel  gazometro,  nel 
caso  che  quest'  ultimo  non  avesse  una  suffi- 
ciente pressione. 

Uscendo  dal  serbatoio,  j  il  gaz  passa  nelle 
condutture  /,  destinate  alla  circolazione,  e  al 
trasporto  del  gaz  nei  centri  6,  7,  S  nei  quali 
deve  essere  impiegato.  In  ciascuno  di  questi 
centri  si  trova  un  serbatoio  secondario  9,  di 
dimensioni  sufficienti  per  accumulare  in  24 
ore  il  gaz  necessario  al  consumo  massimo  di 
una  durata  di  circa  6  ore,  il  detto  gaz  essend:> 
immagazzinato  ad  una  pressione  da  2  a  5  kg. 

Air  uscita  di  ciascun  serbatoio,  il  gaz  at- 
traversa un  detentore  che  lo  riporta  alla  pres- 
sione conveniente  per  il  consumo,  cioè  da  40 
a  70  millimetri. 

In  fine,  dopo  ciascun  detentore,  si  dispone 
una  rete  secondaria  di  distribuzione  //,  ana- 
loga a  quelle  che  si  adoperano  nelle  officine 
a  gaz. 

I  serbatoi  accumulatori  j  e  g,  dell'officina 
generatrice  e  del  centro  di  distribuzione  ri- 
spettivamente, fanno  così  ufficio  di  gazometri, 
con  questo  però  che  il  loro  prezzo  di  costo 
è  di  molto  più  ridotto,  poiché,  ad  esempio, 
alla  pressione  di  0,5  kg.,  un  serbatoio  cilin- 
drico di  me.  3  rappresenta  un  cubo  di  me.  300 
di  gaz  distribuito  alla  pressione  usuale  di  5 
centimetri  d*acqua,  e  costa  al  più  1000  franchi 
con  i  suoi  accessori,  in  luogo  di  12.000  fr., 
prezzo  di  un  gazometro  di  me.  300. 

Non  solamente  questo  sistema  permette 
di  distribuire  il  gaz  a  grande  distanza,  con 
una  spesa  minima,  in  confronto  degli  antichi 
mezzi  usuali  di  distribuzione,  ma  si  potrà  an- 
cora, nelle  officine  attuali,  rinforzare  le  cana- 
lizzazioni esistenti  in  punti  da  determinarsi, 
inviando  sotto  pressione  il  gaz  necessario 
nelle  canalizzazioni  a  minima  sezione,  e  di 
conseguenza  di  basso  prezzo,  ottenendo  così 
una  specie  di  «  feder  »  come  negli  impianti 
elettrici. 

Dal  punto  di  vista  del  materiale,  i  ser- 
batoi, quali  il  7  e  il  9,  sono  dei  semplici  ci- 
lindri di  lamiera  di  acciaio,  a  doppio  fondo 
concavo-convesso,  ed  a  doppia  chiodatura  o 
saldatura.  Le  loro  dimensioni  sono,  ben  in- 
teso, appropriate  al  volume  di  gaz  ch'essi 
devono  contenere  e  alla  pressione  alla  quale 
essi  devono  funzionare.  Saranno  muniti  di  un 
robinetto  di  entrata  12,  di  un  robinetto  di 
uscita  ij,  e  di  un  robinetto  di  spurgo  14, 

La  canalizzazione  è  di  un  sistema  tale  da 
garantire  una  impermeabilità  assoluta,  sotto 
pressione,  per  ciò  è  preferibile  impiegare 
delle  condutture  del  sistema  Lavril  o  Petit, 
esperimentate  a  io  0  12  Cg.   per  cmq. 
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Nr:  punti  bassi  fiflla  canali//a/i(inr,  cU-i 
^'  n:  r;rrv«»nii  \v  r<in<|rnsa/i(nii  che  |>tissoti(> 
.-■':.ir->i  :n  (lue  miMli  :  qui-ilc  pruvriiicnti  dal 
>--.;-  r  .ii'i]vu-«i  l'imlfmitii  ni*l  ifa/.  f  (jiiL'Ili:  |)ri)- 
.•-■'Ttj  i);iI1j  lM|ni-ki/ìoiir  drj^li  Uirocarniiri 
*;.i/  *..  ì:<{iii-la/h>nt*  dovuta  alla  rnnipivssionr 
:•  '  ì:  i/.  •piaiuitt  <|U(.-Nta  cninpnshinnr  rajf- 
i.'  •  ;;'■  H  ("i;.  di  prt'^siiinr.  (Jiii-sti  sifoni  sniK) 
>  .  :  j  "<  ■.mprrrrn-abilr.  nm  robim-tto  a  rolli) 
:.    -.iin".  i-hf  ■*alr  solamcnlr    al  rcmpo  dflU" 

I  -il  trni'tn.  IO  ■MTvnno  per  rioondiirro  il 
fc.:.  'iMila  (tn-s^iont-  di  I,  -2,  3,  4,  ^  Ci^.  a 
■  ,.;!!.!  di  ^o.  bo.  100  milliiiii'tri,  i-ornsnniitU'ntr 
..  ■.  1'  ii.i  rhf  ronvu-iif  aj^li  apparocciii  da  ^^z 

.:-•■.  •  p«i><Niino  t:->yvrr  del  tipo  secco  o  del 
:  .       .:  1  '.imid>>.  ti])i  tutti  dui*  brìi   rono.sciiiti. 


IL   PROCCSSO    DCSCMrCLOCR 

pi[  Il  Eiu'fioziBit  diretti  del  cirioa  tossili 


>    V'.rrt'bbf  arrivarv.  ludla  produ/ioiu"  drl 
^...-    :'.ii(jiia.  a  >opprinu'ri-   la  spc^a  di  com- 

■  .-:  r.  ;,  .  hf  [jorta  la  convtTstont' drl  carbon 
•  --  '.■  ,:\  »."ki'  i-d  a  ritcìnTf  il  più  complo- 
:."■■     :<    ji'is-:bilc  l'i-ni-r^ia  che  svoltji-  il  ^v- 

r..:   ri    -iiiio  fiirnia    di  calore  sensibile.    A 

■  .- -'.  .  .  rì'rtto  ^1  prova  di  gazeitìcare  dirutta- 
■'  :  .1  '  .irbon  t'ossilo  nel  jfcneratore  ;  ma 
..•-•.  iTT'do  di  opiT.ire  presenta  grandi  dif 

.•-.1.  il-  principali    delle    «piali    provengjono 
-itr.tnie  die  si  fornia,  essendo  il  carbtìn 

■  --.if    ii!i  c;aiivo  conduttore  del  calore,  e  le 

-  ./'■:•;!  <-hr  s:  producono  nel  corso  dcli'ope- 
■...-.    r.i-  "..jii.  di  natura  endotermica. 

I':.i   .   ditVi  l'enti  processi  che  s(nio  atlu  stu- 

:  .  'ji:ill-'  del  lìesemfeldei-,  di  Charlotten- 
■•  .'*:.  si-mbra  essere  uno  dei  più  economici. 
«  : -.-tt  neiralimentare  di  carbone  in  piccoli 
■.■//:.  una  storta  piatta  di  un  modello  spe- 
j!»  .  che  è  unita  ad  una  batteria  di  gcnera- 
:  :  -:.  ^'.1/  d'acqua  in  (piesto  modo:  i.  il  coke 
r.<.../..inCt  dalla  carbonizzazione  passa  diret- 
:^r:»  nte  in  uno  dei  j;cneratori  senza  perdita 

:  -.ii-Tf  2.  che  la  storta  è  parzialmente 
:  ^  .lidata  esternamente   da  una  combustione 

:  ^;i/  d:  j^eneraiore  convenientemente  mc- 
*■  ìj:->  con  aria  --  3.  ossa  è  parzialmente 
--..i^-iaM  internamente  dal  passaggio  del  g^az 

:j  i^,;:i  laldo  attraverso  il    ctmibustibile  che 

■  •  :  •  r«-.   Le  iliinensioni  della   storta  in  raj)- 

;■  r:  ■  .1  quelle  del  j^eneraturi    sono  calctilate 

•    rv-d"  rhe  e>sa  possa  essere  alimentata  m 

-  !..  ...nlinu..;  ha  una  lunghezza  sutìiciente 
;*r.  he  .1  carbone  si  trovi  completamente  car- 
:-  "-//.II.  •  tpiando  raijuiun^e  i  jjeneratori.  Lo 
<-j:  ■  >ii  carbiMie  nella  storta  ha  uno  spessore 
■:    j».  ci-nt:metri  circa.    Vn    bariletto  è  posto 

:  :  r'*'>'.iniit.i  della  bocca  della  storta,  in  mt>do 
..'.'  .  '-airanie  viene  cosi  levato  assai  rapida- 
r-  :  :.  .  Il  .oMtatlo  intum»  fra  1  pezzetti  di  car- 
:•  ■■'<■  .iJtraversante  in  un  senso  il  carboni/- 
i^l  •:■>■  '■  storta  e  il  ^a/.    d'acqua  caldo  pas- 


sante in  senso  inverso  favorisce  la  hbera/ione 
ra[)ida  del  calore  che  possiedi*  il  cartwine  fos- 
sile. l)e)fli  elementi  l'oHocati  nella  sti»rta  con 
tribuiscoiio  ;i  mantenere  (piesto  contatto,  men- 
tre che  la  corrente  del  jjaz  inijieilisce  che  vi 
si  formi  all' intorno  cpiella  specie  di  intonaco 
o  di  crosta  nociva  al  trasporto  del  calore. 

Tutto  il  vapore  acqueo  o  tutto  1*  acido  rar- 
bonìco  Contenuti  nel  ì^h/.  d' ac<pia  sono  de- 
composti dal  carlione  caldo  che  essi  attra- 
versano, e  sono  (piasi  loinpletanieiite  ridotti 
in   idrrì^eno  e  in  ossido  di  carbonio. 

Siccome  la  storta  i-  nscaldala  dal  ^jaz  di 
^eneratoi-r,  mescolato  alla  quanliia  d'  aria 
necessaria,  tutto  il  calore  ih' rssa  l'acchiude, 
come  (juello,  latente,  dovuto  all'ossnlo  di  car- 
bc»ni"p,  sono  rii'iiperati. 

In  <piesio  [irocessii  il  successo  non  dipende, 
che  da  mia  mo<litìca/ione  di  valvole,  operanti 
al  momento  vip|ut<>.  Hisoi;na  mantenen-  l'uni- 
ftiniiila  nella  carica  del  jienr-ratore.  eil  il  car- 
boni* carl)oni//ato  ad  una  temperatura  co- 
stante; CIÒ  che  permette,  lavorando  con  del 
carbone  della  stessa  cpialità.  di  avere  delle 
valvole  manovrate  autotnalii'ameiite  in  modo 
molto  più  esatto  die  non  sia  possifnle  ili  farlo 
a  mano.  In  cm  che  concerne  1' econiniiia  rea- 
lizzai.! <tair  introduzione  del  coke  allo  stato 
incandisceiite  nel  j^eiieratore.  Hlass  di  Kssen, 
ha  dimostrato  che  la  (juantità  di  calore  |ier- 
duto  <piando  il  coke  e  spento  è  portato  in 
seguito  alla  temperatura  del  generatore  di 
gaz  d'acipia,  e  notevolmente  più  elevata  che 
la  <piantita  di  calore  neci-ssario  per  carboniz- 
zare un  peso  e(piivalente  di  carbone. 

iVr  carbonizzare  un  chiiogramma  di  car- 
line fossile  bisiigna  spendere  400  calorie  in 
tutto. 

Con  il  processo  Besemfelder  si  può  fab- 
bricare con  una  ton.  di  fossile,  in  media,  320 
me.  di  gaz  di  carbon  fossile,  e  2500  me.  dt 
gaz  d'  acqua. 


PARTE  INDUSTRIALE 


ACQUISTO   DI  CARBONI   INGLESI 

In  i.'v;ret;io  nustrn  Ahh'Hi.itii.  itiri'ttorc  ilì  iiiiìì  ira 
le  |>rìiicip.ili  oflicJiK-  yi,ì/  il'  U.iliji.  rii-hì.un.i  la  nnsir.i 
:ittL-ii/ioii(',  ir  ci  )irij;.i  ricliiaiiiare  .inclu-  'JupU.i  ii<-i 
si;:,  «liri-ttori  lii  iiihriiu-  a  ^a/i  ili  iiii.i  iiunx.i  il.iii- 
snla  thr  \i(in-  inlr>»»l<itU.  (la  CtTIO  t'.isi-  Inpicsi.  m-i 
citmr.mi  ili  (.'.irl'inu-  lo.>.sik*  iht  i:;ì/. 

Ili  c.th'i-  >il  i'i-iiir.iit<i,  )>riin.i  ililla  lirin.i.  •)iiis;r> 
Case   rilVrisiiiii.i   l.i   i-l.iii-..ila   si-^uviilf  : 

«  Penali)  fur  non  c\ecuiioo  o(  Hhipnieni,  pnned  da> 
mscit  aoi  excedioK  howedcr  I  *.  a  tua  <  '  1  • . 

Con  «iiK-st.!  el.iiiMij.i  i  iiR-ik-siini  si  |>tTiiU'ttt»i)n.  .1 
seciiiiil.i  che  il  i.iiIm»ii-  sj.i  in  ri.i]/ii  <iil  in  oli. issi', 
ili  n><n  tare  .iliun.i  s|>i  ili/imii'.  )M^anil>i  ii»i>  i<i7/j>/'' 
IHT  liniiull.ii.i  vcniliil-i  m.i  n"ii  sj>fiiiu  :  ni  .im '■,• 
«lopo  avt,-i  ilin)i>s'.r.it--  ilic  si  i-tthi-  ,1  siiliiro  un  il.iiiiii- 
|KT  la   imn  i-lìV- tlii.it a  -iHili/j.tiif  ' 


'.  iiidt  1 1 


}-rl    !■ 


—  14  — 


Se  un  acquirenic  non  ft  prevenuto  sul  valore  Ji 
questa  rlaiisol;\,  e  die  in  buona  fe<ìe  egli  l'accetti, 
gli  poircltlu-  accadere  quello  che  successe  al  no- 
stro Amico,  elle  ritcncrnlti  di  avere  acquistato  del 
fossile,  corse  l'alea  di  non  averne  da  distillare,  e 
divelle  pro\'vetler8ene,  ci»n  non  |»ic<'olc)  danno,  sulla 
piazza, 

Approfiiitamn  dì  questo  atto  di  gentilezza  del 
nustrt»  CKrcKio  Amico,  pt-r  rinnuvare  la  preghiera  a 
lutti  indistintamente  i  nostri  abbonati,  di  farci  te- 
nere lutte  qneMc  cniiumicazioni,  notizie  ed  altro,  che 
pubblicate  anche  su  giornali  polìtici,  possano  inte- 
ressare la  nostra  Rivista.  Anxi  a  chi  ci  rimetterà 
durante  quest'  annata  il  maggior  numero  di  comu- 
niciuioni  manderemo  in  regalo  una  pubblicazione 
sul  t^ax. 


L'incatramatura   delle  strade 

Abbiamo,  nel  corso  dell'annata,  ripetuta- 
mente riportati  i  risultati,  davvero  sorpren- 
denti, ottenuti  ovunciiie  si  ab!»ia  fatto  u.so 
del  catrame,  dato  nelle  strade  provinciali  o 
comunali.  Si  avvicina  ora  l'epoca  propizia 
per  dare  maggior  impulso  a  questa  nuova 
applicazione  di  un  sottoprodotto  della  nostra 


brevettato  dall' («jf.  J.  Grìi/ot,  è  il  più  pra- 
tico, il  più  economico,  il  più  conveniente. 
Sarebbe  cosa  davvero  pratica  che  ogni  pic- 
cola officina  se  ne  procurasse.  poichÈ"  e  l'of- 
ficina del  gaz  stessa  che  deve,  nel  proprio 
interesse,  procurare  di  fare  il  lavoro  dell'  in- 
catramatura. In  effetti  gli  appaltatori  delle  ma- 
nutenzioni stradali,  considerato  che  coli*  inca 
tramatura,  le  spese  di  manutenzione  delle 
strade,  diventano  quasi  nulle  per  le  provincìe, 
procureranno  mettere  tutti  gii  inciampi  pos- 
sibili, perchè  il  lavoro  non  riesca,  per  lo 
meno  pi^rfetto. 

D'altro  canto  l'officina  che  ha  del  perso- 
nale che   ormai   è   immedesimato   anche  del 
catrame,  le  riesce  molto  più   facUe,   istruirlo   _ 
e  sorvegliarlo.  E  poi  non  è  un  personale  av-  H 
ventizio,  e  quindi  sempre    più    si    perfeziona  " 
sul  lavoro.  E  si  badi  che  questo    lavoro  per 
la  sua  efficacia   necessita   sia   fatto   solo  che 
in  limitatissime  epoche  dell'anno,  e  cioè  quan- 
do il  caldo  si  fa  più  sentire,  e  che  le  strade 
sono  perfettamente  asciutte. 

Né  si  creda  che  noi  facciamo    un    fervo- 
rino air  iiig.  Grillot.  Noi  siamo  convinti,  sino 
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industria.  E'  ovvio  che,  dato  il  momento  di 
lotta  attuale,  noi  dobbiamo  cercare  tutti  i 
mezzi  per  viemmeglio  dimostrare  la  necessità 
del  gaz,  sotto  tutti  i  suoi  aspetti. 

Le  Provincie,  i  comuni,  i  privati  stessi, 
hanno  tutto  l' interesse,  dati  i  risultati,  di 
adottare  l'uso  delle  mcatramature  stradali. 

Era  i  tanti  apparecchi,  presentati  nel  mer- 
cato, è  fuor  di  dubbio   che  quello  costruito  e 


a  prova  contraria,  che  apparecchio  più  con- 
veniente di  questo  non  si  possa  trovare  : 
dette  ottimi  risultati  a  Parigi  l'estate  scorso 
e  lo  vedemmo  elogiato  in  più  Riviste.  Noi 
ne  diamo  qui  una  descrizione,  col  relativo 
disegno,  perchè  siamo  convinti  di  fare  cosa 
grata  ai  nostri  amici. 

Inutile  dire  che   ci  mettiamo   a  completa 
disposizione  di  chiunque,  per  tutte  quelle  ul- 


•ni  che  loro    potessero    ne 
1    1'  1  direttori,  m  ispcrir  riclle 
pÉccT'  1.  ir,  ^onte  ai  comuni,  alle  pro- 

WCi«  •    r  rrnnomia  elio  sì 

ha  O'.  maluni.  r  vetiranno 

I.  apparecchio  del  Grìllot  *tì  compone  di  : 
carro,  un  sosterò  di  caldaia,  un  focolaio 
'  ile  con  cincrano,  una  caldaia  con  termo- 
protetto,  un  bugliuolo,  un  innalllatoio 
a  doccua  con  .^>eciale  congiunzione  vitata  e 
scnpp. 
D  carro  metallico,  montato  su  ruote,  per- 
le '  ■  ' fé  jili  apparecchi  di  riscal- 
nti  al  [Misto  dei  lisciatori,  in 
nodo  da  ndutTt-  al  minimo  d  tempo  neccs- 
aJ  ira&purtu  del  catrame. 
0  sostegno  della  caldaia  t  di  ferro  e  serve 
stesso   tempo    d' involucro    al    focolaio. 

t'ultimo  ^  stato  fabbricato  per  bruciare 

csiMne  ''  ;   è  munito   d'  un   cinerario 

regoL  i,  _. rifugio  ed  é  collocato  su  ro- 
lle  per  essere  ritirato  istantanenmente,  se 
a  prodursi  la  spuma  del  catrame. 
_  La  caldaia,  in  ferro  ^Ivanizzato,  ha  una 
desiata  di  loo  litri,  può  contenere  8o  litri 
di  catrame  la^tciando  io  centimetri  di  vuoto 
per  prvcauiione. 

Al  centro  della  caldaia  si  alza  un  camino 
con  regolatore  a  ventaglio.  Questo  camino 
ha  sopratutto  per  funzione  di  produrre  una 
correiMe  verticale  nella  massa,  ciò  che  serve 
prr  disidratare  il  catrame  ed  impedire  di 
«pumee^tare.  1,'orln  superiore  è  provvisto  di 
un  collanno  destinato  a  gettare  il  catrame  a 
4hKmìum  •'  I.ìio,    in    caso   che  sjMimeg- 

game  :  >>  im  semi-coperchio  fisso  lu- 

cafiiza  lo  spumeggiare  dal  lato  opposto  al- 
l'apertura  del  focolaio. 

N'ella  parte  inferiore,  un  robinetto  spe- 
ciale a  (grande  consumo  sopprime  i  danni 
del  Cravasamcnto  diretto  o  fatto  coli' aiuto  di 
un  cucchiaio. 

Le  disposizioni  di  qtiesta  caldaia  permet- 
tono di  ribaldare  il  catrame  tino  a  too  cen- 
tigradi senza  spumeg^inre. 

U  termometro  u  mercurio  *  a  grossi  ca- 
raltcn,  la  sua  montatura   metallica   lo    mette 
il  riparo  delle  scosse  e  permette  di  far  va- 
ia sua  posizione  secondo  la  riempitura 
<jciia  caldaia. 

L*  innafRatoio  in  lamiera  galvanizzata,  di 
ima  ovale,  ha  una  capacità  di  12  litri.  E' 
aBntfeo  di  doccia  su  becco  d^oca  ed  i  fori 
«otto  dì  4  mm. 

Per  il  trasporto  del  catrame  freddo,  la 
«eechia  e  preferibile  all'  innalliatoio,  e  ser\'c 
per  la  r"  1  della  caldaia. 

Le  *<'  ,  ;"li  per  fare  una  buona  liscia- 

tara,  hanno  le  loro  settnle  montate  dai  lati. 
I— L  le  scope  di  piazzava,  e  sono  le  prefe- 
rìbdi  per  ogni  riguardo. 


IL  fiiieveno  ocuti  lampada  lucas 

aflnullito  io  6criiinii 

L'n  proce>v>  rcLitivo  ad  un  brevetto  che 
è  stato  in  so'*pesit  dinante  parecchi  anni  in 
Germania,  e  terminai'*  -ira.  La  casa  Julius 
Pintsch,  con  le  •  L'nited  Metal  \Var**N  \V<irks  •, 
di  Berlino,  intervenendo  sussidianamente 
hanno  attaccalo  la  validitJk  del  brevetto  ger- 
manico N.  138.210,  chiamato  il  Kn-vetto  Lu* 
cas,  e  appari^nenle  alla  Compagnie  Generale 
de  Chaleur  et  Lumière  di  Berlino. 

Questo  processo  lemitno.  dinnanzi  la  se 
zinne  di  nullità  dei  brevetti  dell'  Ullicio  Im^ 
periale  dei  brevetti,  il  19  Aprile  1906.  Il  Pre- 
sidente delia  Corte.  <lopn  una  seduta  di  cin* 
que  ore,  pronuncio  un  giudizio  dichiarante 
che  il  brevetto  in  questione  era  annullato  in- 
teramente, e  le  spese  devoni>  essere  soppor* 
tate  dalla  Coakpa((RÌe  gén^fale. 


IL    GAZ    D'ACQUA 

NEGLI   STATI    UNITI 

Rapporto  tifi  prof.  A.  Rì%-ajoli,  deUgatu  rom- 
ìiirrciah  presso  la  R.  .Ambasciata  iii  IVa 
shitigtott. 

La  fabbricazione  del  gaz  d' aequa  essendo 
sviluppatissima  negli  Stati  Uniti,  non  vi  è, 
si  può  dire  cjuasi  nevsuna  grande  cittA  dove 
questa  qualità  di  gaz  non  sia  prtMlotta.  Le 
città,  che  fanno  uso  ancora  esclusivamente 
di    gaz    estratto    dal    •  sono    quelle 

aventi  una  limitata  p*-]'  -,    e  ciò  ^  do- 

vuto o  alle  condizioni  favorevoli  alla  produ- 
zione di  questa  specie  di  gaz  (vicinanza  dì 
depositi  di  carbone)  o  al  fatto  che  le  Com- 
pagnie minori  produttrici  di  gaz  no 
che  I  loro  impianti  non  Steno  più  i  M 
prima  di  camotarc  gh  apparecchi  di  prcKlu- 
zione.  Quando  questi  impianti  richiedono  o 
di  essere  allargati  o  di  essere  rinnovati  %\ 
adattano  generalmente  apparecchi  per  la  pnv 
duzionc  del  gaz  d'  acqua. 

Il  grande  sviluppo  della  produzione  del 
gaz  d'acqua  agli  Stati  Uniti  si  nuò  desumere 
anche  dal  fatto  che  la  •  Unitea  gas  Impro- 
vement  Company  -  di  Filadelfia,  la  quale,  dal 
18B3.  costruisce  gh  apparecchi  Lowe,  *  Stan- 
dard Lowe  apparalus  -.  aveva  3]  1  gennaio 
dell'  anno  corrente,  fabbricato  e  messo  ■  po> 
sto  593  di  tali  apparecchi.  Conviene  notare 
che  g;li  appareccni  «Lowe»  sono,  si  può  dire, 
quasi  esclusivamente  osati  nell*  industria  de! 
gaz  povero. 

Non  vi  hanno  statistiche  che  indichino  la 
produzione  del  gaz  d' acqua  puro,  che  è  la 
materia  prima  per  la  produzione  de!  gaz  car- 
burato, n  gaz  d'acqua  puro  si  ottiene,  rome 

è  noto,  daSa  dissociazione  del  vap<^ "o 

per  mezzo  di  carbone  (coke  n    antt  in- 

candescente a  1000  gradi  centigradi»  e  venne 
scoperto  nel  1780  dal  Fontana.    Si    tratta   dì 
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un  gaz  che  brucia  con  fiamma  bleu  e  perciò 
lo  SI  chiama  anche  gaz  d'  acqua  bleu  ma  non 
ha  alcun  potere  illuminante  e  la  sua  potenza 
calorifera  è  appena  la  metà  di  quella  del  gaz 
d'acqua  carburato,  il  quale  si  ottiene  mesco- 
lando al  primo  degli  idrocarburi  ottenuti  dal 
petrolio.  Il  termine  gaz  d'acqua  s'intende  ri- 
ferirsi a  questa  specie  di  gaz.  Vi  è  qualche 
stabihmento  che  adopera  il  gaz  d' acqua  puro 
come  combustibile  (tra  gli  altri  ricordo  la 
Bethlemen  Steel  Company  di  South  Bethlemen, 
Pa),  ma,  ripeto,  il  suo  uso,  per  questo  scopo, 
è  limitato. 

E'  difficile  potere  stabilire  a  priori  quale 
sìa  il  costo  di  produzione  del  gaz  d'  acqua, 
dipendendo  esso  dalla  estensione  dell'  im- 
pianto dal  costo  della  materia  prima,  della 
mano  d' opera  e  degli  altri  elementi,  costo 
che  varia  a  seconda  delie  località.  Ne  si  può 
aifermare  in  via  assoluta  che  il  gaz  d'acqua 
sia  sempre  più  a  buon  mercato  del  gaz  di 
carbone.  In  una  locaUtà,  ad  esempio,  dove 
si  potessero  vendere  a  buone  condizioni  il 
coke  e  gli  altri  prodotti  secondari  della  fab- 
bricazione del  gaz  di  carbone,  potrebbe  an- 
che darsi  che  questa  specie  di  gaz  si  potesse 
Èrodurre  con  maggior  convenienza  dell'  altra, 
'ato  il  risparmio  nel  costo  della  mano  d'  o- 
péra  che  si  ottiene  colla  fabbricazione  del 
gaz  di  acqua,  è  naturale  che  questa  industria 
si  sia  sviluppata  nei  paesi,  come  questo,  dove 
i  salari  sono  molto  alti.  Alcuni  dati  relativi 
al  costo  di  produzione,  da  interpretarsi  in  un 
senso  molto  generale,  per  stabilimenti  dove 
sieno  in  uso  gli  apparecchi  Loive^  sono  i  se- 
guenti : 

a)  Consumo  di  combustibile  : 
Per  grandi  impianti  : 

Per  i  generatori:  30  a  35  libbre  per  1000 
piedi  cubi  —  I  libbra  è  pari  a  gr.  453  — 
I  piede  cubo,  metri  cubi  0,283. 

Per  le  caldaie  :    8   a    15    libbre    per  1000 
piedi  cubi  (il  combustibile  per  le  caldaie  può 
essere  di  qualità  inferiore  all' altroi. 
Per  piccoli  impianti  : 

Per  i  generatori  :  35  a  65  libbre,  per  1000 
piedi  cubi. 

Per  le  caldaie  :  15  a  30  libbre  per  1000 
piedi  cubi. 

b)  Consumo  di  olio  minerale:  galloni  4  a 
4  314  per  1000  piedi  cubi  e  per  gaz  del  po- 
tere illuminante  di  25  candele  (un  gallone, 
litri  0.785).  La  quantità  di  olio  minerale  ri- 
chiesta sarà  di  poco  a  seconda  della  esten- 
sione degli  impianti. 

e)  Mano  d'  opera  : 
Per  grandi  impianti  :  cenfs  1 1[2  a  4  (i  cents 
eguale  a  lire  0.0518). 

Per  piccoli  impianti  :   cents.  3  a  8. 
Questi  dati  relativi  alla  mano  d'  opera  si 
riferiscono  naturalmente  agli  Stati  Uniti. 

(i)  Ratìinazione  ;  Il  costo  della  rafiìna- 
zione  (mediante  ossido  di  ferro)  e  trascura- 
bile, essendo  piccolissimo. 

e)  Spese  generali,  sorveglianza,  acqua, 
assicurazione,    ecc.    L' ammontare   di    queste 


spese  è  uguale  a  quello  richiesto  per  gli  im- 
pianti dove  si  fabbrica  il  gaz  di  carbone. 

/)  Riparazioni  :  Il  costo  delle  riparazioni 
è  inferiore  a  quello  necessario  per  gli  im- 
pianti per  gaz  di  carbone. 

Una  via  indiretta  per  calcolare  il  costo  di 
produzione  è  fornita  dai  dati  dell*  ultimo  cen- 
simento. Secondo  questi  dati,  il  capitale  in- 
vestito nella  produzione  dei  gaz  negli  Stati 
Uniti,  nei  1900,  era  di  dollari  567  milioni  (un 
dollaro  eguale  lire  5.18)  ;  1'  ammontare  degli 
stipendi  e  salari  era  dollari  17.710.000,  quello 
delle  spese  varie,  dollari  14.769.000  e  quello 
delle  materie  impiegate  :  dollari  20.605.000. 
Si  fabbricarono  circa  6?  miliardi  di  piedi 
cubi  e  6.283.000  dollari  ai  prodotti  varii.  Se 
condo  il  censimento,  il  valore  dei  detti  67 
miliardi  di  piedi  cubi  fu  di  dollari  69.432.582, 
il  valore  medio  di  dollari  1.035  P^*"  mille 
piedi  cubi  e  gii  estremi  da  0.832  in  Pennsyl- 
vania a  4.50  in  Nevada.  Parrebbe  però,  che 
questi  ultimi  valori  si  riferissero  ai  prezzi  di 
vendita  e  non  già  al  costo  di  produzione. 

I  prezzi  di  vendita  variano,  naturalmente 
a  seconda  delle  località  ;  si  verifica,  in  gene- 
rale, una  tendenza  al  ribasso.  Una  legge  re- 
cente approvata  nello  Stato  di  Nuova  York 
stabilisce  che  il  prezzo  di  vendita  del  gaz 
non  deve  superare,  in  quello  Stato,  gli  80 
cents  per  1000  piedi  cubi.  In  questa  capitale 
il  prezzo  del  gaz  è  di  dollari  uno  per  1000 
piedi,  collo  sconto  del  25  per  cento  per  chi 
paga  i  conti,  che  vengono  presentati  men- 
silmente, entro  dieci  giorni  dalla  presenta- 
zione. 

Statistiche  interessanti  sulla  produzione 
del  gaz  e  sui  prezzi  di  vendita  si  trovano 
in  una  pubblicazione  di  questo  Ufficio  fede- 
rale del  lavoro;  essa  porta  per  titolo  :  14  t'.i. 
Annua/  report  of  the  Commisstoner  0/  labor 
i8^g  (Water  ^as  and  electric  Light  plants). 

Secondo  la  United  pos  Improvement  Com- 
pany, il  gaz  d'acqua  offre  sul  gaz  di  carbone 
i  seguenti  vantaggi  :  miglior  qualità,  rispar- 
mio nelle  spese  d*  impianto,  risparmio  nella 
mano  d'  opera,  minor  costo  delle  riparazioni, 
si  può  dare  al  gaz  il  potere  illuminante  che 
si  desidera,  gli  inconvenienti  prodotti  dal 
fumo  e  dall'  odore  che  si  sviluppano  dagli 
stabilimenti  sono  minori. 

Gli  apparecchi  Loii^e  fabbricati  da  detta 
Compagnia  hanno  una  capacità,  che  varia  da 
125.000  a  1.600.000  piedi  cubi  per  24  ore; 
essa  ne  fabbrica  però  dei  minori  aventi  una 
capacità  da  80.000  a  100.000  piedi  per  uso  di 
piccole  comunità. 

L'industria  del  gaz  agli  Stati  Uniti  è  in 
mano  di  Società  potentissime,  le  quali,  spesse 
volte,  impongono  ai  consumatori  dei  prezzi 
assai  alti,  che  non  di  rado,  sollevano  grande 
indignazione,  come  è  avvenuto  l'anno  scorso, 
a  Filadelfia,  e,  quest'anno,  a  Nuova  York. 

Non  risulta  che  si  pubblichino  statistiche 
che  dieno  la  produzione  del  gaz  d'  ogni  spe- 
cie nel  1900,  data  dal  censimento  ;  si  può  però 
desumere  che  in  quell'anno  la  produzione  del 
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or  d'  arqua  era  dt  50  miliardi  di  piedi  rubi. 
SwTuhiroa  qumqueaniu  qucstii  prcxiiiziune  è 
gra»dcmenir  aumentata  e  la  i'niteti  (ias  Int- 
prmi'tmtettf  0>mfia»v  la  rìiirnc  in  80  miliardi 
4ì  medi  culli.  Si  tratta  nnturalmentr  di  Mall- 
4xJ»r  non  m<ilti<  attt-ndibih.... 

Lji  Lmtffi  f'tt*  hupimetntnt  LttmpiMny  non 
«ende  «lirrnamcnlo  in  Kuropa  i  Mini  appa- 
recchi per  la  fablirìcazume  del  j^az  d'acqua, 
an  lo  fa  a  mrxzu  di  una  ditta  inglese. 


tfistriNzìMc  del  ili  a  grande  distanza 

•  la  tua  importanza   economica 

D  «K.  Mrnzcl,  ini^ri^nere  capt>  del  Munì- 
apM»  di  Berlino,  nella  ultima  riunione  della 
SooclA  dcfli  in^irgncri  ^3zi>ti  della  provin- 
cia «fella  Marehr.  rsnosic  lo  stato  attuair  della 
ottrstione  della  distrimiztonc  del  gaz  a  grande 
dìManza. 

Inc»»minri6  col  rieordare  le  diflicolia  che 
s  incf>ntrano  generalirente  a  mantenere  la 
cmabzzazionc  in  rapporto  al  consumo  scm- 
p«c  crescenle  e  la  necessita  di  dovere  ricor- 
rere ali*  alta  pressione. 

Questa  viene  impiegata  da  lungo  tempo  in 
Aierica.  dove  non  è  raro  il  caso,  che  si  di- 
soibuHca  d  gaz  a  6  e  7  atmosfere  ;  ma,  in 
Germania,  non  si  volle  seguire  questo  esem- 

rehe  pre<u;nUi  quatrhr  danno,  dal  punto 
vùta  della  rottura  delle  tubazioni  e  che 
porta  abbastanza  spese  ingenti  per  la  com- 
pressone. 

Sì  fa  più  modesti  e  si  preferì  adottare 
«o  «isteina  più  appropriato  alle  condizioni 
4d  paese  :  perche,  in  seguilo  della  moltipli- 
canone  delle  piccole  otVicine  a  gaz,  bisognò 
cvrare  di  estendere  il  raggio  d' azione  delle 
grandi  centrali  di  una  uiobricazìone  molto 
meth  >.t  e  potente,  e  fornire   il  gaz  ai 

piocoi.  .. ..;;]  vicini. 

Tre  prinripah  sistemi  sono  impiegati  fìno 
ad  opji: 

1.  Le  installazioni  che  uldizzano  il  de- 
1  naturale  del  terreno  per  aumentare  la 

)jic^«alOOe. 

3.  Le  installazioni  che  aumentano  la 
preaaionc  caricando  di  pesi  le  campane  dei 
fasometri. 

3.  Le  in!»lallazioni  nelle  quali  la  prc&sione 
è  elevata  da  un  ventilatore  alt'offìcina  o  al- 
Tentrata  della  tubazione  di  trasmissione  a 
grande  disianza. 

1  due  primi  di  questi  metodi  non  sono 
a|ifiJicabib  naluralmenle  che  su  terreni  pcKO 
cttesi.  mentre  che  il  terzo  costituisce  il  si- 
propnamente  detto  della  trasmissione 
grande  distanza*  e  l' autore  nt»n  si  occupa 
-  di  <iu«^t'  ultimo,  che  venne  impiegato  per 
inatatia/ioni  seguenti  : 
Le  pncne  installa/ioni  di  questo  genere 
quelle  di  S.  Galles,  nella  valle  del  Reno, 


roslruile  dalla  casa  Rothenbarh  e  C.ia.  di  Berna, 
e  quella  di  Lubecca.  TravemUnde  e  Schwar- 
tau,  costruita  dalla  Berlin-Anhallischen  Ma- 
schinenbau-Aktien-Gcsellschaft  sui  dati  del 
direttore  llase. 

L' uiririna  a  gaz  della  piccola  citta  di 
Thonon  (Svizzera!  manda  1)  gaz  con  una  tih 
bazione  in  ghisa  ad  alta  |]re&^<«ionc  aironicina 
dì  Kvian.  che  e  stata  chiusa,  e  che  f  situata 
ad  una  distanza  di  9  chilometri  dalla  prima. 
In  nrossiinila  eli  Rerlino  si  st^inno  erigendo 
parecchi  impianti  di  questo  genere,  rrima  di 
tutte  nuella  di  Lichtenbeiv  mandante  il  gaz 
a  Mahisdorf,  Bieadort  e  Marzahn  ;  e*sa  sari 
identica  a  quella  di  l.uberca-Traverniiinde  e 
ciascuna  delle  località  servite  avr.i  un  gazo- 
metro  con  meccanismo  di  arresto  automatico 
del  sistema  Rnthenh.ich.  (Jui  egualmente  il 
gaz  sarà  liberato  dalla  nuitalma  prima  di  ab- 
bandon;ire  l' officina  allo  scorni  ai  e\*itare  le 
ostruzioni    nelle    tubazioni  ad   alt»  ne 

dove  esse  si  pritduL'ono  ancora  più  ;  ite 

che  nelle  altre. 

Si  trova  Sovente  l'occasione  di  imT>i'-i':ire 
l'alta  pressione    nelle    città    che  p'  io 

una  vecchia  officina  a  gaz  che  sì  rimiue  ta- 
cendone riempire  i  gazometri  da  un'altra  of 
fìcina  per  mezzo  di  una  tubazione  speciale 
ad  alta  pressione. 

Un  grande  numero  di  questa  specie  d'im- 
pianti sono  in  corso  di  esecuzione. 

Citiamo  dapprima  la  tubazione  ad  alla  pres- 
sione che  conduce  il  gaz  dell' nflinna  di  Ma- 
riendorf,  appartenente  allii  C<»mpagnia  Impe- 
riale Continentale,  a  Steglitz  e  a  Wdmesdorf. 
L' nflicina  miMlello  di  Mariendorf  può  pro- 
durre ad  assai  buon  mercato  il  gai;  che  due 
ventilatori  di  K(K)t  romi)rimi»n(t  a  rireaóoo  mm. 
nell.i  tubazione  di  un  diametro  interna  di  iioo 
e  di  600  mm.  ITn  regolatore  assicura  l'azione 

I  dei  ventilatori  che  sono  ciascuno  direttamente 
accoppiati  ad  una  macchina  a  vapore.  Il  gaz  è 

I  preso  sulla  tubazione  di  entrata  al  gazometro 
di  Mariendorf.  .A  Steglitz  e  a  Wilmersdorf 
non  vi  sono  gazometri  di  compensazione  spe* 
ciali,  ma,  ìn  ciascuna  di  queste  località,  latu- 

I  bazione  ad  alta  pressione,  versa,  con  un  re- 

,  golHtore  automatico  di  pressione,  il  gaz  di- 
rettamente nella  canalizzazione  della  cittA.  Sic- 

'  come  i  ventilatori  del  sistema  Root  compri- 
mono il  gaz  senza  colpi  sensibili,  questo  ge- 
nere d*  impianto  dà  tutta  la  st>d  di  stazione. 

L' oHìcina  a  gaz  di  Budapest  manda  il  ga2 
ad  alta  pressione  all' oHicina  di  Ofen,  lontana 
più  di  3  chilometri.  l.a  tubazione  passa  su 
di  un  ponte  del  Danubio,  ha  un  diametro  di 
135  mm.  e  la  pressione  t  di  laoo  mm.  d'ac- 
qua. La  sua  resa  t  di  circa  1000  me.  all'ora. 
Il  gaz  6  compresso  airt>t1icina  di  Budapest 
da  due  ventilatori  del  sistema  Root  aspiranti 
ciascuno  aooo  me.  all'ora  e  facenti  circa  ago 
rouziont  al  minuto.  Un  lavatore  rotativo  del 
sistema  Bueb.  libera  il  gaz  dalla  nafulina. 

Un  apparecchio  per  la  vaporizzazione  del* 
l'alcool  e  tenuto  pronto  in  caso  di  congela- 
zione della  tubazione  altratcrsantc  il  ponte. 
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Sta  nelle  loro  proprietà  conservatrici  del 
legno. 

Ultimo  prodotto  residuo  è  la  pece  il  cui 
impiego  per  verità  è  limitato,  mentre  dovrebbe 
trovar  enorme  sfogo  come  materiale  agglo- 
merante delle  polveri  di  carbon  fossile  e  di 
coke.  Serve  poi  per  combinare  cementi  asfal- 
tici, preparare  cartoni  difensivi  dalle  pioggie, 
industria  questa  di  certo  avvenire. 

Ma  questi  non  sono  che  i  capolinea  di  una 
serie  di  altri  prodotti  che  ne  possono  derivare 
e  che  devono  formare  una  branca  distinta  di 
industria,  come  ne  fioriscono  in  Germania  ed 
in  Inghilterra  e  che  da  noi  non  sono  neanche 
pensate. 

Non  è  qui  il  caso  di  descrivere  un  im- 
pianto di  distilleria  di  catrame  ;  quello  che 
importava  è  di  dare  un'idea  di  questa  lavo- 
razione e  riflettere  di  conseguenza  sulla  sua 
importanza  come  fattore  di  ricchezza. 

Cerro 

(Continua) 


UN  NUOVO  OTTURATORE  PER  CONDUTTURE  DI  GAZ 


E'  sempre  un  lavoro  difìlcoltoso  quando 
si  deve  chiudere  provvisoriamente  delle  grandi 
condotte  di  gaz,  perchè  le  vesciche  o  i  pal- 
loni in  gomma  che  s' impiegano  per  questa 
operazione  diventano  facilmente  difettosi  e 
facili  a  scoppiare  e  alcune  volte  anche  con 
grave  pericolo  per  gli  operai  occupati  ai  tubi. 

Gli  stessi  palloni  doppi  non  offrono  ga- 
ranzia sufficente,  e  le  statistiche  provano  che 
una  notevole  proporzione  degli  accidenti  do- 
vuti agli  avvelenamenti  del  gaz  deve  esser 
loro  attribuita. 

Neil'  ultima  riunione,  a  Berlino,  dei  ga- 
zisti  della  provincia  delle  Marche,  Heidenreich 
richiamò  l'attenzione  su  questo  soggetto,  rac- 
comandando di  far  sorvegliare,  durante  tutto 
il  tempo  che  dura  l'operazione,  da  un  secondo 
operaio,  le  vesciche  o  palloni  dei  quali  biso- 
gna sempre  avere  un  certo  numero  di  riserva 
per  i  rimpiazzamenti  immediati  in  caso  di 
accidente.  Le  borse  di  gomma  sono  assai  fra- 
gili e  si  consumano  presto  causa  gli  attriti 
per  il  loro  rapido  maneggiamento,  in  modo 
che  le  spese  sono  assai  elevate  con  questo 
sistema  dì  otturazione. 

Ora,  la  Kolnischen  Maschinenbau-Aktien- 
gesellschaft  di  Colonia-Bayenthal  sta  per  in- 
trodurre nella  pratica  un  nuovo  otturatore, 
che,  sopprimendo  i  danni  menzionati  più 
sopra,  offre  un  mezzo  semplice  e  pratico  per 
chmdere  rapidamente  e  completamente  una 
tubazione.  Questo  dispositivo  si  compone  prin- 
cipalmente di  due  potenti  semi-cerchi  in  ferro 
che  possono  essere  ripiegati  l'uno  sull'altro 
per  essere  introdotti  nella  tubazione  per  il 
foro  antecedentemente  praticato  in  questa,  e 
di  una  borsa  di  cuoio  in  forma  di  semisfera 
che  vi  è  adattata  ;  il  tutto  rassomiglia  a  una 


lucerna  di  carta  in  forma  di  globo.  La  peri- 
feria in  forma  di  anello  è  munita  di  una  fascia 
di  gomma  che,  quando  la  borsa  è  gonfiata, 
si  spinge  ermeticamente  contro  la  parete  della 
tubazione. 

L'  ossidazione  del  carbone 

Nel  suo  rapporto  letto  dinnanzi  alla  So- 
cietà Baltica  degli  Ingegneri  gazisti,  Haber- 
mann  di  Greifswald,  ha  descritto  alcune  espe- 
rienze che  egli  fece  relativamente  all'ossida- 
zione spontanea  del  carbon  fossile. 

Dopo  aver  menzionate  le  differenti  condi- 
zioni nelle  quali  si  trova  il  carbon  fossile 
?[uando  raggiunge  una  elevazione  di  calore, 
ra  le  quali  quella  che  si  ottiene  un  innalza- 
mento di  temperatura  se  il  carbon  fossile  è 
in  pezzetti  minuti,  Habermann  ha  dato  i  ri- 
sultati delle  sue  proprie  ricerche. 

Ha  caricato  con  polvere  di  carbone  una 
storta  vuota  posta  in  un  forno  fuori  uso,  e 
che  era  uniformemente  e  continuamente  ri- 
scaldato dal  calore  delle  installazioni  vicine  i 
vi  aggiunse  un  tubo  d'alimentazione  per  l'aria 
ed  un  apparecchio  misuratore  chiudente  la 
bocca  di  caricamento  ;  aperse  quindi  la  val- 
vola della  colonna  montante  e  trovò  che  la 
temperatura  originale  di  140"  C,  si  elevava 
graauatamente  a  circa  350"  C  ;  tale  aumento 
di  temperatura,  fu  il  massimo  raggiunto  e  solo- 
anche  con  una  data  qualità  di  carbon  fossile. 

La  causa  di  questa  ossidazione  spontanea 
dipende  dal  potere  assorbente  del  carbon  fos- 
sile per  r  ossigeno.  I  carboni  si  conducono 
di  fronte  ai  bromuri  nello  stesso  modo  che 
coir  ossìgeno,  così  che  sembra  che  la  loro 
reazione  con  i  bromuri  può  essere  impiegata 
come  un  mezzo  per  giudicare  il  loro  modo 
di  agire  quando  sono  esposti  all'aria  atmo- 
sferica. 

Si  dice  sovente  che  il  carbon  fossile  re- 
centemente estratto  si  ossida  spontaneamente 
e  con  più  energia  che  il  carbon  fossile  estratto 
da  vario  tempo,  ma  le  esperienze  di  Haber- 
mann non  confermerebbero  questa  ipotesi. 

La  reticsNa  vetrificata 

Avevamo  già  avuta  la  reticella  pietrificata, 
che  però  non  mantenne  le  promesse  che  la 
sua  apparizione  faceva  presagire:  ora.  Courfot 
sembra  si  serva  dello  stesso  modo  di  proce- 
dere per  fabbricare  la  sua  reticella,  con  questa 
differenza  però  che  il  bagno  chimico  da  lui 
usato  per  fortificare  la  resistenza  della  reti- 
cella non  reca  alcun  danno  alle  proprietà  delle 
terre  refrattarie  né  al  loro  potere  emissivo 
di  radiazione. 

L'  alta  temperatura  delle  materie  incande- 
scenti avrebbe  pure  per  effetto  di  far  subire 
alle  sostanze  impiegate  una  vera  cottura  e  di 
vetrificarle,  in  modo  da  favorire  la  fluore- 
scenza delle  superfici  radianti.  I  vantaggi  del 
processo  sarebbero  di  diminuire  la  friabilità 
delle  reticelle,    di  aumentare    la   durata  del- 
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-■-anrii-srenza  o  l'intonsìtà  Iiiniìnnsa.  I.asrin- 
—  ■l'iinri:  al  «  Monìtriir  dr  l' InduRtrit»  du 
£?.:  -  :ii:ta  la  rrsponsabìlìU  siili'  rsit<»  splcn- 
■■  ■;  ■  '■  <-i  atiijnnnin'»  c'v*  si  ronfiTini  perche, 

■  :-•    -ì;  l'an*  l'interesse  dei  jia/isli,  il  L'oiirtnt 

•  ■::■ 'TU  rapidamente  un  immenso  e  lojjjfilinn» 
•.  :-  .  >^o  tinanziario. 

Nuovo  ossido  di  carbonio 

l 'ri  nii<tv<>  tpssid<t  di  carbonio  e  stato  sco- 
:-':..  di  Ott..  Deils  e  Bertram  Wolf.  di  Ber- 
'.  -  K*  «itienuto  dalla  decomposizione  del 
r-.i..n.i:i»  dt  etile,  del  quale  si  fa  passare  i 
\  a:-  V  SII  del  pentossido  di  fosforo  a  300". 

fi  pentossidci  di  fosforo  t''  assai  avido  di 
.*-'::;a  r*>n  la  quale  forma  dell  acido  fosforico. 
N- ;.*  decmposi/ione  del  nialonato  di  etile, 
i'Pt"'-.id>  di  fosforo  si  impadronisce  di 
«:...  rn.'lr.-..lc  d'acqua,  lasciando  un  miscuglio 
•:  'r.i'j'i  f  del  nuovo  ossido  di  carbonio  se- 
f  ■■  ì"  r  r(^ua/ione  : 
:     i  ,  M      -    l  .H:  i>.  -  2  H.  <>  =  2  C.  H,  -f-  C,  (), 

li  v.it'vn  ossido,  e.  (),  ,  è  alla  tempcra- 
:  r.i  ■•rimana,  nn  gaz  elio  brucia  con  una 
ri-iTTiri.t  fumosa.  Ila  un  odore  penetrante,  co- 
r-,'-  -j  icllo  liei  i^rassu  bruciato  e  dell'olio  di 
-. .-..t;if;  irrita  le  mucose  del  naso,  gli  occhi 
i   ìt    \  IV  respiratorie. 

.\i  diritto  di  7"  C.  è  un  liquido  chiaro, 
.- iji;rrmente  refrigerante,  e  che,  unito  all'ac- 
..:a  T'irma  dell'acido  maionico.  I*er  conse- 
i.-.'T./A,  non  pilo  esistere  nel  gaz  di  carbon 
:  '-  !f.  K.  Blokhins  di  Leerdam  crede  che 
fr  n-'Ti  VI  >ia  mai  acido  maionico  nel  catrame 

■  :■■  ili    .Mjue  ammoniacali,    perciò    il  nuovo 

•  •—.*.  '  di  carbonio  non  sembra  dover  formarsi 
-'■!!•    -storti'  da  gaz. 

Ir-!  un  tubo  chiuso,  il  liquido  si  trasforma 
E-.ì!  ;.'.tamente  in  una  massa  solida,  cupa,  so- 
;  .'■  '.:  nrll'acqna  e  formantevi  una  soluzione 
•■  i  -.ita.  come  una  soluzione  di  eosina.  La 
r.ì;:"r.i  di  questo  cambiamento  non  à.  ancora 
f.-'t  .-.("iuta. 

A^'^ai  probabilmente  questo  ossido  ci  con- 
d-  rifila  regione  dei  composti  del  carbonio 
f  -ì^.mil)  agli  idrocarburi.  Altri  ossidi  di  car- 
^-,- ,.  p.wsono  probabilmente  essere  ancora 
*■  i.-'-rti  con  metodi  simili  a  quello  che  ha 
:r"--i  -Ito  questo  nuove»  composto. 

PERDITE    DI    GAZ 

|]  -ig.  Keser,  di  SchafiThausen,  aveva  lo 
•«-'■r-'»  anno  fermala  la  sua  attenzione,  su  al- 
l'- differenze,  che  non  poteva  spiegarsi 
jf  perdite  di  gaz  ;  Io  stesso  soggetto  fu 
1  j.-;:'. mento  principale  della  discussione  del- 
l'jlt. ma  riunione  della  Società  dei  Gazisti 
iuv;irt"»i. 

II  *ig.  Hermann,  di  Gablons,  rese  conto 
rirll'*  ricerche  da  egli  fatte  relativamente  alle 
r  ■■  .•.ni»»ate.  nei  contatori  a  secco,  dall'introdu 
.*  T"  mi  tubi,  di  xilolo  e  di  anti-naftalina, 
:-rr  :m[>edire  1' accumulazione  della  naftalina. 
ili'-  che  ha  ossservato  è  afìfatto  inatteso.  In 
aJ'-ìini  contatori  a  secco  il  grado  di  precisione 
<irli'  indice  dipende  grandemente  dalla  quan- 
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tità  di  gaz  che  passa  nei  contatori.  A<1  cM-m 
piri,  in  un  contatore  da  io  becchi,  in  uso  da 
4  anni,  ^c  si  ,-icriMnlono  io  becchi,  il  conta- 
tore segnava  il  3  '  ,  ni  più  di'!  reale  consumo, 
se  si  accendevano  5  becchi,  segnava  il  2  "  „ 
in  pili  ;  se  un  solo  Im-cco  il  20  '  ,  in  [Jiii  ; 
mentre  in  taluni  cast,  l'indice  non  segnava  il 
gaz  consumato  ila  un  solo  becco. 

11  sig.  Koss.  di  Kger.  ha  osservato  la  stessa 
cosa.  II  sig.  Wahlert  di  l*filit/-Schonau,  fa 
notare  che  le  p<Tdile  di  gaz  <h»*  riscontra 
nella  sua  ollirma  sono  m  estate  dt  12  a  13 
per  cento  ed  in  inverilo  <li  i  '  „  solamente, 
i-'gli  SI  serve  srdamente  di  contatori  a  secr»». 
Kgli  domanda  ad  Hermann  se  le  sue  osser- 
vazioni pitssnno  spiegare  cpiesto  fatto.  Her- 
mann spiega  tale  variazione  con  questo  fatto 
che,  in  estate,  il  contatore  di  fabbricazione  è 
relativamente  caldo,  vi  e  dunque  maggior  va- 
por acqueo  nel  gaz.  Di  più,  bisogna  tener 
conto  della  porosità  del  terreno  che  permette 
alle  faglie  delle  condutture  di  manifestarsi 
più  fortemente. 

Il  Jourmi!  fiir  fiiisfìr/i'ttt/i/iotj^,  pubblica, 
sullo  stesso  soggetto,  una  comunicazione  del 
I)irett<^ire  di  una  Otlìcina  a  gaz  che  rimase 
grandemente  sorpreso  di  trovare  che  le  per- 
dite di  gaz  nella  sua  olVicina  sono  considere- 
volmente maggiori  in  estate  che  in  inverno, 
e  che,  dopo  aver  esaminato  le  tubazioni,  non 
potè  trovare  alcuna  spiegazione.  l'em  egli 
fini  per  trovare  una  indicazione  che  Io  mise 
sulla  traccia. 

l)ue  pozzi  si  riempivano  rapidamente  di 
acqua  in  primavera,  e  sembrava  che  l'acciua 
s' introducesse  sia  dai  pozzi  stessi,  sia  dalla 
conduttura  posta  fra  i  due  pozzi.  Hsaminando 
questi,  furono  trovali  in  nut>na  condizione. 
Ksaminata  accuratamente  la  tubazione  si  con- 
statò che  l'acqua  vi  penetrava  in  seguito  alla 
grande  umidità  del  suolo.  Si  si  occupo  della 
conduttura  e  si  fini  per  scoprire  un  foro  di 
0,4  pollici  di  diametro. 

In  inverno,  l'acqua  s"  intPHÌuceva  nella 
conduttura  per  questo  foro;  mentre  che  nel- 
r  estate  1'  acqua  ritirandosi,  permetteva  al  gaz 
di  fuggire.  I-a  vicinanza  dei  pozzi,  conser- 
vando il  suolo  umido,  aveva  impedito  di  sen- 
tire l'odore  del  gaz.  Il  foro  fu  chiuso  e  le  per- 
dite di  gaz  diminuirono  subito  enormemente. 

La  percezione  visiva 

Il  grado  di  estimazione  col  quale  l'occhio 
può,  in  fotometria,  distinguere  la  ditìVrenza 
fra  due  supertìci  aventi  quasi  lo  stesso  splen- 
dore, non  è  mtWto  grande. 

Bouguer  ritiene  che  l'occhio  può  perce- 
pire una  differenza  di  1  a  64  ;  Volkemann. 
una  differenza  di   i   a  100. 

.\ubert  ha  tnu'ato  che  il  grado  di  sensi- 
sibilita  dipende  dallo  splendore  assoluto,  e 
Masson  in  questa  via,  ritiene  che  l'estima- 
zione massima  visiva  è  di  i  a  186,  ma  sol- 
tanto quando  1*  illuminazione  da  determinare 
sia  ad  un  dipresso  corrispondente  a  quella 
della  luce  diffusa  del  giorno. 
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nUNICIPALIZZAZIONE 


Le  Rc|ic  WHiicifali  ii  Aacrica 

La  questióne  della  gestione  in  regia  mu- 
nicipale di  alcuni  ser\'izi  d'interesse  pubblico 
—  gaz,  acqua,  tramways,  ecc....  —  è  stata 
recentemente  l' oggetto  dell'  attenzione  del 
mondo  dirigente  degli  Stati  Uniti.  In  parec- 
chie grandi  città,  la  cosa  è  stata  esaminata, 
al  tempo  delle  ultime  elezioni  locali. 

Ma  le  opinioni  sugli  utili  o  sulle  perdite 
del  sistema  della  gestione  in  regia  munici- 
pale sono  lontane  di  essere  determinate,  per 
mancanza  di  studio  preliminare  della  que- 
stione. 

Allo  scopo  di  studiare  il  soggetto  come 
si  fa  in  Europa,  negli  Stati  Uniti  è  stata  ul- 
timamente nominata  una  Commissione  dalla 
Federazione  nazionale  civica  della  città  di 
New-York,  Società  costituita  di  uomini  emi- 
nenti degli  Stati  Uniti,  rappresentante  le  opi- 
nioni le  più  diverse,  e  comprendente  perso- 
nalità quali  :  Augusto  Belmont,  Andrea  Car- 
negie,  on.  Seth  Low  (già  sindaco  di  New- 
York  e  presidente  del  Collegio  di  Columbia), 
monsignore  il  vescovo  Potter,  l'ex-presidente 
Cleveland,  il  presidente  Eliot,  monsignore 
r  arcivescovo  Ireland,  Ch-  Bonaparte  (segre- 
tario della  Marina),  Samuel  W.  Gompers,  ecc. 

Scopo  di  questa  commissione  è  di  studiare 
le  imprese  e  le  aziende  municipali  pubbliche 
di  verificare  i  risultati  attuali  con  tutti  i  mezzi 
di  controllo,  di  determinare  in  quali  condi- 
zioni ciascuna  azienda  funziona  m^lio,  e  di 
indicare  quale  metodo  sia  il  più  efficace. 

E'  composta  di  rappresentanti  di  tutte  le 
opinioni  e  di  diversi  interessi. 

Essa  comprende  dei  presidenti  e  direttori 
di  Compagnie,  degli  ingegneri,  dei  funzionari 
municipali,  dei  banchieri,  dei  fabbricanti,  dei 
professori  di  Università,  dei  pubblicisti  e  dei 
direttori  di  imprese  agricole.  La  relazione 
verrà  consegnata  coi  relativi  allegati  degli 
studi  fatti. 

Nessuna  città  ha  obbligo  di  accettare  il 
parere  di  questa  Commissione  però  degli  in- 
gegneri esperti,  degli  statistici  e  degli  econo- 
misti sono  stati  scelti  per  esaminare  le  que- 
stioni ;  i  risultati  saranno  pubblicati  in  parti- 
colarità. 

E',  in.^^omma,  lo  studio  scientifico  ed  im- 
parziale, del  sistema  della  regia  municipale. 

E'  probabile  che  un  esame  così  approfon- 
dito eci  un  tale  rapporto  forniranno  documenti 
tali  da  servire  da  base  seria:  ed  interesse- 
ranno molto  ai  municipi  non  solo  per  le  loro 
aziende  pubbliche  ma  anche  i  privati. 

Alcune  municipaUtà  americane  e  alcune 
Compagnie  hanno  off"erto  di  dare  a  questa 
Commissione  tutti  gli  schiarimenti  necessari 
riguardanti  le  loro  imprese. 

Il  governo  degli  Stati  Uniti  per  facilitare 


le  ricerche,  ha  invialo  dei  rappresentanti  aeUe 
città  europee  affine  assumano  dati  che  pos- 
sano servire  di  confronto  alla  Commissione. 

Le  ricerche  sono  già  incominciate  in  In- 
ghilterra, i  signori  J.  W.  SuIIivan  ed  il  dot- 
tore Milo  R.  Maltbie,  rappresentanti  la  Com- 
missione in  Inghilterra,  sono  arrivati  a  Londra 
per  organizzare  ed  incominciare  il  loro  studio 
in  questa  città,  ed  a  loro  disposizione  furono 
messi  degli  ingegneri  inglesi. 

Il  rapporto  finale  quantunque  a  prima  vi- 
sta sembrerebbe  che  dovesse  interessare  solo 
i  lettori  americani,  non  mancherà  invece  di 
essere  consultato  da  tutti  coloro  ai  quali  in- 
teressa questa  questione  cosi  importante  della 
gestione  in  regia  dei  servizi  pubbUci. 

Il  frijctti  i\  rejia  Miiciralc  a  CUaf i 

E'  stato  proposto,  il  3  aprile  scorso,  agh' 
elettori  di  Chicago,  di  municipalizzare  il  ser- 
vizio dei  tramways  della  città.  Questa  pro- 
posta è  stata  respinta. 

E^a  ebbe  120.91 1  voti  affermativi  contro 
110.260  negativi,  ma  siccome  erano  necessari 
i  tre  quinti  dei  voti  per  Tesecuzione  del  pro- 
getto, questo  venne  respinto.  Sembrava  che 
il  sindaco  si  fosse  offeso  del  rifiuto  dato  degli 
elettori,  di  autorizzare  la  città  di  municipaliz- 
zare le  linee  del  tram,  perchè  non  è  ammesso, 
che  il  sistema  democratico  americano  di  go- 
verno, come  è  compreso  ora,  renda  poco  pos- 
sibile la  direzione  alla  città  delle  imprese  im- 
pieganti un  gran  numero  di  operai. 

GiM  av«iii>tra  il  Givem  fraiccst 

Esaminiamo  come  lo  Stato  francese  am— 
I  ministri  un  importante  servizio  di  acqua  posto 
I  non  lontano  da  Parigi. 

\         La  città  di  Versailles  è  approvvigionata  di 
acqua  da  un  servizio  che  dipende  dallo  Stato 
;  e  si  chiama  il  servizio    delle   acque  di  Ver- 
!  sailles  e  di  Marly.  Ma,  se  si  crede  ai  deputati 
della  Seine  et  Oise,  che  intervennero  a  questo 
;  soggetto    nella    discussione    del    bilancio,    lo 
:  Stato  non  applica  nella  sua  gestione  i  prin- 
cipi che  dovrebbero  regolare  una  buona  azien- 
da commerciale. 

u  E'  troppo  spiacevole,  ha  dichiarato  uno 
I  di  questi    aeputati,    che    per  delle  economie 
male  intese,  si  arrivi  a  fermare  la   progres- 
sione costante  dei  benefizi  che  il  bilancio  ri- 
trae da    questa  azienda,    nello  stesso    tempo 
[  che  si  priva  il    pubblico    delle    soddisfazioni 
j  che  ha  diritto  di  aspettare. 
;         Sarebbe    ben    facile    perciò  accontentare 
i  una  clientela  che  aumenta  senza  interruzione 
e  di  realizzare  perciò  degli  utili  immensi.  Ad 
ogni  nuova  spesa  per  il  servizio  delle  acque 
di    Versailles  corrisponde,    in   effetto,  un  au- 
mento più  considerevole    di   entrate.    E'  per 
ciò  per  lo  Stato  una  eccellente  operazione  il 
consacrare  alle  spese  di  questo  servizio  una 
parte  degli  utili  che  esso  procura  attualmente 
al  bilancio  delle  entrate...  " 
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Chi  SI  fsprimo  cosi  ?  Il  sig.  Bertcaux,  ex 
-»—-^tr«t  ilflia  guerra,  radicale-socialista  puro 
-ir^iì'-.  parti^iamt  tifila  municipalizzazione 
Cr  -^t  rv:/i  pubblici  e  della  soppressione  dei 
—  -n  '•«•li....  salvo  tuttavia  nuetìo  della  Com- 
piA^nia  dr^li  adenti  di  cammo,  del  quale  ha 
'.  '.r'i.cv  pnvilejjio  di  formar  parte. 

LA  MUNICIPUIZZUIONE  DEL  GAZ  k  PALERMO 
IL  REGOLAMENTO  ORGANICO 

:  .1  (..'  •■•niiiv.innf  (-nnsìirltari'  ha  i-ompilatn  il  nuovit 
•rj    unii-nt"  "»rt;.inu-«i  drll'iizicnilii  rumiinale  del  t("*z. 

N>  >!i.i'iir>  iiW  .irtintli  principali  r  lii  disi'itssinnc 
.     .:Vi   .»!   t'i>n-i;'lio  l'iimiin.ili-. 

\'.:  —   l.'.iniministriiziimc  tk'irntìirin:!  <"i>niii- 

• ..  :  1(1  '^.1/  ili  r.iliTnin  V  citsitutitn  in  azienda  h\ìc- 
•  j-  .i:  :•  riTiiiii  tlett.i  \vy^\i\:  sull'assunzioni-  diretta 
.'•"    ;   liti'.i  ■;  siTvizi  e  del  relativo  rc(folamfntii. 

V  :f.i  ti  iMiisinlifi  L-i>miinak-  .inifrcRarf  a  detta 
j-  f  "  '..(   .i'.'Ti   -i  rvi/.j   piibMiri  a(ìini. 

\-:  ;  —  I  .1  t'nmmissinn'.-  animinisirativa  è  roni- 
;• -:.i  !"  ;  niriiih-i  litolari.  ei>nipres«t  il  |)rt"»idfnte, 
r    '.    :   -ivj'Irnti 

\".  ;.  I.e  Hfiliite  (ir.tiiiarie  di'lla  Cnniinisstune 
j:    -  ■   ■•^'Di    I?   ^liurnì. 

\—.  i  —  L"  funzioni  ilella  Cnnimissione  sono 
v-,t:  .  ••■     ^..^tiin-ntf  s|K'tter.i  per  («uni  setlnia  un  jrct- 

■  -..  *.:  pr'v(-n/.i.  ili  lire  25  al  l'refìidcnte  e  di  lire  i<; 
T»:      .i''.ri     t.vMti»  til'tlari  rhe  supplenti. 

\-T      ;     —    I    reipiisiti   ne(.-es.s;iri  [>er  ctincorrere  ;il- 
.r-     ■■  .!i  ilireUiire.   son«>  ; 
i.':t'.i>iiii.iii/.)  italiana. 
:     S.U1.1  rostituzione  tìsica, 
:      r!:t  .iti    pri'iedpnti. 
;     K:i   n<*n     inferiore    ai     .v*  anni,     n^    supcriore 

•^  :  ;.r..p.i^M  ilella  Commissione  amminlstratrice 
I     .■•,i^';i.  (-nniiinale  all' a|«"riura  «lei  concorso  sta- 

-.1  ■  -Ti.Hialit.i  relative,  e  nominerà  iht  l'esame 
,r  '    y     T-iriusMonc  ili  almeno  5  membri, 

\rT  f-  ~  l.aziemla  avrà  impiegati  propri,  it'"- 
»U  iM,;'.i^s,i  pianta  orpanica  lettera  .\.  Ciascun  ìm- 
:  '„-■:  ■  i—nitcr.i  le  m.insinni  desinnatepli.  salva  la 
*;  M  «liMa  Ci>nìmtssione  amministrairice.  nell'inte- 
-.  r-    iJf!   servi/io.  di  mutarne  la  tle.stinazionc. 

1  •  r- tnliuzi'tni  sono  quelle  che  corri simmle va  la 
>-■■.?;. I    prini.i  ilt-l    15  settembre    i«)o,l. 

;;  T'-iT' «lamento  interno  dell'azienda,  che  sarà  re- 
.'..■•  -:.i!'.i  Commissione  amministratrice  ed  appro- 
•.y.      *.»'!.!  (."'■M'.ijrlio  eomunale.  stabilirà  per  ciascuna 

■  .r— j.  r:.i  «Il  inipteKati  le  norme  ed  i  requisiti  che 
.' j-.- i'T.->  ■■•l'.i-rvarsi  nei  relativi  cftnc()n*i.  n  nelle 
::o-"t7:oni  iht  an/ianilà. 

\r:     -       -    Il  lesfpriere.  i  coniponenii  I"  urticio  del 
■r.:t  n/i<M«i.  e  il  sanitario,  sitrannu  mmiinati  a  liltera 
*.-.".i  . !.•;■..!  C"mmissionc  amministrativa, 

\-:     :j,    —   l.e  c.iuzioni    saranno    di  lire  25,00*» 

:-      :-tt!'<re     di  lire  15.000  |>el  tesoriere,  di   lire  3000 

_i*iir.i  jHi   ris<-uotttorì.    e   saranno  prestate  in  oh- 

h  ■/■i""i'.  t|il  Comune  «lì  Paicrnio,  o  titoli  trnranliti 

.'j'     .    *«Mt.. 

I  i  .iurii>n(-  prestata  dai  riscuotitori  cede .1  ma^- 
■C-T   ijar.iiizi.i  della  responsabilità  del  tesoriere. 

Art     1;.    ~     (ìli     impiegati   dell'azienda    saranno 
-  r  :::   a*!   una  cassa  dì  x-wicurazittne. 

I:    pr«  mio  «li  tale  assicura/ione  siirii  costituito: 
j    dtl   Contributo  dell'a/ienda  nella  misuni  tìssii 
*>"    -   •.•rr  lento  in  r.iKÌt)ne  de^Ii  siiiH'ndi  : 

•     ili  una  ritenuta,  non  minore  ilei  7.5  jkt  cento 
«ia    Vir»!   -ui  detti  stii»endi. 


l'ei  rÌM-uotitori  il  contributo  nim  ralcolati»  "iitla 
bxsr  di  un  at;t;to  di  Un*   iXiki. 

l.e  niod.dil.i  di  t.tle  a»»i«-ur.i/ionf  I- In  scelta  della 
Coiiip.i^iiia  assiiur.itrit  •■  |h-i  otTiniTe  le  mÌKli"ri 
condi/ioni.  M>no  devolint- alla  Comniis.*>ìone  ainmini> 
strairi-'f 

.'\rt.  l'i.  '  Il  pn-nijit  ila  p.iu.irsi  alla  Cas-<a  Na- 
zion.ili-  di  I'm  videTi/a  per  la  verrinala  ed  invalidità 
in  favore  ile^Mi  op<Tai.  verrà  lornialo  nii-rct-  un  ron- 
trilnito  t'isso  di  lire  j  al  nu-x<-  per  ci.isciino.  che  sarà 
vcrwito  tl.iir.izientt.i  s|H-i  i.ile.  e  con  una  ritenuta  non 
inferiore  a  lire  i  al  nn-s«-  da  Lir>.i  sulle  ilelle  mer- 
cedi  per  oyrn  operaio. 

1.'  a/iemla  cotitriluiira  ncll.i  misura  di  tire  t  al 
mese  [ler  ciascun  «ipcr.tio,  alla  c.is-.a  di  niiilUo  sik-- 
t'or.so  Ira  essi  esistente,  la  «piale  a\r.t  1' obliti^o  «li 
provvedere   .ti   «Msi   «li    ni.ilattì.i 

S-,  previa  visita  nviMra.  si  ronslalerà  clic  la  ma- 
lattia impeiliM'a  il  LiMim  per  olire  tri-  mesi,  1' «i|m-- 
raio  pfilrà  essere   Iic«-n/.i.ito. 

Art.    2S.  Il  pre/./.o  «li   vcnitil,!  del   rnelm  cuIm» 

(li  t^az,  le  t.'iriffe  per  la  |(»ca/.ione  e  manutenzione 
dei  contatori,  saranno  proposti  dalla  C«>nimissione 
amininistratri«-e  del  bilancio  preventivo  di  cserci/io. 
ila  approvarsi  «lai  C'onsi^lio  comtin.ite. 

l'na  speci.ile  tarili.',  «'onipilaia  dall.i  Commissione 
amriiinislralri>-e  entro  il  termine  di  tlue  mesi  ilal- 
r  assunzione  diretta  «lei  servìzio  «li  illumina/ione  e«l 
approvata  «lai  Consiglio  comunale,  stabilirà  ì  prezzi 
per  tutti  i  la\'iri  1-  le  forniture  «-|ie  jHiirannu  <ici-«ir- 
rere  nell' interesse  sia  «lei  C«<mune  che  dei  privati. 

Le  successive  a^^ìunte  o  variazioni  alle  predette 
t;iritTe,  tlovranno  anche  ripori.ire  l'approvazione  del 
Consiglio  Comunale. 

Tutti  i  lavori  «li  pres.i  sino  al  contat«ire  sdiranno 
eseguiti  a  cura  e  soUo  la  respons^ibiliti'i  dell'a/ienda 
speciale. 

I.a  fornitura  «lei  coniatori  s;\rà  fatta  ili  redola 
dall' azieiula  appresi. indoli  in  liH.M/iune  e«»n  la  la  ri  ria 
dì  cui  Sopra. 

(ili  utenti  ptttranno  pnivveitersi  a  l«iro  spese  «lei 
c«>nt.itore,   )uirclié  si.i  del  tÌ|Ht  adoil.ilo  d,il   Comune 

Art.    3t;  .Mia  line  «li    op"'    esercizio   .innuate 

dell'aziend.!  da^li  utili  netti  e  reali/./ati  s.(rà  «ledotlo 
il  5  per  cento  per  la  coMitu/ioiie  ili  nn  fondo  di 
ris<Tva  tino  a  ra^'^iun^ere  un  quinto  del  capitale  del- 
l'a/ienda.  (Juesto  l'ondo  potrà  t*ss**re  impiegalo  nel- 
r  in«lu>tri.i   ste>s;l. 

Dlspodiiofll  tnasltoric 

.\rt.  lo.  —  l.e  funzioni  ili  direttore  restano  nifi- 
date  al  si):nor  (Jaetano  M.  IVrnice,  il  (piale  le  ha 
avute  con  la  Società  cedente.  kiIvo  il  disposti)  defili 
articoli  4  delta  vinente  U-pvic  '^'dr  a.ssunzione  tiei  pub- 
blici servizi,   e  .^5  dei  relativo   regolamento. 

Art.  51.  —  tili  altri  impietrati,  «Munpreso  il  lesi >- 
riere  ed  i  risciuititori.  di  cui  nell"  annessii  taln-lla  A 
e  frli  (•(>erai  ordinari  i  «pi.itì  si  trovavano  in  M'rvizio 
pres.so  la  Sicìelà  Italiana  per  il  ka/.  alla  data  di  sti- 
pula del  romproiiiesKo  di  cessione,  restano  ilispeii- 
snti  dalle  formalità  di  n<iniin.i  preceilenteinente  sta- 
bilite, e  coniinueranntt  .1  prest.ire  servi/io  presso  l'a- 
zienda .ipeciale,  purché*  «lichiariiio  d'accettare  le  nor- 
me del  presente  re),:olan lento 

Art  ?,2.  —  Ter  ^li  attuali  im)iieKati,  cimtinuc- 
mnno  ì  sess*  nni  in  cors<i. 

Ter  yli  <i|HT.ii  ordinari  .ittualinenle  in  servizio. 
la  dei'omn/.i  del  sessennio  roiiiincia  d.illa  d.ita  d'im- 
missione in   iMis-sesso  ilell'  a/ienda. 

Jìiio  f*iii  Ir  tarifii'  f'fr  I'ohho  /woft.  —  l'rezzo  di 
vendita  del  me.  di  ^,1/  : 

Ter  uso  d'illuminazione  I.  o  30  al  mC-,  idem  di 
riscaldamento  e   forza  motrice  L.   o.  iH  al  me. 
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Tasse  a  carico  degli  utenti. 

Il  gaz  per  l'illuminazione  pubblica  e  per  i  servizi 
municipali  sarà  fornito  al  prezzo  di  costo. 

Tariffa  di  locazione  dei  contatori  :  Contatori  di  3 
a  8  becchi  lire  5.40  annue,  idem  di  10  becchi  lire  9 
annue,  idem  di  20  becchi  lire  12  annue,  idem  di  30 
becchi  lire  15  annue,  idem  di  40  becchi  lire  21  an- 
nue, idem  di  60  becchi  lire  27  annue,  idem  di  80 
becchi  lire  36,  idem  di  100  becchi  lire  42  annue, 
idem  di    150  becchi  lire  63  annue. 

Le  riparazioni  occorrenti  ai  contatori  in  locazione 
sono  a  carico  dell'  azienda. 


Collotti,  a  nome  della  Commi.ssione  consigliare, 
riferisce  .sul  regolamento  organico  dell'  azienda  co- 
munale del  gaz. 

I  criteri  fondamentali  che  la  Commissione  ha  te- 
nuto in  conto  per  le  sue  conclusioni   sono  due  : 

1 .  Semplificare  quanto  più  era  possibile  questo 
regolamento  speciale  esistendo  già  quello  generale 
per  la  municipalizzazione  dei  pubblici  servizii. 

2.  Mantenere  lo  stata  quo  tanto  per  il  servizio, 
che  per  il  numero  e  stipendio  degli  impiegati,  at- 
tualmente assunti  dalla  Società  Italiana. 

Poiché  r  azienda  privata  del  gaz  ha  dato  buoni 
risultati  la  Commissione  ha  creduto  per  ora  accettare 
r  organamento  di  esso  e  gli  attuali  impiegati,  salvo 
a  provvedere  alle  riforme  che  1'  esperienza  potrà  cre- 
dere neces.saria. 

Si  è  deliberato  soltanto  una  modifica  alle  dispo- 
sizioni per  la  nomina  del  direttore,  per  rendere  pos- 
sibile che  rimanga  al  suo  posto  1'  attuale  direttore, 
che  ha  dato  splendida  prova  della  sua  opera. 

Altra  innovazione  fu  deliberata  a  vantaggio  degli- 
operai. 

Quanto  alla  tariffa  la  Commissione  ha  mantenuto 
quelle  passate  per  questo  primo  anno  per  misura  di 
prudenza  e  perchè  dall'  esercizio  si  possa  ben  deter- 
minare quale  potrà  essere  la  riduzione. 

Del  resto  un  beneficio  già  i  contribuenti  hanno 
avuto  con  1'  abolizione  della  tassa  sul  valore  locativo 
—  che  fu  soppressa  in  vista  dei  proventi  che  si  spe- 
rano dalla  municipalizzazione  del  gaz. 

Quindi  si  passa  alla  discussione  degli  articoli  del 
regolamento. 

Si  approvanf)  senza  discussione  gli  art.    i,   2  63. 

All'  art.  4  sull'  indennità  ai  componenti  della 
Commissione,  il  cons.  Siragusa  vuole  che  si  dica 
nettamente  che  i  supplenti  avranno  il  gettone  di  pre- 
senza quando  sostituiranno  i  membri  titolari  nelle 
riunioni. 

Somma  osserva  clie  l'art.  26  del  regolamento  ge- 
nerale in  casi  eccezionali  ammette  un  emolumento 
per  gli  ammnistratnri  ;  ma  da  liquidare  ogni  anno. 
La  C<jmmÌssione  ha  studiato  se  sia  possibile  conci- 
liare la  disposizione  di  questo  arlicoUj  col  gettone 
di  presenza  ? 

Collotti  risponde  che  la  Commissione  ha  creduto 
necessario  che  i  membri  su[>plenti  della  Commissione, 
intervengano  a  tutte  le  sedute,  trattandosi  di  un'  a- 
zienda  importante  e  di  grave  responsabilità,  e  tutti 
debbono  conoscere  gli  atti  dell'  Amministrazi(me. 

Napoli  espone  le  ragioni  per  le  quali  la  Cr>m- 
missione  ha  creduto  opportuno  determinale  fin  d'ora 
l'emolumento  concesso  dall'  art.  26  cun  i  gettoni  di 
presenza. 

L'  articolo  è  quindi  approvato. 

Air  art.  5  sui  requisiti  per  la  nomina  del  diret- 
tore dell'  azienda  i  cons.  Cappellani,  Fiorentino,  Da- 
miani credono  indispensabile  che  si  determini  il  titolo 
sjieciale  d'ingegnere. 


Collotto,  Sangiorgi,  a  nome  della  Commissione 
consigliare  rispondono  che  è  meglio  lasciare  libertà 
alta  Commissione  di  vedere  quali  titoli  di  studio  siano 
più  utili  per  dirigere  1'  azienda. 

Somma  fa  altre  osservazioni  di  forma. 
I         Napoli  propone  che  si  dica   che  occorrono  titoli 
i  i  quali  provino  la  speciale   competenza  per  dirigere 
r  azienda. 

Diliberto  si  associa  a  questa  proposta. 

Ruggeri  propone  che  tra  i  requisiti  si  aggiunga 
«  capacità  industriale  ed  amministrativa  ». 

Pagano  ing.  Beniamino  invece  apppggia  la  modi- 
fica del  cons.  Napoli. 

Barba  vuole  che  si  richieda  la  «  capacità  tecnica 
oltre  quella  amministrativa  » 

Il  relatore  accetta  1'  emendamento  Ruggeri  ed  il 
Consiglio  approva. 

* 
*  * 

Dopo  osservazioni  del  cons.  Somma  al  quale  ri- 
spondono i  cons.  Tesauro  e  Collotti  si  approva  Tar- 
ticoto  8. 

L'  art.  9  è  approvato  con  un  emendamento  del 
cons.   Rosano. 

All'art.  12  si  aggiunge  che  la  cauzione  del  ma- 
gazziniere e  dell'agente  per  le  vendite  sarà  di  L.  500. 

Dopo  osservazioni  dei  cons.  Fiorentino,  Pitrè^ 
Roggeri,  Diliberto,  Siomma,  Salvo  Saitta,  Cappellani 
si  approvano  gli  articoli   13,    14.    15,    16,    17. 

L'art.  18  è  approvato  con  l'emendamento  del 
cons.  Cappellani  per  dare  tre  e  non  due  soli  ses- 
senni agli  operai. 

Si  approvano  quindi,  dopo  breve  discussione,  g!» 
altri  articoli. 

Sangiorgi  riferisce  sulla  emissione  delle  obbliga- 
zioni con  la  «  Società  italiana  del  Gaz  »  per  saldo 
prezzo  di  acquisto  dell'  officina  e  degli  altri  crediti 
residuali. 

L'  oratore  rileva  che  per  il  compromesso  del  16 
settembre  1905  con  la  «  Società  italiana  del  gaz  »  ii 
prezzo  della  cessione  è  convenuto  in  lire  4,750,000. 
delle  quali  saranno  pagate  lire  4,300,000  in  contami 
alla  Società  del  gaz,  all'  atto  della  stipulazione  defi- 
nitiva, mediante  delegazione  della  Cassa  Depositi  e 
Prestiti  per  il  mutuo  già  concesso. 

Oltre  alle  tire  450,000  che  restano  a  pagarsi  alta 
Società  de!  gaz,  per  la  cessione  dell'azienda,  v'è  il 
prezzo  di  acquisto  delle  materie  prime  che  esistono 
nell'ofiicina.  v'è  ancora  la  liquidazione  di  tutto  quanto 
il  Comune  deve  alla  Società,  il  compenso  degli  im- 
piegati nuovi  ed  altre  spese  minori. 

Inoltre  si  dovrà  anticipare  alla  Società  l'importo 
del  con.sumo  che  si  avrà  nel  mese  che  precederà 
1'  assunzione  da  parte  del  Comune,  il  quale  però 
si  esigerà  dopo  dai  consumatori  pel  gaz  consumato. 

Restano  pertanto  a  i>agarsi,  mediante  obbligazioni,, 
all'  atto  stesso  ; 


La  restante  somma  di  L. 

I  I.'  imjìorto  della  valutazione  appros- 
i  simativa  delle  materie,  scorte  in  ge- 
,   nere,  ecc.  » 

Nuovi  impianti  » 

I         Anticipo  alta  Società  per  il  gaz  che 
sarà  consumato  nell'ultimo  mese  » 

Salilo  debito  del  Comune  » 

Fondo  per  le  contestazioni  s 

Spese  diverse  » 

Interesse    sulle  L.   500.000    date    in 
obbligazioni  » 


450,000 


250,000 

200,000 

150,000 
300,000 

100,000 

25,000 
25,000 


Totale  L.  1,500,000 
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*  '  irV'i  niitidiip  e  nie/zo  «Icvf    |ia)(.irsi    in  ulibli- 
:  'l.i'  muntripii»,   silv<i    li<|i]u]aziunc  (k'Hnitivii 

■  ..-.!:    -1   |ir'i|iiitu-  la  cniissiorif  ili   n.   ftoint  oblili- 
.i'   [•■irt.itorr,  iLi  lire  2511  fiiist-iina.  coH'inlc- 

.-"i..  .li-l  4.H1  "/„  nfiti»  cuti  tf<>*l>nit'n(ti  ilnl 
•"..:  ■    ì'i"~   ili  )M>i.    amniortizznbili   in    m  anni. 

■  :•  Kinu.ili  cstra/loni  a  «»»rtc  della  \xnU-sima 
-:•■'.'.<■  tihliliua/ititii  emesse,  rurrispittulcnti  alla 
i:n.i  ;'.irU'  tiel  rapìtaU',  ossia  di  300  oli1ili>fa- 
.ritii;r 

■V- -. -M.'  ilei   4.  io"',,  s'intendi-    liliero  di  o^ni 

-  -  .:-i|-  ista  e  sarà  |>a)rat>ik'  a  scmcslre  maturati) 

^-  ■^:).i:>>  <■  ,il    10  lu;;lio  di  cìasciin  anno. 
•-::,./!. .ne    annii.iU-    delle   eariellc  siirà  fatta  il 
;■    -..)j"'  '  'li   l'iaM'un  anno. 

.''■.-.■■••  f!i      l.i     pan-rrhir    osservazioni,     principale 
*;   •    ..  •.•*T  .Irpliirare  rhe  f«i    sia  trascurato  nel  com- 
-    — •  -^  <    1:11,1  t'laii>ola  |i(T  la  s|>esa  <Ii  registrazione 
*:  "■■  <\\   rt>sione. 

\.-.\';  i,,'j  thm'isirn  esiiiirientemenle  che  il  milione 

■  U''i"ni.  fhr  si  deve  jia^nre  alla  S<M"Ìetii  del 
.' .  '          :mì. prudente  d.illa  ressiune.    si  tratta  ili    de- 

>i    .l.ne\,ino    siKldisf.irc,     di     li«iuidazii»ni, 
'■^L-    .::!   (li  a!tr<<    neffssarjo    per    assumere    tutta 
1    <•■  -  -1  ■a 

■■■■-■.  i  .iiKiir.i  rhe  parte  di  ^piesta  sonuua  non 
r.-  ;  -e— -:■.:. 1  che  anliripa/ione  per  arqulsto  di  matc- 
'  .1  '.  '  '  •  «sira  adiiperato  e  |>cr  introito  di  consumo. 
.    r-    -,i-.i   '...i   rcir> ilarmente  es;Uto. 

■  i.nr-.:..  pili  alle  s)>ese  di  registrazione  dice  che 
I  '  .■  t.irt-  dirluarazioni  complete  perche  sono  in 
'  r-~  :-.(;M:ive.  Tuo  .is.siciirare  perù  il  C'onsi^dio 
.  ■  -•-  -if-vi  ili  registrazione  mm  rajTffiunKf  assolu- 
1  --«-■•     :.i  •  iiVa   l'.ivolos.!  di  centinaia  di  migliaia  di 

■  •m-  -i  e  dello  V-  che  si  farà  il  possiliile,  \>qt 
r  -  "■,.  vV.r  ess.1  sia,  perchè  ncm  vada  tutta  a  carico 
.-.     t     —    nt 

■  t:»  ■  replica  energicamente  che  nel  compilare 

■  ^-.^r   tiifSMi  C-m  l'impresa    del    ^az  non   si  ira- 

-  .'  '  .i"ti'.-'  la  ipiestione  «Ielle  spese  ilell' atto,  la 
•;  .A  '    .ii'.'i   ;u   luuh'anicnte  discussii. 

'«-'   '-.'-n  :u  pri>|K>sta  una  clausola  speciale  i  per* 

::   *i   -ItAeva  nt  si   |Hiteva  proporla. 
C    "jt'riii.i  «pianto  Ila    ^ià    detto  l'assessore  S;in- 
'.     'j.     -il-'  Ut  <[>esa  sani  di  molto  minore  dt  quella 
'  ;ì'    .■-■;   .tfiri  t-    piaciuto  arVemiare    per    ra^i<ini  facili 
■-  :  r*  iiiliTvi  ',iftpro:'ii:ionit. 

s;«;*:..'  dice  al  ronsijflierc  Diliherto  che  ha  la 
.  — ■■•  n/,i  li:  aver  comjìiiito  lutto  il  suo  tiuvere  di 
>>;->  !•!:'  Amministrazìtmc  e  inviti  il  Ornsi^lio  di 
^.  '&.-'     !.i  deidtcra/ìone. 

C"n>ii^'lio  .ip|irova  ad   unanimiUi. 

Alsssandrìa.  —  Im  mnuidf^alhztìzìont'  delle 
*Mr:.  La  Giunta  cnmiinale.    in  via  d' 0- 

^;f.  ririi-rito.  ha  deciso  di  municipalizzare  il 
"-■-.  /.-.  tli  risctjssinnc  del  diritto  di  platca- 
:..         hi-  tìn  qui  era  slatn  appaltato. 

CAtanÙ.  -  Il  i  onnatt'  di  Caftwia  e  le  sue 
f  tiiizvm  fiìitinzitirie  —  A  provare  le  floridis- 
•^  Ti*  '-i-ndi/nini  finanziarie  del  Comune  di 
<J.i:a  a.  la  Cìiunta  provinciale  amministrativa, 
Vi  •■Tn»--'M  ordinanza  con  mandato  coattivo 
V  -:.-..  -.1  C  iimune  per  lire  150  mila  dovute 
il  j  I  r-'Vincia  per  il  mantenimento  degli  espo- 
s:  Il  ratto  pnidtice  enorme  impressione  nella 
r::tjl:n.inza. 

-    'intve  im- utente  nel  pam/te  io  mmiiri/xìie. 

-  l'i  ijravissimo  incidente  si  e  verìhcato 
nei  jianiticio  municipale,    ciò  che    prova  con 


({iialu  rritiTin  venne  l'atta  dall' AmmuiKtra- 
/ione  comunale  la  scelta  de^Ii  operai  ivi 
adihiti. 

L'mijj-  Krant-o,  )irf<«idrnti-  (Idia  ('ammis- 
sione del  panitìcHt,  nel  fare  la  ronsiirta  visita 
nel  nH'drsiniii.  si  accorse  rln-  l'operain  Sal- 
vatore Anastasi  nasonndeva  sotto  Ir  mutande 
una  tiuniia  quantità  di  farina. 

1.' in^.  Krancii  espose  il  fatto  al  sorve- 
gliante capo,  ma  questi,  frati'llo  dell'  Ana- 
stasi,  rispose  energicamente  garantendo  l'o- 
nestà di  tutti  gli  operai. 

l-'nig.  Franco,  ritornato  il  giorno  seguente 
al  panificio,  venne  avvicinato  dall' Anastasi, 
il  quale  lo  apostrofò  direndo:  «  Dunque  io 
sono  il  ladro  di  farina  ."*...  • 

Kd  in  cosi  dire  gli  assesto  parecchi  pugni 
e  schiatlì. 

Chìoggift.  -  Il  (  inisuntii'o  dt'll'  Artfuedotto 
in  (  onsiiflio  Conninii'r.  Argomenti»  saliente, 
di  cui  doveva  occuparsi  ti  C"i»nsiglto  Comu- 
nale, era  l'approvazione  del  Consuntivo  del- 
l'azienda dell'  Acquedotto.  Consuntivo  che 
prende  le  mosse  dal  i.  aprili'  1904,  epoca 
del  riscatto,  va  fino  al  30  sellemhre  1905  e 
dal  I.  (ittohre  1905  fino  al  31  dicembre  dello 
stesso. 

Durante  il  primo  periodo  la  gestione  fu 
tenuta  in  via  provvisoria  dalla  (ìiunta.  poi  si 
ebbe  la  gestione  definitiva  in  via  economica. 

Il  Sindaco  nell' esporre  1  risultati  si  dire 
lieto  di  poter  dichiarare  rhe  contrariamente 
a  quello  che  avviene  in  tanti  comuni,  il  co- 
mune di  Chioggia  ha  aHVancato  dal  monopolio 
privato  tale  pubblico  servizio  senza  alcun  ag- 
gravio delle  finanze  comunali. 

Nel  periodo  di  gestioni  si  verifico  un  fondo 
di  cassa  di  L.  3633.20,  clu*  é  l'utile  vero  e 
reale  nmseguittt  dal  Comune. 

Nel  secondo  periodo  si  sono  fatti  lavori 
straordinari,  il  più  importante  dei  quali  fu  la 
trasformazione  della  tubatura  per  costruire 
altre   15  bocche  di    distribuzione    d'acqua,  e 

f)cr  eliminare  <|ualche  inconveniente.  (Juesti 
avori  importarono  una  spesa  di  lire  tredici 
mtla  circa. 

Tuttavia  il  Consuntivo  nell'azienda  del- 
l'Acquedotto si  chiude  con  un'entrata  di  lire 
26664.68  e  con  un'uscita  di  lire   13833.88. 

FftdOYft.  —  Consii^lio  contuntìlf  -  Il  formi 
tnuniri/'iili-  nf^f>fovftto.  ■  l*resi*nti  33  consi- 
glieri, si  raduno  il  Ci)nsiglit.  comunale.  Pre- 
siedeva il  sindaco  comm.  Levi-Civita. 

lK>po  di  aver  approvate  alcune  proposte 
d' indido  amministrativa,  riguardanti  lavori 
pubblici,  le  acque,  i  fanali  ere,  il  Consiglio 
passò  alla  transazione  della  vertenza  cogli 
credi  di  Giulio  Orefice,  ex-direttore  dell'a- 
zienda del  gaz  e  dell'Acquedotto.  Il  rons. 
Luzzatto-Dina  ii^cv  alcune  vivaci  osservazioni 
contro  alcune  costruzioni  dell' Cilicio  tecnico 
giustificate  dall'assessore  cu.  Giusti. 

Si  venne  quindi  alla  discussione  per  l'im- 
pianto di  un  forno  municipale.  l'arlarono  i 
cons.  Sarcinelli.  Norsa  ed  il  sindaco,  tutti  il- 
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lustrando  la  proposta  della  Giunta,  che  fu  ap- 
pro\'^ta  ad  unanimità. 

—  Tram  municipalizzato  -  Bagno  pubblico 
—  U  1.  luglio  Tassessore  co.  Giusti  prese  in 
consegna  le  aziende  del  tram  cittadino.  Tutto 
il  personale  fu  mantenuto.  Ai  berretti  dei 
tramvieri  furono  applicati  gli  stemmi  della 
città  in  metallo  nicnelato. 

La  diminuita  tassa  a  io  centesimi  fece  as- 
saltare i  tram  da  gran  folla  che,  profittando 
della  giornata  di  festa,  si  riversava  alle  Bar- 
riere. 


Il  bagno  pubblico  fu  aperto  e  fu  subito 
visitato  da  autorità  e  da  giornalisti. 

Facevano  gli  onori  di  casa  l'assessore  Um- 
berto Fantinati  e  il  medico  capo  dott.  Randi, 
all'attività  dei  quali  si  deve  l'ordinamento 
dell'  edificio. 

Veramente  riuscito  1'  elegante  edificio  di 
stile  russo-svizzero,  ben  disposte  le  40  cabine 
le  tettoie  a  pagamento  e  1'  edificio  pei  non 
paganti.  Ben  forniti  i  buffets.  Il  servizio  di- 
retto e  sorvegliato  dalla  7?ar(«a«/«,  procede 
egregiamente. 

Molti  cittadini  profittarono  subito  della 
istituzione  per  darsi  convegno  sotto  la  tettoia 
e  nei  giardinetti  che  fiancheggiano  il  piccolo 
stabilimento. 

Bìolo.  —  //  dazio  municipalizzato.  —  Il 
Consiglio  Comunale  ha  deliberato  la  conti- 
nuazione, per  un  altro  quinquennio  del  dazio 
municipalizzato,  visto  gli  ottimi  risultati  del- 
l' esperimento. 

Thiene.  — ■  Consiglio  Comunale.  —  Presie- 
duto dal  sindaco  avv.  Velo,  si  riunì  in  seduta 
il  Consiglio  Comunale. 

Tra  le  più  importanti  deliberazioni  notia- 
mo quella  di  municipalizzare  il  servizio  di 
illuminazione  elettrica  pubblica  e  privata  col 
riscatto  dell'  impianto  attuale  :  quella  di  isti- 
tuire un  servizio  di  trasporti  funebri. 

Milano.  —  Consiglio  Comunale  -  L'acquisto 
di  energia  idraulica  approvato  all'  unanimità,  — 
Dopo  approvazione  in  seconda  lettura  di  varie 
deliberazioni,  si  viene  all'  argomento  più  im- 

fiortante  :  I'  acquisto  di  energia  idraulica  del- 
'  Alta  Adda. 

L'  ass.  Ponzio  premette  una  dichiarazione. 
«  Avendo  —  dice  —  il  Consigho  provinciale 
di  Sondrio  deliberato  la  sospensiva  sulla  con- 
venzione fra  quella  Deputazione  provinciale 
e  la  Giunta  di  Milano,  questa  deve  proporre 
di  sospendere  ogni  deliberazione  su  quella 
parte  delle  sue  proposte  che  si  riferiscono  ad 
accordi  colla  provincia  di  Sondrio  ». 

Il  cons.  Besana  della  minoranza  è  lieto 
della  proposta  presentata  dalla  Giunta  e  del 
modo  in  cui  è  st^ta  presentata.  I  calcoli  la- 
sciano perfettamente  tranquilli,  cosicché  egh 
darà  il  suo  voto  convinto  che  nell'attuazione 
r  ass.  Ponzio  saprà  dare  prova  di  quella  sa- 


gacia che  ha  dimostrato  nel  concretare  il  pro- 
getto (approvazioni). 

Il  cons.  Gavazzi  della  maggioranza  tesse 
pure  l'elogio  del  progetto  di  massima  che  è 
tale  da  ispirare  la  maggiore  tranquillità,  e 
da  lasciar  sperare  che  raccoglierà  l'unani- 
mità del  Consiglio.  Egli  rileva  i  meriti  di  pru- 
denza in  cui  i  preventivi  furono  contenuti. 

Il  cons.  Manfredini  della  minoranza  dice 
che  si  associa  anch'  egli  assai  volentieri  al 
plauso  per  la  proposta  della  Giunta,  perchè 
essa  è  tale  da  tranquillare.  Anche  di  fronte 
a  una  proposta  meno  concreta  e  persuasiva 
sarebbe  dovere  del  Consiglio  di  appoggiare 
la  Giunta  nella  conauista  di  una  forza  idrau- 
lica, sottraendola  alla  speculazione.  In  pos- 
sesso del  Comune  questa  forza  idraulica  rom- 
perà i  monopoli  e  darà  campo  ad  utili  prov- 
vedimenti di  natura  sociale,  a  favore  delle 
classi  lavoratrici.  Rivolge  quindi  alla  Giunta 
un  vivo  plauso  per  1'  opera  sua  e  propone  il 
seguente  ordine  del  giorno: 

«  Il  Consiglio  Comunale,  riaffermando  la 
volontà  già  espressa  nel  voto  del  23  dicem- 
bre 1903  di  acquisire  al  Comune  un'  ingente 
forza  idraulica  la  quale  valga  a  dotare  la  città 
della  voluta  energia  per  servizi  pubblici  ed 
eventualmente  per  la  distribuzione  ai  privati^ 
approva  la  deliberazione  proposta  al  voto  del 
(Consiglio  dalla  Giunta  municipale,  sospesa 
ogni  deliberazione  in  merito  allo  schema  di 
preliminare  di  convenzione  colla  Deputazione 
provinciale  di  Sondrio  in  vista  della  sospen- 
siva della  corrispondente  deliberazione  votata 
dal  Consiglio  provinciale  di  Sondrio  ». 

L' assessore  Ponzio  dice  che  a  lui  non 
resta  che  di  ringraziare  i  consiglieri  d*  ogni 
parte  del  Consiglio  per  le  parole  che  ebbero- 
per  la  proposta  della  Giunta. 

Il  cons.  De  Marchi  propone  e  il  Consiglio 
approva  un  plauso  ai  tecnici,  che  con  vero  ci- 
vismo hanno  prestato  T  opera  loro  a  favore 
del  Comune. 

La  discussione  è  così  chiusa  :  ed  il  Sin- 
daco dichiara  di  esser  lieto  dell'  unanimità 
del  Consiglio  in  una  questione  di  così  vitale 
importanza  per  la  città.  Esso  accoglie  l'ordine 
del  giorno  Manfredini,  heto  che  su  esso  si 
raccolga  1'  unanimità  del  Consiglio. 

E  r  ordine  del  giorno  Manfredini  è  appro- 
vato a  voti  unanimi,  con  un'aggiunta,  in  cui 
si  afferma  che  le  deliberazioni  sono  prese  in 
seguito  alla  relazione  della  Giunta. 

Trieste.  —  //  bilancio  dell'  Officina  del  gaz, 
—  Il  Consiglio  d'amministrazione  dell'Officina 
del  gaz  ha  pubblicato  il  bilancio  prò  1905.  11 
conto  utili  e  danni  e  gli  allegati  d'  uso  sono 
preceduti  dalla  seguente  relazione  al  Consi- 
glio municipale  : 

«  L'esercizio  della  Officina  comunale  dei 
gaz  illuminante  dal  i.  gennaio  al  31  dicembre 
1905  chiude  il  suo  XLI  bilancio  con  un  utile 
di  corone  920.759.14  per  la  sezione  del  gaz 
illuminante  e  corone  244.692.70  per  la  sezione 
dell'energia  elettrica,  assieme  cor.  1.165.451.84^ 
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ale  quali  vanno  a^K'^f^it^'  ^<>r.  33.509.36  per 
pifiooe  drlU  fabbnca  do)  gai;  e  corone  5000 
per  pMEionedcIb  Centrale  elettrica,  risultando 
an  ntì  '  *Ii  cor.  1.203.961.30,  che, 

in  co:  '  conscguitd  nfll'cscrci- 

xao  ai  fu   di  cor.  1.169.725.45 

ék  on  ,..^^.  .  .^-UiKt  di  cor.  33.235.75  per 
b  gestione   1905. 

•  Malgrado  che  nel  presente  esercìzio  si 
«a  fornita  la  energia  elettrica  per  illumina- 
zione pubblica  e  per  servui  del  Comune  al 
prerto  di  cu^lo,  il  nsiiltato  economico  dcll'e- 
aercixìoe  «oddus facente,  ed  il  sempre  maggior 
arìluppo  che  prende  la  nostra  a/icnda  (a  ben 
pnasosticare  per  1*  avvenire. 

•  Neil'  esercizio  1905  \v  nostre  oflìcine 
pn>da>sero  gaz  m'  14.795.300  tn  confronto  di 
a*  13.226.600  prodotti  nel  1904,  ep(>crcià  un 
wiQieotii  di  m'  1.568.700.  Energia  elettrica 
cfav,  o.  3.400.000  in  ct>nfronto  dì  chw.  o. 
y$9Q,age\  prodotti  ne!  1904,  cpperciò  un  au- 
nenCo  (li  chw.  o.  276.707. 

•  Queste  cifre  indicano  meglio  di  ogni 
«Miimmto  la  necessita  di  provvedere  in  breve 
ad  iiMiii  iiliin  gli  impianti  di  produzione.  An 
che  m  queste'  ";'  si  conservò  il  «olito 
e  prudente  r:  ;i  deprezz.'ire  al  saggio 
uguale  il  rapitale  investito  nelle  installa/ioni, 
—  ^"Mtori  a  nolo,  mobili,  utensili  e  tra'itfcirma- 

■.*r*.»gando  a  questo  scopo  complessiva- 
mcnie  corone  t5T.211.45.  Le  note  esplicative 
«i  diversi  conti  fatte  in  chiusa  del  oilancio. 
lodicano  in  modo  evidente  tutta  l'attività  della 
■oatra  industria  e  ci  dispensano  di  entrare  in 
altre  maggion  spiegazioni. 

•  Ci  onoriamo  perciò  di  proporre  che 
fnaccia  all'Inclito  Consiglio  municipale  di  de- 
Lbrrare: 

•  1.  E*  approvato  il  bilancio  della  Oflicina 
cmninale  del  gaz  illuminante  dal  1.  gennaio 
al  31  dicembre  1905  per  le  due  sezioni  gaz 
ed  energia  elettrica,  con  un  utile  netto  di 
cor.  1.300.961.30,  di  cui:  1. 165.451.84  di  utile 
tm1u«tnalc   e   corone   37509.36    per    (itto  d» 

'ica. 

2.   E'    approvalo    che   il    reddito   indù- 
.»-  venga  ripartito    nel    mtKÌo    seguente: 
(,8o    ipialo    somma   riservata    al 
■-.  24.870.47    quale    seconda   rata 
lamento  della   spesa    incontrata  per 
/...ne  della  fabbrica  mattonelle,  come  da 
-crato    delegatizio    N.    mag.    47in>-\'H: 
vof.  17-V81.78  al  conto    Cassa  di  previdenza 
d^li  impiegati  in  ragione  del  1  V  «  "  ..  sull'u 
Cile  netto  indicali>.  Inoltre,  in  base  al  progetto 
A  r^oUzione  delle  Casse  di  previdenza  degli 
aDpèccati  e  degli  operai,  approvato  nella  se- 
lcia deirinclito  Consiglio  della  città,   in  data 
libilo  1903,  ed  in  conformità  del  decreto 
■^istratuale  d.d.  ai  luglio  1903  N.  31051-Vtl, 
gim'oi'io  devoluti  ai  rispettivi  fondi  1  seguenti 
uuMHti:  mr.  31 '649.39  per  il  contributo    del 
3  •",  Milla  complessiva  paga  annua  percepita 
4Ìtf  li  operai  ;  cor.  20^307.44  per  la  terza  rata 
^olr  35  annualità    da    versarsi    dal  Comune 
per  il  tondo  pensioni    degli    operai    anziani  ; 


cor.  7.587.96  per  la  tenn  ratt  delle  25  an- 
nualità da  versarsi  dal  Comune  per  la  Cas- 
sa di  previdenza  degli  impiegati.  Totale  co- 
ronc   X. 165.451.84. 

«  E'  fissato  il  capitale  di  esercizio  anche 
per  l'anno  1906  nella  v>mma  di  cor.  a.30oxx>o 
per  le  due  oflicine.  gazed  energia  elettrica  *. 


La  questione  del  gaz  a  Messina 


A  Messina  il  servizio  di  illuminazione  pub- 
blica e  privata  è  fatto  dalla  società  iuglci^c 
Coufinniffi/  i'nùm  ('*ax  (  omfinny,  ccssionaria 
d'un  Contratto  che  rimonta  al  1868. 

In  questo  contralto  era  stabilito  un  prezzo 
per  il  gaz  che.  essendo  stato  ridotto  succes- 
sivamente con  contralto  del  1887,  resta  fistiato 
a  20  centesimi  il  metro  cubo  per  l'illumina- 
zione pubblica  e  a  cent.  25  per  quella  privata; 
prezzo  che  non  su|>era  quello  medio. 

L'autoritÀ  comunale  si  é  preoccupala  di  que- 
sta condizione  di  cose  ed  ha  curato  di  valersi  di 
aualchc  facoltà  contenuta  nel  primo  contratto 
I  concessione  per  richiedere  la  diminuzione 
del  prezzo  del  gaz  per  l'illuminazione  pub- 
blica e  privata. 

Gli  amministratori  tìn  dal  1862  intuirono 
che  i  progressi  della  scienza  avrebbero  po- 
tuto portare  una  economia  nella  spesa  di 
fabbricazione  del  gaz  e  per  ctmtratto  stabi- 
lirono che  quando  la  Società  per  sua  inizia- 
tiva o  dietro  richiesta  del  comune  ave^jic  in- 
trodotto roetodif  sistemi  e  processi  più  eco* 
nomici,  r  economia  che  se  ne  sarebbe  con- 
seguita avrebbe  dovuto  in  parte  andare  a 
vantaggio  dei  consumatori  e  del  Comune. 

La  Societi  da  qualche  tempo  ha  intro- 
dotto, a  quanto  si  diceva,  economie  nelle 
spese  di  fabbricazione  del  gaz,  ma,  alta  ri- 
cniesta  del  Comune  di  ridurre  i  prezzi  ha 
giustamente  dimostralo  come  nulla  u  quasi 
nulla  si  era  economizzato. 

L*  amministrazione  non  volle  conlentarn 
di  una  tale  risposta,  ed  ha  inizialo  regolare 
giudizio  per  ottenere  il  pagamento  della  parte 
•  secondo  i  si  dice  •  di  guadagno  che,  del 
contratto,  va  attribuita  al  Comune,  a  partire 
dal  giorno  In  cui  le  economie  si  sarebbero  ot- 
tenute. 

Le  constatazioni  tecniche  nell'  interesse 
del  Comune  sono  >late  fatte  dal  Sospi/io, 
fptr  ÒHona  forìuna  titiia  .Società  tlel  liaz,  prt^ 
rhè  ormai  è  <Hmo.itrnta  la  grandir...  ca^rità 
gaenmttrira  Hi  ^ìttsio  illnstrt  perita,  cht  am 
Oimnirahile  tndifffrrnza  tiapprima  puhékiiva  eh* 
iì  gaz  arsta  tfHattro  crn/r.^titii  #1/  «ir.  ^  ^»i... 
(itrciotto  centtstmt  :  rh*  Mihblica  neUe  Htlatimti 
pei  mitniciòi  tia/i...  cfrvfìlohri  e  vis  via  tiirrmin/  ; 
Io  studio  uella  questione  legale  è  stato  fatto  dal 
presidente  del  collegio  della  difesa  del  Co- 
mune, prof.  Buscemi.  e  dati'  '  Orioles, 
il  quale  ultimo  sosterrà  l.<  e  della 
causa  avanti  al  c«>Uegto  arbitrale,  che  sarà 
fatta  a  Roma. 
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Il  R.  Commissario  cav.  Cardin  Fontana 
appena  venuto  a  reggere  questo  comune  si 
è  preoccupato  di  questa  questione,  che  riguar- 
da l'interesse  pubblico  e  anche  quello  privato 
dei  consumatori  del  gaz  i  quali  sperano  di 
vedere  ridotto  il  prezzo  del  gaz. 

Egli  perciò  ha  avuto  varie  conferenze 
con  gli  avvocati  del  Comune,  e  segue  da  vi- 
cino con  vivo  interesse  tutte  le  fasi  della  ver- 
tenza. 

Trieste.  —  All'Ofiìcina  del  Gaz  si  sta  oc- 
cupandosi per  l'introduzione  dell'orario  inin- 
terrotto. Gr  impiegati  di  questo  Stabilimento 
avanzarono  reiteratamente  delle  domande  al 
Consiglio  d'  Amministrazione  per  ottenere 
r  orario  continuato  ed  oltre  a  motivi  di  ca- 
rattere generale  addussero  anche  quello  del 
vantaggio  di  un  orario  comune  per  tutte  le 
sezioni  {ufiici  di  fabbrica,  uffici  di  ammini- 
strazione, e  magazzino).  Giorni  or  sono  si 
portarono  dal  neo-eletto  presidente  del  Con- 
siglio d'  Amministrazione,  onor.  Richetti,  al- 
cuni impiegati  fra  i  più  anziana  a  nome  di 
tutto  il  corpo,  rinnovandogli  la  domanda  e 
pregandolo  caldamente  di  voler  influire  col 
suo  valido  appoggio  presso  il  Consiglio,  di 
cui  si  sa  che  la  maggioranza  è  favorevole. 

Con  affabili  parole  ì'onor.  Richetti  accolse 
la  deputazione  e  promise  di  trattare  la  que- 
stione dell'orario  ininterrotto  nella  prima  se- 
duta che  avrà  luogo  tanto  che  si  nutrono  fon- 
datissime  speranze  che  questo  andrà  in  vigore 
ancora  entro  il  corrente  mese. 


GRONAGA  DELL'INDUSTRIA  DEL  GAZ 

ED  ELETTRICITÀ 

Acquaviva.  —  lUuminasioiìe  pubblica.  —  Final- 
mente ;lopo  ili  essere  stato  lasciato  il  paese  per  circa 
quattro  mesi  ne!  buìm,  abbiamo  vislo  con  piacere 
riacceiulere  t  fanali.  I."  illuminazione  è  a  gaz  aceti- 
lene, ma  prodotto  con  altro  sistema  tli  quelto  prece- 
dente, però  si  giudica  gncora  troppt»  mediocre  per 
cui  si  prevede  che  non  potrà  funzionare  a  lungo.  Ad 
ogni  modo  mand;i  una  discreia  luce  e,  se  contr.iria- 
menle  alle  previsioni  si  mantenesse  costante  e  dura- 
tura, non  ci  sarebbe  tanto  male. 

Albano  Laziale,  —  i^ucs  clttMca.  —  Lii  questione 
che  più  si  a^ita  in  questo  momento  è  quella  della 
luce  elettrica,  che  la  cittadinanza  vuole  subito  e  che 
\'  AmniinÌslrai:Lone  confinale  Kuimbra  cerchi  di  ritar- 
dare Il  piti  possibile. 

I^T  fiocj;!  luce  Jti  lumi  a  petrolio  discredita  ormai 
la  nostra  Albano,  posta  fr,i  Ariccia  e  Castel^andolfo, 
che  sia  ^fodono  da  tcmi|ioil  ìitneficio  della  luce  elet- 
trica. Al  sindaco,  alla  tsiunta  ì'  ascoltare  i  lamenti 
del  paese  e  il  provvcdfrt?  sybito  per  eliminare  so- 
pialuttQ  le  continue  disgrazie  che  accadono  ai  viag- 
giatori nel  recarsi  alla  stazione  ferroviaria  per  gli 
ultimi  treni,  scendendo  la  scalinata  insuflicienieraente 
rischiarat;t  da  tre  dt-lioli  iampioni  a  petrolio. 

Barletta,  —  Per  una  causa  vinta.  —  Siamo  in 
grado  di  far  conthSL'ure  che  1'  annejsa  causa  del  Co- 
mune contro  la  Società  del  ^&/.  —  Societé  d'  Eclai- 
*nge  —   fc  stata  vinta  in  "1  ribimale  dal   Municipio. 

Ci  viene  assicurato  che  1' Aouninistrazione  co- 
munale,  in  via  di   transazione,    sLt    gitLiuido  le  basì 


perchè  1'  illuminazione  dei  corsi  e  delle  piazze  prin- 
cipali sia  trasformata  in  elettrica. 

Belluno.  —  //  trionfo  del  Comune  contro  la  Società 
elettrica.  —  E'  stata  pubblicata  la  sentenza  nella 
causa  civile,  promossa  dalla  Società  elettrica  gfìne- 
vrina  contro  il  Comune  di  Belluno,  per  far  dichia- 
rare nullo  e  di  nessun  effetto  il  contratto,  per  il  quale 
il  Comune  dì  Belluno  concedeva  1'  appalto  della  illu- 
minazione pubblica  e  privata,  e  si  assoggettava  ad 
un  canone  annuo,  a  condizione  che,  dopo  venti  anni, 
il  Comune  stesso  entrasse  nel  possesso  e  nell'eser- 
cizio dell'impianto  elettrico. 

La  Società  ginevrina  vantava  la  sua  sicurezza  dì 
vincere  la  causa,  facendosi  forte  di  recenti  sentenze 
dì  Cassazione.  Già  essa  credeva  e  sperava  di  aver 
spogliato  di  ogni  suo  diritto  il  Comune,  e  di  poter 
continuare  il  servizio  della  illuminazione  pubblica. 

Ma  l'amministrazione  seppe  prontamente  e  vali- 
damente affrontare  la  nuovissima  questione  e  cosi 
bene  istruire  la  causa,  efiìcacemente  aiutata  dal  sua 
procuratore  avv.  Luigi  Sante  e  da  altri  eminenti  av- 
vocati e  giureconsulti,  di  guisa  che  un  retto  criterio- 
di  equità  e  di  giustizia  guidò  il  giudice,  in  modo  che 
il  diritto  e  1'  interesse  del  Comune  furono  chiara- 
mente e  fortemente  affermati  e  dimostrati,  in  odio 
della  Società. 

La  sentenza  del  Tribunale  di  Belluno  respinse 
r  azione  di  nullità  e  condannò  la  Società  Ginevrina 
nelle  spese. 

Brisighella.  —  La  luce  elettrica.  —  Dopo  un  anna 
di  lavoro  e  di  lotte  ebbe  luogo  l'inaugurazione  del- 
l' illuminazione  elettrica  dovuta  all'  iniziativa  del  con- 
cittadino signor  Claro  Lega. 

Budapest.  —  Lo  sciopero  dei  gasisti.  —  Gli  operai 
delle  officine  del  gaz  abbandonarono  il  lavoro.  Gli 
accenditori  di  fanali  si  misero  pure  in  iscìopero. 

I^  maggior  parte  della  città  rimase  al  buio. 

Distaccamenti  di  fanteria  e  del  genio  furono  in- 
viati a  sorvegliare  1'  officina  del  gaz. 

Estc.  —  Luce  elettrica  infame.  —  In...  famedi..^ 
energia  ;  infame  come  quantità  ;  pare  d'  essere  tor- 
nati ai  lumicini  ad  olio  !  Nella  via  maggiore  V.  E» 
con  una  quindicina  di  fanali  si  è  quasi  all'  oscuro. 
Che  siano  questi  i  perfezionamenti  apportatici  dal- 
l' Adriatica.  E  si  che  il  signor  ingegnere  g^ra  tutto 
il  giorno  su  e  giù  ! 

Francavilla  a  Mare.  —  Luce  elettrica.  —  Fu  inau- 
gurata ia  luce  elettrica,  tra  molte  feste,  molti  suonr 
e  molti  applausi. 

Lugo  (Romagna).  —  /lluminasione  pubblica.  —  E* 
l'argomento  d'  attualità  e  d'interesse  generale  per  la 
città  che  sempre  più  fa  sentire  il  bisogno  di  essere 
riformato  una  buona  volta  e  l'  Amministrazione  pre- 
murosa dei  servizi  pubblici,  dopo  più  che  un  anno 
dal  suo  insediamento,  il  tutto  fin  d'  ora  si  è  risolto 
in  un  manifesto  al  pubblico  esortandolo  alla  calma, 
e  cioè  star  al  buio,  fino  a  che  avesse  studiato  e  ben 
ponderato  le  proposte  fattele  da  diverse  Ditte.  — 
Intanto  in  paese  vi  è  non  poco  malcontento  per  tale 
stato  di  co.se  che  da  troppo  perdura  ;  senza  che  an- 
cora nulla  di  concreto  si  sia  risolto.  —  Abbiamo  in 
paese  la  Ditta  Mezoli  e  Clerici  che  a  molti  privati 
ed  esercenti  fornisce  la  luce  elettrica  e  prima  che  il 
patrio  Consiglio  decida  in  proposito,  pur  tenendo 
conto  dell'  interesse  del  Municipio,  bisognerà  che 
si  tenga  calcolo  del  suo  progetto  perchè  l'inizio  di 
una  soluzione  pratica  di  questa    vertenza  nella  città 
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■.-*i  A.'.u  Milla  •suaccennata.  Ora  txii,  M-ni|»r(.-  ;il]<i 
":-  -ti  m.i )(((>("' mente  svìlupp:ire  il  laviiro,  a  tht- 
*.*i  :.  uiuf^n'i  ha  ilecisii  «li  ridurre  Kenfiitiil- 
-Tr  .j  laritfa.  l'ali  innovazioni  si  (k-t>bono  all'at- 
ea •  !<:  M»;n'tri  iti:^'.  Koskì  i*  ragioniere  Achille  SiT- 
*.r     a'iujimt-nu-  prr|Nisti  alla   DirczJune  della  Dittii. 


—  /,  ■  inaufiurazion^  dell'  illnminazioue 
^  --^  (-/:.>«/  —  Ci>n  niolt;!  Holcnnità  .si  i-  inauKurata 
_(    ;■  t*  '<  i>  .1   lilumina/ione  ad  acetilene. 

I'.  'mitii  Mirprendente  i  la  piazza  del  Comitato 
«•:    I    't'.jt-  --i-rsi  Vittorio  Kmanuele  e  4  Aprile;  nelle 
••■•«-<■  nd-irie  U  hirv  t  a.'v'ini  sulficienie. 

ì.i  •-•t-'ia/ione  l'estanle  si  è  riverKata  tutta  nelle 
*-    :  rn.ip.ili.     jkt  ammirare  il   imese  .sfarzosamente 
.r-..r..il.. 

:►.?(•::• 'rr  lUi   lavori  è  stato  il  tfiovane  intfegnere 

•  ■;    -ici.in-i  C'-rradino. 

n— rfliff  -  IlluminazUme  elettrica.  —  Restia  un 
.  V  —:r'i  •  nuli  onu-rilo  fra  i  cittadini  e  si»criai menti- 
-.1   ;.tr*«-rii  i-^nenii.    (Wrclii-  la  luce  elettrica  viene 

■  j-  1   •   -ti    pTiiii.i    delle  20..ÌO    e    tulta  non    più  Cardi 

>--  ^».-  vile  kIì  esercenti  devono  sc-rvirsii  tlei  lumi 

•  ;-::..  l'I  i-  |K-r  le  vie  della  citta  <]u:i.si  quasi  non  ci 

Pilerao.  —  .Wn/^fiin  di  sa:  acetilene  in  Piazza  Hai- 

.-r  /  ■«   ferito,    "    Per  r  inipri>vvisii  e  accidentale 

..;      -■  .:•.    .lì   tin.i   lampada  a  ;ra'.  neeljlene.  nel  cine- 

-1-.    tirai'  ili   piazza  Itlitlaró,    restava    ferito  l' impìe- 

f  :      Mt.'iii.i    l-rancfsc«»  ili    Francesco,  di  anni    ly. 

•■  r:.i:  >  all'o-pitale  fu  ilichiaralo  guaribile  in  otto 

Pi»loia.    -      l.'jmfianto  del  naz.  Togliamo  dal 

.■■    ••■     .     /    Avvenire,   «truano  wH'ialista  del  rirconda- 

.!;    l'i-'-iiia.    il  M-'Huente  articolo  : 

■  >:  i  li.i  tutti  i-  sempre  lamentata  la  assoluta 
-ir  ..Mz.i.  m-lla  nostra  città,  ili  un  indirizzo  indu- 
-T-  ..  •   f  ■  .inuiKTciale.  apportatore  di  benessere  e  pro- 

-    ■■  T    T.i 

1  •  iti-i:iiini>ira/ionì  comunali  che  da  parectrhi  anni 
»  -.  :-  .  «.ii.ioluie  nel  trovcrno  della  ciwa  pubblica. 
-.!■  .  !.i  haiuio  fallo  ]>er  favorire  un'industria  qual- 
•..-.-  . 'i-  ■  i>mini-iassc  a  dare  ai  capitalisti  pistoiesi  ■ 
.--  ;.!.t'.i  ri"n  ilifrttiamo  —  quello  spirito  di  inira- 
j^'.  r.-ieii'a   industriale  che  si    verifica    in  molte  citili 

;     .itlitaie  amministrazione  capitanata  dall' onore- 
t    -;r<lac>>  tianucci.  |kt  non  smentire  la  tradizio- 
-..1  •    -n-ij-ii-nza.  ha  (Kituto  affermare  le  pili  colossali 
--:...:  t.i   |nr  ■•si.K-nlare  1'  impianto  del  k^z. 

\    1  . Sciamo  francamente  che  quando  il  capo  di 

.-.j      :r:..     in    una  questione  di   utilità  generale  quale 

.-  ;..    Ir:  'iAt   --    si  pronuncia  nei  termini  come  ha 

■  •:  ■  t>«.;v  l'inon-vnlf  nostro  simlaco — sarebl>e  tanto 

j.:  idii;n.Élo  |K.-r  tulli  se  quell  '  flflflr-rtWr  desse  |m>- 
j<!    A.XT'i  amministratore. 

I-     r    ;   ■ìomandiamo  inTchè  l'attuale  amministra- 

i:    -if     :.:••:   rnnlìnuare  nelle  via  tortuos;i  trai*ciata  da 

.à:-,:::ini-tra\a    allorclit    si     conceB.s(f    1'  esercizio 

■'    .1  m^riiia    rleitrica   alla  •  ll;inli    e    'rorri(fii>ni  »  : 

.^.<..ne  fatta  ila   chi  non  si  curò  di  tutelare  ffli 

-:•  -■.■»-:    riuni<-ìi>ali  ? 

:-::»ndf   toTM.-  il  sijjnor  sindaco  di  jwtere  /rjr(i/<ip- 
riar-f     >.ir.     c'intrìbuenti    i>er    mezzo    dell'  elettricità. 
■:  i^r,.'.--  >jii<->tii  Siirà  esercita  dal  Comune? 
N.'-r.tf-  ili  più  assurdo, 
■w-  ù  tfaz  farà  j/^i>AiJ!a  i'4>ncorrenza  alla  luce  e  forza 

•  -»::r'..  .1.   sarà  un  Iwneficio  ceno  i>er  i  consumatori, 

■;ia'i    <saranno  numcrofi  stante  ìl  ba.sso  prezzo  della 

^  r  •    drlla  forza  :  rosa  che  non  avranno  mai  dalla 

r>!TVj  Hanti.  la  quale  deve  pn>durre  1' energìa  a  mezzo 


di-l  vapoif  non  rs.sfndo  l'isti>ia  \  icìn.i  .1  '•ot^'*  mi  ili 

<   energia   idraulica  che  poss;i  dare  l'elcttrìcit.!  a  pr)-/z<i 

'   COSI   basso  ila  Mippiani.in-  d  ì!a/. 

Kiman^'iiiio  |H-ri-io  sortii  ipiil'i-  s]HTan7<'  di  red- 
ilili  che  cerili  il  nostro  sindai'o  nutre  |Hilere  iilrvare 

,  <lalla  futura  .izit-nda  cletirii-a  municipale  K'  )>ene 
notarlo,  da  10  anni  eh*-  i:  in  fiui/ione  e  in  mano  di 
privali  li.i  p<K'i>  sviliip|»iito  :  dandiK-i  una  M'ars.i  illu- 
minazione delle  aree  pubbliche,  una  |>eKKÌore  e  co- 
stosa illuminazioni-  ai    privati    che    in  enorme  tna^'- 

,  );ioranz.i  sono  costretti  ad  adittlarr  tuttora  l'illumina- 
zitme  a  petrolio  o  1'  acetilene. 

In  queste  condizioni  un'  amntinistra/ione  com|M)- 
)M>.sta  di  criteri  evoltiti  e  minlerni  ha  piNo  da  |K*n- 
sare  al  da  farsi  avendo  la  via  tracciata:   ciot- appro- 

!  vazìtme  dell'  impianto  dell'  officina  a  Kaz  :  medi.iiitc 
oneri  e  contratti  bene  stu<Ìi.iti,  tali  che  tutelino  l'in- 
teresse' cittadino. 

Oppure  esercizio  diretto  inimii-Ìp.ile  del  (  ìa/ome- 
tro  (piando  k*  rondi/ioni  del  bil.ineio  romunale  lo 
|>crmettaiio:  contrariiimente  accollato  conie  abbiamo 
detto  sopra  all'  impresa  privata,  cosa  sempre  più  v.m- 
tat;f;ios-a  |>er  i  ronlribueiili  di  quanto  Siira  l'esen  i/io 

I  della  otlicina  elettrica  municipale. 

.Avremo  cosi  nell.i  nostra  citt.i  lavoro  da  dare  ai 
nostri  o|H:rai  ;  introdurremo  in  tutte  le  famiglie  una 
forte  economia  nelle  spese  di  illuminazione  e  riscal- 
damento, favoriremo  alle  piccole  industrie  lo  sviluppo 

;  mediante  tina  forza  motrice  iti  poco  costo  quale  e  it 
motore  a  ffaz. 

,  .\  sostegno  di  quanto  abbiamo  detto  trascriviamr» 

j  dall'autorevole  Rivista  tecnica  //  (iaz.    che  si  pub- 

'  hlica  a  \'enezia,  dei  confronti  sul  costo  dei  vari  si- 
stemi d'  illuminazione. 

Pntltnaao.  —  Awrc  r/ettn'ca.  -  \'eiinc  costituita 
una  .Società  anonima  per  l.i  illumina/ione  elettrica. 
Fra  le  generali  acclamazioni  fu  approvato  lo  statuto 
'  e  venne  eletto  il  primo  Consit;lio  d'amministrazione 
•  nelle  persone  di  Matteo  iloit.  Lombardi,  presidente; 
doti.  Domenico  Riccardi,  siu-.  Vito  I.ippolis.  cap. 
Giovanni  (ìenco,  Pietro  Cbiarolla,  consi^dieri  ;  lìolt. 
(ìiovanni  l'ricci,  itoti.  (ìiovanni  l.aterlta.  siic.  tiio- 
vanni  Mi^nozzi,  sindaci  :  (ìiovanni  Literza  fu  (ìiu- 
seppe.  Kic.  (ìiovanni  (ìuarniert.  sindaci  siqtplenti  : 
cassiere  Filippo  de  Niccolis.  l.e  persone  chiamate  a 
costituire  il  primo  Consiglio  di  amniinislrazìoiif  attì- 
danii  che  le  operazioni  preliminari  di  impianio  sa- 
ranno completate  con  la  inaK^iore  .sollecitudine. 

Refflo  CalaMa.  —  //  CohsìxHo  comuMitlc  in  .*.  ctm- 
vocazione  riapre  la  discussione  sull,i  nuova  proposta 
I  d'  impianto  di  luce  elettrica  nel  giardino    l 'mfH'rto  /. 
'  fatta  ilalla  ititta   Raimondi   tìulli. 

Vi  iirenduno  parici  c<uisìv:1ìitì  De  M,ircf>,  (Jual* 
trone,    Reitani,    Lo   l'resli  e  i'aviclianiti. 

Risponile  a  tutti  esaurientemente  1' assi-s-sore  De 
Navn,  e  doiKi  es.scrsi  concretato  un  emeiidamenlo  al 
contratto  con  la  Ditta,  il  Consiglio  ad  un.uiimit.i  .ip- 
prova  la  projtosta. 

Salerno.  (  n    ini:i\i;nctt-    worto    iuimi»ati>    — 

L'ing.  Krrii-o  hrusdein,  rec.iinsi  neirorticina  del 
gazoinelro  per  verificare  il  contatore  eli-ttnco.  e  morto 
fulminato. 

Taormlu.   —  I.u.e  elettrica  L.i  luce  I  leitrica 

é  un  fatto  ix>nipiuto  e  la  ilbiininazione  pubblica  e 
privala  riscuote  le  approva/ioni  ili  tulli,  l-i  sleKs.i 
StK:ieta  assunse  1' im|H'Kno  ikt  l.i  coslruzione  di  una 
funicolare,  la  qii.ile  niellerebbe  in  coniunicazione 
immediata  la  città  con  l,i    stazione    ferroviaria  sotto- 

■  stante. 

Ma  dojMi  due  anni  d.il  cojl.uido  ancor.i  non  si  d.i 
principio  ai   lavori  |>erchv  si  as|>etta  che  il   Ctoxerni» 

;  approvi  il   pn»j,'etto. 
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Temi.  —  Scoppio  di  un  gazotnetro  di  acetilene.  — 
Nello  stabilimento  del  Carburo  di  calcio  a  CoUestatte, 
con  grande  fragore  scoppiò  improvvisamente,  per 
cause  non  bene  accertate,  un  gazometro  attiguo  alla 
sezione  imballaggio,  dove   lavorano  molte  donne. 

Fu  grande  fortuna  che  non  si  verificasse  qualche 
grave  disgrazia  ;  ad  ogni  modo  lo  spavento  tra  le 
operaie  fu  molto. 

Un  fumo  denso  e  soflTocanle  penetrò  nel  capan- 
none degli  imballaggi  ostruendo  le  uscite  ;  si  udirono 
delle  grida  altissime,  alcune  donne  svennero. 

Accorsero  subito  il  signor  Londei,  capo  officina, 
il  capo  sala  Camillo  Bonifazi,  gli  operai  Angelo  Silvi, 
Angelo  Faustini  e  Vespero  Stecca  e  porsero  il  loro 
soccorso  all'operaia  Domenica  Dellì  e  al  sorvegliante 
Giuseppe  Montanari  che  più  degli  altri  erano  minac- 
ciati da  pericolo. 

Il  signor  Londei  fece  distribuire  a  tutti,  per  rin- 
cuorarli,  vino  e  cognac. 

E  mise  la  sua  vettura  a  disposizione  di  un  ope- 
raio, rimasto  non  gravemente  ferito  al  capo,  affin- 
chè potesse  recarsi  in  città  per  le  opportune  medi- 
cature. 

Venezia.  —  A  proposito  di  un  esperimenU>  di  mo- 
tori a  gaz  poi'ero.  —  I  giornali  cittadini,  con  gran 
lusso  di  particolari,  danno  relazione  di  un  esperi- 
mento fatto  a  bordo  di  un  barcone,  con  un  motore 
a  gaz  povero.  Non  e'  è  che  dire  ;  il  bacone  filò  tanto 
bene  che...  gli  intervenuti  si  rallegrarono  per  l'esito 
dell'  esperimento. 

E'  certo  però  che  dato  l'esito  dell'  esperimento 
non  è  permesso  per  la  serietà  stessa  dell'  industria 
creare  illusioni  nocive,  tanto  più  quando,  come  è  a 
lutti  noto,  vi  sono  collegate  a  tale  industria  altre  im- 
prese fluviali  che  non  badano  a  spese,  per  convin- 
cere, colla  positività  dei  fatti,  il  pubblico  che  vi  è 
interessato. 

—  il  gaz  alla  Giudecca.  —  Sappiamo  che  fu  co- 
stituita a  Venezia  una  Società  che  si  propone  di 
esercitare  l' industria  del  gaz  e  che  fu  già  inoltrata 
al  Municipio  di  Venezia  la  domanda  di  concessione 
per  gli  impianti  nell'isola  della  Giudecca  e  Lido. 

Per  il  personale  della  Società  del  gaz  al  Consiglio 
comunale.  —  MUSATTI  segnala  un  grave  inconve- 
niente che  avviene  mentre  pendono  le  trattative  per 
la  stipulazione  del  nuovo  contratto  fra  il  Municipio 
e  la  Società  del  gaz.  Questa  ha  fatto  ora  nel  suo 
personale  dei  licenziamenti  maggiori  del  consueto,  e 
cioè  ben  14  più  del  solito  e  proprio  adesso,  mentre 
per  il  diminuito  prezzo  del  gaz  si  prevede  un  maggior 
consumo  ed  è  anche  prossima  la  costruzione  di  un 
altro  gazbmetro.  Raccomanda  quindi  alla  Giunta  che 
nello  stipulare  il  nuovo  contratto  si  garantisca  al  per- 
sonale un  organico.  Raccomanda  pure  d' ottenere 
dalla  Società  che  dovendo  assumere  nuovi  operai  pre- 
ferisca i  licenziati.  Infine  raccomanda  che  i  tre  operai 
addetti  alle  lampade  ad  incandescenza,  ed  ora  dipen- 
denti dal  Municipio,  non  rimangano  sul  lastrico  col 
nuovo  contratto. 

Il  SINDACO  terrà  conto  di  tutte  queste  racco- 
mandazioni nel  contratto  del  quale  si  sta  ora  facendo 
la  minuta. 


ACQUCDOCCI 

Agagliano.  —  Acquedotto,  —  I  lavori  per  la  co- 
struzione del  pubblico  acquedotto  procedono  con 
alacrità,  in  modo  da  dare  affidamento  che  per  il 
mese  di  settembre  p.  v.  possa  farsene  la  inaugura- 
zione. 


Albano  Laziale.  —  Per  l'acqtta  di  Secciano.  — 
Sembra  che  la  maggioranza  dei  consiglieri  di  Albano, 
abbia  riconosciuta  la  transazione  svantaggiosa  per  la 
nostra  città,  per  ti  rimborso  che  si  approssimerebbe 
alle  ottomila  e  perchè  è  provato  che  il  cunicolo  del- 
l' acqua  e  il  suo  sbocco  trovansi  in  territorio  di  Al- 
bano. Intanto  il  nostro  Consiglio  non  ha  potuto  con- 
vocarsi per  mancanza  di  numero  legale  ed  essendo- 
scaduto  il  termine  del  compromesso,  ogni  trattativa 
rimase  annullata. 

Alblssola  Marina.  —  Acqua  potabile  e  luce  elet- 
trica. —  L'  acqua  potabile  è  ormai  un  fatto  com- 
piuto e  presto  rallegrerà  la  popolazione  albisolese, 
non  pesando  di  essa  sulle  finanze  comunali  che  il 
solo  consumo. 

L' illuminazione  elettrica  diverrà  essa  pure  tra 
non  molto  una  realtà,  attendendosi  1'  approvazione 
del  progetto  da  parte  della  Giunta  Provinciale  Am- 
ministrativa per  stipulare  il  contratto  con  l' impresa 
Gavotti -Tenui -Guidotti.  E  1'  illuminazione  elettrica 
costerà  appena  L.  500  annue  in  più  dell'attuale  illu- 
minazione petrolio,  affatto  inefficace. 

Aliminnsa.  =  Acqua  pot(U>ile.  —  È  da  circa  tre 
mesi  che  1'  acqua  delle  sorgive  Sicli,  in  seguito  ad 
analisi  chimica  e  batteriologica  dei  relativi  campioni^ 
fu  dichiarata  potabile  e  intanto  non  si  sa  compren- 
dere perchè  da  parte  dell'ufficio  sanitario  provinciale 
ancora  non  se  ne  sia  data  comunicazione  a  questo- 
municipio.  Non  potendosi,  a  cagione  di  tale  indugio, 
espletare  sollecitamente  le  opportune  pratiche  per 
ottenere  il  decreto  d'  espropria  per  pubblica  utilità, 
onde  procedere  alla  ultimazione  dei  lavori  per  la 
conduttura  di  detta  acqua,  regna  in  paese  vivo  mal- 
contento, specialmente  perchè  si  prevede  una  grande 
siccità. 

È  sperabile  quindi  che  1'  autorità  tutoria  voglia 
interessarsi  del  lamentato  inconveniente,  che  va  a  de- 
trimento dell' igiene  pubblica,  rimuovendone  la  causa 
con  cortese  sollecitudine  e  ciò  per  evitare  anche 
possibili  disordini. 

Qttadttcale.  -  Le  acque  del  Poggio.  —  Togliamo- 
dal  Messaggero  :  (G.)  Un  lieto  avvenimento  è  stato 
quello  che  si  è  compiuto  in  questa  città,  col  ritorno 
delle  acque  del  Poggio,  leggiere,  salutari,  con  nuova 
condottura  allacciata  in  breve  tempo.  Dico  ritorno, 
perchè  da  più  secoli  erano  state  abbandonate,  men- 
tre ora  con  soddisfazione  generale  se  ne  arricchisce 
questo  ameno  luogo. 

Intanto  si  dà  opera  all'  escavazione  del  fosso  per 
l'altra  condotta,  proveniente  dalla  montagna  Paterno 
«  chiare,  fresche  e  dolci  acque  »  come  direbbe  il 
poeta. 

A  questo  proposito  non  posso  lasciare  di  farmi 
eco  di  tardive  lagnanze  che  si  fanno  sul  cambia- 
mento del  sistema  di  tubature.  Mentre  il  progetto 
Bezzi,  recava  quelli  uniti  a  piombo,  ora  invece  si 
mettono  in  uso  quelli  detti  a  manicotto,  colle  estre- 
mità avvitate  e  tra  esse  un  anello  o  collare  di  gomma,, 
non  preferite  dalla  igiene. 

Io  non  voglio  sapere  che  valore  abbia  la  critica, 
rimarco  solo  con  meraviglia  la  facilità  con  cui  si  è 
passati  da  un  sistema  ad  un  altro,  con  tutte  le  belle 
ragioni  dell'  ing.  Blasì.  Noto  soltanto,  come  le  fa- 
mose autorità  tutorie,  il  Consiglio  sanitario  provin- 
ciale, abbiano  messo  il  polverino  con  tanta  facilità 
a  deliberazioni  che  cambiano  radicalmente  il  con- 
tratto di  asta  esponendo  1'  amministrazione  a  liti,  mi 
meraviglia  l'autore  del  progetto  che  con  altrettanta 
facilità  dette  il  consenso  alla  radicale  modificazione. 

L' impresa  Silvetti  affida,  sotto  ogni  punto  di  vi- 
sta, ma  non  voglio  credere  che  essa  voglia  rifiutare^ 


-  3»  - 
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loo  mila  Un,  m  ti  tn/vame  chi 
dono! 
fkd  t«Mo  con  blu  ai|to  ha. 
M  taA  péuitoMo.  con  fiinvrìià  e  rìcoiT,  Al   p«(l 
CBpiiotuo.    Ma    Dell'  cvcov-oxionc    ilei    (ama,  da 
Ir  r>^-<--  •>■  ptmauaioa  «Iti   tutù,    nella    booU  dd 
•licocio  nano   di    fusione    gmiaalana. 
■nto  l'iuvcnimU  da  Gln.«co*i'.  alla  quantità  di 
da  altacctarc.  ai  lavufì  ili    iraraitzia    «Ile   «or- 
ai pctwifuUc  ili  Mfr\r|illanra  durame  1  lavori, 
ta  qtu)c.  miiir  è  ora.  dirouo    nua  ma 
4  livcna  KvSdlifuìofkc. 

Si  «a,  biaocm  aver  pazicnca   in   qucau    biangTU 
.^ifc   acqoF  ptihhtiohr.  Si  6  pur  tanto  fuifisttci,    per- 
ha  un  quarto  di  wcoto  ti  fece   aliru    tulwi- 
da  molti  anni  rma  ìnaorvìbilc  per 
«Jirmo  coei.  ^iicnuniir  chevi  mite  air<«e- 
(iè  lavori.   Non  k>  rìpria  anrhr  questa  volta 
£ic>>>ni        •  aJtrimrnti  m   Kiu^tificlietcbbc  il 
di  V'  riprtuto    »}icM(i  |>cr   ì    tallì    di 

tor^;...    .....wto:  «il  comune   Ai   ha  l'arami- 

che  ai  merita  !  ». 

—  /^  amdhttura  delt  acqtut  at  C<m- 
—  ti  c*tn»iÌKlicrc  Mnrani  h:i  viva- 
:  ra^oomaDdalo  1  lavori  tlclln  ct>nduiiura  dcl- 
M  d'Oriolo  ed  ebbe  n  dim>i«tmrr  come  1' at- 
iittprcsi  lavora  col  suo  rnm'idn  scn^a  mcui 
e  mateiiali  <lifnncj[KÌ.)tt<1ii  ri^^l  ^l'  intcrewl 
drl  Cuainne  e  ÉBicen(V>  pfrd»  rr  tcmp«i.  I  ainsigHeri 
fnacn.  Fetrari  e  Jacoporci  |>nrlnnr>  pure  contro  quc- 
a  «naaakme  anormale  di  cnr 

CaMSk  —  Ln  ^ttéstiime  dfU'at-^tia  poteÒiU  im  Con- 
agii»  C««MiM/r-  —  A  nome  dello  tìiunia  rìrcrì  l'ns- 
^■Bf*  S-4eri.  il  quale  partecipi^  ni  Con^iicliu  come 
mm  finalrvetiir  poiuio  addivenire  nll.i  costìiuxione 
4'w»  Coavjnù)  coi  a^muni  di  Brà  e  Koiwana  per 
dell*  acqua  dalle  Hor)centÌ  del  «jlle  di 
Per  ara  sì  tratta  di  (ut  allc«tire  il  prvtrelto 
dì  tale  derivazione  i  per  II  che  venne  ilal 
ilrann  prescelto  1*  ìn^;.  Michetangclo  Ca- 
di Cuneo,  cui  «  currinpoiiilcru  il  cumpcmio 
(*■  '»oo.  \ji  »pe«a  fro  i  Comuni   Interea- 

t:  ripartita  :  per  ta    captjiziune   dell'  ac- 

ia  pnjporzione  della  quuntilA  di  cui  ugni  Co- 
njrra  v-aleni  :  |ier  là  cundtinuni,  in  ragione 
e  della  quantità  e  della  distania  dalla  gal- 
dd  Tenda  al  kinipjli  Comuni.  Queita  riparti- 
aaMT  wwrrà  lanlo  («er  la  %\t*r^i  del  poriteito  quanto 
yar  qwcBa  dell'  «aecuxione  del  medesimo. 

#iflDra.  —  A^  r  M^ma  ftofoM/t.  —  Ornud  da 
^i^Ma  pttpnbuiont.  tt  f»  aeniira  imperioao  il  biao- 
Ipw  ddr  acqua  potabile. 

Cbm  t  ora  oostretu  a  pruvvcdcrsi  dell'  acqua  di 
^  pàemliy  tcolu.  c)>e  fra  pfico  diventerti  ita^Miinte; 
«4  «ai  evi  presto  verranno  immesse  le  acque  della 
1^  ruaia  e  quella  dei  maceri  Si  mi  che  da 
e  «alo  prcaeniato  air  Amnii  -nu- 

»  paxigetiD  per  tentare  Ut  u-  iilda 

trovata  ncD' cscax'axronc  f.ttt.i  I'.inii<>  M.'(>nK>. 
^  sa  ptcsa  twMéirt  a»  fmu  ud  uni  non  m  t  curata 
A  111  hi  eseguire.  F.  fino  a  quando?  Si  vuol  fonw 
cJw  atano  già  imputridite  le  acque  di  cui 
S*  CvxSa  e  pre»u>  pcrcht  il  bÌiK>piu 
ed  urvcnie  '  Lt  salute  prima  di  tutto. 
--  .-fr^KifA»  éttia  condotta  d' ai ^ma  potahik. 
<Hrca  r  acquim^i  della  cpn- 
,  Bliettanaa  della  Ntoile  Cams 
Il    in     aiciiio    n  tale  o^l:  lierii 

oaCM^MI»'   In   mnai  b   MrM(H«ta    iletla   '  .  ine 

\.*    daua   cuudutiura   al 

'  mandato  alla    (ìiunta 

-larr  le  norme  ildl"  .u'<)uÌiao 


-Ut" 


«afaiBre  le 


di  un  piano  finanziano  per 


l'eftinrliine  di  un  ul  dettilo  e  |Ntr  1' UBlBcaiJone  d<rt 
vari   prvkliil   comunali. 

IHociio  Reallao.  l'ma  ftofvimxi^mf   trmz' arfma. 

—  yu*.-»U  tra/i'Hir  eh'  ^  unn  delle  [>it|  ìmporuntl 
del  comune  tji  Rieti  per  le  ri»«x>r  rhe  i>ffrr  it il  auo 
eiiteao  territorio  gcam|q(ia  d'acqua  nella  rnantnr 
porte  dell'  anno  e  Dcf  me«l  di  liijtlin  e  di  ascoatn  ne 

Iti  di  anno  In  anno    rinnovann    ivtnnre 
alle  auiuriM  tutorie  ma  queate  pur    ri<'(>i  > 

loro  rajriom  e  1'  impcltmie  ncceuità  di  )i  t. 

dnom  nulla  han  fatto  e  laachmo  che  a  qucuu  |m>- 
IMjtazi'ini-  pnivvrila.  quando  jfli  axflprnda.  Ginve  Plti- 
vw.  e  quella  (mi  di  Piedi muittno  coiitrinite  a  dia- 
aelanii  alle  uciue  del  Velino  ntin  i»emprr  llmpiile. 
non  aempre  priv-e  di  microbi  e  di  icrriecio.  tani/i 
da  caKT  «oventi*  rifiuuic  dateli  atewii  Imiti!... 
<>icni  commento  KuaAerel*be 

N^.  —  Ptr  t' tittfUit  potiìhiU.  —  1  Iav'>ri  [ler  ì» 
nuova  conduttura  priM-tHluno  in  mo«lo  da  farci  re* 
«tare,  chi  aa  per  quanto  trmpo  ancora,  pri\*i  <li  ac* 
qua  potabile.  F.  ciò  grarie  alla  Kanccziut  dei  ni*!ftri 
amminLtiruiori  rhe,  col  loro  prutcramma  economico 
aociale.  t'iniranmi  per  lasciarci  -seax'  acqua  e  Kcnzn 
denaro,  perche  immeiiKo  t  il  danno  che  ne  riaen- 
tono  i  non  f>ochÌ  i^ltivatori  di  ortafilie. 

Le  proteste  della  poptilazione  *nno  generali. 

Novi  Uiw*.  —  Grandi  érrhmsmà  d' atfna  ptr 
ia  Ligutia  e  ptt  (HrmonU.  —  •  Nel  giorni  *i.  21  e 
>3  KitifCno  e  cominciata  l' iatruttoria  della  domanda 
di  derivazione  di  acqua  dai  Itacìni  imbriferi  del 
Lemme,  dell'  Albcdoaa  0  del  G^ircente,  |»rc«tAtaui  al 
Governo  dall'  ing.  Bruno  Stdvaiore,  per  una  coati- 
tucnda  Kocieta  col  cupiule  di  trenta  milioni  di  lire 

Ix  visite  nelle  località  ai  Violini  dt  N'oltaifjrio  e 
Itella  regione  San  (iiorgio.  a  Paroili  l.ìv'ure  ile)  (jor- 
zente.   furono  diretie   dal    cav.    i  re 

capo  del  ){enÌo  civile  di  Alewcn.  .  .\\- 

r  ini».  N<^,  eil  I  relativi  verlwli  danuu  alU>  dvt- 
r  IniervcniO  dell'avvocato  Marco  GriHt-ro  '1<-Ma  no- 
atra  citta.  prcHidenlc.  e  dell'  injt-   Knric«>  mi. 

membro  della  iJeputazione  del  Commrii"  ^\\ 

e  privati  del  versante  «e tien (rionale,  auusitti  dall'  in- 
gegner Biitolfi.  dai  cunaitflieri  prv>vinciali  di  Novi  e 
di  Gavi  come  Carleito  KattK'o  e  marchese  Paolo 
Pipinola  per  la  provincia  di  Alewandruv.  In  uni<Mie 
agli  ingegneri  provinciali  Romì  e  b<nyatla  del- 
l'avv,  cav.  Aquarone.  dell' avv.  Puccio,  dell'avvo- 
cato Praaca.  dell'  avv  Ami.  dell'  ini;  l'avene  per  11 
conte  Murteo.  dell'  avv.  'l'avallino  luirko  e  del 
gcom.  Ralioglino  pei  nuirchcai  Riaio.  e  di  moW  diri 
intercaliti. 

I  tre  laghi  anificiali  che  l' ing-  Bruno  domaad^ 
di  poter  (omMre  nei  bacini  del  Lemme  e  del  Gor 
sente  mmio  deatlnati  a  raccfigliere  le  acque  dì  iHctia 
ed  a  ctmvogltarlc  tiel  grande  lago  di  Paroili  Licore, 
il  quale  avrVt  la  capaiitn  di  aettauiuire  milioni  di 
metri  cubi  e  aarà  furmatn  mediante  lo  aharTamcnio 
di  una  valle  profonda  e  della  Miperficie  di  tre  mi- 
lioni e  500  mila  mq.,  che  m  chiude  a  valle  eoo  uru 
ittretta  rocciosa  in  cui  ileduiiice  e  posa   1'  .\ÌI»nl«MBi. 

Da  qtieMo  grande  latn*.  metlianle  omdotte  for- 
tate  in  cemento  armato  r  canali  iiro[»enì.  viene  di* 
retta  per  Francavilla  Bivio.  Basaluuo.  LitCa,  al  cen* 
tro  della  Krutchfla.  uve  giun^  di^>o  aver,  eoo  tm- 
portanti  «alti,  prodotto  una  nlcvame  quantità  di  ener- 
gia cleHrica. 

II  pnijjetto.  che  non  manca  d'awlacia,  conM  spe- 
culazione, {«are  molto  arrÌM-ltÌaio  :  i-erto  presenta  del 
gravi  |>ericoli  jiel  refcime  delle  acipie  ile)  mudo  ver- 
sante .  epitcrcio  nelle  viftite  «uildctie.  mi  iuania  del- 
l' avv.  Griderò,  i    verluili    d'  irtruttt>rta   hanno    dato 
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atto  che  sono  concessi  40  giorni  agli  interessati  per 
far  pervenire  i  loro  memoriali. 

I  Comuni  ed  i  privali  che  hanno  diritti  sul  corso 
del  Lemme  e  dell'  Albedosa  faranno  opera  saggia 
aderendo  al  Consorzio  formatosi  a  seguito  della  con- 
cessione ottenuta  dell'  acquedotto  Galliera  sul  Gor- 
zente  ;  al  Consorzio  pot  spetta  il  non  facile  compito 
d'impedire  che  l'avvenire  del  nostro  versante  sìa 
ipotecato  da  ulteriori  concessioni  a  scopo  di  specu- 
lazione. 

Speriamo  che  questo  colossale  lavoro  —  che  ha 
un  grande  interesse  piemontese  —  abbia  il  suo  fe- 
lice compimento  ». 

Portogruaro.  —  Acquedotto.  —  Finalmente  il  Ge- 
nio Civile  ha  approvato  il  progetto  pel  nostro  Ac- 
quedotto, che  è  passato  alla  Prefettura  per  1'  appro- 
vazione del  Consiglio  Sanitario  Provinciale  prima  e 
della  Giunta  amministrativa  poi.  Il  nostro  Sindaco 
appena  avuta  notizia  di  ciò  scriveva  al  medico  pro- 
vinciale dott.  Wolner  pregandolo  di  una  sollecita 
evasione  della  pratica. 

Ravaausa.  —  Arrivo  dell'acqua  potabile.  —  Dopo 
due  anni  di  ansiosa  aspettativa  è  finalmente  arrivata 
r  acqua  potabile  in  Ravanusa. 

La  popolazione  ne  è  entusiasta.  Fatto  segno  ad 
entusiastiche  acclamazioni  di  stima  e  simpatia  da  parte 
della  intera  popolazione  è  stato  il  direttore  dei  la- 
vori, ing.  cav.  Aurelio  Ferrari,  che  alla  costruzione 
della  magnifica  opera  dedicò  con  adamantina  lealtà 
tutte  le  energie  del  suo  poderoso  ingegno  e  della 
sua  non  comune  perizia. 

Riposto.  —  Conduttura.  —  Si  dice  che  l'Ammi- 
nistrazione comunale,  in  seguito  a)  rapporto  della 
Commissione  all'  uopo  incaricata,  col  quale  si  pro- 
poneva il  rigetto  dei  tubi  in  cemento  eseguiti  già 
dall'  Impresa  della  conduttura  dell'  acqua  potabile, 
sia  disposta  proporre  al  Consiglio  la  sostituzione  di 
essi  con  tubi  in  ghisa,  ciò  al  solo  obbietto  di  evi- 
tare un  litigio. 

Malgrado  ciò  apporti  una  maggiore  spesa  al  Co- 
mune, a  noi  non  dispiacerebbe  una  tale  sostituzione, 
se  non  pensas.sÌmo  in  quale  condizione  si  metterà 
r  Amministrazione  comunale,  la  quale  ben  presto,  con 
la  minaccia  di  altre  liti,  sarà  costretta  accettare  nuove 
e  più  gravi  variazioni.  Ad  ogni  modo  noi  crediamo 
opportuno  mettere  in  guardia  l'Amministrazione  co- 
munale, la  quale,  siamo  sicuri,  non  mancherà  di  tu- 
telare gli  interessi  di  questa  città. 

S.  Bartolomeo  la  Gaìdo.  —  Mancanza  di  acqua.  — 
Questo  paese,  mentre  è  circondato  da  ottime  sor- 
genti di  acque  potabili,  ne  difetta  nell'  unica  fontana 
pubblica.  ,L'  acqua  comincia  a  mancare,  con  grande 
rammarico  del  popolo.  Durante  la  siccità,  la  fon- 
tana si  dissecca  interamente,  e  la  povera  gente  è 
costretta  andare  ad  attìngere  acqua  inquinata  molto 
lontano  dall'  abitato.  Da  diversi  anni  il  Comune  ha 
fatto  canalizzare  le  acque  delle  adiacenze  e  trovatele 
ottime  ha  iniziato  pratiche  con  diverse  società  per  la 
costruzione  di  un  acquedotto.  Mentre  le  pratiche  erano 
a  buon  punto  con  la  «Società  italiana»  residente  a 
Roma,  si  è  saputo  die  essa,  forse  seccata  del  lungo 
carteggio,  senza  mai  vedere  nella  capitale  alcun  rap- 
presentante del  Comune,  ha  finito  col  rinunciare  al- 
l' impegno  preso  ! 

S.  Dona  di  Piave.  —  Acqua.  —  11  piii  semplice 
ma  indispensabile  degli  elementi  naturali  rappresenta 
qui  uno  dei  più  complessi  problemi  di  pubblica  sol- 
lecitudine. Il  municipio  ha  rinnovato  l'esperimento 
per  una  derivazione  a  getto  continuo  in  Piazza  Mag- 
giore e  dopo  70  metri  di  profondità  sì  credeva  di 
aver  ottenuto  lo  scopo  ;  ma  il  getto  non  fu  che  in- 
termittente e  quindi  si  è  ripreso  lo  scavo  col  propo- 
•sito  di  andar  oltre  i  cento  metri.  Vedremo. 


Terraisial.  —  Acqua  potabile.  —  II  medico  pro- 
vinciale prof.  cav.  Fortunato  eseguì  il  prelevamento 
dell'acqua  che  dalla  sorgente  di  Piano  del  Re,  terri- 
torio di  Partinìco,  verrà  incanalata  fin  nelP  abitato 
di  Terrassini.  Le  cinque  fialette  dell'  acqua  prele- 
vata sono  state  spedite  al  Laboratorio  batteriologico 
del  Ministero  dell*  Interno  per  esaminarne  la  bontà 
o  meno. 

Torino.  —  //  Consiglio  di  sanità  e  la  questione 
dell'  acqua  potabile.  —  Sono  giunti  a  Torino  Ì  sena- 
tori Paterno  e  Moriggia,  membri  del  Consiglio  su- 
periore di  sanità  e  da  questo  delegati  per  una  visita 
agli  impianti  della  Società  di  acqua  potabile  di 
Torino. 

L' ispezione  deve  servire  ad  illuminare  il  parere 
del  Consiglio  di  sanità  circa  il  regolamento  delibe- 
rato dal  municipio  di  Torino  e  contro  il  quale  la 
Società  dell'acqua  potabile  ha  fatto  opposizione. 

I  senatori  Paterno  e  Moriggia  hanno  visitato  gli 
impianti  di  Millefonti  e  la  presa  dell'acqua  del  San- 
gone. 

Udioe.  —  La  Giunta  comunale  ha  deliberato  di 
proporre  al  Consiglio  comunale  1'  approvazione  dei 
progetti  sulle  tubature  per  condotte  d'  acqua  potabile 
alla  parte  esterna  non  ancora  fornita  di  acqua  e  per 
la  sostituzione  dì  tubature  in  ghisa  di  maggior  dia- 
metro nelle  vie  Bersaglio,  D'Arcano,  Seminario,  Ron- 
chi e  Bergoglia. 

Venezia,  —  La  questione  dell'  acquedotto.  —  Sap» 
piamo  che  la  importante  questione  è  oggetto  di  stu- 
dio da  parte  dell'Amministrazione  comunale  e  cre- 
diamo anzi  che  si  stia  ancora  procedendo  a  quella 
stima  dell'  impianto,  che  è  prescritto  dalla  legge  per 
portare  la  proposta  di  municipalizzazione  all'  esame 
del  Consiglio.  Sappiamo  inoltre  che  la  Compagnia 
francese  che  esercisce  l'acquedotto,  ha  fatto  compren- 
dere alla  Giunta  che  è  preparata  a  lottare  con  tutti 
i  mezzi  per  conseguire  dal  riscatto  le  somme  che 
pretende  per  legge. 


NOTA    TRISTE 


Coll'animo  addolorato  annunciamo  la  grave 
perdita  dell'  amico  carissimo 

Rag.  LUIGI  DE  BARTDLDMEIS 

proprietario  delle  Officine  Gaz  di  Alba  e  Rac- 
conigi,  avvenuta  a  Bologna  il  24  Luglio. 

Ai  figli  ing.  Remo  e  Romolo,  al  fratello 
ragioniere  Vittorio,  alla  famiglia  e  parenti 
tutti,  le  nostre  più  vive  e  sincere  condo- 
glianze. 
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IL  XXXV  CONGRESSO 
della  Società  delle  Conferenze 

fra  Gazisti  d' Italia 

MILANO    -     8ETTEMB'?E    I90C 

n  XXX\*"  Congresso  di  questa  Società 
anr^  luo^  a  Milano  dal  io  al  12  Settembre. 

Il  gwrm.  to,  nel  locale  della  Pith'inarf 
m^/  Arrmt^  vi  sarà  una  seduta  preliminare, 
sai  trattamento  dc^li  afì'an  interni  della  St>- 
octà;  mnrlftfi  ti  Settembre,  alle  ore  9,  nel 
alone  della  PrrvidtHZtì.iiU  Espo^tztom,  avrà 
fc*^^"  I-,  seduta  utiictale,  soliti  la  Presidenza 
e  ..  signor  Sindaco  di  Milano:  quindi 

«rr»;  e»  le  comunieaj^ioni  di  vari  soci: 

■MKt  .  <■  memorie    presentate    al    Con- 

COCI0  «traordmano  internazionale  mdetto 
^JV%  «i.«ri..ta  delle  Conferenze  fra  Gazisti 
t  toltiiì  ta,  gita  sul  Lago  di  Como. 

—icuralo  un  larj^o  concorso  dì 
t  1.    e    siamo  certi,    che  a   questo 

C«<igm*rfi.  vt  a&si-ftterannu  anche  moltissimi 
fri  gli  italiani. 

I  gajtisti  che  dcs^idcraftscro  intervenire  al 
C<agrc»8o  »ono  pregati  di  rivolgersi  suhi/o 
li  m^.  mjf,  F.  hìtomhf,  direttore  generale 
4>fla    ~  '-  del   Ga/    di  Mìlmio,    od   a]  si- 

^mmr  _  .  __  ng  segretario  della  Società  delle 
CmifeiTiue  fra  t  ^ajcisti  d' Italia,  direttore 
4efla  Officina  del  Gaz  di  /ìrrsria.  i  quali  si 
faranoo  premura  di  mandar  loro  la  tessera 
«d  il  programma  del  Congresso. 


Sèi   quale    omaggio    ai  Culleghi    gazisti 
interveffgono   a   questo   Congicssci,  sia 
perei  ■  co*a  bella    ed    utile,  inizio  con 

qpesr  -  :..To  la  pubblicazione  delle  foto- 
pi^  dei  GazLsti  italiani.  Comincio  con  quelle 
|ncbe  che  ho.  domandando  venia  ai  singoh 
Mdl>n  della  libertà  che  mi  prendo  nel  pul>- 
ftficarc  i  loro  ntracii  —  se  gli  altri  colleghi 
■i  (awnninno  le  loro  folugrafìe  mi  farò  pre- 
sura di  pubblicarle  nei  prossimi  numeri  : 
cosa  grata  a  me,  ed  anche  ai  lettori. 


I*nmu.\  ante  omiiui  il  ne*»tore  '"  --ti 

italiani:  il  Presidente  perpetuo  deJi  ut 

delle  Conferenze  Amichevoli  fra  gazigli  d'I- 
talia: Giovanni  Bonn,  tne^tino»  entrato  in  scr- 


(■•••«■tini  U<>un 


vÌ2Ìo  il  I.  Maggio  tBu  nella  OHicina  Gaz  di 
Trieste:  ove  prestò  P opera  sua  per  18  anni 
sia  fra  il  personale  dell' officina,  come  fra 
quello  della  Direzione. 

Nel  1871  passò  all'Oflicina  del  Gaz  di 
Firenze,  dove  per  15  anni  copri  il  posto  di 
cassiere. 

Dal  1885  t  Direttore  dell'Oflicina  Gaz  di 
Verona. 

Dal  1904  t^  Presitiniif  PrrpfhM  della  Sio- 
cietà  delle  Conferenze  fra  1  ga/isti  di   Italia. 

L' ingtenerr  Frane fsfo  Lofomòe,  già  al- 
lievo del  Politecnico  di  Parigi,  quindi  per 
due  anni  della  Scuola  di  applicazione  di  Fon- 
taineblau.  da  dme  «oruva  coi  galloni  di  s<A~ 
totcnente  d' artiglieria,  e  per  1  Mini  mentì 
chiamato  alla  Scuola  di  Scalo  Maggiore. 

Appassionato  della  chimica,  abbandonava 
la  carriera  mditare,  e  nel  1904  venne  a  Mi- 
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lano  quale  Sotto  Direttore  Gntfrah  della  più 
importante  otlicina  a  gaz  d' Italia. 


\ 


N    ' 


Ing.  Fnni:«'»co  Lncoatbe 

Ritiratosi  da  questa  il  cav.  Solanges,  alla 
fine  del  1905,  gli  successe  l' ing.  1-acombe 
cttnif  Direttore  Generale,  ed  in  questo  breve 
lasso  di  tempo  seppe  subito  accaparrarsi  la 
stima  e  la  fiducia  degli  impiegati  e  degli 
operai. 

A  lui  spetta,  quest'anno,  T onore  di  pre- 
siedere il  Congresso  Gazistico. 

Di  Feàtrico  Laeng,  trovo  superflua  la 
presentazione,  conosciuto  come  è  da  tutti  noi 
per  il  posto  che  occupa  di  Segretario  della 
Società    delle    Conferenze    fra   i  Gazisti  ita- 


liani.  Da  ventidue  anni  è  addetto  all'Officina 
del  Gaz  di  Brescia,  prima  come  Amministra- 
tore, quindi  come  Direttore.  La  fotografia  ce 
lo  presenta  come  un  burbero,  ed  invece  è 
la  più  buona  pasta  d' uomo  del  mondo,  come 
lo  attesta  la  smccra  affezione  de'  suoi  dipen- 
denti. 


Il  fotntuendatore  Carlo  ing.  Pouchahì,  ge- 
rente della  Società  Anglo-Romana  per  l' illu- 
minazione di  Roma  col  gaz  ed  altri  sistemi  ; 
laureatosi  ingegnere,  cominciò  la  sua  carriera 
modestamente,  nella  Ofìicina  a  gaz  della  «Bar- 
rière  d'Italie  »  a  Parigi,  quindi  passò  a  Lione,, 
neir  officina  Perrache.  ' 


Conim.  Carlo  ing.  rouclinin 

Nominato  ».  contre-maìtre  »  nuli'  ofiicina 
di  Napoli,  dove  era  direttore  suo  padre, 
venne  poi  promosso  in  questa  V'ico-Dìrettore. 

Nel  1864  fu  incaricato  della  costruzione 
dell' oHìcina  a  gaz  di  Salerno;  nei  1865  en- 
trava come  ingegnere  della  Società  Anglo- 
Romana,  nella  OMicina  a  gaz  di  Roma.  Morto 
nel  1869  il  gerente,  si^.  Shepherd,  da  allora 
fu  nominato  gerente  di  quella  Società. 

Come  tecnìctì  quindi  ha  un  servizio  invi- 
diabile ;  e  non  è  di  meno  come  ammimstra- 
iure,  giacché  tiene  da  37  anni  la  gerenza  di 
una  Società,  così  potente,  quale  la  Anglo-Ro- 
mana. 

[|  conunemiaiore  Leonida    ing.    Spreafico,\ 
non  è  nato  gazi.sta.  Nel  '66  Io  troviamo,    coli 
grado    di    Tenente    di    arliglieria,    in    quelle 
campagne.  Quindi  da  semplice  ingegnere  alle 
costruzioni  ferroviarie  raggiunse  il  grado  di 
R.  Ispettore  Capo  delle  ferrovie. 

Nel  1884,  venne  a  formar  parte  della 
nostra  grande  famiglia  :  poiché  assunse  l' in- 
terim per  due  anni  della  X^wczU^xm:  della  So- 
cietà Italiana  per  il  gaz  in  Torino,  sino  a  che 
r  ing.  Mariani  potè  assumerne  la  direzione  : 
ritornando  Egli  alle  ferrovie.  Morto  il  Ma- 
riani il  Consiglio  d'Amministrazione  di  que- 
sta Società,  che  aveva  avuto  campo  dì  apprez- 
zare 1*  alto  valore  del  comm.  Spreafico,  Io 
volle  a  capo  dell'azienda,  nommandolo  nel 
igo2  Direttore  Generale. 
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n  Commendatore  Spreafiro  *iuol  dire 
prc,  (kf  il  sMi  sfato  ai  srrviow,  ctmu  ga- 
R.  t  motto  p*n*tro\  ciò  vi  dice  tutta  U  stia 


Eia.  perche  si  sa  bene  quanta  tattica  e 
intrllif^enza  necessitino,  per  coprire 
lente  un  similt-    pi»sto,    con    sodaisfa- 

del    pubblico,    degli    impiegati  e  degli 

BMOlStl. 

Il    fov.    rag,    fiiacttirio    Urna,    Direttore 
Generale  della   Società    Anonima  Consuma- 


0»*    ra«    Clarnma  BrrU 

•v)  nx  ài  Torino,  coadmvalore.  in  ispecte 
per  U  parte  animinc^trativa.  del  compianto 
IBD  fratrll".  inf  l.urgi,  che  aveva  saputo 
pmtMtv    .1  I    attuate    la    Consumatori 

gM,  v'--  luiiato.  all'unanimità  dagli  a2Ìo- 

■rib.   i  ■    di  questa  Società. 


Se  non  ha  un  passato  da  n^ozinta.  ha 
perù  un  programma  per  l'avvenire  :  inte* 
grarc  l'opera  Usciata  r  :a  dal  «uo  fra* 

tello    e    seguire    sempi-  >    che   Egli  ha 

cos)  luminasamente  tracciata,  e   che   ha  dato 
e  dà  tuttora  cosi  splendidi  risultati. 

Il  cai'.  Emtiio  l^brftoH,  direttore  della 
Società  Civile  per  la  illuminazione  a  gai 
della  città  di  Venezia. 

Figlio  di  gasista,  mosse  i  suoi  primi 
pa.s*tì  nella  OtVicina  gaz  di  Venezia.  Appena 
compiuti  gli  studi  tecnici,  entrò  nella  Otlicma 
di  'Treviso»  dove  raggiunse   il   posto  di    £>i- 


C*v,  MMàVkt  UlmiMi 

rettore,  che  mantenne  sino  a  che  rolTicina 
venne  gestita  dalla  Lionese.  Passalo  quindi 
come  Vice-Direttore  della  Officina  di  Vene- 
zia, venne,  alla  morte  del  compianto  inge- 
gnere R.  Hartmann,  nominato  I)irellore  in 
momenti  piuttosto  dillicili,  e  seppe  coprire 
questo  posto  con  non  comune  abilità. 

11  cftv.  uff.  E»trico  Sossio,  Di  retto  rendei  la 


Officina  Comunale  del  gajc  di  Trieste,  uscito 
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dal  Museo  Industriate  di  Torino,  entrò  nella 
Olììcina  gaz  dell'  Italiana  pure  di  Torino  — 
e  da  qui  alla  Oniciiia  Comunale  di  Trieste 
—  venne  chiamato  anche  per  peritn  gazista, 
benché  sìa  un  momiculus  in  terra  caeconim, 
quantunque,  alle  volte  usi  andu-  speciali  lenti 
dj  ingrandnuento. 

Il  cnv.  Franrr.sco  /^uj^j^'tn,  Direttore  della 
OHirina  del  gaz  di  Messina. 

Eccoci  davanti  ad  uno  di  quei  tipi,  che 
Io  Smiles  potrebbe  includere  nel  suo  aureo 
volume  «  Volere  è  potere  ".  Egli  percorse 
tutta  la  carriera  yazista.  solo  che  per  mento 
della  sua  ferrea  volontà.  Infatti  da  semplice 
commesso  deirofììcina,  che  era  nel  1869,  nel 
'71  fu  nominato  conlabile,  nell'Bó  capo-con- 
tabile, nel  '97  capo-ufiicio.  nel  1903  Diret- 
tore. 


della  Scuola  di  Applicazione  degli  ingegneri 
di  Padova  :  per  due  anni  fu  poi  assistente 
tecnico    dell  Officina    Comunale    di    Trieste, 


Convinto  che  per  essere  gazista,  ne- 
eesiiita  dapprima  essere  chimico,  nel  '98  volle 
approfondire  i  suoi  studi  nella  chimica,  e 
coadiuvato  dalla  sua  Signora,  dedicandosi  spe- 
cialmente allo  studio  dei  fcrrocianuri,  esco- 
gitava nuove  analisi  e  nuovi  metodi  di  estra- 
zioni' del  cianogeno,  allo  stato  di  ferrocia- 
nuro  di  calcio,  dalle  esauste  masse  di  depu- 
razione. 

Ricordo,  che  quando  ebbi  il  j)iacere  di 
visitarlo,  la  prima  volta,  nel  suo  uflicio,  il  suo 
più  grande  orgoglio,  la  sua  più  bella  soddi- 
sfazione, fu  quando  ammirai  il  suo  laborato- 
rio chimico.  Quanti  sacrifici,  quante  pene 
non  gli  costava  quel  laboratorio,  ricco  di  ap- 
parecchi per  analisi  di  gaz,  dei  quali  alcuni 
non  si  trovano  in  alcuna  delle  nostre  Uni- 
versità ! 

/J  in^rfi^Hnf  fiiiKsf/t/>f  Lehfttu,  direttore 
degli  stabilimenti  comunali  otTicine  :  gaz,  elet- 
tricità ed  acquedotto  di  Pola. 

Triestino  di  nascita,  si  laureò  a  Monaco 
dì  Baviera:  assistente  quindi  del  prof.  Ciotto 


^\ 


dove  ebbe  occasione  di  elaborare  cogli  inge- 
gneri Oanniani  e  Z.villing  nei  progetti  di  am- 
pliamento di  quella  Officina.  Nel  1904,  era 
già  Direttore  della  Officina  ga?  di  Caserta: 
quindi  degli  stabilimenti  comunali  di  Pota, 
dove  ebbe  campo  di  dimostrare  la  sua  non 
comune  capacita.  In  effetti  mentre  la  Officina 
gaz  di  Pota  produceva  (quando  ne  assunse 
n  Lebam  la  direzionei  s^hi  rhe  ^00.000  m.  e. 
annui,  oggi  sorpassò  nella  vendita  i  2  mi- 
lioni, ed  ora  sta  elaborando  un  nuovo  pro- 
getto per  r  ampliamento  della  officina,  por- 
tandone la  produzione  a  30.000  m.  e.  gior- 
nalieri. 

Fece  il  nuovo  progetto  dell'  acquedotto 
per  Pola,  che  ì*  già  in  corso  di  esecuzione. 
Ideò  e  diresse  la  costruzione  dell'  officina 
elettrica  comunale,  la  cui  energia  vien  data 
da  motori  a  gaz  d'aspirazione,  alimentati  dal 
coke  dell'  officina  gaz. 

^7.  AL  Peniìcf,  nel  1861  entrava  nella 
Amministrazione  dell'  Officina  a  gaz  di  Pa- 
lermo, quando  questa  era  di  proprietà  del 
Favier. 

Nel  1896  copriva  già  il  posto  di  ragio- 
niere-capo e  con  questo  titolo  venne  assunto 
il  I.  gennaio  1899  dalla  Società  Italiana  per 
il  gaz,  quando  questa  rilevava  V  otìicina  di 
Palermo. 

Nel  I.  agosto  1902  chiamato  alla  Dire- 
zione Centrale  della  Società,  a  Torino,  gli 
venne  affidato  1'  ufficio  di  controllo  tecnico- 
amministrativo  delle  Officine  dipendenti  da 
questa  Società. 

Col  primo  agosto  1904  venne  delegato 
a  rappresentare  la  Società  per  la  consegna 
della  Officina  al  Municipio  di  Palermo,  con- 
segna tuttora  in  corso. 

Il  15  giugno  di  quest'  anno    il  Consiglii 
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di    Palermo,  apprezzando   ì   suoi 


«cnli,  la   Dominava  aii  untmhmtà    Direttore 
4cBft  Azienda  Comunale  del  gaz. 

—  <»r,  Ltotu  Lthrrton,  già  Oiretlore  della 

del  gaz  di  Palermo    —    fratello  del 

lente. 

Anch' egli  ebbe  agio  di  impratichirsi  bene 

nostra   industri,    sia    netl'  Officina    di 

che  in  quella  di  Treviso.  Chiamato 

frc,  in  momenti  piuttosto  critici,  la  Of- 


^r.  XjmOmt  LcbfctMl 


di  Palermo,  dove  aveva  portata  la  sim- 
della  proverbiale  oonanetà  ve- 
VMHB.  oon  potè  resistere  alla  nostalgia 
éi  suo  paese,  aggravatasi  per  lutto  dome- 
#aL  N^—  ■— --^ìate  però  che  egli  voglia,  come 
di'  >are  !»ugli  allori:  attivo  ed  in- 

^.i^nié.  rmdolcn/a....  sciroccale  non 
di  certo  a  lungo  fra  noi. 


L'tMf*.  Cario  Cttmussi  v  ti  più  intrapren- 
dente ga/ista  italiano.  Nel  «iuo  attivo  conta 
la  costruzione  di  ben  i3  iilficinr  a  gaz,  in 
alcune  delle  quali  e  pure  fortemente  comte- 
rcssato.  Nel  novembre  \<^^  costituì  la  So- 
cietà ing.  C.  Cattmazi  f  (\   con    sede  a  Mi- 


Ing-  Carlo  C»winil 

lano,  capitale  di  L.  715.030  elevabile  ad  un 
milione.  S(-o|K)  della  Società  si  è  ra*i'«un/ione 
e  costruzione  di  Ofl'k'ine  a  gaz.  Gerente  ed 
unico  socio  accomandatario  h  il  Camuzzi,  tutti 
gli  altri  soci  sono  accomandanti.  Il  Camuzzi 
è  pure  CoHSidtntf  fatico  della  •  Union  des 
gaz  "  sino  dal  1894,  titolo  che  tiene  «»//  Ar>w>^ 
rrm  e  di  cui  va  giUNt^incnte  superbo. 

L' ing.  Cario  Cfsari,  entrato  nell'indu- 
stria del  gaz  nel  1899  a  Modena  :  nel  1901 
a  Milano,  quale  Capo  fabbrica  dell'  Officina 
di  S.  Celso:  nel  1903  eletto  per   ronourso  a 


i 


taf.  Cute  Cmh« 

costruzione 


Forh  per  U  costruzione  e  direzione  delle 
OHìcinc  ^ajc  ed  ac(|uedt>t(ii;  dal  190^  inivasì 
quale    Otrttiort   litìia    ComfHt^ma    l  ^suvuina 


Meridiotìaìf  tifi  gas  e  deir  elettricità.  È  uno 
fra  ì  pochissimi  gazisti  italiani  che  abbia  dato 
qualche  sun  stiiclio  alle  stampe. 

Ricordo  di  lui  le  «Ricerche  di  fotometria 
folo^ratìca  ;  l'Analisi  termo-chimica  del  gaz 
illuminante  :  la  Tavola  grafica  sul  calcolo  delle 
condotture  ;  l'Acquedcitto  per  la  Città  di  Forlì; 
il  Progetto  di  acquedotto  per  la  città  di  Ca- 
strocaro  e  Terra  del  Sole  ;  le  Relazioni  fra 
la  scarica  dei  condensatori  e  lo  smorzamento 
dei  galvanomelri  ". 

L'  ingegni  ere  Henry  Carlo  Kros,  Direttore 
della  Società  Italiana  "già  Siry  Lizars  e  C.  dì 
Siry  Cliattion  &  C. 

V.  giusto  che  in  questa  serie  di  cenni 
biografici  vi  siano  compresi   anche   quelli  di 


luijcKttcìc  Kcuiy  Cittì»  Ktit<- 

quegli  industriali  che  ci  coadiuvano  in  lutti 
i  riiodi.  atVme  il  gaz  abbia  a  corrispondere 
allo  scopo  pel  quale  viene  fabbricatu, 

L' ing.  Kros,  figlio  del  Direttore  dell'Of- 
ficina gaz  dell'  Aja.  olandese  di  nascita,  dopo 
essersi  laureato  nel  1893  al  Politecnico  di 
Delft,  entrò  al  servizio  della  Thomson  Hou- 
ston a  Parigi,  che  gli  aflidava  vari  impianti 
di  trazione  elettrica  in  Italia,  fra  i  quali  quello 
di  Roma  e  di  Firenze. 

Nel  1900  passò  alla  Siry  Lizars  e  C.  dove 
trovò  campo  di  impratichirsi  bene  dei  vari 
apparecchi  da  gaz,  sia  di  quelli  per  officine, 
sia  di  quelli  per  i  privati,  al  punto  che  in 
seguito  al  decesso  del  cav.  Guasco,  la  Società 
Siry  Chamon  gli  alTidava  la  Direzione  gene- 
rale per  l' Italia. 

L' ittgegnere  Eugenio  ViatuUo,  Direttore 
dei  servizi  comunali  Acquedotto  e  Gaz  di 
Padova. 

Appena  laureato,  nel  settembre  '97  venne 
assunto  come  assistente  presso  la  direzione 
dell'Acquedotto  :  e  nel  giugno  '900  la  Giunta 
Comunale  gli  allìdava  pure  V  incarico  di 
ispettore  tecnico  dell'  azienda  del  gaz. 

Abbinati  i  ser\'izi  acquedotto  e   gaz  nel 


giugno  1901,  il  Consiglio  Comunale  lo  nomi-  _ 
nava  —  senza  concorso    —    Vice -Direttore,  ■ 

u  in  merito,  come  si  espresse  il  Relatore  nel 
Consiglio,  alle  qualità  ed  attitudini  speciali 
che  l'ingegnere  Vianello  ha  dimostrate  nel- 


Tesercizio  di  incarichi  delicati,  nei  quali  l'in 
gegno,    la   coltura,    l' operosità,    la   diligenza^ 
mise  a  profitto  dell'  interesse  Comunale  »■. 

Quando  nel  giugno  1903  venne  cosi  in- 
tempestivamente licenziato  il  compianto  Di- 
rettore di  quella  azienda,  l'ing.  Giulio  Oref- 
fice.  la  Giunta  Comunale  incaricò  l' ing.  Via-, 
nello  ad  assumere  la  direzione  delle  due 
aziende. 

Il  19  luglio  p.  p.  il  Consiglio  Comunale^ 
lo  nominava  —  senza  concorso  —  Direttore^ 
dei  servizi  comunali  gaz  ed  acquedotto. 

E  per  ultimo  di  questa  prima   serie    mi 
permetto  presentarvi  anche  la  mia  fotografia. 


_^ 


rRirilano  VUlorlu  Calnvua 


Cosi  i  pochi  che  non   mi    conoscono    ancoi 
di  persona,  potranno  formarsi  un'idea  di  que- 
sto indipendente  della  nostra    industria,    ch( 
abbandonato   l' Oceano,   si   dette   allo  studi( 
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dd    gat,    Milo    {HTrbc*....    lutti    lo    C(M)SlgliaVkl(lU 

b»pe  relrttnriia. 

|nilil»lira/ìt>ni  m  I,' iiuiustna  dfl 
.•ìiite  ;  I  »n>/on  a  f;m  tifila  pni- 
:  i  motori  a  j^az  e  ta  monof^afia  liet  ntri 
*T  sono  lavori  che  voi  tropm)  brnifjna- 
ite  accoglieste  ;  gli  impianti  delle  Onicint* 
a  gmx  di  7ifu/ia  /\t/estnr,  di  l.rniiinara,  di 
Mtrmitdn/a.  di  itn^tlif  Emiiio,  di  (rtt/o,  sono 
Ift  a  testimoniare  come  volendo,  si  pffssn  riu- 
scirv  ;  questa  Rtfticta.  poi,  che  so  da  voi  cosi 
favore volm ente  accolta,  mi  è  sommamente 
ora  '"■  mt  tiene  in  continua  corrispon- 

den/.  tuttj  vui,  benigni  lettori. 


PARTE    CECniCA 

Un  £iudizio  sui  Motori  a  gaz 

di  V.  CAL2AVARA 

Uorloo-pratìco  dei  motsri  a  gaz  di  corbosa 
feHD*-M«UI«n«-p«troU3-aIoool 
con 
dti  guoganl   per   gaz.   d*  acqua,  gaz 
povero,  gaz  Riche,  gaz  degli  Alti  forni,  gaz 
Dowson,  gaz  Stracne.  gaz  Delwich-Flei- 
scher,  gaz  Slrong,  gaz  Jonkers.  gaz  d'aria, 
(mz  Siemens,  gaz  Otto  ecc. 
«poi  ad  afpixiuiono   Bi^nier.   Taylor,   Len- 
caucbez.  Picrs.m,  Wintcrthur  ecc. 

a  oombaitìon»  roT9soiata. 

■atoriduUori  -  Carburatori. 


Tonno  il  19  agosto  1906. 

Egregio  Signor 

Capit.  Vrrroiuo  Cauavara 

Venezia 

J/»  frrm€tta  anzitutto  che  Le  prtstnti  1  miei 
feri  e  fivi  contftiimntti  f>fr  iì  suo  Mannaie 
a  gas  che  ha  teste  ptthblieato,  e  che 
affrettata  lef»gerr  nm  vivo  interesse. 
P^  Ln  sarit  vira  ia  ^^ratitttdine  di  quanti  si 
di  gaa  in  italia,  §  di  quanti  dei'ono 
trv^fVt  constatare  con  Lei,  eonte  /a  rottura 
maceria,  sia  />imo  genera/e,  e  conte 
acctssiòi/e  so/tanfo  ai  fé  persone  cotte, 
■  '.HO  mezzi  per  p</terseia  forntarf  su 
a/rmMtrri,  Oitre  a  riempire  una  lactma, 
km  M^ttio  rtndere  ancora  un  grantie  ser- 
nsÉ»  ^gii  sfmdiosi.  fornendo  ii  sito  succinto 
M^mÈ^t  di  tata  ricchissima  l>Ìlt{iografia  :  td 
M  ptw  a  primo,  e  come  gactsta  e  conte  i/aiiano, 
ggprùmrh  ia  mia  riconosctH*a, 
y^iia  grmdire  i  sensi  deila  mia  piit  pro- 

aìuma. 

Suo  obài."^ 

Ing.  Giovanni  Boelu^ 

■  -         r^-i-rn  4iiU  Socittk  JlAlUut  per  U  Gai  la  TocIm. 


lilluiìiinazione  privata  e  pubblica  In  Roma 

t  II  204*  preposti  II  CoBSlKlIo  Ctiiiill 


Lo  spinto  modern<i.  che  alrggin  in  m.»do 
speciale,  ^ulla  nostra  Itali»,  che,  per  mento 
dei  suoi  figli,  progredisce,  imponendosi,  in 
tutti  i  campi  delle  scienze,  si  <>  Termato  pure 
anche  «ìu  una  nuova  forma  giuridica  ed  eco- 
nomica di  alta  giustizia  ideale. 

Io  non  so  se  si  debba  )iiu  all'ingegno  acuto 
del  Giolitti,  od  allH  calda,  appassionata  pan.)ta 
del  Maioran»,  se  la  legge  sulla  municipaliz- 
zaxtone  dei  pubblici  servizi,  sia  in  of;gi,  qui 
da  noi.  un  fatto  compiul'i:  frir>e  la  d' abbiamo 
e  all'  uno  e  all'  altro.  Ma  a  me  sembra  che  la 
vittoria  spetti  piuttosto  al  Majorana  che  seppi-, 
ricco  del  suo  entusiasmo  meridionale,  colla 
affascinante  parola,   vincere  la  nordica  fred- 

I  dezza  del  Giitlilti,  e  far  volare  una  legge,  che 

;  quantunque  «  rappresenti  una  vittoria  delia 
concessione  storira  detta  St*»  ietti,  ron/m  ia  con- 

.  cessione  individuai ts fa  r  nteccantca,  rappresen- 

I  tata  dai  diritto  romant*.  e  dati' ecotujmut  clas- 
sica »,  pure,  come  è  formulata,  non  raggiunge 

j  il  suo  scopo. 

i  E  di  CIÒ,  come  vedremo  nel  seguito  di 
questi  appunti,  che  detto  per  uno  studio  mo* 

t  tivato,  che  intendo  fare  sulla  nota  Legge  29 
mar/o  1903.  potr6  citare  più  dì  qualche  caso, 
che  ct>nterma  il  mio  asserto. 

Ma  in  soffermo  ora  il  mio  pensiero  sur  un 
fatto,  che  per  ì  gazisti,  in  special  modo,  ha 
una  grave  importanza  :  intendo  cio^  parlare 
sulla  questione  della  iHuminazione  puohÌÌca  e 
privata  dt  Roma,  questione  che  da  più  mesi 
dette  campo  a  forti  intelllgon/e  di  creare  una 
agitazione  sentita,  e  che  minaccia  di  trasci- 
nare lo  spirito  pubblico  sur  una  pista  che 
necessita  studiare  se  sia  falsa  od  errata. 

Quando  in  una  cittA  come  Roma,  che  da 
tulli  gli  Italiani  viene,  e  gaistamenii",  guar- 
data come  il  faro  della  nostra  civiltà,  in  uuella 
Roma  dove  convengono  tutte  le  più  belle  m- 
telligenze  italiane,  si  promuove  una  simile 
agitazione,  è  ovvio  che  pure  i  modesti  stu- 
diosi della  nostra  industria,  al'  -1  esser 
allarmati  e  rivolgano  la  loro  ..  no  ed  i 
loro  studi  su  quanto  in  proposito  viene  coli 
pubblicato. 

Imperocché  Roma  detta  e  drve  dettetre  U 
legge,  perchè  1*  Italia  abbia  a  surgere  anche 
su  tal  punto  al  posto  che  le  si  compete.  E' 
dovere  quindi  di  ogni  italiano  di  portare  il 
contributo,  per  quanto  modesto,  de*  suoi  studi, 
aflinc  tale  principio  non  abbia  mai  a  venir 
meno. 

Ed  è  con  tali  sensi  che  10  intendo  debbano 
essere  lette  queste  mie  considerazioni,  dettale 
con  l'animo  sgombro  di  ogni  preoccupazione, 
che  va  ricercando  solo  quelle  soluzioni  che 
meglio  corrispondano  all'uiilitì  generale,  senza 
preoccuparmi  cioè,  se  con  ciò  possa  recare 
un  danno  od  un  utile,  a  quegli  industriali, 
che  r  umorismo  del  Lucchini,  nulle  sue  •  Que- 
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stioni  di  Diritto  "  defini  il  «  carbonarismo  in- 
dustriale delle  Società  Anonime  n. 

Per  formarsi  quindi  un  giusto,  esatto,  im- 

f)arziale  criterio  del  come  si  sia  sviluppata 
'industria  della  illuminazione  pubblica  a  Roma, 
necessita  riassumere,  nei  principali  punti,  i 
Contratti  che  il  Municipio  di  Roma  stipulò 
colla  Società  Auirla-Roninna  per  l'Illuminazione 
di  Roma  col  i^a:  ed  altri  sistemi  :  e  dallo  stu- 
dio di  questi  contratti  e  probabile  che  emer- 
gano quelle  cause,  che  forse  si  avrebbero  po- 
tuto eliminare.  Il  riassunto  dei  contratti  Io 
tolgo  dalla  pubblicazione:  S.  P.  O.  R.  Con- 
tratti per  r  illuminazione  con  la  Società  Anglo- 
Romana  —  Roma,  Tipografia  ditta  Ludovico 
Cecchini  ignó  favoritomi,  colla  usuale  cortesia, 
dall'  Illustrissimo  sig.  Sindaco  di  Roma. 


Non  mi  è  dato  conoscere  il  primo  Con- 
tratto stipulato  fra  la  città  di  Roma  e  la  Com- 
pagnia Inglese,  costituitasi  a  Londra  il  12  feb- 
braio 1849,  concessionaria  dell'  anteriore  Con- 
tratto 3  Dicembre  1847,  e  che  ratificò  il  con- 
tratto il  30  Luglio  1852,  fondendosi  poi  nella 
Società  Anglo-Romana  per  illuminazione  a  gaz, 
come  da  atto  privato  23  Agosto  1852. 

La  pubblicazione,  di  cui  feci  cenno  più 
sopra,  parte  dal  Capitolato  1867.  Ma,  a  quanto 
risulta  dalla  "  Monografia  sulla  Illuminazione 
di  Roma  1854-1904  dell'  ing.  L.  Cei  »  —  la 
prima  illuminazione  a  gaz  a  Roma  la  si  ebbe 
nel  1854  ;  quantuneue  da  un  articolo  pubbli- 
cato nel  "  Messaggero  »  di  Roma  di  quest'anno 
si  dica  che  «  alle  7  di  sera  del  primo  gen- 
naio 18^5,  strada  papale,  le  piazze  di  S.  Marco 
e  del  Gesù  e  il  Corso  per  la  prima  volta  ven- 
nero rischiarate  dalle  fiammelle  tremolanti  e 
giallognole  che  Parigi  e  Londra,  tanto  tempo 
.  prima,  avevano  salutate  come  foriere  del  pro- 
gresso e  della  civiltà  ". 

I  contratti  1867-1870-1881-1898  che  riflet- 
,  tono  r  illuminazione  a  gaz  hanno  i  seguenti 
capisaldi  : 

I."  La  Società  Anglo-Romana  ha  il  diritto 
privativo  di  stabilire  e  conservare  le  condut- 
ture ed  i  tubi  di  circolazione,  diramazione  e 
somministrazione  Aq\  solo  gaz  idrogeno  carbu- 
rato per  r  illuminazione  e  riscaldamento  sotto 
il  suolo  pubblico  delle  strade  e  piazze  comu- 
nali di  Roma  sino  al  30  giugno  1928. 

2."  Facoltà  nel  Comune  di  Roma  di  espe- 
rimentare, a  sue  spese,  qualunque  altro  siste- 
ma atto  a  produrre  illuminazione  e  riscalda- 
mento, congiuntamente  o  separatamente,  ma 
però  sopra  un  tratto  non  superiore  ai  500 
metri. 

3."  Il  Comune  potrà  esigere  che  la  Società 
porti  nella  fabbricazione,  purificazione  e  di- 
stribuzione del  gaz,  quelle  modificazioni  che 
^venissero  dalla  pratica  riscontrate  convenienti 
ed  utili  :  compensando  la  Società,  nel  caso,  il 
prodotto  costasse  più  dell'attuale  :  od  inver- 
samente. 

4."  II  Comune  avrà  il  diritto  di  adottare 
-in  ogni  tempo,    tanto  per  uso    pubblico    che 


privato,  quel  qualunque  altro  sistema  di  illu- 
minazione e  riscaldamento  che  non  sia  il  gaz; 
salvo  alla  Società  il  diritto  di  preferenza  a 
parità  di  condizioni.  Se  la  Società  non  si  varrà 
del  diritto  di  prelazione,  il  Comune  sarà  libero 
di  abbandonare  precariamente  o  definitiva- 
mente la  illuminazione  a  gaz  in  vigore,  e  attuare 
o  far  attuare  il  nuovo  sistema  da  chi  e  come 
meglio  crederà  più  opportuno. 

5."  Facoltà  nel  Comune  di  adottare  o  far 
adottare  per  i  fanali  pubblici  qualsiasi  tipo  di 
becco  :  compensando  la  Società,  o  viceversa, 
a  seconda  del  maggior  o  minor  consumo  di 
gaz,  in  confronto  dell'attuale. 

6."  Il  Comune  per  concorrere  nelle  spese 
di  manutenzione  dei  fanali  pubblici  corrispon- 
de alla  Società  lire  quattro  per  fanale  annuo. 

7."  Facoltà  alla  Società  di  afìittare  o  ven- 
dere il  contatore  in  base  ad  una  tariffa  appro- 
vata dal  Municipio,  con  esclusione  alla  So- 
cietà della  sola  presa  stradale  fino  al  contatore. 
La  fornitura  degli  apparecchi,  ed  installazioni 
private  e  pubbliche,  libere  a  chiunque.  An- 
nuale revisione  della  tariffa  concordata  fra 
Comune  e  Società  per  i  lavori  che  questa 
facesse  pei  privati  a  tariffa. 

8.'^  Prezzo  di  vendita  del  gaz  a  datare  dal 
I.  luglio  1903  sino  al  30  giugno  1908:  pel 
Comune  a  centesimi  diciasette  per  illumina- 
zione pubblica,  per  gli  altri  usi  al  prezzo  dei 
privati.  Per  le  opere  pie  ed  istituzioni  pub- 
bliche di  beneficenza  a  cent.  17. 

Pei  privati  sino  al  30  giugno  1908  per 
illuminazione  a  cent.  21,  per  gli  altri  usi  a 
cent.  16. 

Pel  Comune  per  illuminazione  pubblica 
dal  I.  luglio  1908  sino  al  30  giugno  1913  a 
cent.  16. 

Pei  privati  per  illuminazione  dal  i.  luglio 
1908  sino  al  30  giugno  1918  a  cent.  20,  per 
gli  altri  usi  a  cent.  15. 

Pel  Comune  per  illuminazione  pubblica 
dal  I.  luglio  1913  sino  al  30  giugno  1928  a 
cent.  15. 

Pei  privati  per  illuminazione  dal  1.  luglio 
1918  al  30  giugno  1928  a  cent.  19,  per  gli 
altri  usi  a  cent.  14. 

Tutti  questi  prezzi  sono  suscettibili  di 
aumento  e  di  diminuzione,  qualora  il  costo 
del  fossile,  in  oflìcina  a  Roma,  non  sia  supe- 
riore alle  L.  32  o  inferiore  alle  L.  27  per  tonn. 
per  una  durata  non  inferiore  di  6  mesi.  Per 
ogni  tre  lire  di  variazione  in  più  o  meno  si 
aumenterà  o  diminuirà  il  prezzo  del  me.  del 
gaz  di  un  centesimo. 

9."  Facoltà  nel  Comune    di  far  estendere 
la  tubazione  extra  perimetro,  garantendo  un. 
fanale  pubblico,  od  una  fiamma  privata,  ogni 
otto  metri. 

IO."  Se  per  tre  volte  la  Società  siasi  fatta 
costringere  con  liti  alia  piena  osservanza  di 
uno  degli  articoli  :  jg  (facoltà  nel  Comune  di 
estendere  la  tubazione  extra  perimetro)  yj 
obbligo  della  Società  di  somministrare  il  gaz 
ai  privati  che  abbiano  anticipato  il  consumo  di 
almeno  due  mesi)  art.  61  (prezzo  del  gaz),  il 
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'■n^mrtf  c'fi   vrmplicr  diffida,  avrà  dintlo  dì 
ntra»to. 
...  net  Comune,  allo  spirare  delta 
di    rilevare    tutto    l' impianto,  a 
pagabile  in  5  anni, 
-ali.»  !8<>8    la"  S«»ricta  ha  fa- 
s,ua    ollicìna  lì  r*iz 
_  .!;  huratcd-Walcr-Cìas) 
al  sax  di   carbone  fossile  sino 
i  drl  y)  V»'  Se  con  tale  sistema 
iiiimta    snt  costo  drl  gaz,  in 
'  a  diminuire  i  prezzi 
lime  rhr  ai   privati. 

f(  anttnuaj 


snffi riente.  UTaodo  bene  11  precipitato  eh^  «I 
forma  con  svolKtmcnio  d'arido  larhonno  r  mcl- 
Icndo  il  precipitato  In  sospcnst«»nr  nt'Il.i  roluu 
quaniìtA  di  soluzione  dì  potaMui. 

Conscr^-ato    luorì    del    contatto    dell' nriii,    U 

'  precipitalo  consiste  in  carbonato  ferroso  basico 

Fé  CO.'  Fé  {OM«t.  In  questa  cnmbinaiinne  l'arido 
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MMcazJone  del  cianogeno  per  via  umida 

e  fabbricazione  dei  cianuri 

1.  indiutria  dei  composti  del  ciaooucno  paò 
iMcrrteare  vcrumcnie  quella  del  gaz,  che  in  jia- 
bi  non  sempre  ha  raggiunto  quei  pcrlVrlona- 
■mti  de<(ìiJf r.-ibili  !tpi.-ct:Uinrntc  dal  puntu  di 
lina  dell  '  'loiK'  dei  prodotti  ^«'cond^irì. 

K*rrni  ii   conoscere   ai    nosin    lettori: 

•  La  prcfMiraitone  del  ctano)fL>no  per  vìa  umida 
jpcoado  KnuMnurh  •  notn  di  Jorissen  e  Kutten(l), 
e    -  la    fabbri^a/ione   dei    cianuri  •    dì    L.  GrOfr- 

Cooitaciamo  dalla  prima  : 
t.  tarpar asiotte  del  cÌauo/(efio  per  vìa  utnùJtt 
t^mtlt»  K'HHbittucM.        In  questo  articolo  ci  pro- 
mo   di   descrivere   le   prove   che  abbiamo 
fini!  tiicnto   del   cianoK^cno.  come  tu 

<fHr»t«  v:  '  noi  nel  novembre  1^i)l  netl'of- 

iìclaa  del  tiAi  dì  La  Maye  'i|. 

U  proa<*^so  itrguilo  non  (•  insomma   che    una 
^mSiftcaxione    del    processo    Knublauch.     Nella 
^lIa  d'ui    processo  industriale.   bisoRniivn  te- 
Ci*au.  del   fatto  che    1"  ammoniaca    doveva 
liberata  allo   stato   d'acqua   ammoniacale 
itrata.   I)i  pib  era  desiderabile  di  avere  la 
iitoae  dH  cianogeno  sotto  forma  di    fcr- 
di  potassio 
G»mipòsÌMÌt<me  éei  ga^.         U  gAZ  non  depu- 
ne  in  medta  lCf>  grammi  di   ammoniaca 
.  v-^,.immi  di  acido  cianidrico  per   KD  mclh 
e  di  pia,  2-3*.  in    volume   d'acido  rarbo- 
"iftiro  e  pJb  di  1  '  .  in  volume  di    idrogeno   solfo- 
rato, o^via  40QO-tiOOD  grammi   d'acido   cjirbunico 
iinnif  d'idrogeno  sollorato  per  100  me- 

u, 

dopo  r  cllminulooe  del  catrame  il  gaa  i 
mKmo  in  '  in  un  lavatoio   a   naftalina   ed 

s  eraaogi..  ma  Kirkham  col    liquidi.!   d' a»- 

rnctim. 
Lomp^siaioHé  4tt  iiquido  d'assorbimento.  - 
&   prepara  questo   liquido  precipitando  una  so- 
di «olfaio  ferròco  con  U  soda  in  eccesso 

«i  lai  CMbdnctaHC  mmi  Vlmmtnnnanmt.  voL  XLVl. 
"«MI  I  fcMIIiii  Ha*,  pie  Ha 
-.*«tf  W  *•  «MOttr  «f  ^ÉMtnl  iMtaMry  XXII.  inik  ut  : 
bfw  t^^  r««.  •■»- 
«V  h»  Il  4matimm   ihUKlUli   M  MtiJo   »«lfn   I  a«ll«i, 
Ma  Cm  rma.  ti»  •  J— ■!  «f  pMmMfc».  t» 


carbonico  si  trova  nel  rapporto  di 
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L'analisi  del  precipitato  leggermente  ossi- 
dato ha  dato,  0.174  ur.  CO»  e  0^»  gr.  Fé»  O', 
ossia  *,',|^'  =  0.42;  in  prc**ipitato  più  profonda- 
mente ossidato  si  è  trovato  OJf^  gr  CO*  e  0J33t 
gr  Fc  O',  ossia  ^^'  —  tì^\  Nel  primo  precipi- 
tato L'i  %  cirai  sono  ^tali  ossidati,  nel  M-condo 
33  */m  circa  L' ossidazione  comincia  dalla  por- 
«lone  Ke  fOH),. 

Il  carbonaio  Ic^rroM)  basico  ù  slato  preparato 
partendo  da  **^  chili  circa  i  »  ferroio,  e 

qucKia  quanlit.'i  basta  con  :i>'  ItdipolaMO 

a  produrre  da  3  a  o  metri  cubi  di  liquido  d'as- 
sorbimento Solo  piccole  quantità  d'acido  carbo- 
nico e  d'idrogeno  solforato  sono  ritenute  nell'e- 
puratore, in  modo  durevoli-,  come  lo  prova  l'a- 
nalisi del  gaz  prima  e  dopo  il  suo  paesaggio  at- 
traverso l'epuratore. 

I  gaz  solubili  danno  origine  nel  liquido  a  pili 
corpi  o  ni  loro  ioni;  tradì  essi  il  ferrocianuro  di 
potassio  è  il  più  impurunte. 

II  pnn-ipltato  ritiene  anche  del  solfuro  di 
ferro,  del  bleu  di  l*rus*ia  (AiH-)  FcFe(CAx)» 
e  K'  le.  Fc  -CAi)  . 

Vtiiiseaaione  det  ÌU/hMo  é'  aMorbimeuto 
esaurito,  aita  prefiaraciour  tiri  ferroiitttturo  di 
potassio  e  d'  ammonio  Liquido  e  precipitato 

vengono  sottome*»»!  all'azione  del  ga»  tinche  pov 
sono  essere  considerati  come  saturi.  Il  liquido  ò 
sottomesso  allora  ad  un  filtro  a  pressione  e  la 
soluzione  chiara  viene  versala  in  un  apparecchio 
distillaiure  di  Feldmann  modificato,  da  dove  esce 
esente  d'ammoni.ic.». 

Nella  diKtillaziom'  dell'ammoniaca,  che  si 
condensa  sotto  forma  d'acqua  ammoniacale  eoo- 
centrata,  si  torma  nel  liquido  una  piccola  quan- 
tità d'un  precipitato  composto  in  maggior  p.irtc 
da  ferrofcrricianuro  di  ammonio  e  di  (crrofer- 
ricianuro  di  potassio. 

Si  rtcttpera  questo  precipitato  e  il  liquido 
ancor  caldo  è  immediatamente  concentrato  net 
vuoto  tinche  ha  la  forza  voluui. 

Per  cristaliizazione  e  rìcristalltzzazitme  si 
ottiene  Analmente  d<-l  fiTrorìanun)  di  potassio 
purissimo. 

t,>uantii  alle  combinazioni  cì:ì-  ront»*- 

nute  nel  panello  compresso.;»!  ti  '  loquasi 

quantitativamente  in  ferrocianuro  di  potaitsio  per 
mezzo  d'  una  soluzione  conceDlratn  di  idrato  di 
potassio,  mentre  si  ottiene  come  prodotto  secon- 
dario >'    '  I  ammoniacale. 

L' ■  ,  -m:  \\   fa  in  una  caldaia  provrlsta 

d*nn  apparecchio  agitatore  e  d' ona  doppia  co- 
pertura. 

Il  liquido  ottenuto  e  riunito  alle  altre  aoln- 
ziotil  di  ferrocianuro  di  potassio,  r  (I  lutto  ò  con- 
centrato, mentre  tutte  le  liscive  rimaste  sono 
aaoramente  adoperate   nell'epuratore     Noa    vi 


n 
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sono  detrìti  ;  una  volta  all'  anno  le  liscive  sono 
interamente  sbarazzate  dalle  materie  estranee 
lasciate  dai  prodotti  chimici  adoperati,  e  di  più 
si  eliminano  ogni  tanto  per  cristallizzazione  fra- 
zionata le  piccole  quantità  di  solfato  in  presenza. 

Benché  questo  metodo  pel  trattamento  del 
panello  compresso  sia  assai  costoso,  si  deve  però 
per  la  sua  semplicità,  preferirlo  all'  estrazione 
della  calce,  molto  più  difficile  per  la  presenza  di 
K  '  Fé  Fé  (CAz)''  nel  panello  compresso 

Reazione  tra  il  carbonato  ferroso  basico  e 
l' idrogeno  solforato.  —  Si  capisce  che  il  liquido 
d'assorbimento  riterrà  degli  ioni  di  cianogeno. 

L' acido  carbonico  in  gran  quantità  infatti 
decompone  i  cianuri.  Ora  vi  sarà  una  reazione 
ira  gli  ioni  di  cianogeno  e  il  solfuro  di  ferro  con 
formazione  di  ioni  di  ferrocianogeno  e,  di  più, 
se  la  concentrazione  è  sufficentemente  grande, 
di  K^  Fé  Fé  {C^zY  e  di  {A  z-H')' Fé  Fé  (CAz)" 
insolubile. 

Non  appena  gli  ioni  di  cianogeno  sono  con- 
sumati se  ne  formano  dei  nuovi  a  spese  dell'  a- 
cido  cianidrico. 

Gli  ioni  di  zolfo  formati  possono  riformare 
del  solfuro  di  ferro,  oppure  scomparire  sotto 
forma  di  idrogeno  solforato. 

Già  dal  1884  Liebig  (1)  aveva  trovato  che  il 
solfuro  di  ferro  dà  luogo,  con  una  soluzione  di 
cianuro  di  potassio  a  del  ferrocianuro  di  potas- 
sio anche  in  presenza  d' idrato  o  di  carbonato  di 
potassio  Haidien  e  Fresenins  avevano  fatta  la 
stessa  constatazione. 

Ecco  ciò  che  essi  dicono  su  questo  soggetto  : 
«  Il  solfuro  ferroso  precipitato  di  fresco  si  scio- 
glie difficilmente  a  caldo,  in  una  gran  quantità 
di  cianuro  di  potassio,  ma  si  scioglie  facilmente 
e  rapidamente  aggiungendo  della  potassa  cau- 
stica. Il  liquido  colorato  in  giallo  bruno,  ritiene 
allora  del  ferrocianuro  di  potassio  e  del  solfuro 
di  potassio  ». 

Solo  un  più  profondo  studio  potrà  dimostrare 
se  partendo  dagli  ioni  di  cianogeno  e  di  solfuro 
ferroso  vi  è  formazione  diretta  di  ioni  di  ferro- 
cianogeno  oppure  se  vi  è  dapprima  formazione 
di  cianuro  ferroso  (2). 

Combinasioni  insolubili  del  ferrocianogeno. 
—  Williamson  ha  descritto  un  sale  la  di  cui  com- 
posizione sarebbe  K*  Fé  Fé  (CAz)''  e  che  si  for- 
merebbe partendo  dal  ferrocianuro  dì  potassio  e 
acido  solforico  diluito. 

Secondo  Wyroubofif  (3)  la  composizione  di 
questo  sale  bianco  allo  stato  di  purezza  è  K^Fe** 
Fé  (CAz')^  Questa  formula  esige  il  rapporto 
K:  Fé:  Fe=  1:  1,077:  0,897,  quella  di  "Williamson 
1:  0,718:  0,718,  mentre  che  Wiroubolf  ha  trovato 
1 :  1 :  0,823. 

Partendo  dal  ferrocianuro  di  potassio  e  di 
solfato  ferroso  egli  ha  ottenuto  lo  stesso  sale, 
che  é  difficile  da  preparare  intieramente  esente 
da  solfato  di  potassio  e  pel  quale  ha  trovato 
K:  Fé:  Fe  =  l:  1,047;  0,88. 

(i)  Lieb,  Ann,  38,  37, 

(a)  Il  D.r  Smits  d'  Amsterdam  ci  ha.  comunicato  che  è  occupato 
a  determinare  la  velocità  di  reazione  tra  il  solfuro  ferroso  e  il  cianuro 
di  potassio. 

(3)  Ann.  Chim.  Phys. 


Egli  ha  egualmente  preparato  il  sale  (Az  H*)* 
Fé  Fé  (CAz)'s  col  mezzo  di  K*  [Fé  (CAz)'^]*  e 
di  Az  H'  CI  e  ciò  nelle  condizioni  che  era  dif- 
fìcile precisare  con  esattezza. 

Questo  corpo  è  bleu  chiaro.  L'analisi  ha  dato: 


CALCOLATO 


TROVATO 


CAz 0,5165  I       - 

^^ «'1^     0,^1      ^'^^^  ;  0,370 

0,1855       '        .   0,1775  *    ' 

Az  H» 0,1125  .   0,0980 

Questo  sale  è  stabile,  e  secondo  Wyrouboff 
non  può  essere  decomposto  che  per  la  fusione 
colla  potassa  caustica. 

Secondo  Buch,  questo  sale  può  egualmente 
formarsi  nel  suo  processo  col  mezzo  di  (Az  H*)* 
Fé  (CAz)'' e  Fé  S,  seguendo  l'equazione  (A  z  H*)* 
Fé  (CAz)"  -(-  Fé  S  -  (Az  H)*  Fé  Fé  (CAz)«  + 
H*  S  +  ,Az  H-'.  Secondo  Nauss  (1)  vi  è  forma- 
zione nel  processo  Knublauch  di  Na*  Fé  Fé 
(CAz)"  a  spese  di  Na'  Fé  (CAz)'',  per  poco  che 
vi  sia  Fé  in  eccesso. 

Bisogna  ricordare  ancora  che  Etard  e  Bé- 
mont  rappresentano  nel  modo  seguente  l' azione 
del  ferrocianuro  di  potassio  sul  cloruro  d'ammo- 
nio alla  temperatura  d'ebollizione  :  2K'  Fé  (CAz)^ 
+  6Az  H'  CL  =  K  Fé  Fé  (CAz)''  +  6Az  H» 
CAz  4-  6  K  C  L- 

Una  reazione  analoga  ha  forse  luogo  nel  li- 
quido di  assorbimento,  per  l' azione  del  solfuro 
d'ammonio,  che  riscaldato  col  ferrocianuro  di 
potassio  dà  luogo  a  un  precipitato  contenente  del 
cianogeno. 

Cacciando  col  calore  l'ammoniaca  dal  liquido 
d' assorbimento  si  manifesta  probabilmente  lo 
stesso  fenomeno. 

Dal  punto  di  vista  pratico  la  quantità  della 
combinazione  potassica  insolubile  così  ottenuta 
può  essere  trascurata. 

Finalmente  bisogna  ricordare  qui  ancora  una 
combinazione  insolubile  che  si  trova,  secondo 
Bunte  nella  limonile  che  sì  adopera  per  ritenere 
il  cianogeno. 

Dopo  il  trattamento  col  solfuro  di  carbone 
e  coir  acqua  la  massa  conteneva  ancora  una  com- 
binazione ammoniacale. 

Riscaldando  con  della  soda  caustica,  sì  era 
messa  in  libertà  dell'  ammoniaca  con  formazione 
di  ferrocianuro  di  sodio  solubile. 

Bunte  ha  trovato  il  rapporto  Az  H':  CAz  = 
approssimativamente  a  17:  156,  ed  ha  assegnato 
alla  combinazione  insolubile  la  formula  (Az  H')* 
Fé  (CAz)''  che  si  può  scrivere  più  semplicemente 
Az  H'  Fé  Fé  (CAz)".  Intanto  egli  trovava  fre- 
quentemente così  meno  ammoniaca. 

* 
*  « 

Parte  sperimentale  -  Ferrocianuro  d'ammo- 
nio insolubile.  —  a)  Il  gaz  non  depurato  la  di  cui 
combinazione  è  stata  descritta  più  sopra  dava 
per  l'azione  del  carbonato  ferroso  basico  in  so- 
spensione nell'acqua  una  combinazione  insolubile. 

(i)  Jour.  Gasbel.  n.  Wasservers  190J,  955. 
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tm  comlniuxionc  conteneva  piti  o   meno  del 

di    PnuslA   io   coOMTjicuonz:!   dcll:i  prrsrnz:i 

K  CKTtt  qiuntttik  di  carbonato  ferroso  basico 

ftce  ossidato-  L'imnlìai   d'an  prodotto 

ff«co  OMàdato  ha  dato:  8,  ri  "'.  A  z  H  *  e  37,  h?  "  „ 

CAs  cjoè  OH  nppono  di  A3  H3:  CAz  ^1:4^. 

La  taranU  Az  H*)'  Fé  Fé  iCAz)'  esige  un  rap- 

•^  DpI  »olfaro  fcrroM)  contcnrntc  del  carbo- 

■■o  fciTOftO,  preparalo  per  razione,   fuori  del 

dcirjui.1,    dell'idrogeno    KoMorito    sul 

ifA  terroso  basico,  l'  ^taio  ^calUnto  con  un 

d*  BBS  lolojcionc  di  ferro  rtanaro  d' am- 

n  corpo  insolubile  perfetlamente  lavato 

EteTx  del  cianogeno. 
C  II  precipiuio  ottenuto  per  l'azione  a  caldo 
<  aotttfiuoe   di    ferrocianuro  d'ammonio  sul 
_  Baio  ferroso  basico  conteneva  dopoperfeiui 

^frwtKrm  del  cianogeno. 

é)  Del  >oliaro  ferroso  t  st:ito  scaldalo  con 
AB  ecccaao  di  una  soluzione  di  ferrocianuro  U'am- 
■•■iOb  Nel  precipitato,  sunicteniemente  lavato  in 
■flfaa,  si  è  do&ata  rammontuca  v  ti  cianoguno  e 
•  »  trovato  un  rapporto  dì  Az  H':CAz  =  1:5,21, 
artttre-  la  formula  (Ai  H')'  Fc  Fc  (CAzi*  esige 
fl  rapf>ortn  di  1 :  4.  56.  Vi  era  dunque  un  eccesso 
4i  oaaofpcoo. 

Qocsto  bttlo  non  deve  sorprendere,  perche 
Ecard  e  Bemontil;  hanno  mostrato  che  in  solu- 
aone  il  (crrociannro  d'ammonio  .si  decompone, 
«■«  formazione  inoltre  di  cianuro  d'ammonio. 
Xoè  aMriamo  potalo  assicurarci  laciimrntc  di 
^■esca  dcrompoAtzionc  Riscaldando  una  solu- 
namc  di  fcrrocianuro  d'ammonio,  vi  era  forma- 
ìimtt  dì  un  precipitato  bleii  insolubile,  mentre 
cftK  del  cianuro  d'ammonio  scappando  con  del 
Wpon  d'acqua  proJuccva,  in  una  soluzione  di 
flteaco  d'argenlo.  un  precipitato  di  cianuro  d'ar- 

Xoi  abbiamo  fatto  due  prove  quantitative  con 
«a  prodotto  contenente  72,  5"*i*  (Az  H*)*  Fé 
CA>>  ;  1  graflinao  ne  è  sL-ito  scaldato  con  100 
craitiBictri  cabici  di  acqua  finche  In  soluzione  si 
cTaporara  quasi  ecmpletameote 

Dopo  l'agginnu  di  acqua,  questa  operazione 
Ila  ripetuta  ancora  due  volte.  Non  si  produ- 
IÌ9a]inei>te   chr  un  le^gi-ro  intorbidamento 
aolnaione  di   nitrato   d'argento.    Il  cianuro 
Ito  è  >tUto  lavato  e  trasformato  allora  in 
metallico. 
Xoé  abbiamo  ottenuto  0^39  e  0,M9  gr    d' ar- 
dire   che    permettono    di    calcolare    che 
|>,157  ifr.  CAz  sono  fuggiti  ^otto  forma  di 
d' ammonio 
Secoendo  l'equazioue  ;l>Az  H')  Fé  (CAz)*  *= 
ìAxH*)'  Fc  Fé  (CAz)*  -t-  hAz  H'  CAz  avreb- 
btro  dovalo  sfngcire  0,1^  gr.  CAz 

Vi  era  dunque  nel  precipitato  pìb  dan^^no 
Doa  lo  esigesse  la  formula  (Az  H*)*  Fé  Fé  i 

**  I 

colorazione  Weo  carico,  dovuto  all' ossi- 
indica  ei^ualmcntr  la  presenza  d'un  altro 
ancora.  t.hjr*to  risultato  corrabora    l'ana- 
del  corpo  insolubile  che  si  forma  per  l'azione 


a  caldo  del  Mlfaro  ferroso  »opra  una  soluzione 
di  ferro  cianuro  d'ammonio. 

!£'  chiaro  che  vista   la  pre»enzn  «imuliaflea 
di  ioni  d'ammonto  e  di  frrrocianuro  e  di  Aolfuro 
j  ferroso  vi  pu6  essere  formazione  di  ferroferrtcia» 
I  nuro  d'ammonio  nel  liquido  d'aaftorbJxlooe. 
I  I.e  soluzioni  di  carbonato  di  potassio    lo  de* 

<  compongono  a«»at  poco  o  nulla,  okeotre  caso  non 
^    decomposto    dalle    soluzioni    concentrate    di 
j  idrato  di  potassio. 

(l  perciò  che  queat'allimo  reattivo  sbarazza 
il  panello  compresso  della  combinazione  ciano- 
gena  t:i  insolubile. 

Ferrofrrrh't'aituro  rf/  potassio  iusoluhiif.  — 
a)  Del  .solfuro  ferroso  frescamente  privipiiato  e 
perfettamente  lavato  in  acqua  carica  d'idrogeno 
solforato  i-  stnto  scaldato  (uori  contar-  ri» 

con  una  soluzione  di  fcrrncianuro  di  ;  fi 

stato  possibile  constatare  la  preNFnxa  del  ciano- 
geno nel  precipitato  ln>olubi1e. 

Un  grande  eccesso  di  potassa  non  è  favore- 
vole ;  si  dica  Io  Kie.sM>  pel  solfuro  di  potassa  in 
quantiiA  !>ufliciente 

Riscaldando  la  soluzione  di  ferrocianuro  dì 
pola<ssÌo  con  del  solfuro  ferroso,  la  Miluzionc  di- 
viene alc:tlina  e  si  ha  sviluppo  d' idrogeno  solfo* 
rato  scfntcndo,  sembra,  l'equazione. 
K'1-ciCAz)"^  FcS-  K'Kc  KciCAz)'-f-.K«S. 

Quest'ultimo  si  decompone  per  l'acqua. 
b)  Il  precipitato  ottenuto  Si'aldando  del  car- 
bonato Icrroso  basico  con  una  soluzione  dì   fer- 
rocianuro di  potassio,  conlirnp  d-  "  '-no 

r)  Non  cV-  del  ctanogt-nn  nel  ;  'r.  otte- 

nuto scaldando  del  solfuro  ferroso  ci>  lo- 

zione di  ferrocianuro  di  potajisio  in  (iv-  lu..  di 
un  eccesso  dì  potassa  caustica. 

ti,  Rimpiazzando  la  potassji  caustica  coll'am- 
monìaca,  il  precipitato  contiene  delle  tracce  dì 
cianogeno. 

e)  Popò  un  trattamento  con  poixssa  cau- 
stica e  lavaggio  con  una  gran  quantìiA  d'acqua 
calda  del  panello  compresso,  proveniente  dall'ol- 
fìcina  di  I.a  llayc,  v  staio  scaldato  con  dell'a- 
cido  solforico  fumante 

Nel  cullo  del  pallone  di  decomposizione  si 
formava  un  sublimato  di  zolfo.  Dopo  qualche  ora 
si  i-  diluito  eon  acqua  r  filtralo.  Non  rr^tava  sul 
filtro  che  un  leggero  residuo.  Nel  tìltraio  il  ferro 
<^  stato  precipitato  nel  solito  modo  r  dopo  elimi- 
nazione del  solfato  d'ammonio  <per  calcinazione) 
e  degli  altri  solfati  (col  cloruro  di  bario)  si  6  de- 
terminato ti  tenore  tn  potassio  II  cloniro  piali- 
nico  t*  stato  ridotto  allo  stato  di  platino  metal- 
lico col  tormiato  di  sodio:  iji^  gr.  di  panello 
(umidoj  hanno  dato  1,'*H  gr.  Fé'  O'c0.|40gr.  Pt 
ciò  che  corrisponde  a  1,3687  gr.  Fé  e  0^78  gr.  K  »  O 
oppure,  O.O»  mol-,  K'  Fé  Fé  (C-M)"  per  1  mole- 
cola Fé  CO"  Fc  lOHì'. 

n  panello  compresso,  senza  essere  trattato 
con  potassa  caustica,  m»  complcumente  lavato 
con  aoa  grandissima  qnantitA  di  acqua  bollente, 
ha  dnto  i  risultati  seguenti  : 
4.210  gr.  hanno  dato  gr.  1313  di  Fé*  O'  cOt3l3gr. 
di  Pi,  ciò  che  corrisponde  a  gr.  0.7244  di  Fc  e 
0.151A  di  Kj  0,  ossia  Ù^Mi  mol.  K.  Fé  Fé  «C  Az)* 
per  l  molecola  Fé  CO*  Fé  (OH)', 
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Questa  combinazione  insolubile  è  difficilmente 
decomposta  da  una  soluzione  di  carbonato  di  po- 
tassio, ma  molto  facilmente  da  una  soluzione  di 
idrato  potassico. 

Formasione  del  Bleu  di  Prussia.  —  Si  sa  che 
si  forma  il  bleu  di  Prussia  quando  il  liquido  di 
assorbimento  ò  il  più  elevato  possibile.  In  pra- 
tica, però,  non  si  può  evitare  1'  ossidazione.  Una 
parte  di  idrato  ferrico  è  di  nuovo  ridotta  dall'i- 
drogeno solforato  e  ciò  è  provato  dalla  presenza 
dello  zollo.  Un  eccesso  di  potassa  riduce  al  mì- 
nimo la  formazione  del  bleu  di  Prussia  e  degli 
altri  composti  cianogenati  insolubili.  Quando  si 
ha  il  20  ■'/„  di  idrato  di  potassio  in  presenza  si 
può  ottenere  un  panello  praticamente  esente  da 
cianogeno.  Per  ottenere  questo  risultato,  non 
bisogna  lasciar  passare  troppo  gaz,  ma  bisogna 
arrestarsi,  ad  es.,  quando  si  sono  formati  100  gr. 
di  K'  Fé  (CN)^  per  litro.  Ma  questo  processo  non 
può  essere  impiegato  con  successo,  in  seguito 
alla  presenza  nel  gaz  di  circa  il  2"/„  di  COi.  che 
trasforma  KOH  in  K.  CO»:. 

La  potassa  caustica,  che  ha  un  prezzo  elevato, 
sarebbe,  dunque,  impiegata  per  trattenere  l'acido 
carbonico,  e  le  liscivie  destinate  alla  prepara- 
zione del  ferrocianuro  potassico  conterrebbero  di 
più  in  più  carbonato  e  meno  idrato  di  potassio. 
Inoltre  è  onerosissimo  espellere  l'acido  carbo- 
nico delle  liscivie 

Formasione  del  solfocianogeno.  —  Secondo 
Feld  (1)  r  assorbimento  dell'  ammoniaca  dovrebbe 
precedere  la  preparazione  del  cianogeno,  per  im- 
pedire le  perdite  in  cianogeno  per  formazione 
di  solfocianogeno.  Intanto,  è  stato  constatato  al- 
l' officina  di  La  Haye  che  non  vi  ha  formazione 
di  combinazioni  soliocianogenate,  benché  si  sia 
lavorato  durante  l'  anno  con  le  stesse  liscivie. 
La  perdita  in  cianogeno  è  il  2  "/„  in  media.  Le 
analisi  del  gaz  cianogenato,  fatte  giornalmente 
durante  1  mese,  indicano  una  quantità  di  ciano- 
geno corrispondente  a  gr.  4,M0  di  terrocianuro  di 
potassio  per  m  ',  mentre  si  ottengono  durante  un  : 
anno,  4.87  gr.  per  m.;.  Risulta  che  non  si  hanno 
perdite  sensibili  in  cianogeno  lavorando  secondo 
il  processo  Knublauch,  almeno  col  modo  col 
quale  si  è  operato  a  La  Haye. 


FabbricaBione  dei  cianuri.  -  Si  troverà  una 
bibliografia  completa,  fino  al  1902,  della  fabbrica- 
zione dei  cianuri  in  uu'  eccellente  opera,  compo- 
sta nel  1903  (Robine  e  Lenglen):  «  L'industria  dei 
cianuri  ».  Generalmente,  i  metodi  impiegati  ed  i 
metodi  proposti  per  la  fabbricazione  dei  cianuri 
sono  basati  sopra  i  principi  seguenti:  l.  Trasfor- 
mazione dì  ferrocianuro  in  cianuro  per  fusione 
con  sodio  metallico  e  altre  sostanze;  2.  Azione 
dell'  ammoniaca  sopra  una  miscela  di  carbone  e 
carbonato  di  potassio  o  di  un  altro  sale  potas- 
sico; 3.  azione  dell'ammoniaca  sul  sodio  metal- 
lico ;  4.  Azione  dell'  azoto  sopra  una  miscela  di 
carbone  e  carbonato  di  potassio  o  di  un  altro 
sale  potassico  ;  5.  Fusione  di  solfocianuri  ;  6.  Ossi- 
dazione di  solfocianuri  in  soluzione  ;  7.  Tratta- 

(i)  Journ.  Gasb«l.  u.  Wasservers.,  1902,  13  dicembre,  p.  934. 


mento  della  <  Schlempe  >.  Alcuni  di  questi  pro- 
cessi sono  più  o  meno  conosciuti- 
In  un  gran  numero  di  casi,  le  difficoltà  dal 
punto  di  vista  della  preparazione  dei  cianuri, 
sono  state  e  sono  più  grandi  di  quanto  si  possa 
credere  a  prima  vista  ;  perchè  non  si  tratta  sola- 
mente dì  preparare  un  prodotto  più  o  meno  cia- 
nogenato ;  bisogna  che  il  prodotto  finito  conten- 
ga almeno  98",,  di  cianuro  di  potassio  e  che  sia 
esente  da  certe  impurezze,  specialmente  da  sol- 
furi. 

Siccome  è  eccessivamente  difficile  avere  delle 
materie  prime  esenti  da  solfato,  siccome  questi 
alla  temperatura  di  fusione  vengono  dal  cianuro 
ridotti  in  solfuri,  ne  consegue  che  queste  impu- 
rezze si  riscontrano  in  quasi  tutti  i  cianuri  pre- 
parati col  procedimento  dì  fusione. 

Attualmente,  la  questione  più  importante  dal 
punto  di  vista  della  preparazione  dei  cianuri,  con- 
siste nel  cercare  il  processo  meno  costoso  Converrà 
prendere  per  punto  dì  partenza  il  cianogeno  ri- 
cuperato dal  gaz  di  carbon  fossile  ovvero  sarà 
più  vantaggioso  ricorrere  a  procedimenti  sinte- 
tici. Nella  sua  comunicazione  al  Congresso  Inter- 
nazionale di  chimica  applicata  dì  Berlino,  Beilby 
aveva  concluso  che  l'avvenire  della  prepara- 
zione dei  cianuri  si  trovava  nei  procedimenti 
sintetici.  Ma  io  —  dice  il  Grossmann  —  non 
posso  accettare  queste  conclusioni  E'  certo  che 
attualmente  le  fabbriche  dì  cianuri  producono- 
troppo  e  che  non  v'è  equilibrio  fra  le  offerte  e 
le  domande.  Il  Transwaal,  che  prima  della  guerra 
consumava  circa  3000  tonn.  di  cianuro  all'anno» 
durante  tre  anni  è  stato  fuori  del  mercato. 

Anche  attualmente  non  impiega  che  la  metà 
della  quantità  che  consumava  prima  della  guerra, 
e  una  gran  parte  di  questa  quantità  è  comprata 
a  prezzi  favorevoli. 

Bisogna  che  la  consumazione  del  Transvaal 
torni  normale  ed  anche  più  che  normale,  prima 
che  sia  possìbile  pronunziarsi  in  favore  di  uno  o 
di  un  altro  procedimento. 

Il  cianogeno  che  proviene  dalle  officine  a  gaz 
è  allo  stato  dì  ferrocianuro  o  di  solfocìanuro  ; 
ciascuno  dì  questi  contiene  una  quantità  di  cia- 
nogeno corrispondente  al  2i  "/o  di  ammoniaca. 
Tutti  i  fabbricanti  di  cianuri  sanno  benissimo 
che  la  purificazione  dei  cianuri  costituisce  uno 
dei  problemi  più  difficili,  non  risolto  finora  in 
modo  soddisfacente. 

Uno  dei  lati  più  interessanti  della  chimica 
industriale  è,  che  un  gran  numero  di  procedi- 
menti più  semplici,  conosciuti  da  tanto  tempo  e 
impiegati  nei  laboratori,  non  ha  ricevuto  un'ap- 
plicazione pratica  su  vasta  scala.  Fra  questi  con- 
viene di  cambiare  il  procedimento  dì  prepara- 
zione dell'  acido  prussico,  per  dìslillazìone  del 
ferrocianuro  con  l'acido  solforico.  Questa  rea- 
zione, scoperta  da  Schede  nel  1782,  è  stata  in  se- 
guito studiata  da  molti,  senza  che  alcuno  ne  ab- 
bia potuto  fare  un  prodotto  industriale. 

Studiando  le  proprietà  del  residuo  prove- 
niente dalla  distillazione  del  ferrocianuro  con  un 
acido,  Erlenmeyer  aveva  constatato  che  il  resi- 
duo insolubile  di  ferroferricianuro  di  potassio 
poteva  essere  quantitativamente  trasformato  in 
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«raldaodnln  con  1a  poi.ii^  oaiuiica. 
La  vkmmìooc  %i  fiu'etibe  Mfcondo  l' equazione  : 
K*r«.Cy  +  2K0H       KTcCy^  +  2Fc(0H)'. 

Ma  oarnhittiKlo  pid  da  vicino  il  lato  qaanti- 
aahptt  dì  qncftta  rrazìont:,  io  hn  trovato  idìcc 
Qnmmtmmù\  ctar  in  realtA  essa  non  avvirne  in 
^■Mi»  lodo  il  rrnilintenio  era  sempre  inferiore 
■1  m^rico,  no*  rappresentando  che  il  70-Hfi  '"„ 
4à  fcrfodaiuiro  che  m  dovevA  ottenere  Allora  h^- 
pBBnto  se  Doo  ri  era  mezzo  di  ricuperare  il  fcr- 
fecaklAndo  il  sale  di  Kvcnit  in  vasi 
waL   eoo  «oda  caustica  in  modo  da  produrre 

ierrocùiiiaro  di  Aodio  e  dell'idrato  lerroso. 

Ora,  io  ho  trovalo  (continua  Gros>mann'i  che 
l'aria  nella  ni:i-4.*>a  in  ebollizione,  in  modo 
4s  ■Miilirn  r  idrato  (errojto,  il  fcrrocianuro  pu6 
mwf  f  ricuperato  quantitativamente. 

Qlie»to  latto  provii.  dunqur,  che  l'ossido  fer- 
rie*  e  a  icrrfxrianuro  non  d.tnno  orÌEÌne  a  una 
cw ììlnarinnr  insolubile,  mentre  l'idrato  Terroso 
•  a  Cerrocianuro  producono  una  combinazione 
■Miatnline- 

Ho  constatalo  pure  che,  anche  operando  nelle 
■i^Hr  condizioni,  il  reDdiincnio  in  ferroei.muro 
mom  è  astoluiamenie  costante,  ma  oscilla  scoiìi- 
WlBCStc  intorno  alla  metA. 

Ed  ecco,  in  modo  generale,  in  che  consiste 
■  prò»  '"  di  Crossmann  ili: 

Si  '  una  soluzione  di   ferrocianuro  di 

^artìo    la    quantità   necessaria   di   arido  sollorìco  i 
érO»   voluta  concentrazione,*  e  si  raccoglie  l'a- 
cro cianidrico.  me<^o  in  libertA,  nella  potassa  o 
^n^  sod^  I   o  in  una  miscela  delle  due  ! 

S  «pera  1  yione  nel  vuoto  parziale  e  gli 

af^mrccchi  sono  disp<ìsti  in  modo  tale  che  gli  i 
tyiiiì  fticno  riparati  da  ogni  accidente  Lii  solu- 
mme  di  cianuro  ottenuta  6  evaporata  nel  vuoto  | 
B  app«recchi  speciali.  Si  ottiene  del  cianuro 
^■in  rlir  si  scioulie  nell'acqua  piti  facilmente 
qmcOo  toso  l*er  otunere  il  cianuro  fuso,  si  fa 
più  prolondainente  il  cianuro  e  si  hot- 
Hnettc  alla  (u!i.ione  la  polvere  ottenuta. 

Mm  l'autore  ritiene  che  è  preferìbile  non  fon- 
^fr  il  cianuro,  perchè  il  prodotto  che  sì  ottiene 
immOi  ni  «cmpre  almt-no  Jetle  tracce  di  solfuro. 
Mnatrc  quello  preparato   per    via   umida  non  ne 


Oof^  anre  e»po&to  nella  massima  parte  le 
■ove  precedenti,  ricordiamo  che.  in  sciniito 
«rilvppo  preM>  neir e*iiraiione  dell'uro  co) 
•loiJo  della  cianurazione,  l' industria  dei  da- 
n  iibcfiui  di  essere  presa  in  .scrìa  consìdera- 

K  C. 


Accenditore  con  pressione  a  distanza 

"  BAMAG., 


Chi  procura  tre  nuovi  abbonati 
alla  nostra  Rivista  'Il  Gaz*, 
avrà  questa  per  un  anno  a  metà 
costo:  chi  ne  procura  cinque  di 
nuovi  la  avtà  per  un  anno  gra- 
tuitumente. 


L'  accensione  e  !o  spegnimento  dei  fanali 
sono  quasi  «rmpre  cfiTettuati  da  operai  «itipen- 
Hiati  espressamente  a  tal  in»no  dalle  officine 
a  gaz  :  a  questa  spesa  poi  si  ucvc  aggiunj^cre 
quella  della  manittcnzione  e  pulitura.  Ma  nel 
calcolare  il  prezzo  del  gaz  per  rillumìnazinne 
pubblica  le  ollìcìnpsi  basitnn  sulla  media  delle 
ore  di  illuminazione,  e  sul  consumo  per  fanale, 
Questo  modo  di  valutazione,  come  univa  l'e- 
sperienza, non  è  mai  conforme  alla  realtà, 
perchè  si  devono  accendere  i  fanali  prima, 
affine  siano  tutti  accesi  all'ora  prescritta.  /VÌ- 
cunì  fanali  poi  rimangono  accesi  anche  dopo 
l'ora  fissata,  j>erché  gli  operai  n<m  pi>s9ono 
spegnerli  tutti  contemporaneamente. 

Astrazione  fatta  da  queste  perdite  inevi- 
tabili neirillumina;cionc  pubblica,  altre  ve  ne 
sono:  per  esempio  i  fanali  non  vengono  spenti 
all'ora  fissata,  ma  una  o  due  ore  più  tardi,  o 
anche  al  mattino,  per  incuria  del  personale. 
Questa  negligenza  deriva  unicamente  dalla 
poca  sor\'eglianza  esercitata  sugli  operai,  e  ne 
risultano  delle  [Krrdite  considerevoli  e  nitilto 
costose  per  le  olTicinr  a  gaz.  Benché  l'uso 
di  vfii/tnsfs.  e  di  rubinetti  sapientemente  co- 
struiti permettano  d'accendere  assai  rapida- 
mente 1  fanali,  pur  tuttavia  si  giudicò  spesso, 
come  un  difetto  dell' illumina/ione  a  gaz,  il 
non  potere  accendere  simult.uieamente  tutti  i 
fanali  di  uno  stesso  lungn. 

E'  fuor  di  dubbio  che  una  disposizione 
centrale  di  accensione  farebbe  una  favorevoli*- 
sima  impressione  sul  pubblico;  e  siccome  que- 
sta eviterebbe  le  imperfezioni  attuali  del  ser- 
vizio, così  e  naturale  che  le  officine  a  gaz 
abbiano  tentato  di  creare  degli  apparecchi 
che,  in  un  qualunque  momento,  avessero  per- 
messo di  accenderò  o  di  spegnere,  dalla  stessa 
officina  a  gaz,  tutti  i  fanali. 

Ma  ncssunu  di  tjuesli  tentativi  sorti  esito 
felice:  qualcuno  diede  raramente  risultati  sod- 
disfacenti, ciò  che  spiega  perche  qurttì  ten- 
tativi non  abbiano  trovato  di  poter  esser 
applicati   in  vasta  scala. 

Tutti  i  giornali  ga/isti  ci  fecero  cono- 
scere i  tentativi  di  accensione  e  spegnimento 
a  distanza  con  la  corrente  elettrica,  con  l'aria 
compressa,  con  la  pressione  del  gaz  od  anche 
con  un  movimento  d'onilogcria.  sistemi  che 
non  ebbero  a*  corrispondere  completamente 
allo  scopo.  La  Berlm-Anhaltische  M.  A.  G. 
ci  favorisce  ora  alcune  notizie,  sur  un  suo 
sistema  di  accensione  a  distanza,  che  sembra 
rispondere  a  tutte  le  esigenze,  e  che  gii  ^  ben 
accolto  dalle  iitlìcine  a  gaz. 

Già  da  qualche  tempo,  venne  esperimen- 
tato  un  nuovoapp;irecchiod'accensione  •  /,',7rv 
cftttiiiore  con  jtrrssùmf  tt  tiistnnztt  Hnmag  ■, 
Esso  diede  sempre  nsultaii  pratici,  anche 
quando  era  cgllorato  in  condizioni  .sfavore- 
voli ;  r  industria  del  gaz  e    certo   che  (rarrA 
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un  profitto  inimenso  introducendolo  nel  suo 

dominio. 

L'  accenditore  con  pressione  a  distanza 
Bamag,  è  mosso  da  un'onda  di  pressione  di  gaz 
per  meizo  del  regolatore  centrale  deiroiTicina 
o  con  un'  apparecchio  ausiliario.  Risulta  da 
misure  fatte  nella  conduttura,  che  quest'onda 
di  gaz  si  trasmette,  con  grandissima  forza, 
nella  reticella  e  raggiunge  dappertutto  presso 


città   nelle   quali   differenti  livelli  richiedono 
una  difTcrentc  pressione. 

L' Accenditore  con  pressione  a  distanza 
rt  Bamag  >i,  è  costruito  in  modo  che  variazioni 
arbitrarie  di  pressione,  comprese  in  certi  limiti, 
siano  senza  influenza  sull'apparecchio,  in  modo 
che  in  nessun  caso,  sia  messo  in  movimento 
da  un'onda,  il  gaz  che  non  sia  quella  emessa 
per  tale  scopo  dall'  ollicìna    a  gaz.    Le    altre 


a  poco  la  stessa  altezza,  anche  nelle  tubazioni 
le  più  lontane  dal  centro.  È  evidente  che 
questa  non  è  la  pressione  totale  che  si  tra- 
mette, ma  solamente  l'aumento  voluto.  Se  la 
fjressione  nell*  oiìicìna  a  gaz  è  di  50  mm.  e 
a  pressione  necessaria  per  fare  funzionare 
r  accenditore  per  pressione  a  distanza  sia  dì 
IO  mm.  la  pressione  nell'  officina  si  eleverà 
a  60  mm.  C<jsì  pure  la  pressione  in  una  con- 
duttura lontana  e  secondaria  che  prima  rag- 
giungeva i  20  mm.  sarà  portata  con  l' onda 
di  pressione  a  30  mm.  Il  buon  funzionamento 
delr  Accenditore  per  pressione  a  distanza 
«  Bamag  n  è  pure  raccomandabile  per  quelle 


variazioni  di  pressione  restano  senza  influenzi 
Il  periodo  necessario  per  far  salire  o  discen- 
dere l'onda  è  da  60  a  80  secondi.  Gli  espe- 
rimenti   hanno    provato    che    quest'onda    dif 
pressione    non    porta    seco    alcun    inconve- 
niente, nò  per  i  consumatori,  né  per  i  motori 
a  gaz,  né  alcun  s' accorge  quand'  anche  esa- 
minasse attentamente  una  lampada  che  bruci. 
1-' applicazione  di  quest'onda,  permettere 
in  movimento  l'accenditore  a  pressione  a  di- 
stanza, è  dunque  perfettamente  ammissìbile  e 
sicura.  Essa  permette  a  tutte  le  officine  a  gaz 
di  accendere,  quando  vogliano,  i  fanali,  e  di 
spegnere  separatamente    quelli    della   sera  e 
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della  nottr.  «irmcndo  il  loro  orario  di  accen- 
mmc  e  -!  mmto.  Qualora  circostanze 

narocobui  ••i>i.>i>gassero  accendere  piìi  presto 
i  Cniaii.  r  accensione  si  pu**!  effettuare  istan- 
TiiWMficnte  :    cosi   pure  lo  spegnimento,  ne) 


y 


S  impianti  regolati  col  chiaro  di  luna. 
L'ttuminaztone  delle  strade  s'adatta  cosi  per- 
fcnamenCe    ai  cambiamenti   di  tempo  e  può 


pr<^ssionc  favorevole   sul   pubblico,  che    au> 
menterl    la    sua   Mima  per  l'illuminazione  a 

gikZ. 

L'accensione  con  preMionc  a  distanza  offre 
anche  vantai^gi  cnnsinerrviili  dnl  niint<>  di  vista 
cconomico.Secondu  le  «ttìitistiche  delle  dttfcrcntt 


V., 


oflicinc  a  gaz,  l'accensione  e  lo  spegnimento 
di  ugni  fanale  costa  in  media  6  tire  all'anno, 
somma  che  sarà  risparmiata  adottando  questo 
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0i>^tirt   rac'k'iiingere  il  suo  scopo,  se  i  fanali 
>  accenditori  -  Bamag  «. 

*_»iirc  furiti  vantaggi  generali  V  accen- 
•iDOc  e  lo  ftpe^nimnito  di  lutti  Ì  fanali,  facen- 
dosi da  un  «^<  '  iI'oHìcina  a  gazi,  come 

■d  ca&o  per    .   . diiure    per    pres&ione  a 

•  Bamag  »,  si  farà  sempre  una  ira- 


accenditore.  Questa  somma  non  comprende 
le  spese  di  pulitura  dei  fanali.  E  buona  abi- 
tudine inoltre  prendere  sempre  un  ct>ntroUore 
che  sorvoli  se  tutti  i  fanali  sieno  accesi  :  la 
spesa  di  detto  controllore,  che  potrà  servire 
anche  usando  questo  accenditore  non  si  può 
imputare  dunque  all'apparecchio. 


^ 


r 


La  costruzione  di  questo  accenditore  pre- 
vede anche  il  caso,  in  cui  si  volessero  mettere 
in  disuso  i  fanali  alla  mano,  in  modo  che  cia- 
scuna lanterna  possa  essere  accesa  o 
spenta  in  modo  conosciuto,  col  mezzo 
di  una  rotazione  impressa  ad  una 
leva,  senza  che  il  meccanismo  mosso 
con  l'onda  di  pressione  si  guasti. 

L'accenditore  con  pressione  adi- 
stanza,  consiste  in  un  forte  cassone 
in  ghisa  che  si  trova  nel  fanale,  sot- 
to U  becco,  e  che  contiene  una  mem- 
brana perfettamente  insensibile  alle 
influenze  del  gaz  e  dell'aria.  Questa 
membrana  è  mossa  dall'  onda  di  pres- 
sione inviata  dall' olVicina  del  gaz. 

La    forza   risultante  dal   diametro 
della    membrana    e    dalla    pressione 
dell'  onda,  agisce   su  una  valvola  che  è  riu- 
nita ad  un  apparecchio  d' avanzamento  per- 
pendicolare.   Questo    appa- 
recchio ^  su.sccttihile  di  ef- 
fettuare     r  apertura     e     la 
chiusura     della    valvola    in 
qualunque  i>rdine,  in  modo 
che  questo  accenditore  può 
anche    essere   usato  in  casi 
speciali,  come   per  esempio 
per   accendere  o  spegnere 
più    volte    fanali  isolali.  La 
fìamma  si  regola  con  un  si- 
stema conosciuto  :  si  fa  va- 
riare l'apertura  con  la  vite 
regolatrice  e  regolando  una 
piccola  veilleuse.  Cii'>  per  i 
fanali  Isolati. 

L'aria  non  può  entrare 
nel  «  Bamag  ••  essendo  esso 
provvisto  di  coperchio  di 
ghisa  che  ha  un  piccolo  fo- 
ro, e  cosi  si  conipreude 
facilmente  come  i  colpi  di 
vento  non  riescano  dannosi 
per  la  perfetta  accensione. 
Questo  coperchio  è  poi  for- 
nito di  un  ago  che  permette 
regolare  la  pressione  del 
gaz.  Una  rotazione  di  que- 
sto ago  è  sulViciente  per  ac* 
cendere  i  fanali  ad  una 
pressione  più  o  meno  gran- 
de, e  regolata  questa,  l'ago 
resta  fissato  per  sempre  al- 
la pressione  che  fu  messa. 
La  modificazione  di  questa 
può  essere  fatta  facilmente 
dal  sorvegliante.  Sul  coper- 
chietto  posteriore  si  trova 
una  leva  che  permette  l'ac- 
censione coi  soliti  sistemi.  Le 
viti  sono  fermate  con  piombo 
in  modo  che  solo  persone 
incaricate  possano  regolare 
l'apparecchio.  Il  piombo  poi 
non  deve  più  essere  toccato ,_ 
dai  funzionari  dell'officina. 


L' uso   di   Questo   apparecchio    è   sempre 

Possibile  quando  la  pressione  possa  essere  in- 
uenzata  dall' uflìcina.   Si   possono   poi  ado- 


perare regolatori  centrali  a  peso,  a  carico 
d'acqua,  o  ancora  ad  affluenza  automatica. 
d'  acqua  di  caricamento. 


Dell' infuenza  dei  gazometrl 

sulta  qualità  d«l  gaz  cha  essi  contengono 


(Cùtitin.  Vedi  iV.  49) 

Analisi  (tei  fenomeni  tisici  probabllt 

che  si  producono  nell' interno  del  gazometro 

Ammettendo  la  possibilità  di  questa  nube,  sì 
comprende  che  possa  essere  form.Tta  fin  dall'e- 
sordio del  riempimento.  Da  allora  in  poi,  cresce 
dalla  sua  parte  superiore  a  ciascun  nuovo  arrivo 
di  gaz.  La  sua  parte  inferiore  trovasi  in  conlatto 
con  la  superficie  dell' arqua  interna  de!  gazome- 
tro,  la  cui  temperatura,  sensibilmente  costante,  ò 
il  più  delle  volte  ditTercnte  da  quella  alla  quale 
la  nube  si  è  t'ormata.  Se  questa  i-_  sufficientemente 
inlt-riore  a  quella,  la  nube  considerata,  tende  a 
dissiparsi  dalla  sua  base,  a  misura  che  si  sviluppa 
atta  sommità.  Sembrava  dunque  elevai'si  nello 
stesso  tempo  che  il  gazometro,  dicuì  occupa,  de- 
finitivamente, la  parte  media. 

\el  momento  della  sua  chiusura,  il  gazometro 
dovrà  contenere  perciò  ; 

1.  Nella  sua  parte  superiore,  un  gaz  impove- 
rito dalle  condensazioni; 

2.  Nella  sua  parte  media,  un  gaz  arricchito 
dalla  presenza  della  nube,  che  tiene  in  dissolu- 
zione 1' arricchiiore  supposto; 

3.  Nella  sua  parte  inferiore,  un  gaz  al  quale 
1*  influenza  della  temperatura  della  campana  ha 
restituito  r  arricchì  toro  perduto  primitivamente 
per  condensazione. 

Questo  gai  deve  essere  meno  ricco  di  quello 
del  secondo  strato,  ma  migliore  di  quello  del 
prJmo. 
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il  t  bene  manifestmxo  ciascuna  volu  che 

ruotare    completamente  II  i;;iuomctro 

iflopo  U  uio  ri"—: — -nio  o   almeno  prima 

r  BOB  «ia  «uto  ■■■  tto  all'uziont  di  una 

■MB  tafloen- 

SH  cecnpren..  ^sto,    in  cfTctlo,  che  sotto 

desìi  «C^tt  atmosferici,  ai  quali  e  soito- 
Q  casometro  dopo  li  rtcmpimeuio,  la  nube 
pottu: 

O  aciKplkeaiente  npostarsl  ; 
O  ridoni  in  pioggUt,  ciò  che  |>ortJi  rimpovc- 
si^Kttlo  di  tutto  il  contenuto  drl  gazomctro; 

^i  in  une^  IT»» formarsi    in  vapori  e  rcsiiiuirc 
ce-  rtì  il  |;u  il  vuo  veto  vulofr   dal  punto 

dk  nmfta  dcJ  potere  illuminante. 

A^SiwiCijimo  .1  Mittc  queste  catmc  df  varia- 
tmmi  ragione  dello  Maio  più  o  mono 

cavplcto  di  ~.. „;.;>. Line  dove  si  trova  l'acqua 
della  Tuaca  j  paragone  del  carburatore  che  ci 
tcfa  r>eni  volta,  in  effetto,  che  la  nube  coniti- 
ioc>^  la  parte  supcriore  dell'acqua  può 
da  questa  a  quella  per  trasporto  oscm- 
(l^Mulozione,  un  trasporto  delle  molecole  di 
f=  'Miratorc.  Questo  fenomeno  contribuisce 

a  BicKiiiic^re,  ìn  ogni  caso,  la  co<itltu7.ione  dello 
•naSD  ioferiere  del  ca/  su  di  una  altezza  piti  o 
^na  (rande,  Kccoodo  la  durata  della  durata  di 
^rst'oltiroo  nel  gaxometro. 

Coacrariamente  olla  teorìa  che  suppone  la  dc- 
del  (piz,  nel  ^zomctro,  in  strati  dì 
diflereati,  le  ipotesi  che  precedono  sono 
•Ito  acrordo  con  lotte  li-  Ii'cci  fisiche  co- 
le «olle   mis4:ele   di   gaz  e  di   vapori,    tati 
rrlalirc  ai  fenomeni  sej^ucnti  :  diffusione, 
■  -ic,  condcnsojcione,  ecc. 

:£i.  irncndo  l'onto  di  tutte  queste  leggi 

-,   noi    passiamo    in    rivista  le 

alle  quali  b  souoposto  un  ga- 

Soi  Stmno  ogni  rolta  uno  studio  a  priori  del 
ftftico  provocato  dall'  influcnz;i  conside- 
i;  fioi   noi    menzioncn-'mo,   se  vi  è  luogo,   gli 
tan^o  ta  durata  dei  quali  questii  influenza 
m  *  mani  restata  :  dedurremo  inttnc  dalle  conside- 
co*l  fomite  dalla  teoria  e  l'esperienza  la 
delle  alterazioni  risultami  per  il  potere 
Ile 


L  Ld  tiBptntvt  tstsma  dorante  11  riempimento 

l.   l^  temperatura  estcrtm    m  ^   superiore  a 
T  *Ut  gOM  che  entra  nel  gaaometro. 

fatto  si  produce  specialmente  quando 

ipin"  .   ■     ':  •  luogo  durante  una  gior- 

s  di  N  .  iipana  gazomctrica  è  staui 

MU  Uai  raggi  «ulari. 
.  J--  ,  Kr  .'•  a  T'  tende  a  dllat.irHt  per  rag- 
WK-  inprratum  <>;  il  suo  volume  Vau- 

a  difc'cnlrc  V*  dato  da 

X'^  =r  V  [I  ì-  «  (e  -T)l 

pacato  gax  arriva  ni  gazomelro  iuituro  di 

e  ftkitoca  a  T  '  poiché  esce  appena  dai  con- 

ewcr»:'    .incf-ir:;   a  ♦*        cifi  che  t^  ne- 

di  liquido      bisogna 

^.1  sapore  fornito,  del  re- 

(upaiu. 


D'altra  parte,  .«e  que&t' ultimo  è  a  una  tempe- 
ratura T'  minore  di  **,  i\  produrre  dt  tempo  m 
tempo,  a  partire  dalla  parte  inferiore  del  gaao- 
melro  e  luitcndo.  delle  condizioni  capaci  di  aflftc^ 
volire  il  fenomeno  qui  sopri  considi-rato. 

(,>ucsto  è.  ni  contrario,  accentuato  se  T>  **. 

Il  riempimento  del  gazomctro  da  esperimento 
avendo  avuto  luogo  alla  notte,  ncMun  rspcrimenio 
risponde  a  queste  condizioni. 

Le  considerazioni  teoriche  precedenti  permcc- 
tono  tuttavia  di  prevedere  Ae  l'acqua  del  gaz<^ 
metro  t,  a  **,  s.ilum  di  carburi  ricchi,  il  gaz  ha 
potuto,  «irazie  all' aggiunto  di  vapore  che  h:i  rice- 
vuto dall'azione  della  dilatiizione.  aumentare  il 
suo  potere  illuminante. 

Notiamo,  inolirc,  che  la  dilatazione  per  ftò 
stesMinon  ha  intluenza  da  questo  punto  di  vista: 
esiui  sarebbe  dintruita,  almeno,  ncult  esami  loto- 
metrici,  quest'  ultimi  dovendo  e^^ere  ricondotti, 
per  esseri-  paragonati,  ad  una  temperatura  tipo. 
Incident.'iimcnte,  noi  vediamo  la  nciessU-'i  che  ttj 
avrebbe  a  portare  alhi  temperatura  tipo  non  sola- 
mente per  il  calcolo  ma  di  un  modo  eÀTctllvo  maa> 
lenendo,  con  un  processo  qu.'ilsiasj,  il  coalatore 
del  fotometro  ad  una  Icmp'-rutura  i-osiante  supe- 
riore a  quella  che  si  tenta  di  ottenere,  nelle  ofiìcine. 
nei  contatori  di  fabbricazione. 

'1.  La  temperatura  esterna  i*  inferiùre  a  queNa 
dei  gas  che  passa  nei  gasornetro. 

Il  gaz  saturo  di  vapori  ncqui-i,  entrando  nel 
Kazometro,  ni  ratlredda  e  tende  rauuiunuere  ìm. 
temperatura.  Si  stabilisce  dunque  nrllo  »te*uio 
tempo  che  una  coudcnsazionc  di  vapore  acqueo 
si  produce. 

Questo  i'  attiv:ito  o  diminuito  secondo  che  la 
superficie  dell'acqua  nella  vasca  ^  ad  una  tempe- 
ratura inferiore  o  superiore  a  h. 

//  l*'i  tioietnfire.  vi  fu  gelo  durante  il  riempi- 
mento. Il  gaz  poss^iva  alla  temperatura  di  ft' . 

Gli  esperimenti  del  mattino  diedero:  'S/,7;  '17^ 
27;>;  -jnjt;  'Ufi:  27.0;  'J7.0;  e  come  media;  27 J. 
Questo  0-  il  numero  che  t-  stato  trovato  due  giorni 
prima  su  gaz  della  domenica. 

GII  esperimenti  del  pomeriggio  diedero  risul- 
tali un  po'  meno  cattivi. 

In  ogni  caso,  se  sì  confronta  la  media  gene- 
rale di  questi)  giorno  con  quella  ottenuta  nei 
giorni  precedenti,  si  ò  obbligati  ad  ammettere 
che  il  gaz  ò  stato  impoverito. 

//  :^V  dicembre:  la  temperatura  minima  estenui, 
dopo  rincominciare  del  riempimento  e  prima  de- 
gli espcrimenit  (u  di  —4". 

Il  g:iz  entrava  nel  cozomeiro  a  5*!^ 

Il  gazomctro  è  >tato  vuouio  nella  mattinata, 
li  primo  esperimento  diede  Jb,7;  il  gaz  migliorava 
a  misura  che  il  Kazomeiro  sì  vuotava  e  l'ulcimo 
esperimento  diede  'J5A  cioC'  più  di  un  litro  di 
sbalzo  con  il  primo  -  quello,  almeno,  che  abbia- 
mo convenuto  di  considerare  come  tale. 

Il  gaz,  il  migliore  k  nella  parte  media  del  ga- 
zometnx 

//  56  gennaio:  la  temperatura  minima  fu  dì 
-  r.  il  ffaz  entrava  nel  Kazometro  a  7'. 

(>ti  esperimenti  del  mattino  diedero  dei  risol- 
lati  poco  ditTerenti  da  2bC3:  quelli  del  pomeri^ 
gio  24,7;  cio^  una  diflerenza  di  1^  I. 
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77  27  gennaio:  la  temperatura  minima  estema 
tu  di  -hi**:  il  gaz  entrava  nel  gazometro  a  8'. 

li  gazometro  è  sfcito  vuotato  nel  mailmo. 

A  partire  dal  secondo  esperimento,  che  diede 
25,5,  il  {laz  migliorava  e  raggiungeva  24,8  e  24,7 
per  finire  a  'ÌfS,l. 

'    //  28  gentuiio:  la  temperatura  minima  fu   di 
— I-'S. 

TI  gaz  entrava  net  gazometro  a  8'. 

Nel  mattino,  il  primo  espt.'rtmento  diede  26,1; 
il  gaz  migliorava  e  liniva  a  25,6  dando  per  me- 
dia 25,9. 

La  mtidia  del  pomeriggio  fu  24,7 

Tatti  questi  esempi  provano  che  alla  condensa- 
zione prodotta  durante  il  riempimt?nto  e  attetstala 
dalla  teoria  corrisponde,  in  pratica,  un  impoveri- 
mento del  gaz.  Questo  Tatto  è  in  completo  ac- 
cordo con  le  ipotesi  ammesse  più  sopra. 

3".  La  temperatura  esterna  è  la  stessa  dì  quella 
del  gaz  che  entra  tiet  gazometro.  —  Se  l' acqua 
del  gazometro  t  anche  alla  ste.ssa  temperatura, 
il  gaz  non  è  sottoposto  che  al  tenomeno  della 
diffusione,  senza  di  che,  vi  è  condensazione  o  pro- 
duzione di  vapor  acqueo  e  si  rientra  io  uno  dei 
casi  precedentemente  studiati. 
■  Queste  circostanze,  evidentemente  assai  rare, 
non  si  sono  prcscnlalc  nel  corso  degli  esperimenti 

(Continua) 


L'ossido  di  carbonio  del  gaz  illuminante 

è  causa    dell'anemia  dei   panginì  ? 


fContifiuazìone    l 'fdi  X.  41}} 

DOCUMENTI  GIUSTIFICATIVI 
Estratto  del  verbali  delle  sedute  dell' Accademia  di  Sclenzi 

Seduta  del  9  maggio  1S9^ 
Metodo  per  riconoscere  e  dosare  /'  ossido  di  car- 
bonio in  presenta  delle  traccie  di  gas  carburati 
dell'aria,  relazione  del  sif:;  Arm.^sdo  Gaupier. 

Per  una  determinazione  di  ossido  di  carbonio, 
Varia,  precedentemente  filtrata  in  un  tubo  stretto 
guernito  ili  cotone  di  vetro,  è  lavato  in  alquanta 
lisciva  di  potassa,  poi  passa  su  di  una  corta 
colonna  di  idrato  di  barite,  e  si  secca  su  acido 
fosforico  anidro.  Cosi  privato  delle  sue  pol- 
veri, dei  suoi  gaz  acidi  e  della  sua  acqua,  circola 
successivamente,  nei  due  rami  di  vetro  ad  U, 
po.sto  in  una  stufa  ad  aria  calda  a  100-105"  II 
primo  ramo  di  questi  tubi,  di  una  lunghezza  di  me- 
tri O^ÌS  e  del  diametro  di  un  grosso  tubo  da  gaz» 
è  riempito  d' anidride  iodica  ;  il  .secondo  contiene 
una  colonna  di  m.  0,17  di  rame  polverulente  ri- 
dotto dal  suo  ossido- 

È  facile  dimostrare  che  questa  piccola  quantit.^ 
di  rame  it  sulTiciente  ad  estrarre  all'aria  che  cir- 
cola la  totalità  dell'  iodio  che  puf>  esistervi  e 
quella  che  sia,  per  così  dire,  la  diluizione  del  va- 
pore di  iodio. 

Ne  segue  da  ciò:  l."*  che  ti  rame  ridotto  assorbe 
ih  totalità,  a  100",  i  vapori  di  iodio  mescolati  al- 
l'aria, 0  almeno  tanto  che  questo  contiene  al  dì 


la  di  0,01  mg.  di  iodio  in  10  1.  0  1  mg.  per  metro 
cubo  di  aria;  2."  che  un  volume  di  0,0044  cmc. di 
ossido  di  carbonio  in  10  I.  di  aria,  quantit.'i  che 
passando  su  T'  O'  mette  questo  peso  di  0,01  mg. 
di  iodio  in  libertA,  pu^  essere  stimalo  dalla  pe- 
sata del  tubo  a  rame,  purchò  si  agisca  su  una 
massa  d'  aria  suitìciente,  ora  questo  volume  di 
0,X44  cmc.  d'ossido  di  carbonio  in  101.  risponde 
circa  al  mezzomilionesimo  volume  di  aria  totale. 
Le  pesate  del  tubo  con  rame  m'hanno  dato  i 
risultati  seguenti,  cHl-  calcolo  in  ossido  di  carbo- 
nio nelle  ultime  colonne. 


T«>i|io  raccoHo 

«111    «-SIUIK 

e  rapporto  a 
too  1.  d'nria 


Ouiifo  di  nrtxmi^ 
ci>iTÌ<t>nn()cnli!  in 

nillioriFtlliil  dt 
vtflomif  'Icir  «ti 
fi  (.rollatile 


AiinlÌKi  i-lcll'iiriii 

Aria  del  laboratorio,  mar- 
zo 1894,  tempo  corrente    2,8  mg.  123 

Aria  della  via  dell'  Ecole- 
de-MC'decine  a  Parigi 
{stesso  mese  e  stesso 
tempo) 0,2  0,9 

Aria  del  boulevard  Saint 
Germain,  marzo  1S*ÌS, 
H  =  758mra,  tempo  dub- 
bioso   0.11  0,48 

Stesso  mese,  Alternative 
di  bello  e  cattivo  tempo,    0,46  2,0 

23  e  31  marzo  1S98,  H  = 
752  mm  Bufera  Assai 
cattivo  tempo    ....    2,1  9,3 

26  e  'JW  marzo,  bel  tempo. 
Pa.s.sato  80  1.  d'aria  sol- 
tanto   0,0  0,0 

4  e  6  aprile.  Bel  tempo. 
Il  =  75^  mm  a  764  mm. 
Passato  no  I.  diaria    .    0,0  0,0 

Io  non   db   questi   numeri  che  per  prende 
visione  e  per  tornire  delle  indicazioni  preliminari 
ancora  con,  senza  dubbio,  errori  sensibili. 

Uno  di  questi  che  bisogna  guardarsi  dal  com- 
mettere consiste  nel  riguardare  l' iodio  messo 
in  liberta  con  l'aria  che  circola  sull'acido  iodico 
come  interamente  dovuto  all' ossido  di  carbonio- 
Io  ho  gi<^  stabilito  che  i  dilTerenti  gaz,  in  parti- 
oolare  gli  idrocarburi  in  C"  H-"  e  C»  H'"-=  che 
possano  trovarsi  nell'aria  atmosferica  riducono, 
più  0  meno,  a  65'  100',  l'anidride  iodica,  mentre 
che  r  idrogeno  e  gli  idrocarburi  saturi  non  agi- 
scono. Bisogna  dunque  tener  conto,  se  si  vuole 
dosare  solamente  l'ossido  di  carbonio,  delU riditi 
zione  dell'acido  iodico  dovuto  ai  diversi  gaz  e 
possono  accompagnarlo,  ed  ecco,  oltre  le  p 
cauzioni  minuziose  di  dettaglio,  sulle  quAlt  rit 
nero  prossimamente,  il  principio  del  luelndo. 

Seduta  del  24  settembre  1900 

Natura  dei  gaz  combustibili  accessori  trovati  cteirarli  di  Pir 

Relazione  del  Sig.  A.  Galtibr 

Le  mie  ricerche  sui  gaz  combustìbili  delVatm 
sfera  hanno  stabilito  che  l'aria  la  più  piirn,  ra 
colta  lontano  da  tutte  le  emanarioni,  tcUarirhe  o 
vegetali,  contiene,  allo  stato  normali;,  '*"'  0- 

miilesimi  del  suo  volume  d'idrogeno  1'  j<^ 

circa  2iX)  cmc.  per  metro  cubo.  Questo  gai  non  è 
accompagnato  nell'aria  delle  al IK:  regioni  che 


/ 
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inlniori  al  milionesimo,  di  ultrì  Idrocar- 
la.  Odl'aria  drllc  ciitA  eJ  anche  dc-ll:i  cam- 
^tteat*  idrogeno  (■  mescoìHto  ad  .lUri  vnpori 
li.  io  qtuntiiù   sullldcnti  prr   essere 
u  o  vapori  che  avevano  fino  ad  ora  ma- 
lA    prcAcnu   drir  idrogeno    libero,    NU 
che  questi  gax  acccniiort.  olire  che  l'idro- 
i*^  coati mlseooo  per  cotti  dire,  delle  combinA- 
■■  locali   DitTcreotì  di  composizione  nella  città 
■Ha  campagna,  casi  »oompart«cono,  come  si 
viato,  in  gmndc  parte  dall' ahn  delle  regioni 
ì,  e  totalmente  o  quo-sj  totalmente  dall'  aria 
fltf  wmm  r  dalle  alte  atmo^lcre- 

L'c^Mne  della  natura  e  delle  pruporxioni  di 
qjgt^i  -.?  "MH  pdft  dunque  avere  un  interesse 
lentT  h^  T.irtano  con  i  luoghi,  i  KÌorni,  le 

9vr%c  UcU  aana  Ma,  bench<!-  .iss.'ii  secondaria  io 
eft  Cke  f^uarda  la  costitu/tone  dell'aria  stessa, 
te  detcnnlnazione  della  loro  natura,  e  per  lo 
■eao  delta  luto  composizione  media,  presenta, 
Atf  fontodi  vista  irenico  ed  industriale,  tin  vero 
imereame,  se  si  tratta  dell'aria  delle  vie  di  una 
Csaadc  cittik  mme  Parìfri 

Si  amatAlf*  che  l'aria  la  piii  pura,  quella  del- 
f  ab»BUir«  e  delle  alte  religioni,  è  circa  totalmente 
BtMte  d*  idrocarburi,  ma  che  d^  in  media  15,6  me. 
tf'an|oa  per  lUO  1.  pA&sAndosu  una  colonna  suflì- 
ocBte  di  oMido  di  rame  riscaldato  al  rosiio. 

■  d'acqua  corrisponde  a  1,73  mg, 
*•  i  rogeno  libero. 

irte  coAtituenle  dell'atmosfera, que- 
la»  «ii.-».^uv,  JovrA  trovarsi  nell'aria  della  cam- 
pÈ^am  o  delle  cittA,  qualunque  sìa  la  polluzione 
di  qae»i'ar>a  per  gli  idrocarburi,  1' os- 
di  carimnio  e  tutti  srii  altri  gaz  o  vapori 
ili,  polendo  provenire  dalle  emanazioni 
«  ftvmratazinni  del  suolo,  dei  vegetali,  dalle  com- 
i—tiooi  ed  iikitt>tric  urNuie. 

&e  dao«^e  dall' idrogeno  totale  trovato  ncl- 
T ariM  di  Tari;;!.  qti.inJo  U*  sì  brucia  su  una  co- 
taK»  tndetiniu  di  ossido  di  rame,  cioì-  in  media 
O  n^^  per  le  .nosire  esperienze,  si  sottraesse 
12)  aie*  ritornando  all' idrogeno  lìbero  preesi- 
MBBfee  aeiraria  pura,  rimami,  come  media,  2/18  mg 
#  idracctM  avendo   per   origine   le   emanazioni, 

fey^KMJUdoni  e  combu'^tioni  locali. 

D'altra  parte,  noi   abbiamo    trovato  a  Parigi, 

per  il  peso  del  carbonio  combustibile  contenuto 
m  100  L  d'  aria  bruciata  nelle  stesse  condizioni, 
t29l  me  Se-  %i  ammetteva  che  tutto  l' idrogeno, 
(^  rtaaanr  dopn  pitsin  a  parte  quello  ritor- 
amtr  air  aria  pura,  (osse  unito  a  questo  carbonio 
«ao  Ibnaa  di  idrocarburo,  si  avrebbe  per  100  I. 
#aria  calcotata  a  O  e  Itfì  mm.  :  idrogeno  degli 
MrocartiaH,  2,5K  mg.:  carbonio,  12.'J4  mg. 

Da  qni  il  rapporto  medio  ~  del  cArbonio  all'i- 
di qoeMi  idrocarburi  ^';  =  4,7'l 
[OocOo  rapporto  è  mollo  supcriore  a  ^,  «  2;4 
ci  ha  dato  Ì1  gaz  delle  paludi,  quando,  distil- 
per  mezzo  dì  gaz  inerti,  nelle  proporzioni 
cyù  «cmbrara  trovarsi   nell'aria  dopo  le  dosa- 
re' di  carbonio,  lo  ni  bruciC»  suir  ossido  di  rame. 
BJttOCpw  dtuiqiie  che  esisin  nell'aria  di  Parigi 
■oé  raciot>cri:<DO  qui    sul  caso   medio    rappre- 
■MM  dairtasietne  delle  nostre  esperienze  su 
Nevi*  aria)  dei  vapori  piti  ricchi  in  carbonio  che 


di  gaz  delle  paludi,  vapori  che  elevano  Tino  a  5.74 
il  rappono  ^,  =-  2,4  caraltcrizzaodo  la  combustione 
del  formene  poro  diluito  al  -^^  e  al  ]^.  Di 
latto,  le  nostre  esperienze,  anche  senza  fare  su- 
bire a  questo  rapporto  la  correzione  dell'  idrogeno 
Ubero,  ci  hanno  dato  per  questo  valore  ^,  dei  nu> 
meri  sempre  auperiort  a  2^1  e  che  ai  elevano  certi 
giorni  a  4>*  ed  anche  a  \ 

Inoltre  il  g;iz  delle  paludi,  al  quale  il  valore  me- 
dio del  rapporto  *,  «=  3  ottenuto  nelle  nostre  espe- 
rienze sutt'  aria  di  Parigi  ci  rironducc  neccAnriv 
mente,  cosi  bene  alla  considerazione  che  questo 
gaz  fr  un  prodotto  cosuinte  di  t'crmeniazìnnimeV' 
mose  del  .suolo  e  che  la  parte  del  turno  dei  nostri 
focolai,  bisogna  dunque  che  vi  sia  nell'aria  delle 
cittik  altri  vapori  combustibili  più  ricchi  di  questo  io 
carbonio,  tali  quelli  che  si  incontrano  abìnialmenic 
nei  prodotti  di  combu'itione  del  c.trbone  lossilc  e 
del  legno  :  idrocarburi  aromatici,  fenolo,  acido 
acetico,  cianogeno,  ossido  di  carbonio,  ecc. 

Il  cianogeno,  l'acido  cianidrico,  l'acido  acetico 
ed  i  fenoli  stessi  non  s:iprebbcro,  nei  nostri  espe- 
rimenti, elevare  il  tasso  del  carbonio  combusti- 
bile dell'  aria.  I  loro  vapori  vi  sono  in  troppo  mì- 
nima proporzione  ed  essi  sarebbero  siali  traile-- 
nuti  d'altronde  dalla  lisciva  di  potassa,  seguita 
da  idrato  di  b;irite  e  di  calce  precedente  l'ossido 
di  rame.  Quanto  all'ossido  dì  carbonio,  abbiamo 
stabilito  direttamente  che  l'anidride  iodica  non 
permette  mai,  nell'aria  di  Parigi  e  nelle  condi- 
zioni le  pìb  lavorevoll,  di  scoprin*  anche  1  cmc 
di  questo  gaz  in  lOO.nnOcmc.  di  aria;  la  media  del 
nostri  esperimenti  ci  ha  dato  0,2»  cmc.  di  qtiesto 
gaz  per  l'iti  i.  ji  aria 

\on  6  dunque  l'o^HÌdo  di  carbonio  che  ha 
potuto  elevare  di  una  frazione  apprezzabile  fi 
rapporto  \^  ■=  4,74  qui  sopra  c-Ucolato. 

Voi  diremo,  a  /art/or/,  altrettanto  degli  idro- 
cjtrburi  in  C"  H'"  e  C'  H"  che  non  si  »ono  mai 
rivelali  nelle  nostre  dns;iturc  in  presenza  di  ani- 
dride iodica  che  allo  sLiio  di  traccie  dubbiose, 
imponderabili 

L'aria  di  Parigi  (e  son/a  dubbio  ne  i-  quasi  lo 
stesso  per  quella  delle  altre  graodi  cittA  mdu- 
sirinli  e  popolose)  ci  conduce  dunque,  per  U 
parie  combustibile  dell' atmosfera  delle  sue  vie, 
alla  composizione  medLi  seguente  rapportata  a 
100  t: 

M  nM.  cvW    in  MIlMAT^mi 

Idrogeno  libero  nell'aria  105  \^ 

Caz  (ormone  12.1  l'il 

Gaz  ass:il  carburati  ihenzene 

e  analoghi)  1.7  17 

Ossido  di  carbonio  medio  (con 

traccie  di    idrocarburi    in 

C'  H-  e  C«  II'  \  •  0.2  2 

l'na  lille  miscela  dà  la  spiegairione  la  più  ra- 
zionate dell'  insieme  dei  nostri  risultati,  ma  deve 
essere  considerala  come  una  media  suscettibile 
di  vari;i  ■  II  notevoli  con  i  luoghi  ed  ì  giorni, 

e  per  •--  i/a   rimanendo  in  parte  indeter- 

minata. 

Xoi  potremmo  tentare  di  spiegare  anche  1  ri- 
sullati  che  abbiamo  ottenuti  per  l'aria  dei  boschi.  „ 

A-  Gavtikk 
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Sistema  di  trasporto 

e  di  distribuzione  dei  gaz 


In  seguito  alla  pubblicazione  della  descri- 
zione del  Brevetto  del  Sig.  P.  Verdier,  fatta 
nel  numero  precedente,  ricevo  dall'  ing.  Wal- 
ter RoTHFNBACH  la  presente,  che  pubblico 
integralmente. 

Se  il  sig.  Verdier  vorrà  rispondergli,  metto 
a  sua  disposizione  la  Rivista  :  1'  argomento  è 
di  tale  importanza,  che  ben  lo  merita. 


Prfgiii/issimo  Si'g.  Calzatura 


Venezia 


Leggendo  nel  numero  di  agosto  della  sua  i 
Rivista  r  articolo  :  Sistema  di  trasporto  e  di  \ 
distribuzione  dei  gaz  mi  permetto  di  fare  al-  | 
cune  osservazioni  in  proposito,  osservazioni  \ 
che  la  prego  di  pubblicare  sul  «  Il  Gaz  ».       i 

Come  ingegnere  della  ditta  Rothenbach 
e  C."  che  ebbe  la  direzione  dei  lavori  per  i 
primi  impianti  di  pressione  a  distanza,  ditta 
che  divenne  specialista  in  questo  genere  di 
distribuzione  del  gaz,  mi  sento  in  dovere  di 
rettificare  alcuni  grossi  errori  contenuti  nel- 
l'articolo del  Verdier. 

Fu  infatti  la  nostra  ditta' di  Berna  cheas- 
sunse  la  direzione  dei  lavori    del  primo  im- 
pianto ad  alta  pressione  in  Europa,  quello  di 
Lu becca-C ravemQnde,  eseguito  sotto  la  sor-  ; 
veglianza  del  nostro  ing.  O.  Schoch. 

La  ditta  di  Berna  divenne  poi  più  o  meno 
iniziatrice  in  questo  campo  di  lavori  e  grandi 
impianti  ne  eseguì  e  fra  i  piìi  importanti  cito 
quelli  di  Thonon-Eviano  (distanza  km.  10.9) 
e  St.  Margareten  nella  valle  del  Reno  (Sviz-  | 
zera)  che  furono  eseguiti  secondo  i  progetti  ' 
del  sig.  ing.  Alfredo  Rothenbach  della  ditta 
Rothenbach  e  C.  di  Berna.  ; 

Sulla  base  di  queste  esperienze  la  nostra  ' 
consocia  «  Bamag  »  di  Berlino  ha  poi  con 
buon  successo  eseguiti  ìn  Germania  numerosi 
impianti  di  distribuzione  a  distanza.  E  in  base 
a  tali  considerazioni  che  mi  sento  in  grado 
poter  fare  alcune  osservazioni  all'  argomento 
trattato  dall'  articolo  in  questione. 

Il  primo  grande  errore  che  commette  il 
signor  P.  Verdier  è  quello  di  supporre  che 
il  potere  conduttore  di  una  tubazione  aumenti 
in  proporzione  della  pressione  adoperata.  Però 
è  stato  dimostrato  teoricamente  e  d'  accordo 
coi  risultati  della  pratica,  che  il  rapporto  tra 
la  perdita  di  pressione  ed  il  quantitativo  di 
passaggio  in  una  tubazione  è  tutto  diverso  di 
quello  presunto  dal  signor  Verdier.  Egli  dice: 
con  una  pressione  aumentata  al  centuplo  anche 
il  quantitativo  di  gaz  passato  sarà  cento  volte 
quello  del  quantitativo  primitivo. 

Ora,  una  tubazione  per  es.  di  600  ■"  „,  di 
diametro,  con  una  perdita  di-  pressione  di 
IO  "'  n,  per  chilometro,  può  fornire  3000  me. 


per  ora;  una  tubazione  di  60 ""''„,  invece  con 
loco  mm.  =  I  m.  di  perdita  di  pressione  per 
chilometro,  fornisce  per  ora  soltarito  88  me.  ; 
con  IO  '"/m  di  perdita  di  pressione  per  chi- 
lometro, la  stessa  tubazione  di  60  ""m  non 
fornisce  più  di  8.9  me.  per  ora. 

La  produzione  di  una  tubazione  con  un  au- 
mento di  pressione  centuplo,  non  è  dunque 
cresciuta  cento  volte  ma  solo  dieci  volte. 

La  produzione  di  una  tubazione  aumenta 
dunque  in  proporzione  lineare  mentre  la  pres- 
sione deve  essere  aumentata  ael  quadrato  in 
base  alla  proporzione  lineare. 

Le  seguenti  cifre  dimostrano  ancora  me- 
glio queste  proporzioni. 

Con  una  tubazione  da  200  ■"'„,  alla  produ- 
zione di  200  me.  per  ora  la  perdita  di  pres- 
sione per  chilometro  è  10,5  "'/„. 

Cnijsiimo  Pcnlita  [iress.  p.  km.  Coe:Iic.  Hi  pres-;.  Ciieflic.  coiis. 

200  me.  p.  ora  10,5  i  i 

400  42  4(2X2)     2 

600  95  9(3X3)     3 

800  170  16(4X4)     4 

Un  secondo  errore,  che  a  chiunque 
può  facilmente  passare  ma,  che  però  non 
posso  comprendere  come  ad  un  ingegnere 
sfugga  è  il  seguente; 

II  signor  Verdier  calcola  che  con  una  pres- 
sione di  0.5  atm.  egli  possa  immagazzinare 
300  me.  di  gaz  in  un  serbatoio  della  capacità 
di  3  me.  Questa  sarebbe  una  bella  cosa  e 
porterebbe  vantaggio  enorme  all'  industria 
del  gaz. 

Il  signor  Verdier  calcola  così  :  il  gaz  nelle 
tubazioni  si  trova  generalmente  sotto  una 
pressione  di  50  '"/m-  Comprimendo  quindi  il 
gaz  fino  a  0,5  atm.  cioè  5000  "'/m  allora  le 
pressioni  si  trovano  m  rapporto  50:5000  op- 
pure 1:100. 

Secondo  la  legge  di  Mariotte  si  dovrebbe 
quindi  poter  con  0,5  atm.  di  pressione  pres- 
sare in  un  cilindro  di  i  me.  di  capacità,  100 
me.  di  gaz,  misurato  alla  pressione  del  ga- 
zometro. 

Il  grande  errore  consiste  nel  non  aver  te- 
nuto conto  del  fatto  che  il  gaz  nelle  tubazioni 
non  si  trova  alla  pressione  di  50  ""'m  ma  bensì 
di  10050  ""/m.  Comprimendo  quindi  il  gaz  a 
Cg.  0,5  egli  si  trova  sotto  una  pressione  non 
di  5000  ""m  ma  di  15000  "",„. 

Così  il  rapporto  delle  pressioni  non  è  1:100 
ma  invece  10050  :  15000  oppure  approssima- 
tivamente 1:1,5;  o  più  precisamente  :  Compri- 
mendo il  volume  del  gaz  da  o  a  0,5  atmosfere 
di  sopra  pressione  un  serbatoio  della  capacità 
di  i  me.  non  può  contenere  100  me.  ma  solo 
1,5  me.  di  gaz. 

Facendo  questi  calcoli  non  si  può  tener 
conto  della  soprapressione  —  o  pressione  vol- 
garmente detta  —  bisogna  invece  sempre  ba- 
sarsi sulla  pressione  assoluta. 

Intanto  con  tutta  stima  la  saluto 


Milano  20  agosto  1^06. 


W.  Rothenbach,  ing. 
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FORNO  A  GAZ 

memento    par    i    calcoli   di   combuatione 

par  A.  BOUVIER 


CoMtimuazione  zrdì  .W"  4^} 

6.   —    Composizione  di  alcuni  gaz  in  volumi  : 

C  H  OssÌK. 

i-i     *.    H4  rìMiliii  ili...  0.5  voi.  -!    2  voi. 
LV  \U     — 

Cu      -- 

C  n,     ^ 

—     H.   0    - 


Volumi 
O 

l'csi 
0 


3        — 

■1- 

3 

— 

0.5   — 

—   +  0.5  voi. 

0-5  — 

-   +  I.       - 

— 

-     +  0.5  - 

7.  —  Composizione  dell'  aria  : 
Aria     OKHijtcnn  O     Azoto  A/ 

i.(HK>l  210I  790I 

4.771I  I.OCMil  .1.7*>'I 

I.OiKijf  2.12K  Jhi^ii 

4.ÌU>H  i.(XK)K  3  3'o»f 

8.  —  Quadro  delle  combustioni  (ralctilo 
industriale).  Supponendo  per  appros.sima- 
zione  20",,  di  ossigeno  in  volume  noli' aria, 
e  80  "  „  d'  azoto  in  volume  nell'  aria,  Schil- 
ling  (Annuario  1903,  pag.  33)  stabilisce  il 
quadro  seguente  : 


reazione  della  cumbustione 


:    me.   C.   Va[x>rc 

C'> 

H  .     . 

Brn7<'l<>  .  .  . 
F  riirne  .  .  .  . 
CtjLt  d'  ac(|ua  . 

Gaz  «nlioari  . 


la    (omlMMillone    ncU'  «ria    iit». 

esi^e  in  m.c   «we  in  m.. 

co»   +    Hj  (>   4-    Ai  ^    hrtil* 
()t  x.-if  hrut-tari  in  me. 


<  >     aria 


C 

CO 
H, 
CH^ 
Qf,  H6 

CO 


+   O, 

+  o 
+  o 

'r    O, 

+  o,. 


CH4  +   H, 


4-  -^      0  = 


CO,  I  5 

CO,  0.5  2.5 

Hj  O  o.s  2.5 

CO,  4-  2H,  O  2  10 

6CO,  +  jH.  O         7.5  .ì7  5 

2CO,  +   2II,  O         3  15 

CO,  +   H,  O  0.5  2.5 


+ 


4=5 

2=3 

2=3 

8=11 

3"  =  3'> 
12  =  t6 
2   =     3 


CO,      +   3H,  0  1.2!;       6.25 


Car  "nlinario 'II)  CH4  +   H, 


Iw  Dellwrk  } 


8.70 


0.5    +    0.5  4- 
0.5   +    I.S+      5   =      7 
(vedi  parafar.   31 1 


9.  —  Combustione  e  calorie  sviluppate  (Sch.): 

Ofsi  freno 


me.  va|»«»re  C  ^ 
i-^  0.536  Hk-  C  t 
me.  vajMire  C  \ 
o.55fi  Kr.  C  ' 
me.  CO  .  .  . 
me.     CH..      .     . 


4-     0.5  me. 


i.o  me. 


CO 


+ 
4- 


Caloric 

1.327 
"-295 


CI 


(B> 


I     mr. 


H, 


4' 

+ 
+ 


I.O    — 

0.5    - 

"■5  — 


1.0    —  CO, 


+     4.334 


1.0 
1.0 


1.0    — 


CO,  .     .     .     . 
H,  o  o  0.8  Kf,'. 


+ 


d'acijua  ciin(lcn.t«ia 

CO, +  0.16  Kr.    -f- 
d'  acqua  condensata 


3  o<)7 
3.087 

9.548  0  più 

(ConttHua) 


PARTe  IMDUSTRIALe 


H  Iniitlo  Lewes 

concernente  I*  airtocarbvrazione 

ANNULLATO  IN  GERMANIA 


I!  9  dicembre  scorso,  la  Corte  imperiale 
m  anica  emanò  una  sentenza  colla  quale 
hr'vrtto  Lewes,  relativo  all' autocarbura- 
■rr  del  gaz  d*  acqua  durante  il  suo  passag- 
"  attraverso  alle  storte,  mentre  avviene  la 
-t;Ila/ii>nc,  veniva  annullato  e  dichiarato 
•n  v,ilidi>  in  Germania. 

\,f  obirzioni  contro  la  validità  del  brevetto 
r.-n--  l'atte  dalla  Ditta  Julius  Pintsch  di  Ber- 
!•■.    I  -ignori    Pintsch    dichiaravano    che   il 


brevetto  non  contiene  che  X  enunciato  di  un 
problema,    senza   darne  la  soluzione.    cio<*  il 
metodo  di  ammissione  del  gaz  d'acqua  nelle 
I  storte,  in  modo  tale  che  durante  la  produzione 
dei  componenti  illuminanti  del  gaz  di  carbon 
fossile,  assai  facilmente   distrutti   dal   calore, 
I  quest'  ultimi  erano    sufiicientemente  diluiti  e 
cacciati  fuori  della  storta  ;  che  non  vi  era  al- 
I  cuna  invenzione  materiale,  ma  solamente  l'i- 
!  dea  del  problema  ;  che  il  testo  non  menzio- 
nava che  il  gaz  d'  acqua  doveva  passare  nelle 
storte  solamente    durante    la    produzione  dei 
;  composti  illuminanti  :  che  l'inventore,  nel  suo 
\  certificato  d' addizione  del  23  aprile  1901,  limi- 
,  tava  r  ammissione    del    gaz    a  acqna   ad    uij 
perimlo  solamente  di  tutta  la  durata  della  di- 
stillazione,  ciò  che  era  una   estensione  della 
sua  specificazione  originale  del  28  aprile  1900, 
la  prima  indicazione    del    limite   del  periodo 
;  essondo  stata  data  nell'  ottobre  1900,  quando 


5f  — 


•rra  \rAi'Z3itj-j  chft  il  ^■stz  d'acqiaa  doveva  e^àere 

-.rr.r'jfifjWj.  non  all'  Lncjimir.ciarr:,  ma  ver=iO  la 
f:-.'=:  '^f^lU  i-ii-^t-I^azi-jne,  e  p*f:r  quantica  aumen- 
u-u.  m-tn^r-;  -zh-^  -ell'apr.lr:  igot,  era  detto 
.-.Ir:  ;:  i-;^  ■■'acqua  -ioveva  -r^^'tr.-;  i.'zrodotto 
n--:  ai:': '':-.'r..-.''.:are,  -r:  alla  lìn-r,  ma  alla  meta 

In  ::"",  ':.  >.  r:iul:ava  -the  il  brevetto  era 
«stat-,  .-.;•..■,  ,à:.j  -:  ^i:  in  'iaro  -!r,o.Te:to.  r>u- 
rsr.:e  /  -.--■.■:.".. zìi  "i;  liie  brevetto,  ;[  ^^z  "i'ac- 
«■ii;2  v:e-.^:  --.-r.m-r.^.'--'-  r.e ne  tanto  all'incominciare 
che  s.l:5  ^r-.':  '-ìe;!.!  .'ì:.-ì::Uazione.  A  GQsthow. 
<i  jve  -."  ..T;r..-:i-a  -  jesto  ->iitema,  il  ;^az  rì'acqua 
e  am-.-"; --..,  dir^'.Zr:  le  quattro  prime  ore  del 
pero^iO  -■:.   lii-.tiilaj^ione  1:   sei  ore. 

[n'-.i:,-e.  ,1  modo  d;  iavonv.  nella  pratica,  e 
lo  ste*^'*  d.  q  lello  esposto  dal  brevetto  Young^ 
e  A:tAe-  dei  :ft75.  e  se  ne  trova  il  principio 
neiia  T -:--.■■  Jif:a  cinimica  di  fCirapp  3-'  edi- 
Zi/ne,  i^v  li  profe-!-;ore  I^e'A-es  stes-iO  ha 
trovato  'ieile  "race-:  del  processo  d' aut*"Kar- 
b  razi'^n';  -.el  \Vfì:te  del  r850.  ed  anche  an- 
U: -torTien:e,  Il  sisf-  Voan^  identifica  :!  ppice-iso 
Ij-rv/e-,  '.0-  qijello  di  Voun^  ed  Aitken  nel 
ifcj^,  r>.  pu.  non  v;  e  alcun  profitto  in  potere 
ra.onri'".,  relativamerte  a!  met<'XÌo  ordinario 
d;  autor^jrburazione. 

Il  po-.-ie-iSore  del  brevetto  ri.-5p07;e  che  i 
primi  esperimenti  per  rendere  la  fiamma  del 
ji^az  d' à-qua  Inminosa  v>no  vec'rhi  quanto  il 
gaz  d' acq  la  ste-,so.  ma  tutti  questi  esperi- 
m'rnti  furono  troppo  costo:si  e  non  poterono 
t--»ere  posti  in  pratica;  l' autocarburazione 
non  fhv\f:n*:  praticabile  che  con  il  suo  prcKresso. 

Il  brevetto  originale  indicava  distintamente 
che  .1  gaz  d'acqua  doveva  essere  introdotto 
vaiamente  quando  gli  elementi  comp^jnenti  gli 
iliummant,  dei  gaz  illuminante  erano  in  for- 
mazione. 

Il  testo  dimostra  come  in  ciò  sia  la  differenza 
fra  il  proceTS*^*  Leu'es  ed  il  prf^fcesso  Aitken 
e  Young,  Ciò  e  un'errore  dire  come  nel  bre- 
vettr,  che  vi  e  passaggio  del  gaz  d'acqua  du- 
rante tutta  la  durata  della  distillazione- 

Il  passaggio  del  gaz  d'acqua  è  limitato  al 
periodo  di  produzione  dei  componenti  parti- 
colari al  gaz  illuminante,  può  esser\-i  un 
errore  quanto  alla  delimitazione  della  durata 
di  qucst<^i  periodo,  errore  soggetto  alla  cor- 
rezione. 

Con  il  Cannel,  questo  periodo  incomincia 
subito,  con  il  carbone  fossile  di  Westfalia  e 
di  Boemia,  impiega  un  quarto  d'ora  ad  inco- 
minciare. Parecchie  correzioni  possono  essere  ■ 
fatte  a  questr>  processo,  ma  non  vi  è  là  alcun 
casfj  d' invalidità. 

I  signori  Pintsch  hanno  risposto  che:  Non 
vi  era  alcuna  indicazione  relativamente  al 
tempo  durante  il  quale  il  gaz  d*  acqua  doveva 
essere  ammesso  nelle  storte  ;  non  si  sapeva  i 
a  qual  momento  la  formazione  dei  componenti  ' 
illuminanti  del  gaz  aveva  luogo  e  ciò  che  è 
detto  nel  brevetto  è  per  conseguenza  ìnsuffi- 
cicnte.  Se  1'  operazione  fatta  a  GOstrow  era 
fatta  correttamente,  la  naftalina  doveva  for- 
marsi al  principio,  ma  si  sa  poi  dalle  ricerche  | 


che  sono  state  fatte  che  la  naftalina  si  pro- 
duce ^oIamente  verso  la  fine  della  d"stillazione. 
Ammettendo  che  vi  s-a  stata  realmente  una 
invenzione.  ;  certificati  d'addizio.-^.e  erano  stati 
troppo  al!an:^ati  e  sostituivanj  in  tal  modo 
U.12  invenzione  nuova  ad  una  vecchia. 

L'  L'tficio  dei  Brevetti  ha  deciso  che  :  il 
brevetto  essendo  attaccato  per  questo  fatto 
che  pone  un  problema  da  risolvere  e  non 
presenta  la  soluzione,  il  soLj  mezzo  d'uscita 
da  r_i--,  era  di  presentare  la  questione  come 
relativa  all'  ammissione  del  gaz  d'  acqua  du- 
rante un  periodo  particolare. 

Ma  se  si  fa  ciò.  due  cose  incerte  si  pre- 
sentano :  la  prima  relativa  alla  durata  dell'am- 
missione, nel  testo  ;  la  seconda  relativa  alla 
quantità  di  gaz  d'acqua,  durante  i  differenti 
periodi.  La  specificazione  parla  della  regola- 
rità della  fornitura  del  gaz  d'  acqua  durante 
la  distillazione  :  vi  e  detto  che  1"  ammissione 
del  gaz  d'acqua  è  più  utile  se  ha  luogo  die- 
tro la  storta,  che  i  tubi  devono  avere  tali 
diametri  ;  ecc.  ;  che  il  gaz  ammesso  deve 
sempre  essere  50  io  20  a  30'  ,  della  pro- 
duzione totale,  ma  non  è  dato  alcuna  indica- 
zione relativamente  al  modo  di  modificare  la 
quantità  di  gaz  d'  acqua  ammesso. 

Relativamente  al  periodo  d'ammissione, 
la  descrizione  e  le  applicazioni  non  sarebbero 
d'accordo,  poiché  non  è  detto  nella  descri- 
zione del  tempo  di  ammissione  del  gaz  d'acqua, 
benché  si  sia  parlato  della  sua  temperatura 
anche  nelle  addizioni,  le  indicazioni  della  du- 
rata di  ammissione,  se  ve  ne  sono,  sono  assai 
indeterminate.  La  delimitazione  del  tempo  di 
ammissione  apparisce  per  la  prima  volta  nel 
certificato  d'  addizione  ottobre  1900,  di- 
cendo che  r  ammissione  del  gaz  d'  acqua  non 
é  necessario  al  principio  della  distillazione, 
sia  una  mezz'  ora.  e  che  deve  aumentare  pro- 
gressivamente durante  gli  ultimi  periodi  della 
distillazione  ;  nel  certificato  d'  addizione 
aprile  1901,  il  processo  apparisce  per  la  prima 
volta  sotto  la  forma  presente.  In  più,  vi  furo- 
no diverse  addizioni  all'originale.  Per  tutte 
queste  ragioni,  il  brevetto  deve  essere  dichia- 
rato non  valido. 

Dopo  appello,  la  Corte  Imperiale  ha  con- 
fermato la  decisione  dell'  Ufficio  dei  Brevetti, 
basandosi  su  questo  fatto  che  il  brevetto  non 
concerneva  alcuna  invenzione  materiale,  ma 
solamente  l' enunciato  di  un  problema  da  risol- 
vere la  di  cui  interpretazione  era  stata  troppo 
poco  sviluppata. 


Il  breietto  della  Unpida  Lncas  aRaallato  Ir  Cenatila 

A  proposito  della  notizia  da  noi  pubblicata 
nel  N.  49  su  questo  brevetto,  la  Aiigemeùie 
Beleuchtungs  und  Heim- Industrie  A.  G.  cì 
scrive,  pregandoci  di  rendere  noto,  come  alla 
sentenza  del  Presidente  dell'Ufficio  Imperiale 
dei  Brevetti,  del  19  aprile  1906,  abbia  essa 
avanzato  ricorso  alla  Corte  Suprema  d' Ap- 
pello. 
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FIMUaZtONE  DELLE  STORTE  IN  GERMANIA 


'jpb  una  ntiovn  iiubblirazir.nr  tcHosci  dì  rhì- 
n.  '''•  =  '  '   'Mair  II  no)itro  coiifrattllo  «  Jnurnnl 
Orhtune  »    ha    pubblicato    fìv^h 
•  '  ]<:  liiite  seguenti  rela- 
B»r  II*  (Irllr  stnr1<-   drl  gaz. 

L  da  gaz  devono  essere  non  sola- 

menu  .  .  ;.  ..:urir,  ma  devono  presentare  anclie 
■B3  eninde  forza  meccanica  e  n^nisterc  alle 
VW  '    *  -^<*  devono  e-isrre 

<Bcfe-  '  1       j    -  .  all'interno,  allo 

«eof-  ^  f^mi'Uf  non  aderisca  troppo  for- 

I-  il  dimensioni   delle  storte  cngio- 

■anr.  ifficoltà  nella  fabbrira/ìone,  tanto 

yrr  '  r  uinfnrniita  della  materia  prnna 

cjle  per  ojn'^ervare  una  l'orma  regolnrf.  I^ 
^^f r-ri.i  pnma  è  quasi  sempre  di  .ir^cilla  ; 
r  .1    a  cemento   refrattario    nella    prò- 

porjj'.-nc  di  I  3303,  secondo  la  natura  del- 
nn^nii  :  r  nr^dla  e  sovenlr  un  miscuglio  di 
émtr  ^nilc,  alcune  volte  con   caolino  e 

fKKitx^  --  ...:ia. 

n  cemenco  refrattario  è  composto  di  ar- 
•■  ^r    '   .  ancora  di  frammenti  di 

■.  o<l  anche  frammenti  di 
minienti  devono rssere  ad 
ao^t  'li  schrjiK'C  -ilio  scopo  di 

t-  >i  ull'  argitla.  I^  sabbia  di  quarzo  t 

i.-  ■     '':»nda  v  troppo  liscia.  I  frammenti 

'i  ta  al  forno  devono  avere  da  '  ^^ 

A  *  «^  di  |>"llirf  di  tlianu'tro. 

Le  fabbriche  Kermaniche  di  Stcttmo  im- 
■M-nno  una  miscela  di  argilla  di  Boemia  e 
?  "■  ->  .1.  —ra  con  caolino  ed  argilla  di 
\'  Un'altra,    fabbrica    impiega    4 

^    .  .     -    ; .  ,|^  <rivr|l;ita,  2  (li  argilla 

fri'--  '■!.  8  di  crmcnlo  pestalo 

e  »  ■  no  pt'ivenzzalo.  LMa  fabbrica  di 

K*  -  iM.picjiia  46  parti  di  frammenti  di  ar- 

t.  A.'j-j  di  argdla  grassa  di  VV'esterwald. 

XX  «li  argilla  di  Ebernham.  e  5  di  argilla  di 
Chifka. 

L*  argilla  é  ben  macinata  e  mescolata  in 
wmnUi  al  cemento  refrattario,  poi  apparce- 
t3hmtM  in  forma  di  |>alle,  le  ()uali,  dopo  un 
dmw  I  min  Hill  pamale.  sono  assai  diliicili  a 
■wdclUr»  con  la  mano.  (Jueste  palle  suno 
abbmdonatc  a  so  stesse  durante  uno  o  due 
gMmt  al  fine  che  1'  umiditi»  vi  si  diffondi  in 
wmIo  uniforme. 

La  storta  ^  fabbricala  con  queste  palle. 
ertn  ÌJi  mano,  in  modelli  di  legno,  c<»n  o  senza 
')  una  ossatura.  Il  modello  è  formato 
«1-  ^  . .  ni.  Se  non  si  usa  ossatura,  il  termine 
4cU*  sti>rta  è  prime  di  ogni  altro  fatto  e  i 
liti  -^  -tniiti  pressando  l'argilla  contro 

Ir  !►■'  '   m<  ►dello,  ciascuna  delle    sezioni 

^i*r-  '.riiita  serve  allo  scopo. 

t"  ..SI  fa  uso  di  un  modello  che  si 

r  rra  fino  alla  lungliexza  necessaria. 

1  ■   -^   -re    della    storta    è    an7Ìtutto 

(  ala  per  mezzo  di  due  pestelli 


dei  quali  il  primo  è  dentellato  ed  il  «eeondo 
liscio.  La  materia  è  m  seguito  ammucchi. ii^i 
nello  spazio  ci>mprrso  fra  ilmixiello  e  lo  sche- 
letro, m  piccoli.'  quanlitu.  le  sezioni  del  mt*- 
dello  essendo  sovrapposte  a  misura  che  il 
lavoro  avanza.  L'ultima  sezione  drl  mfxlello 
ò  cosi  fiitta  che  p<-rmcttt-  <li  modellare  la  testa 
della  storta. 

1  pe/jti  che  compongono  l'ossatura  sono 
in  seguito  ritirati. 

Con  r  aiuto  di  un  trasportatore  il  tutto  t 
condotto  nella  ixwixionc  orizzontale,  e  l'ope- 
raio entra  nell  interno  per  pulire  le  pareti  : 
il  tutto  è  in  seguito  traspK>rtato  nella  camera 
di  disseccamento. 

I^  sezione  supcriore  del  modello  ù  poi 
levigata  ;  le  aperture  necessarie  sono  prati- 
cate, e  le  diflerenti  parti  del  modello  sono 
successi vamonlt  levigate,  mentre  che  la  su- 
perficie esterna  della  storta  *  nello  stesso 
tempo  pulita. 

Ùltimamente,  in  alcune  fabbriche,  si  la- 
vora in  un  lu«»go  il  cui  pavimento  è  risral- 
dato  a  vapore;  lo  scheletro  è  munito  di  un 
pezzo  die  rientra  nel  m'Klello.  ciò  che  per- 
mette di  ottenere  un  lavoro  esattissimo,  ma 
nello  stesso  tempo,  fa  nella  pane  inferiore 
della  storta,  un  foro  che  deve  venire  t;:rato 
prima  di  procedere  all'operazione  della  puli- 
tura interna.  Il  lavoro  in  tin  luogo  riscaldato 
con  vapore  rimedia  all'  operazione  delicata 
del  trasporto  della  stt>na  al  disseccatolo.  L'e- 
sterno della  storta  à  disseccato  dall'  aria  della 
camera  di  disseccamento  e  rinierno  col  mezzo 
di  un  ventilatore. 

In  Ciermania,  il  getto  è  fatto  a  mano.  Il 
getto  a  macchina,  come  6  praticato  in  Inghil- 
terra  ed  in  America,  e  stato  cspenmeniato, 
ma  poi  abbandonato. 

A  IvrVt  in  Francia,  le  storte  sono  fatte 
meccanicamente  e  hanno  solamente  1  pollice 
di  spessore  di  parete,  ma  queste  pareti  sono 
ondulate  in  modo  da  aumentare  la  superficie 
di  riscaldamento.  Degh  apparecchi  meccanici 
per  la  fabbricazione  dei  tubi  di  argilla  di 
grandi  dimcn>ii>ni.  sono  stati  anche  applicati 
per  la  fabbricazione  delle  storte. 


IL  GAZ  A  NEWCASTLE 

Il  gaz  riporta  a  Newcastle  una  vittoria  sul- 
r  olcttricitA  per  rilluminazionc  delle  vie.  L'am- 
ministrazione nuinicipale  voleva  c<mcludere 
un  prestito  di  4500  sterline  per  l'illuminazione 
delle  vie  con  l'elettricità.  Ma  l' autorità,  che 
noi  chiamiamo  prefettizia,  rifiutò  di  autorii- 
zarc  un  prestito  per  questo  modo  di  illumi- 
nazione e  dichiarò  che  nessuna  stazione  elet- 
trica sarebbe  stata  capace  di  fornire  a  prezzo 
egrualc  una  luce  paragonabile  a  quella  del  gWL 
ad  incandescenza. 
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Rjparazione  di  una  vasca  di  gazometro 

che  aven  peritato  la  Iniieniieablltti 

Conmmcazione  del  Sig.  G.  Hartmann,  archi- 
tetto municipale  e  direttore  dell'  officina 
a  gaz  della  città  di  Kreuznach. 

Al  tempo  del  riscatto  dell'officina  a  gaz, 
nel  1890,  i  due  gazometri  esistenti,  ciascuno 
di  800  me.  di  capacità,  erano  in  cattivissimo 
stato.  La  muratura  delle  vasche  aveva  perduta 
la  impermeabilità  e  quindi  perdeva  1*  acqua. 
Non  è  che  aggiungendo  costantemente  del- 
l' acqua  che  si  potè  mantenere  i  gazometri 
in  servizio  con  i  *'-  della  loro  capacità  utile. 
Il  gazometro  n.  r  era  stato  costruito  nel  1858, 
e  il  n.  2  nel  1872.  La  muratura  delle  vasche 
è  costruita  in  pietra  molle  e  calce  di  trass. 

I  terreni  ed  i  muri  di  chiusura  hanno  un 
rivestimento  di  40  centimetri  di  spessore,  in 
muratura  di  mattoni,  con  calce  di  trass  e  ce- 
mento e  sono  intonacati  con  malta  di  ce- 
mento. Ai  dire  del  vecchio  proprietario,  mai 
questa  muratura  era  stata  completamente 
impermeabile.  Erano  state  fatte  delle  ri- 
parazioni in  parecchie  riprese,  ma  senza 
riuscire  a  togliere  completamente  le  perdite. 

Divenuta  proprietà  della  città,  i'  officina 
a  gaz  fu  ingrandita  ;  un  nuovo  gazometro 
più  grande,  con  vasca  metallica,  fu  costruito 
e  i  due  vecchi  furono  riparati  a  fondo.  Le 
campane  furono  montate  lungo  le  colonne 
di  guida  per  mezzo  di  passo  di  vite,  le  vasche 
furono  avvitate  e  pulite  e  la  muratura  sbar- 
razzata  di  tutto. 

Le  spaccature  messe  a  giorno  furono 
scavate  profondamente  col  scalpello  appun- 
tito e  accuratamente  chiuse  con  malta  di 
cemento. 

Air  esordio  questo  lavoro  d' impermea- 
bilizzazione eseguito  con  le  più  grandi  pre- 
cauzioni prometteva  molto  ;  ma,  alcune  set- 
timane appena  erano  trascorse  dalla  rimessa 
in  lavoro  dei  due  gazometri,  che  il  livello 
d' acqua  nelle  vasche  ricominciò  ad  abbas- 
sarsi lentamente,  ma  regolarmente,  fino  ai  ^/, 
circa  della  loro  capacità  utile. 

Fortunatamente  che  avevamo,  acqua  in 
abbondanza  per  poter  rimediare  senza  troppa 
spesa  a  questo  inconveniente. 

Ma,  gli  anni  seguenti,  il  consumo  di  gaz  es- 
sendo fortemente  aumentato  bisognava  procu- 
rare di  rendere  queste  vasche  completamente 
impermeabili  o  a  costruirne  delle  nuove  in 
calcestruzzo  armato. 

Mi  decidevo  finalmente  a  tentare  ancora 
una  volta  la  riparazione  della  muratura. 

Leggendo  il  Zentralblatt  der  Bouwerwal- 
tung  del  mese  di  ottobre  1903  la  mia  atten- 
zione fu  attrata  su  di  un  apparecchio  iniet- 
tore di  cemento,  che  il  Sig.  Wolfsholz,  in- 
gegnere a  Barmen,  aveva  fatto  brevettare  e 
che  permetteva  di  iniettare  sotto  una  pres- 
sione di  I  '/g  a  2  atmosfere  della  malta  di 
cemento  nelle  spaccature  di  una  muratura 
rovinata. 


Questo  apparecchio  era  raccomandato  spe- 
cialmente per  il  ristauro  della  muratura  sotto 
le  volte  e  le  gallerie. 

Acquistai  uno  di  questi  apparecchi,  dopo 
averlo  esaminato,  ed  ecco  come  ho  proceduto 
per  i  lavori  di  ristauro. 

Una  volta  che  le  campane  dei  gazometri 
furono  alzate  lungo  le  colonne  di  guida  per 
mezzo  di  passo  di  vite,  che  1'  acqua  fu  levata 
dalle  vasche,  che  la  muratura  fu  pulita,  si 
levò  qualnnque  intonaco  di  cimento  lungo 
le  spaccature  assai  numerose.  Nel  muro  di 
chiusura,  le  spaccature  andavano  general- 
mente in  senso  verticale,  mentre  che  nel 
piano,  esse  andavano  a  zig  zag,  conver- 
gendo dalla  periferia  verso  il  centro.  Furono 
scavate  fino  ad  una  profondità  da  8  a  io 
centimetri.  Col  mezzo  d'  un  trapano  a  tubo, 
si  praticò  longitudinalmente  ad  intervalli  di 
40  a  60  centimetri  in  ciascuna  spaccatura, 
dei  buchi  di  30  mm.  di  diametro,  forati  at- 
traverso il  rivestimento  di  mattoni  del  muro. 
Questi  fori  furono  accuratamente  puliti  e 
lavati  con  acqua  sotto  pressione. 

In  questi  fori  così  preparati,  vi  si  iniettò 
con  l'aiuto  dell'apparecchio,  sotto  una  pres- 
sione di  I  '  ,  atmosfera,  della  poltiglia  di 
cemento.  Perchè  l'imboccatura  conica  in  me- 
tallo dell'  iniettore  s' adattasse  meglio  alle 
pareti  dei  fori,  la  si  ricopri  di  un  tubo  di 
gomma.  Quando  la  poltiglia  di  cemento  era, 
come  accadeva  sovente,  assorbita  rapida- 
mente e  facilmente  senza  che  si  rimarcasse 
uno  zampillamento  nei  fori  vicini,  si  iniet- 
tava nel  foro,  con  l' apparecchio  sotto  una 
pressione  di  i  '/^  a  2  atmosfere,  della  malta 
di  cemento  mescolata  nella  proporzione  di 
I  a  2  {con  sabbia  del  Reno  avente  dei 
grani  di  eguale  grossezza).  Alcuni  di  questi 
fori  potevano  assorbire  più  di  250  1.  di  malta 
di  cemento  senza  che  questa  uscisse  per  i 
buchi  vicini. 

Ciò  era  una  prova  evidente  che  dietro  il 
muro  di  rivestimento  in  mattoni  e  nella  mu- 
rature in  pietre  molli  che  si  trova  dietro, 
esistevano  enormi  cavità  e  delle  larghe  spac- 
cature per  1!  riempimento  delle  quali  abbi- 
sognava una  si  grande  quantità  di  malta. 

Grazie  alla  facilità  con  la  quale  l' ap- 
parecchio iniettore  si  lasciava  maneggiare, 
queste  iniezioni  furono  fatte  in  alcuni  giorni 
in  un  modo  sicuro  e  senza  troppo  consumo 
di  cemento. 

Una  volta  che  il  cemento  iniettato  fu  in- 
durito, si  rinnovò  accuratamente  l' intonaco 
in  cemento  dei  posti  scavati.  Per  maggior 
sicurezza,  tutto  l' intonaco  fu  ancora  una 
volta  fregato  con  strofinacci  di  feltro,  lavato 
con  strato  di  cemento  puro  e,  dopo  che  il 
tutto  fu  completamente  secco,  si  diede  final- 
mente due  strati  di  intonaco  (siderolite). 

Dopo  14  mesi  che  questi  gazometri  sono 
stati  rimessi  in  servizio,  non  si  constatò  al- 
cuna perdita  d'acqua.  L'operazione  è  dunque 
perfettamente  riuscita. 


t 


Prezzi  differenziali  del  Gaz 

par  ARTURO  VALON 


Ì*ita  drllc  questioni  che  richiama  scm- 
fr  ne  dei  gazìstì  inglesi  è  qudla 

4cu«  >'-ii<jii.i  del  gaz  a  prezzi  differenti.  Sic- 
cwe  è  una  cfuestioni*  rhe  non  si  ^  l>asata 
striar  ■    enlemerne.  n<>n  e*  è  da  slu- 

yim   -  MI  ?*)  trovami  divise. 

Gli  uni  vophono  un  prezzo  uniforme  per 
I  eon<>unmti>n,  mentre  altri  vogliono  pur 

fare  degh  affari,  vendere  il  gaz  anche  a 
>nbta. 

Però,  fra  questi  due  estremi  vi  è  la  mag- 
^toranza  che  cerca  un  mezzo  termine  e  che, 
CBOn  ric*>iderando.  per  sostenere  la  concor- 
ncfua.  vendere  il  gaz  al  prezzo  più  basso  pos- 
&'  '  rebbe  pertanto  a  non  fare  ingiustizia 

a^.  ^n?t  ordinari. 

6'  «•  il  Pjirlamrnto  inglese  non  per- 
sene ^  .l   una  differenza  di  prezzo  troppo 

aocrntuata  apjx>|j;giandosi  per  sostenere  questa 
mi  su  gli  ^Itfi  recenti  nei  quali  gli  sconti 
Accordati  sui  forti  ctmsumi  sono  stati  limitati 

15  '  ,.  Ma  bisogna  ricordarsi  che  in  quel 
Ilo  nulla  provava  che  quel  15  "  „  non 
cn  ♦ufficiente  per  lasciare  un  cerio  mar- 
psr  alle  industrie  del  gaz  che  queste  leggi 
oOBCernrvann.  e  che  il  principio  dei  prezzi 
diflierenziaii  à  stato  sanzionato  dal  Variamento 
pd  caso  dei  cunsumalun  aventi  it  contatore 
a  pa^aincnto  anticipato. 

Le  re--  ■  «itatutaric  imposte  dal  legi- 

ifatore  a  ,  :<>  della  variazione  dei  prezzi 

del  gxt  7>eiiibi.tihi  essere  mspirate  dal  desi- 
derio (\\  trattare  tutti  i  consumatori  nella  me- 
d  aisa,  cioè  di  non  danneggiare  alcuna 

CMLtr^i'i  la  per  beneficare  delle  altre  ;  ma  non 
c**  alcuna  ragione  di  supporre  che  abbia  vo- 
fttfft  impedire  alle  imprese  del  gaz  di  fare 
4dBe  condizioni  speciali,  dato  che  sia  dimo- 
Mmo  che  queste  circostanze  legittimino  il 
firrore  accordat»»  e  che  i  consumatori  ordinari 
•00  Mano  trattati  in  modo  ingiusto. 

Di  c*msegucnza,  la  questione  si  basa  di 
apcrc  quali  siano  le  circostanze  speciali  che 

Stti6cano  delle  condizioni  speciali.  1  fattori 
■  jgovcmanu  il  prezzo  del  gaz  fornito  ad 
,BD  abbonato  possono  riassumersi  come  segue  : 

t."  Volume  del  gaz  coiiMimato  per  anno; 

a.*  Rapporto  fra  il  consumo  massimo  gior- 
■abero  e  il  consumo  totale  annuo; 

5.'  Rapporto  fra  il  consumo  massimo  ad 
ora  e  U  consumo  massimo  giornaliero. 

4.*  Pcnodo  del  giorno  o  deiranno  durante 
3  quale  la  fornitura  f  necessaria. 

Vediamo  ora  a  qual  punto  ciascuno  di 
pacati  fattori  influisca  sul  costo. 

1.*  *Ju-u$tiià  co/tsuttiftfa  per  anno.  Sembra 
endcflte  che  t  -wh  elementi  del  costo  che 
•ODO  ostctilati  dall'importanza  del  consumo 
•itao  quelli  che  sono  totalmente  o  parzialmente 
«wmrnati  dal  numero  dei  consumatori  e  non 
«li  quantità  di  gaz  consumato.  Prendiamo, 


ad  esempio,  l' introito.  Costa  egualmente  caro 
incas^sare  una  uiccola  somma  che  una  grande. 
Se  il  prezzo  del  gaz  è  uniforme  ti  forte  con- 
sumatore pagherà  più  del  suo  conto. 

2,  Haf Porto  fra  1/  cunstmio  nuissima  gùt- 
nalitro  t  ti  fvnsuMo  annuo  tutoli-,  fili  elementi 
di  costo  Ofttenlati  da  questo  fattore  sono  quelli 
che  non  sono  ridotti  dalla  riduzione  di  con- 
sumo in  estale,  come  le  spese  del  capitale. 
W  capitale  necessario  per  un  cert*»  consumo 
non  di(jende  dal  volume  totale  di  gaz  consu- 
malo neir  anno,  ma  dal  ma.s«>inio  di  consumo 
di  un  giorno  qualunque  nell'anno.  Di  conse- 
guenza, più  il  consumo  annuo  è  forte  in  pro- 
porzione del  massimo  di  consumo  giornaliero, 
meno  la  spesa  del  rapitale  p<T  i.ooo  me.  pro- 
dotti e  elevato. 

tVr  esempio,  ^v  un  abbonato  prende  an- 
nualmente una  quantità  di  gaz  eguale  a  300 
volte  d  suo  consumo  massimo  giornaliero, 
mentre  che  il  consumo  totale  annuo  dell' im- 
presa non  i'.  che  di  200  giorni  al  massimo,  al- 
lora l'installazutnc  mvupata  a  produrre  questo 
consumo  particolare  produrre,  nel  corso  del- 
l'anno, sp"*  ^  più  di  gaz  che  il  resto  dell'offi- 
cina, e  1e  spese  di  capitale  per  questo  abbo- 
nato p4itrebbero  e&sere  ridotte  nella  propor- 
zione di  3  a  3. 

3."  ì'iitppurto  fra  il  massimo  ronsitnio  ora 
e  fi  eottsunw  massimo  f^iomatiero.  Questo  fat- 
tore ostenterà  la  parte  del  costo  che  t  coperto 
dalla  massima  spesa,  tali  che  le  spese  ni  ca* 
pitale  stille  condotte,  la  np;irazione  e  la  ma- 
nutenzione delle  condotte,  ed  anche,  in  una 
certa  misura,  le  spese  di  capitale  gravanti 
sui  gazometri.  Per  conseguenza,  queste  spese 
possono  essere  trattale  come  t  detto  sotto  il 
titolo  3. 

4."  Periotio  ilei  giorno  o  dell'  amut  durante 
il  anale  la  fornitura  r  MecessarÌ49.  Date  le  con- 
dizioni nelle  quali  si  trovano  la  maggior  parte 
delle  imprese,  si  potrebbe  fare  niaggn'n  ridu- 
zioni su  questo  capitolo  se  il  consumo  fosse 
necessario  fra  mezzogiorno  e  6  ore  dì  .sera« 
ma  dalla  manieni  in  cui  le  cose  passano  non 
sarebbe  prudente  accordare  vantagg^i  che  sotto 
il  titolo  3.  In  oltre,  se  tutta  la  fornitura  fosse 
falla  in  estate  un'  altra  riduzione  potrebbe 
ancora  esser  fatta  per  le  ragioni  esposte  sotto 
il  titolo  2.  Si  obiettò  che  se  l'impianto  fe 
interamente  utilizzato  durante  tutto  l'anno, 
sì  ha  un  margine  considerrvole  per  coprire 
le  riparaz'oni.  ma  questa  affermazione  non 
concorda  guari  con  1  fatti.  La  parte  dell'  in- 
stallazione che  esigerebbe  il  maggior  margine, 
è  quella  delle  storte.  Si  può  con  ragione  am- 
mettere che  un  forno  duri  a  anni  e  che  ab- 
bisogni un  mese  per  ric«>struirlo.  Per  conse- 
guenza, se  ciascun  forno  deve  essere  hco' 
struito  una  volta  ogni  due  anni,  e  che  neces* 
sili  un  mese  per  eseguire  questo  lavoro,  ciascun 
forno  se  troverà  fuori  di  scr\'izio  ]»er  una 
ventiquattresima  parte  della  sua  durata.  Dun- 
que un  margine  di  5     „  sarebbe  suflicienle. 

Le  differenti  nduzioni  che  s'agitanti  nel 
paragrafo  qui  sopra  sembrano  essere  giusti- 


-58- 


ficate  e  concordi  con  i!  principio  consistente 
di  trattare  nella  stessa  maniera  tutti  i  consu- 
matori. Ma,  per  risolvere  il  problema  della 
fornitura  del  gaz  per  forza  motrice  in  con- 
correnza al  gaz  di  generatore,  si  sono  pro- 
poste altre  riduzioni  ancora.  Fra  queste  figura 
in  testa  una  riduzione  di  spese  del  capitale 
sotto  pretesto  che  in  un  nuovo  affare  il  costo 
di  estensione  per  i.ooo  me.  di  gaz  venduto 
è  minore  che  la  spesa  di  capitale  esistente. 
Ma  accordando  delle  riduzioni  di  questo  ge- 
nere non  sarebbe  piìi  possibile  di  pretendere 
che  tutti  i  consumatori  fossero  trattati  sullo 
stesso  piede,  benché  si  possa  ancora  dimo- 
strare che  essi  non  sono  trattati  in  una  misura 
ingiusta.  Ciò  che  è  certo  è  che  se  non  si  ac- 
corda una  riduzione  considerevole  sul  prezzo 
del  gaz  per  la  forza  motrice  questa  fornitura 
passerà  ad  altri,  in  modo  che  le  spese  fìsse 
continueranno  ad  essere  sopportate  dai  con- 
sumatori ordinari.  Perciò  se  questa  conces- 
sione può  esser  fatta,  il  costo  della  fabbrica- 
zione sarà  eventualmente  ridotto,  grazie  al- 
l' allargamento  della  base  delle  operazioni,  e 
il  consumatore  ordinario  godrà  un  utile  di 
questa  riduzione  nel  costo. 

Questo  argomento  non  può  perciò  essere 
impiegato  in  favore  di  qualsiasi  accordo  per 
il  quale  le  spese  che  sono  state  aumentate 
dall'  estensione  dell'  affare  sarebbero  soppor- 
tate interamente  dai  consumatori  ordinari.  A 
meno  che  il  prezzo  pagato  da  un  consumatore 
qualunque  non  copra  totalmente  le  spese  fatte 
per  l'approvvigionare  —  compreso  1  interesse 
dell'impianto  —  è  evidente  che  sarà  stato  ap- 
provviu;ionato  a  detrimento  degli  altri  abbo- 
nati. Non  è  dunque  probabile  che  un  Parla- 
mento sanzioni  mai  un  tale  accordo. 


Grafite  artificiale 


Si  sa  da  Umgo  tempo  che  il  carbonio 
sciolto  nel  ferro  fuso  si  cristallizza  in  gra- 
fite, che  la  grafite  si  forma  nelle  storte  da 
gaz,  e  che  l' arco  elettrico  converte  il  car- 
bonio in  grafite.  Durante  gli  ultimi  vent'anni, 
il  processo  di  Girard  e  Street,  che  consiste 
nel  far  passare  lentamente  del  carbonio  arti- 
ficiale nell'arco  elettrico  è  stato  usato  dalla 
Compagnia  francese  «Le  Carbone".  Que- 
sto processo  è  assai  lento  e  solamente  appli- 
cabile a  piccole  quantità.  Archeson,  nel  corso 
della  fabbricazione  del  carborundum,  ha  sco- 
perto che  nella  parte,  la  più  calda  del  forno 
elettrico,  si  formava  della  grafite  che  pren- 
deva la  forma  del  carborundum,  ed  era  for- 
mata dalla  volatilizzazione  del  silicio  prove- 
niente (lai  carborundum.  Egli  scoperse  anche 
che  il  carbonio  che  contiene  alquanto  silicato 
si  converte  più  rapidamente  in  grafite  nel- 
r  arco  elettrico  che  non  il  carbonio  puro.  Di 
più,  tutte  le  impurità,  quali  l'ossido  di  ferro, 
l'allumina,  producono  lo  stesso  effetto  che 
il  silicato.  11  carbonio  contenente  queste  ma- 
terie, esposto  alla  più  alta  temperatura  del- 
l'arco  elettrico,  è  liberato  da    queste    impu- 


rità che  volatilizzano  e  lasciano  il  carbonio 
sotto  forma  di  grafite  pura. 

Questo  metodo  è  ora  impiegato  su  gran- 
de scala,  dalla  Compagnia  Internazionale  della 
Grafite  Archeson,  alle  cascate  del  Niagara. 
Dei  cilindri  di  circa  28  piedi  di  lunghezza, 
di  terra  refrattaria,  sono  riempiti  con  cariche 
di  3  a  3  ip  tonnellate  di  carbone  o  di  pezzi 
di  antracite,  ricoperte  di  carbone  in  piccoli 
pezzi  ;  una  forte  corrente  è  inviata  in  questi 
cilindri  aumentandola  in  modo  che  la  tem- 
peratura sia  portata  al  suo  più  alto  punto  e 
così  mantenuta  per  ventiquattro  ore.  Così 
tutta  la  carica  è  convertita  in  grafite,  che 
contiene  soltanto  i[2  per  cento  di  impurità. 
Delle  quantità  di  grafite  vengono  convertite 
in  elettrodi,  di  una  grande  resistenza  e  fa- 
cili a  lavorarsi  con  istrumenti,  mentre  che 
le  masse  informi  di  grafite  possono  essere 
ridotte  in  polvere  ed  impiegate  nelle  fabbri- 
che di  matite,  per  lampade  elettriche  ecc. 

Il  Gas  World,  dal  quale  riportiamo  que- 
sti appunti,  annunzia  che  la  produzione  di 
questa  qualità  di  grafite  è  aumentata  da 
161.920  libbre  inglesi,  che  era  nel  1897,  a 
3  milioni  196.600  libbre,  nel  1904. 


La  gomma  assorbe  la  naftalina 

Si  sa  che  nelle  analisi  che  si  fanno  per 
scoprire  la  presenza  della  naftalina  nel  gaz 
di  carbon  fossile,  non  si  fa  uso  di  tubi  di 
gomma,  che  hanno  una  tendenza  ad  assor- 
bire la  naftalina.  Questa  circostanza  ha  obbli- 
gato il  sig.  Irminger,  di  Copenaghen,  a  de- 
terminare con  esperienze  la  quantità  di  naf- 
talina assorbita  dalla  gomma.  A  questo  effetto, 
ha  preso  tre  piccoli  tubi  di  vetro  in  forma 
di  U  che  ha  riempito  di  gomma  di  buona 
qualità  (2  p.  100  di  cenere)  tagliata  in  pic- 
coli pezzi.  Il  gaz  conteneva  5  grani  di  nafta- 
lina per  100  piedi  cubi. 

Il  peso  della  gomma  contenuta  nei  tubi 
di  vetro  era  di  14  grammi  (200  grani).  Per 
rendersi  conto  della  presenza  della  naftalina, 
ha  fatto  gorgogliare  il  gaz  uscente  da  questi 
tubi  in  una  soluzione  d' acido  picrico.  Un 
volume  di  186  piedi  cubi  di  gaz  aveva  attra- 
versato questi  tubi  prima  che  l'acido  picrico 
accusasse  la  presenza  di  naftalina.  I  14  gram- 
mi di  gomma  avevano  assorbito  9,3  grani  di 
naftalina  o  5  o[o  del  suo  peso.  Irminger  fece 
in  seguito  passare  in  questi  tubi  50  piedi 
cubi  d'aria,  poi  vi  lasciò  penetrare  di  nuovo 
il  gaz,  e  la  gomma  assorbì  ancora  la  nafta- 
lina contenuta  in  139  piedi  cubi  di  gaz. 

In  un'  altro  esperimento,  un  cilindro  di 
vetro  era  riempito  di  pezzetti  di  gomma  or- 
dinaria contenente  28  o]o  di  cenere.  La  quan- 
tità di  gaz  liberato  dalla  naftalina  era  allora 
di  900  piedi  cubi,  la  gomma  avendone  assor- 
bito il  2  o[o.  La  gomma  era  in  seguito  riti- 
rata dal  cilindro  ed  esposta  ali*  aria  durante 
due  giorni  ;  poi  era  rimessa  a  posto  e  libe- 
rava ancora  750  piedi  cubi  di,  gaz  dalla  naf- 
talina. Durante  queste  esperienze,  il  gaz  era 


Auoioaxo  a  parecchie  riprcMr  e  non  aveva 
pmhHu  «en&ibilmcnu*  del  suo  potere  ìUumi- 

La  gomma  puA  dunque  assorbire  da  a  a 
5  0|0  di  naft-:'  oiidtj  la  ^ua  purL'jeza);  e 

pm^  *^%.Mi^  II,, .  ^.  .  ;  nuovamente  dopo  esser 
matM  all'  aria. 

1  '  Lpienza.  se  non  si  possiede  altri 

Mcft>.  i!i.  he  meno  costosi»  per  cstrar- 

3V  la  iuUUMn.i  •!.!]  f^iz,  si  polirebbe»  al  biso- 
gpo^  servirai  dcllu  j^omma. 

A  proposito  della  liquidazione 

della  Compagnia   Parigina  del  Gaz 

Lo  spirare  della  concessione  accordata 
4U  comune  di  Parigi  alla  Compagnia  del 
Oftc  ha  avuto  per  conseguenza  la  liquida- 
aooe  di  questa  Società  dopi»  il  x.  Gennaio 
1906^  '  di'lt*  esercizio  1905  sono   chiusi 

e  I  il'  '1    hanno    presentato  all'  assem- 

blea ij  del  37  marxo  ultimo    un    rap- 

portu  :  rnisce  degli  schiarimenti  inte- 
ressanti sul  funzionamento  di  questa   Com- 

Gli  effetti  del  ribasso  del  prezzo  del  jcaz 
a  ceni.  30  hanno  continuato  a  trasfr>rmarsi 
«el  1904  in  un  aumento  di  consumo  che  ò 
tubo  di  tn.c.  394.918.250.  contro  379.740.23H 
•el  1904.  cioè  una  differenza  m  più  di 
tyt-^^aat  (4  ojo). 

L»  Comp.  ha  incassato  fr.  105.874.775.92 
karndo  conto  di  crnt.  10  jier  metro  ctibu 
ebe  il  Comune  di  Panici  ha  dovuto  rimhor- 
per  risarcirla  della  diminuzione  degli 
che  il  ribass'i  del  prezzo  del  gaz  da 
ctnt.  30  a  crnE.  20  te  ha  cagionato. 

D  numero  totale  <legli   ;»hb<ìnati 
cn,  al  31  dicembre  1904,  di     .     .     .    553.979 
«.  al  31  dicembre  1905,  di  ...     .    579.388 

ctac  un  aumentai  di     ......     35.409 

n  numero  dei  becchi  per  l' illu- 
mamxiottc  pubblica  in  servizio  al  31 
Aeenbre  1905,  era.  nell*  interno   di 

P»rip.  di    .    .    .    , 54.215 

%  Bci  sobborffhi,  di 13.470 

aùt  un  locale  di  becchi       .     .     .     .     66^691 

^  WBDCOto  dì  357  unità  sul  1904. 

Sui  54-315  becchi  m  servizio  in  Parigi. 
TI  rrmno  52.202  becchi  a  inrandesccn/.a  e 
aoIan>ente  2.013  ^^h>  ^  farfalla.  Il  numero 
A  questi  ultimi  va  costantemente  in  diminu- 
tioac  d'anno  in  anno. 

Net  1905.  la  Compagnia  del  Gaz  ha  sta- 
bd:^<t  i^mtuitamenle  1,376  condutture  salenti 
D-  no  delle  case,  ciò  che  portò  il  loro 

Muat  '"'"  a  54-676^ 

L i  qui  contro  dà  il  rilevato  delle 

di  ffaz  vendute  annualmente,  dal 
'CeaiMÌo  1^6  al  31  dicembre  1905,  faccn- 
ào  oeDo  ftcsvi  tempti  conoscere  le  varia- 
mai  annuali  accadute  in  questo  consumo  e 
i  4nridc»di  distribuiti  agli  azionisti. 


Airi 


CMtant 
imit 

m.c. 

40,774400  «IjWlllMtf 

47335-475 
56.042.640 

62.159.300 

67.^.  1 16 

75.5 18.922 

84^0.676 

93.076.330 
100.833.a58 
109.610.003 
i  16.171.737 
122.334-005 


iMtitMal 
m.c. 

6L561.075 
8.707. 165 
6.116.660 
5.^8^16 

8.711.754 
8.845-544 

8-776.745 
6.561.  j  34 

6.162.878 


ftllMMtfl 

Miri 
L   C. 


»  36-569.762  (Ej^hééh»  14-^35»  57 

3.33&049 

6.401.613 

+  30.733.5ao 

4-  26.995.558 

60.186.985 

6.738.787 

6.255.084 

1 5.280.043 


138.797 .8 II 

M>»99-4^ 
ii4.476.9<M 

87.4B1.346 
I47.66a33i 
i54-397->i8 
1 60.652.202 

»75-93fl'244 
189.309.789 
191. 197 .338 


i3-^»545 
J -987  439 


211.949.517  ffipwiji-y  30.7,^.389 


2 18.8 13.375 

344-345-32+ 
260.926.769 

275-36B.705 
283.864400 
287.443.562 
286463.999 
386.851.360 

290-774-540 
297.697.830 


16. 


6.864.358 
2,S-53»-449 

'>ó8i445 
14441-936 

8495-695 
3.579.163 

979-.'ì63 

387.361 

3.923.180 

6.933.380 


312.258.070  (ElVNltbM)    14.560.350 

307.861.800  +     4.396.190 


311.929.550 
308.900.930 

303.4g6.850 

300^3.710 

3  II. 003.400 
318.020.060 
31.5-308.270 
320.03 1.350 
335.874.001 


4.067.670 
3.03B.630 
5404.080 
3.673.140 
10.199.690 
6.996.660 

3.711.790 
4.733.980 

5-84a.75' 


384303  65  — 

25-568.732  75  .50 

18.752.718  80  — 

15.176.02t  73  50 

proposito  di  questa 


y>    349.913.618  (C#muìm«i  24.039.617 

»     335-803.091  ^   14.110.527 

»     33.V4 '8.788 

33     360.987.520 

H    379-740.238 

>5    394-9'6.259 

Vi  è  da  osservare,  a 
tabella  : 

t.*  Che  la  Compagnia  ha  mrominciato, 
nel  1869,  a  pacare  una  tassa  ai  Comune  sugli 
utili  della  produzione  ; 

2."  Che  le  azioni  sono  state  sdoppiate 
nel  1870; 

3."  Che  a  partire  dal  1.'  Gennaio  1903  i 
privati  hanno  pagato  il  gaz  a  cent,  30  invece 
di  cent.  30,  ciò  che  portò  un  aumento  nel 
consumo  e,  per  cooscguenza.  negli  utili  della 
Compagnia,  poich*  per  quest'ultima  il  prezzo 
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non  è  stato    diminuito,    rimborsando    il  Co- 
mune la  differenza. 


La  lunghezza  totale  della  rete  di  ca- 
nalizzazione era,  al  31  dicembre  1905,  di 
m.  2.609.662,65  dei  quali  m.  1.701.921,12  nel- 
r  interno  di  Parigi.  Le  condotture  poste  nel 
1905,  sia  in  Parigi,  sia  nei  sobborghi,  rap- 
presentano uno  svolgimento  di  m.  34.525,87. 

Si  dovette  inoltre  aumentare  il  diametro 
delle  condutture  antiche  su  una  lunghezza 
di  m.  1.773,10. 

L' insieme  di  questi  lavori  rappresenta 
una  spesa  totale  di  fr.  321.208,02. 

Quanto  alle  spese  di  primo  impianto, 
fatte  dal  i  gennaio  1856  al  31  dicembre 
1905,  si  elevano  alta  somma  totale  di  fran- 
chi 339-593-2i5'38- 

È  stato  provveduto  con  l' emissione  di 
azioni  e  di  obbligazioni  attualmente  ammor- 
tizzate o  rimborsabili  dopo  il  i  gennaio  1906. 


Terminiamo  con  qualche  annotazione  sulla 
convenzione  intervenuta  il  12  gennaio  1906 
fra  la  città  di  Parigi  e  la  Compagnia  del  Gaz, 

Si  sa  che  la  Camera  dei  Deputati  e  il 
Senato  non  avendo  potuto  mettersi  d' ac- 
cordo sul  progetto  di  legge  di  stabihre  la 
municipalizzazione  del  gaz  a  Parigi,  il  con- 
siglio municipale  ha  dovuto  intavolare  delle 
trattative  con  la  Compagnia  del  Gaz  in  li- 
quidazione, per  assicurare  provvisoriamente 
il  servizio  della  città  e  degli  abbonati  fino  a 
che  un  regime  definitivo  abbia  potuto  essere 
stabilito. 

La  convenzione  firmata  in  seguito  delle 
trattative  ha  due  oggetti  distinti:  i."  il  re- 
golamento delle  condizioni  nelle  quah  la 
città  di  Parigi  diverrà  proprietaria  dell'attivo 
della  Compagnia,  e  2.^  l'organizzazione  prov- 
visoria dell'  industria  del  gaz  nel  1906. 

In  ciò  che  concerne  il  primo  punto,  le 
parti  riconoscono  che  la  Città  e  la  Compa- 
gnia sono  attualmente  comproprietarie  dell'at- 
tivo dell'  antica  Società.  La  parte  spettante  a 
questa  è  attribuita  alla  Città,  mediante  un 
prezzo  di  forfait  di  90  milioni  pagabili  il  primo 
gennaio  1907  e  che  sarà  di  piena  proprietà 
alla  liquidazione  della  Società. 

Quanto  alla  gestione  provvisoria  delle  offi- 
cine a  gaz,  si  farà  nelle  condizioni  previste 
dal  vecchio  contratto.  Ma  il  prezzo  di  gaz  è 
ribassato  a  cent.  20  il  metro  cubo  per  i  pri- 
vati, rimanendo  fìsso  a  cent.  15  per  l' illumi- 
nazione pubblica. 

Sul  totale  degli  utili  realizzati  dall'azienda, 
la  città  di  Parigi  preleverà  cent,  i  '/j  per 
metro  cubo  di  gaz  venduto.  La  metà  del- 
l'eccedenza sarà  data  alla  liquidazione  della 
Compagnia  fino  a  concorrenza  di  un  massimo 
di  dieci  milioni. 

La  convenzione  del  12  gennaio  1906  di- 
verrà allora  caduca  e  sarà  considerata  come 
nulla    e  non  avvenuta,    e    non  sarà  conside- 


rata come  nulla  e  non  avvenuta,  se  non  sarà 
approvata  dal  Parlamento  prima  del  i  lu- 
glio 1906. 


NUOVO  IMPIEGO  DEL  CATRAME 


In  un  rapporto  letto  davanti  TAssociazione 
germanica  dei  fabbricanti  di  cartoni  pietrificati, 
Mullmann,  di  Niederlahustein,  ha  fatto  notare 
che  i  catrami  differiscono  nella  loro  compo- 
sizione quando  sono  distillati,  ma  che  que- 
sta differenza  non  dipende  quasi  dalla  media 
di  acqua  che  essi  contengono,  contrariamente 
a  ciò  che  si  credeva.  Alcuni  catrami  che  con- 
tengono soltanto  da  2  a  3  per  cento  d'acqua, 
si  distillano  peggio  che  degli  altri  contenenti 
da  8  a  IO  per  cento  di  acqua. 

La  differenza  proviene  dalla  media  di  car- 
bonio nel  catrame.  Se  vi  sono  25  o  30  per 
cento  di. carbonio  invece  di  io  o  15.  la  pece 
ne  contiene  45  invece  di  33  per  cento  ;  la 
spezzatura  è  appannata,  invece  di  essere  bril- 
lante ;  la  dissoluzione  è  difficile  nel  benzolo 
e  il  prodotto  che  ne  risulta  presenta  una  su- 
perfice  opaca  ;  la  fusione  si  fa  difficilmente  e 
quando  è  fusa,  la  materia  è  densa,  non  si 
unisce  facilmente  con  il  catrame,  ed  è  molle 
in  luogo  di  essere  dura.  Al  tempo  della  di- 
stillazione, il  catrame  di  qualità  inferiore  scap- 
pa assai  rapidamente  dalle  storte. 

Il  dottore  Ernesto  Burschell,  di  Landau- 
Plalz,  ha  inviato  all'  Associazione  del  Gaz  del 
Reno,  il  riassunto  di  un  lavoro  sull'  impiego 
del  catrame  sulle  strade  e  relativo  a  delle 
esperienze  fatte  da  lui  stesso.  Da  questo  la- 
voro, risulta  che  1'  aumento  di  durata  delle 
strade  farebbe  più  compensare  la  spesa  cau- 
sata dall'  applicazione  del  catrame  su  queste 
strade.  Quando  il  catrame  è  disteso  affonda 
ad  una  profondità  di  0,4  a  1,2  pollici  sotto  la 
superfìcie  e  forma  uno  strato  elastico  e  resi- 
stente, impermeabile  all'acqua.  Questa  pro- 
prietà del  catrame,  di  coprire  le  pietre  costi- 
tuendo il  macadam,  ha  attirato  T  attenzione  di 
parecchi  inventori. 

Una  di  queste  invenzioni,  quella  di  Dorr, 
è  stata  condotta  ad  una  utilità  pratica,  ed  un 
nuovo  materiale  di  costruzione  «  Dorrite  »  è 
fabbricato  per  suo  impiego  alle  officine  Dorr, 
a  Germershein.  Il  catrame  impiegato  è  ca- 
trame di  carbon  fossile,  riscaldato  a  140  o  160 
gradi  centigradi  per  fare  scappare  l'acqua  e 
gli  olii  volatili  leggeri.  La  pietra  impiegata 
è  della  ghiaia  del  Reno,  sminuzzata  assai  fine- 
mente e  ben  secca,  li  catrame  e  la  ghiaia 
sminuzzata  sono  riscaldati  nello  stesso  tempo, 
mescolati  assai  intimamente  in  un  tamburo 
rotativo.  La  materia  è  allora  sottoposta,  per 
piccole  quantità,  all'azione  di  un  torchio  idrau- 
lico, che  le  fa  subire  una  compressione  di  due 
tonnellate  e  mezza,  per  pollice  quadrato.  Que- 
sta azione  le  comunica  una  grande  forza  di 
resistenza  ed  una  coesione  notevole. 

Il  prodotto,  che  è  in  pezzi  o  in  piastre, 
contiene  da  19  a  20  per  cento   di  catrame  e 
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8d  A  fH  Tv^r  rcmn  di  pietra;  6  a^sai  duro, 
fr«ts4  ico.  llliimamentc  si  si  fr  oc- 

CT^ae  <iM  «ile  della  fabbncajiiunfi  delle 

■iaol/  .  rr  il  loro  carattere  di  ìmpcrmca- 

MM.  u  r.»<:>-<tm;indano  per  il  pavimento  delle 
^aMt  e  scudene. 

Rriattvamrntr  olle  sulle,  esse  sfino  supc- 
non  ai  cemenlo,  in  que-Hto  senso  che  nman- 
gnno  secche,  sono  calde  ai  piedi  e  presenlano 
«M  «upcriicie  Milla  quale  gli  animali  non 
•émcoolano. 

Questa  ^leva  casa  fece  delle  pi.xstre  di 
«so  spessore  di  4  pollici,  che  costavano  circa 
4  «ednint  (eirca  5  lire|  per  metro  quadrato. 
Mie  <li  catrame  e  di  basalto  schiacrtato.  che 
m  maatroao  nelle  vie  di  Stuttgart.  Queste  pia- 
«rr  oon  vengono  intaccate  dagli  acidi,  o  al- 
cali e  di  eon^egucnza,  si  raccomandano  per 
M  pavmcnto  delle  camere  di  accumulatori  ecc. 

N«Hi  »  priKlure  alcun  sdrucciolamento  alla 
Imo  supcrtice  ed  il  loro  costo  ó  a>iHai  mode- 
nto ;  n  ramp'>n'>  ilttlicilmente. 


BH  ìa^iiaU  liitUici  coammIì  i  I'  liÉustrU  priviti 

n  Ministero  dcH'Intcrno,  con  circolare  ai 
PrrfeltJ.  ha  comunicato  che  il  Ministero  di 
agnc-  '  fiduKtria  e    comnicrcio    ha    fatto 

rueT.i  [.iK'olta  noi  rt-gulanicnti  speciali 

di  aztcnde.  per  gestione  diretta  di  impianti 
elettrici,  i  comuni  inseriscono  di&posizioni  li- 
aaacivc  dell'  industria  privata  e  che  centra- 
itMlo  alle  dìsprisìzlimi  della  legge  7  giugno 
tgoi  e  rr*l;i!ivn  regolamento. 

*  vverle  che  i    regolamenti    ape- 

cab  t.  ...;ende  municipalizzate  non  hanno 
akro  fìne  che  quello  di  regolare  l' ordina- 
■CM»  interno  dell*  azienda  e  i  rapporti  di 
^■mai  col  comune  e  con  gli  utenti  :  non 
poaiooo  perciò  contenere  dis[x>.sJ2Ìoni  pre- 
acrìtljve  di  altro  genere,  le  quali,  anche  se 
n  fossero  inscnle»  non  avrebbero  alcuna 
cflkaaa  di  fronte  ai  terzi.  Ad  evitare  per- 
taAo  qualsiasi  pretesto  di  contestazioni,  sarà 
bene  che  nei  regolamenti  speciali  delle 
antndc,  ed  in  ispecial  modo  di  quelle  per 
esercizio  d' impianti  elettrici,  non  siano  con- 
triKìT^  disposizioni  che  per  la  materia  rego- 
lata devono  avere  pnipria  sede  nei  regoìa- 
■KSb  locali  di  polizia  o  di  edilìzia,  o  che 
il  fìne  a  cui  quei  regolamenti  sono 
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la  alcuni  casi  torna  utile  di  provocare 
ano  svolgimento  uniforme  di  coaesto  gaz 
«efua  ncorrcre  all'acqua  e  per  questo  scopo 
Atkin  ricorre  ad  una  sostnn/a  solida  che 
^0^  Ù  vantaggio  di  fornire  un  gaz  assai 
^oro  e  non  venefico  e  che  è  costituito  da 
aodi  cristallizzata. 


!^  reazione  a  cui  questa  di  luogo  col 
carburo  di  calcio  è  la  seguente  : 

9CaC,  r  aNa.CO,.  io  II .  O  -  9  C.  H^ 
-t  4NaIIO  t  CaCo,-7Ca(OII),  ^H,0. 
Secondo  J.  ilarrj-  Stangcr,  nel  gaz  ace- 
tilene ottenuto  m  siffatte  condizioni  le  impu- 
ritÀ  sono  ridotte  alle  seguenti  proporzioni 
per  ogni  litro  : 

Zolfo     , mg.  o.oio 

Fosforo •     o.o8a 

Ammoniaca  ....  ■  o.-^. 
I^  miscela  della  soda  col  carerò  av- 
viene entro  tamburi  d'  acciaio  orizzontali  di- 
visi in  tre  compartimenti.  Lino  di  questi  ier\'e 
a  contenere  il  carburo,  un  altro  è  destinato 
alla  miscela  dei  due  pnMJotli  ed  il  terzo  serve 
da  depuratore  del  gaz  e  j>er  ouesto  scopo  è 
riempito  di  coke.  Lo  >vihippo  ael  gaz  avviene 
attraverso  all'  albero  chi-  e  vut>to. 

Lo  sfruttamento  di  questo  trovato  è  stato 
assunto  dalla  Sud-Gas  Company  a  West- 
mi  nster. 


SVILUPPO  DELL'  INDUSTRIA  DEL  GAZ 

IN    GERMANIA 

Da  una  statistica  pubblicata  dall'  Asso- 
ciazione dei  gajtistl  germanici.  ttigli.imo  le 
indicazioni  seguenti  : 

PRODUZIONE   DEL  ÙKl 


CITTÀ 

Berlino  -    .  . 

Breia  .    .  . 

Eib<rt«ld   .  . 

DlSMlion  .  . 
Nsrinlitrga 

Slettlfts     .  . 

Carisrulie  .  . 

Magonii    .  . 

KieJ     .    .  . 
Chirlotteikoarg 


Nel  IS7«-I8M 

61.871.000  m.c. 
4.664.360 

4  457  '33 

4-181.731 

4.073.860 

3-925-345 
2.804.750 

2.441. uo 

I.a7a.a43 

1.162 .817 


Nel  I4U-KM 

191.70Q.000  m.c. 
30.066.3*^0 
16.816.  t  IO 
33.05:c.7oo 
17.984.050 
1 1.2^^.941 
11.383.330 

9.961.370 

8^96.110 
31.149.200 


A  Hcrlmo,  il  rapporto  annuale  i>cr  Tc- 
sercizio  1903-1904,  segnala  un  aumento  di  con* 
sumo  sull  anno  precedente  di  14^11.100  m.c. 


Incatramatura  delle  strade  di  Roma 

Togliamo  dal  .^/c.v.m^^'/Tfi  :  Nelle  grandi 
città  SI  e  sempre  ricorso  all'  inalT);imento  per 
togliere  la  polvere  nelle  strade,  ma  ^  provato 
che  r  inatViamento  stradale  ha  effetti  dannosi 
in  rapporto  ai  micn>rganismi. 

In  questi  ultimi  anni  si  sono  escogitali» 
prima  in  America  poi  in  Kuni[>a,  diversi  si- 
stemi onde  evitare  l' inconveniente  <lella  pol- 
vere e  cons^ucnte  fango  per  le  strade  delle 
cittA  e  dei  sobborghi  applicandovi  la  spalma- 
tura di  catrame  con  gli  olii  minerali  o  di  an* 
tracene,  ed  anche  aKoma,  per  cura  del  mu- 
nicipio, viene  fatta,  a  titolo  di  espc-rimento, 
una  incatramatura  in  diverse  parti  della  cilti. 
L' abbiamo  visto  al  piazzale  nella  stazione  dU 


Trastevere,  a  vìa  Lagnano  ai  Prati,  ed  ora 
si  sta  applicando  a  piazEa  Indipendenza  e  vie 
adiacenti  ai  Macao. 

Nelle  principali  città  d'Italia  tali  esperi- 
menti sono  riusciti  di  piena  soddisfazione  ed 
hanno  incontrato  il  favore  dfl  pubblico  ;  ed 
anche  a  Roma  è  da  aspettarsi  che  dopo  le 
prove  escj^^uite  se  ne  rileveranno  i  vantaggi 
indiscuttihili  e  se  ne  continuerà  1'  applicazione 
a  tutte  le  strade  mantenute  a  breccia. 


Incatramatura  stradale 

Leggiamo  nel  Resto  del  Carlino:  Il  9  scorso 
ebbero  terniinc  It*  o]>f  razi<tni  per  la  incatrama- 
tura del  tratto  (Iella  strada  provinciale  di 
Galliera  compresa  entro  la  borgata  di  Corti- 
cella.  Ci  consta  che  il  lavoro  è  riuscito  in 
modo  soddisfacente  e  che  varrà  a  diminuire 
di  molto,  se  non  a  sopprimere,  rmconvcniente 
della  polvere.  La  superficie  incatramata  è  di 
mq.  4312,  e  per  essa  impiegaronsi  q.li  50  di 
catrame  e  q.li  a  circa  di  petrolio  grezzo.  L'o- 
perazione venne  eseguita  a  freddo,  alTmc  di 
evitare  infortuni,  imjìiegando  personale  pra- 
tico di  tali  lavori. 

Mercè  T  esperimento  fatto  eseguire  dalla 
provincia,  gli  abitanti  di  Corticella,  anche  nella 
corrente  estate,  sentiranno  in  assai  minor  gra- 
do il  disturbo  della  polvere  sollevata  dagli 
automobili.  Il  che  è  importantissimo  anche 
nei  riguardi  dell'  igiene. 


VISITA  ALL'OFFICIMA  DEL  CATRAME 
delta  Compagnia  del  Gaz 

Ebbi  occasione  di  visitare  l'ofiìcina  dei 
catrami  della  Compagnia  Parigina  del  Gaz, 
ofTicina  attinente  alla  sua  olficina  di  La  Vil- 
lette. Questa  otVicina,  che  occupa  una  super- 
(icie  di  63.000  metri  quadrati,  tratta  annual- 
mente 66.000  tonnellate  di  catrame. 

La  Compagnia  parigina  produce  olii  leg- 

§ieri  ed  olii  pesanti,  antracene  e  pece:  alcuni 
i  questi  prodotti  sono  poi  rivenduti  a  privati 
che  si  incaricano  di  trattarli  a  loro  volta  per 
trarne  i  diversi  costituenti. 

I  catrami  sono  ricevuti  all'  officina  per 
mezzo  di  carri  a  cavalli  o  di  vagoni-cisterne: 
sono  immagazzinati  nei  serbatoi  elevati  ove 
subiscono  una  parziale  disidrazione  fino  a  3  o 
4Vb  di  acqua. 

Questi  catrami  sono  poscia  distillati  in  24 
ore  in  caldaie  dì  forma  speciale,  riscaldate  a 
nudo  fuoco.  L'  ac({ua  e  gli  olii  leggieri  sono 
raccolti  durante  le  prime  13  ore,  l' olio  pe- 
sante durante  le  6  ore  seguenti. 

Questa  distillazione  permette  di  ottenere 
i  seguenti  prodotti  : 


L' acqua  ammoniacale  raccolta,  riunita  a 
quella  proveniente  dai  serbatoi,  è  trattata  nei 
laboratoi  speciali  per  produrre  solfato  d'  am- 
moniaca ea  alcali. 

Gii  olii  leggieri,  distillati  a  vapore  e  ret- 
tificati, forniscono  del  benzolo  90  ^'o  e  della 
benzina,  e  sono  utilizzali  per  la  carburazione 
del  gaz,  per  lo  sgrassamento,  per  la  dissolu- 
zione del  caoutchouc  ecc. 

Gli  ulii  lordi  sono  venduti  greggi  a  diffe- 
renti industriali,  che  li  utilizzano  per  impre- 
gnare i  legni,  per  riscaldamento,  ecc. 

Gli  olii  d' antracene  fornisrono,  raffreddali 
e  compressi,  l' antracene  greggio,  venduto  al- 
l'industria delle  materie  coloranti. 

Infine,  il  residuo  della  distillazione^  la  pece^ 
è  colata  calda  in  grandi  vasche  ove  raffredda 
lentamente.  Raffreddata,  dopo  pochi  mesi,  è 
venduta  sopratutto  come  agglomerante. 

Questa  officina  dei  catrami  ha  in  fine 
un  locale  nel  quale  si  fanno  degli  agglome- 
rati sotto  forma  di  mattonelle  di  polvere  di 
carbon  coke,  utilizzate  dalle  stesse  officine 
della  Compagnia  Parigina. 


Acqua 

•        3V« 

Olii  leggieri 

aV. 

Olii  pesanti 

.      17  % 

Olii  d' antracene 

8  V, 

Pece  .        , 

.      707, 

MUNICIPALIZZAZIONE 

Dna  lettera  del  principe  di  Gamporeale 

sulla  situazione  amministrativa  di  Palermo 

11  principe  di  Camporcalc  comunica  alla  stampa 
la  seguente  lettera  : 

Palermo,  jo  giugHo  1906. 

Egregio  signor  Direttore  dell'  ORA. 

Con  mia  sorpresa  rilevo  rhc,  con  una  certa  insi- 
stenzn  rircnta  la  vere  die  io  intenda  portarmi   can* 
diilato    o    che    iiuenda    iiremlerc    pane    attiva  nelle-] 
non  lontane  elezioni  amniìnislrative. 

Come  Im  avuto  ijiornalìere  occasioni  di  ripetere^ 
sarebbe  per  me  iis-iai  disagevole  accettare  un  man- 
dato che  non  puirci  diiiimpetjnarc  con  la  necessaria, 
diligenza,  senza  ^avc  sa^irizio  dei  miei  pcrMmali 
interessi.  Ma  sopratiitto  ha  presa  su  di  me  la  £x>n- 
sidcraziiine  che.  massime  nelle  anuali  circosianze^ 
la  politica  amministrativa  iinn  h.  a  Palermo  per  nulla 
seducente. 

Ne  ho  fatto  La  prova.  Merce  T  aiuto  di  ottimi  coU 
lef^hi  nei  pochi  mesi  che  tenni  la  carica  di  Sindaco^ 
cercai  di  avviare  la  caotica  e  viziata  azienila  comu- 
nale ad  un  indirizzo  diverso.  Molte  riforme  furono- 
attuate,  molle  altre  lasciai  bene  iniziate.  A  (X>chi 
anni  «  mesi  di  distanza,  le  une  furono  distrutte,  le 
alire  abbandonate  e  poco  per  volta  si  è  ritornato  sa: 
per  giti  all'amico.  Anche  recentemente  solo  ]* oppo- 
sizione della  G.  P.  A.  potè  impedire  che  fosse  abo- 
lito il  concorsti  per  la  nomina  degli  Impiegati,  ed  h 
sintomaticu  che  appena  fu  disponibile  uà  posto  dii 
libera  scelta,  vi  fu  nominato  il  signor  Salvator» 
Licata. 
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imJBodn  r  tlovmdo  aMeaermi  dall'  ajsu- 
■mumIjUo  rhe  importi    una   i|iialiitjMÌ    rr- 
i.  credo  però  di  o>m(>icrre  11  mio    dovere 
ciiiailìno    nell"  invitare    il    mrp^j    clciinnlc 
«rlmMM  dtlb   «iuiatlone    fravfaiìiifM 
f^  tvrmi  l'ulcada  comiinalc  e  dei  perìcoli  cdI  kI  vi 
IBM*  OH  iB>  IctEvrciu,  cbe  a  me  la  paura 
rtuugiio  ette  {H-l  riianl'i    ct>\    qtiaU-    ila    unni    ai 
I  bilanci  C(it)*iiiitivi.  (1*  ullimn  iippruvnlo  è  drl 
■e  rknc  di  c(m»q{urnr^  non  «oln  rhe    fa  di- 
tmm  bMF  alcuni  per  fiu-e  quelli  presuntivi,   ma 
noa  ai  poò  cadodare  che,    a   conti    fatti  ai  ab- 
liiBD  «Srile  aorpraw  apiacrvoli. 

Ad  utcni  nod*!.  fin  od  Majodo  1901  io  avvertivo 
i  Cn— 1111110  che  cnn    mr^ta    a[ipn:»»Uma>ìnne   la    ai- 
dei Cnomne  era  la  seguente  : 
I>Ha%-aiun  a  tultu  it   1896  —  4  milioni. 
tdrm   it»)  07  n  lutto  il    loco     -    3   milìnni. 

Qaiadl  debito  nnlloaalc  scoperto  -  7  milioni. 
Ptr  ta  IcKite  Codronchi  |>4ttcva  il  Oimnnc  con- 
on  debito  di  soli  due  milumt  per  coprire  il 
del  96  —  reatava  dunque  il  <lclJÌto  sco- 
A  5  inltioni.  al  quale  aono  da  aggiuiiifcrsi  il 
dal  1901  al  1906  che  non  ao  a  quanto 
ma  che  non  può  eaeMrre  piccolo,  basti  dire 
che  ti  bilancio  di  quest'anno  fu  fntin  jNircggìare 
<xaa  MB  atilc  premalo  di  500  mlLi  lire  «ul  (jaa  di 
«rt  mam  ai  è  mene»  iniiiaio  1'  cktcÌcÌo  diretto.  Col- 
MMffv  tale  Ingente  del>tio  fluiluantv  con  un  nuovo 
4>MlD,  non  M  può  <tc  min  interviene  unn  tcincc  apc- 
oaAr,  e  d'altra  pane  sovrimiKwta  disponibile  da 
^Km  fan  K»rvBtte  non  ite  abbììimo,  malgrado  ai  sia 
ASHMiInMme  olirepas»lo  il  limile  ledale. 

Ohoc  sì  fii  ad  amminiKtrare  con  un  debito  flut- 
MBMa  di  milìom,  e  con  un  dÌBa\'anio  organico  che 
h  CuaunbaioDc  d'  Inchiesta  Im  ilol  1901  valuu'i  n 
mtmao  mfliooe,  e  che  ora  t  ccrtnmcnic  mAj^^inre,  io 
mam  m>  Oc<^irre  una  nhiliiA  Xutui  s|ieciate  Citta  di 
■MraL  di  partite  dì  |firi>  di  r«|ictltt:nti  e  ili  iwMicci, 
mmiAmKUe  1  qoali  !«l  putì  andurv  nvnnti  i>cr  qualche 
tc^ipo  ma  die  non  im|>e<ltrunno  ai    nodi   di    venire 

al    pVCDIK-. 

Alcuni  dicono  che  non  c'è  da  prcoccu|Mirat  più 
«te  tantn  :  quando  non  oi  p«>trà  andare  piu  avanti 
^mnt  imerrenirT  lo  Sialo  come  rÌA  a\*\'enne  per 
Macoli  ed  altre  ciitA. 

lo  credo  «ia  un  errore  Care  troppo  n.vseKnamento 
«qpa  miCTta  eventualità,  e  nimmcnto  poi  rhe  l'aìutn 
Adh»  Stato  mai  rkiIio  rilevante,  fu  f<enipre  ^ubordi- 
«MB  a  nuovi  icravt  aumenti  di  imposta  cui  1  Co- 
sa^ dovettero  a—oKgcttarid. 

Altri  bkvoce,  «  Ira  questi  pare  che  sia\*i  l' antrol- 
atmnaàcmt  actinie,  la  aMejrnamento  »i>pm  nuove  e 
viman  riaone  cbe  si  do\'rebbcro  ricavare  ilallc  pro- 
fOHir  wwwidpaliiaaritMii .  e  tale  fiducia  è  eoa) 
yidr  the  é  t.  fin  d'  oru,  creduto  di  poter  £are  a 
mmmtt  detta  tanu  «ut  valorr  liK-.-itivn. 

li  ana  alfanta  •celtico  Mll'aiato  che  le  naikl- 
«0  apportare  il  bilancio  del   Conaac 
|ÌÉ  I  Caaaai  the  «i  mmio  ruminali   cbe   tinelli   ar- 
IL  L'aamapio  di  Calaaia  ialorml.  .Vi  o^m   motlo 


credo  che  U  mc);1[o  sta  di  csunlnar»  ogal  ite(olB 
proposta  taify  t>cr  coso,  «enta  prcconceltl  dottrinarti, 

sempre  pcrioilii*i. 

lo,  »é  esemplo,  approvo  pltaastente  cbe  11  Coonae 
*l  adoperi  perche  la  poputailooc  abbia  pane  baaao  ed 
a  (ia»ta  preito,  e  1' iiii<-rventit  del  Munii-ip»<>  (■  p,v 
nanii_-ntc  K>u^tihcuto.  non  |[ià  con  l' Idea  di  reali«iare 
fCiudagno  sul  pane  del  povero,  ma  |ief  ìl  fiitlo  che 
realmente  a  fnlrrmn  il  |uine  era  BCandaloaailMiKa 
cnrii  in  i-onfriinio  con  U-  altre  citlA. 

Mi  era  aeccssarhi  per  raniaaterc  lo  m:dpo  di 
Un  U  Moliao  Mualcipilc^  <J  non  m  potr^-hU-  cy^uul- 
niciiic  provviilcrc  (.'on  im  paniiH'io  v  [uMificio  mu- 
nicipale ì  11  prruo  delle  farine  t  quotalo  In  bocaa 
come  qitellt»  del  Consolidato,  e  aart-bbe  suio  Carile 
cosa  per  il  Comune  il  prucurumi  la  farina  a  {[iuMu 
presso.  Col  Rrait  numero  di  subilimcati  in  Sicilia  « 
fuori  e  con  le  moderne  fadlitii  di  trasporto,  non  A 
aerìo  il  prcrK-cupanti  tirila  poK^ihilìta  di  una  acron* 
ffiura  a  danno  tiella  ctltj\ 

D'altro  pane  l'cacrcizjo  di  un  molino  importa 
un*  alea  ttKluairiate  che  tutto  consiidia  di  eviure. 
t)hre  al  dover  provvedere  ali»  mmpm  dì  tmmcnae 
quantità  di  frnino,  eh' t  cosa  dillicJlc  e  rischiosa 
quanto  mai,  v*  è  pure  la  vendila  ìM  prodotti  non 
utilizznblti  per  tu  fabbrìcazìunr  del  pane,  .Se  ben 
ricordo  fr  stato  deito  che  «opra  un  totale  prodotto 
di  34  milioni,  14  milioni  mpi^rcsentano  il  valore 
della  larìna  che  il  Comune  utitir/triì  e  10  milioni 
quello  degli  altri  prodotti  che  w  tlc\ono  rivcntlrrr. 
Come  si  vcd^  ci  troviamo  di  fronle  ad  una  ){rt>Ma 
aziemla  di  indole  prettamente  cnnmiert-iale  e  nece»- 
soriAmente  piena  di  ricchi.  E  ntm  di  w>li  rÌK-hi  m>t- 
lerìali.  |>er  quanto  questi  fwMMUio  tradursi  in  tniccnti 
perdite  che  la  malandata  fiiiunui  comunale  mal  po- 
ireblfc  loppTfrtart*.  Oltre  Ì  riachi  maierìatt  vi  sono 
anche  i  riachi  morati.  In  un  ambiente  a>me  U  ti» 
atro  «aturo  di  dilbdenze  ceno  ouKcniir,  ma  forse 
non  del  lutto  infnndair.  le  malevole  critiche,  i  so- 
s)>ctil,  le  insinua'iont  runtro  una  niicnda.  cbe  ap- 
punto per  Iti  Hua  natura  industriale  prcsupiMinc  la 
maj^ìore  libertà  di  azione  in  chi  la  dirige,  e  che 
non  può  c!Mcre  disciptinau  e  cuatroUata  con  norme 
prccìjic  e  minute,  attecchirebbero  assai  facilmente, 
e  finirebbero  di  Inquinare  il  tc^ià  tanto  inquinato 
ambiente  cittadino  ;  numcncamlo  x-mprc  ptu  la  ri- 
trosia nei  niit;liori  e  piti  rispettati  cittadini  ad  inge* 
rirsi  nelle  cose  municipali. 

E  vcaco  alla  aulclpaniuiloac  M  tat. 

CJuniKl"  In  c-itt.«lni;in/.i  lii  e<>iiMill,ita.  le  fu  detto 
che  occorrevano  4  nllloal  e  meno,  r  in  l4*c  a  tak 
fabbiMitcno.  lu  L-hirstu  il  ntuui't  alln  C.i^n)  l>epoalti 
e  l'reMiitl.  Ora  si  viene  a  saliere  che  ti'Ui  pm  4  ija 
mu  (wr  K|>cfte  di  alto  ed  altre  occom-nxe,  •  mllloal 
accarraaa  :  ed  inoltre  che  per  puim-  riravnrr  dnlU 
launkripalizziuione  l' utile  sfieroio,  occorrcrA  dM  H 
Comnac  taccia  qeclla  che  aoa  ha  mal  accaasuHilo 
alla  Sodcti  di  (are  (c,  •Um.  le  Litcu»tan7e.  op|H>rtu- 
nanirnie)  cioè  ingrandire  le  officine  niddoiipiarc  I* 
cTindutture  ed  cutenderle  là  dove  non  ci  sono  an- 
cora.   In    altri    termini    pei    primi   tempi  lo  sperato 


utile  sarii  assorhitn  da  spe^c  inevitabili  ed  è  quindi 
vano  sjierarc  che  la  finanza  comunalt,  per  om  al- 
meno, ricavi  dall'  esercizio  del  ^ar.  quel  notevole 
ristoro  di  cui  ha  urgente  btsojjno. 

Ora  io  domando  a  quanti  di  fronte  al  miraggio 
che  sembra  eserciti  su  molli  la  magica  parola  Afa- 
uìHfkiih^nzion/'.  non  hiiiino  rmunzialu  iilla  facoltà  di 
ragioHHre,  n  costoro  domando:  O  non  sarebbe  sialo 
più  semplice  e  soprstutto  piìi  utile,  date  le  condi- 
zioni della  finanza,  intendersi  con  ta  Società,  prov- 
vedendo ad  un  miglior  sen-'izio  e  hssìcu rande»  iìn  da 
ora  un  utile  cerio.  ÌnimedÌaio,  palpabile,  clic  pro- 
babilniciite  nnii  sarebbe  stato  inferiore  a  4  o  5  cento 
mila  lire  all'unno:  eiù  .stnza  riìselii  e  senza  dovere 
impiegare  un  capitale  dì  6  o  7  milioni  che  dob- 
biamo prendere  a  prt-stiin? 

E  si  noti  che,  prima  ancora  che  il  Comune  ab- 
bia preso  possesuio  dell'  azienda  giA  sì  cliieilono  e  si 
prnmettonn  riduzioni  di  tarifia,  inconciliabili  col  pro- 
posito di  sanare  le  piaghe  del  bilancio  con  gli  utili 
del  gaz. 

E  sempre  a  proposito  di  tali  utili  vale  la  pena  di 
osservare  che  il  primo  idrogetto  di  organico,  fortu- 
natamente stato  ora  modificalo,  tanto  per  cominciare 
bene,  stabiliva  un  aumento  di  .stipendio  agli  operai 
ed  agli  impiegati  mentre  non  è  nemmeno  prestimi- 
bìle  che,  col  vento  che  tira,  la  Società  <ìel  gaz  abbia 
fìnora  juigato  stijK'ndi  u  salari  inferiori  a  quelli  nor- 
mali della  piazza. 

Ad  oi^ni  modo  auguriamoci  che  la  ninnicii»atiz- 
zazione  del  gaz  riesca  bene  ma  finora,  la  sola  cosa 
verainenle  certa  è  che  avremo  sulle  spalle  un  nuovo 
debito  di  altri  6  milioni,  debita  che  la  più  elemen- 
tare prudenza  consiglia  di  ammortizzare  sollecita- 
mente, prima  cioè  che  la  luce  e  l*  energia  elettrica 
non  faccia  apparire  t'  uso  del  gaz  cosa  antiquata  e 
primitiva. 

Un'  ultima  parola. 

Certo  h  sempre  desiderabile  che  una  cilti\  come 
la  nostra  abbia  le  sue  finanze  in  buono  stpto,  nm 
per  Palermo,  poi  la  cosa  ha  un'  importanza  acche 
maggiore  in  vista  di  quello  die  le  è  assolutamente 
ìndispensatiilc  di  fare  se  vuoi  vivere  civilmente  e 
prò:  perare. 

Una  buona  pnric  della  città  e  la  più  bella  è  tut- 
tavia alTaito  sprovvista  di  fognatura,  col  continuo 
pericolo  di  epidemia,  le  strade  fra  fango  e  polvere 
sono  quali  non  sarebbero  tollerate  nemmeno  a  Cian- 
ciana  :  non  abbiamo  nmeellu  e  tante  e  tante  altre 
cose  cui  anche  le  città  di  terz' ordine  non  rinun- 
ziano. 

Air  infuori  del  concorsa  dato  al  Cantiere,  nes- 
suna iniziativa  ha  preso  la  città  per  promuovere  la 
navigazioue  ed  il  commercio  dimenticando  che  la 
sua  prosj>erità  e  ricchezza  non  può  venirle  che  dal 
mare.  .Stilo  ora  e  perchè  il  ceto  commerciale  final- 
mente accenna  a  farsi  vivo  si  |>arla  di  un  progetto 
di  quartiere  industriate  e  ne  va  data  lode  all'  am- 
ministrazione attuale  che  fu  sollecita  a  raCLUglierc 
l'idea.   Io  spero  ed  auguro  che    questa  ed  altre  si- 


mili feconde  iniziative  siano  portate  a  sollecito  com-; 
pimento!  Ma,  osservo,  se  invece  di  i  m  ma  bili  zza  re- 
7  od  8  milioni  fra  moliiio  e  gaz  avesse  il  Comune 
preso  r  iniziativa  della  formazione  di  »m  Consorziai 
allo  scopo  di  anticipare  i  lavori  per  la  sistemazione', 
del  porto,  banchine  e  slmili  che  lo  Stato  va  troppo^ 
lentamente  eseguendo,  si  sarebbe  fatto  cosa  più  utilcij 
e  produttiva  di  buoni  risultali. 

E  lo  slesso  si  dica  del  progeiio,  vagheggiato  da.j 
Michele  Mieti  quando  era  in  Giunta  con    nit-  e  che' 
mancò  il  tempo  di    concreiare.    di    trasformare  cioft'j 
il  Castellani  are,  ora  inutile  e  che  per  la  sua   ubica- 
zione e  conformazione  vi  si  presterebbe  mirabilmente, 
in  un  ciuariierc  commerciale  con   comode    banchine 
e  magazzini  generati  sul  mare. 

Il    mondo  cammina  e  guai  ai  tardi  ed  ai  priori. 
Il  commercio  clic  può  far  Paienuo  prospera  e  ric<:a, 
$.e  non  eì  pensiamo  in  tempo,   si  svìerà  a  favore  dt| 
altri  porti  ove  troverà    le    rornoditA    che    qui  fannt>| 
difetto  e  noi  decadremo  stunpre  più. 

Io    vorrei    che    la    cittadinanza   si    decides.sc  una' 
buona  volta    ;i    mostrarsi    meno    apaticjv   ed    indiffe-] 
rente  ai  suoi  steft.»ii  più  vitali  interessi  :  che  non  con-; 
cedesse  il  niontjiiulio  delle  eledoni  a  jxichi  mestatori 
di  professione,  poco  siimabili  e  pimto  stimali. 

Allora    soltanto    il    livello    intellettuale   e  morale-! 
tiel  nostro  civico  «)nses.»to  si  rifilzerehbe,  ed  il  Con- 
sìglio, anziché  esaurire  la  sua  aitivit.i    ed    o|H;rosìtà.' 
nel  preoccuparsi  di  persone  e  di  clientele,    si    prec- 
cupert-blie  magjiionnente  dei  veri  interessi  del  paesi. 

Ma  verrà  mai  questo  giorno?  Il  fatto  che  il  cetaj 
commerciale  accenna  a  farsi  \*alcre  e  il  sollecito  ef- 
fetto elle  i  suoi  primi  vagiti  hanno  prodotto,  ò  certo 
un  buon  segno,    e    speriamo    sia    1'  inizio    di  tempi 
migliori. 

E  con  questo  aupiirin  i.a  riverisco. 

Suo  de  v.iuo   LAMPORUALE 

La  risposta  dell' Amm.Tasca-Lanza 

alla  lettera  del  senatore  Di  Camporeale 

L'amministrazione  comunale  pubblica  la  se- 
guente risposta  alla  lettera  del  senatore  princiiie  XA 
Camporeale. 

1  due  programmi 

L' amministrazione  deve  essere  grata  all'  autore- 
vole capo  del  partito  consen'atore  di  Palermo  di 
avere  con  la  sua  lettera,  mandata  ai  giornali  citta- 
dini, trasportata  la  imminente  lotta  elettorale  dal 
ristretto  terreno  delle  misere  competizioni  ]ierM>nali 
sul  vasto  e  civile  campo  delle  idee  e  ilei 
grammi. 

l'crchè  la  sua  lettera  racchiude  un  vero  e  pro- 
prio programma  amministrativo  in  opposizione  a 
quello  svolto  dair  attuale  amministrazione,  la  quale 
non  può  non  esser  lieta  che  il  corpo  elettorale  sia 
chiamato  a  giudicare  quale  dei  due  programmi 
debba  avere  la  preferenza. 

Ma  prima  di  dire  una  parola  sulle  critiche  mosse 
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_  ;rin. i{*<-  IH  Cam|Mirculu  affli  alti  dcH' animini- 
*"à.zìfTiK  {•rrsit'tluta  (lai  senatore 'l'asca,  6  ncH:<.-KSiiri<i 
'.t.jrf  jU-iini  t-rrori  in  cui  i-};li  (■  involontariamente 
r^j~*  «  <>ui  <|iiali  Nono  fonilati  i  suoi  K>udixi  pessi- 
r..*:      «u*U   MttMzioiie   finanziaria  del   Comune. 

I  Uliad  coamtivl 

'  .;:t)  ';iH-*.ti  errori  |hiì  riposano  sopra  un  errore 
-"  — i^--.  .n.*nte  di  fatto,  KÌacrhò  1'  on.  principe  ignora 
àZ:  •,::.i  meramente  lodevole  spief^ata  tlall' utiìcio  <li 
rr.^^.x.^  in  •juchIì  ultimi  anni,  in  viriti  <lella  (piale  il 
L  •-.*:^'.:'>  rfimiinale  ha  (xttuto  approvare  i  bilanci 
■-««•■-jnliM  lino  al  ì<ì02.  e  si  trova  presso  il  relalorc 
O' ^  «.'••mmiv^iono  di  revisione  dei  conti  il  bilancio 
.•■  *i-;.  mentre  è  K'=*  completato  anche  il  bilancio 
:«■  :  ^*i,  in  v!»>>^>  (-'he  anche  tpiesti  due  ultimi,  con- 
tar.::.', diranno  presto  sotto|M>sli  all' aiiprova/Jonu 
■.'^   ^'  -nM^li'i  comunale. 

■  T  ■•*■  il  princijK'  di  C'am|K>reale  Invece  di  rite- 
ser  •  --nit-  approvato  il  solo  bilancio  iKgS  fosse  slato 
>u-  ■>:!■  •!  amici  intorniato  del  lavoro  successivo  coni - 
;(j:  •  ii.ill  '  ulttcto  di  finanza  non  avrcblK'  con  cifre 
rcr-j^Tnaric.  mess;i  la  cittadinanza  in  allarme  sulle 
*-.*.-./«-    >"■  >miinali. 

Il  vero  deficit  del  Conaae 

A-jÌTutto    il  di'firit    del    Comune  al   .li   dicembre 

»^.   »r.i   «li   quattro  milioni,   come  |K;r  eccessiva  RC- 

-r  r.1    •!}    ani  ni  inibirà  (ore  il   sindaco  Camporeale  ebbe 

s\   .i-n.iH/iart- al  Consiglio  nel  ma;;ji'0   1901.   nientrc 

ir.'     ':-uIta   dall.i   lela/.ione  della  Commissione   inca- 

-.  ^-.i    .;<.■;■  ac'xrtanicnlo  dei    residui    attivi   e  passivi 

.    :      .:;«-•  mbre  !>*'/).    presentata  al   Consiglio  nel  1901 

.^^      :ì>     i   •mprcso  il  debito  di  cassa   verst>  il  risa- 

■.^~ -:-.;••      :l  difìiit  ammontava    a    lire   2.000.847.10, 

.    f  -  f     tu   ciimines.Mi  perchè  non  si  tenne  conto  <lei 

-■      -.'txw   di   buoni   ilei  tesoro  che  furono  comprati 

1-        •> .''    i-tr   rendere   fruttifero  il   denaro  esistente  in 

^-1^    »    ilc^tinatit  alle  s)H'se  del   rìs;uiamenlo. 

r.(':en<i>>  d.i  questo  punto  e   ragionando  in  base 

i.       -T-unlivi.  scimosciuti  dal  princì|K- di  Camporeale, 

»    '.^    •  he   ui:ualniente  ernmeo  era  il   fosco  annunzio 

:.»    ^.   'Ukio  al  Consiglio    nella    primavera    del    1901 

•  !ì*sj\an70  dal  97  al  1900fos.se  di  altri  tre  nii- 

1 -z..      •-•nimando  col   precedente  un  disavanzo  toi;ile 

-  *t  •■-(:    rnili-tni. 

>»  -/.i   l'I  >nt.ire  che  all'epcKTa  delta  sua  sindacatimi 

:  «i-unuvi   non  arrivavano  al  i  StjS  ma  si  fermavano 

^    :  -  .•■     di   »:uis.i  che    nel    determinare    la    cifra  dei 

\-*    —  .l'ini   riferibili   ai  detti  esercizi,   d'allora  il   Sin- 

j.  •     ■_*ci\a  dell.i  rattristante  i>ocsÌa,   invece  di  tiare 

<'  'X    [M-r    1.1    redazione    dei    consuntivi,    che  lasciò 

-  l'-^nti-  ere<tit.i  alla  successiva  amministrazione 
'  --■■.5  l-ir/a. 

ir   :    .i'-tiitt  di     i-om|x:tenza,    );iusta    i    consuntivi 
i.a    ,;.;-fo\.»ii.   furono  i  seguenti: 

di  t    lSy7  L.       15K.9Q0.60 

dtl    1H9H  .       «40-.Ì34.77 

d'-i    i>*9<*  •      27^.299.I8 

del    1900  »       654. 408. 5-; 

lutale  L.  1.K30.033.10 


K'  da  avvertire  subito  che  al  f/(^(// del  ijuadrii-n- 
nio  iHf;7-i9(K>  non  devono  a^KÌ^n^^Tsi  tutte  le  li- 
re 2.090.^47.10,  liffn  il  fino  al  lH>/fi,  iK-rché  lo  sin- 
dio  sili  residui  attivi  e  lassivi,  continuato  dall.i  r.i- 
fftoneria  del  Comune,  e  le  iransa/ioni  con  ^li  en-ili 
l'avier  e  con  la  S<K-Ìetà  Italiana  del  Gaz.  ridussero 
il  (/f;A<'r'/ linanziario,  cunpreso  il  debito  dì  CasKi  verso 
il  ris;inamento.  sino  a  tutto  il  looo  a  sole  3.7>4'5t  2.3  l 
lire  come  appare  dal  conio  cttusuntivo  dello  slcs»o 
anno    1900. 

Ma  tale  di-ficit  si  è  andato  assotti;flÌand(>  |»er  la 
riscossione  del  mutuo  di  due  milioni  accordato  con 
la  leiine  Codroiichi  per  coprire  il  di.savan/o  tino  al 
1K96  :  e  |HT  altre  eci»nomÌe  sui  residui  |ia>sìvi.  tanio 
delle  j,'c*stioni  pretx'denti,  <|uanto  di  quelle  decli  eser- 
cizi successivi  sino  al  1904.  sicché  dal  consuntivo  di 
quest'ultimo  anno  iv'^M-  •'  */<//«■// complessivo,  com- 
preso il  (k-bito  vers«»  il  lisanamento  si  e  rt.-siduatoin 
L.    i..iH5.755.o6. 

Siamo  ben  lontani  [kt  fortuna  del  Comune  di 
l'alermo,  dai  sette  milioni  ili  dìsiivanzo  annun/i.iti 
dal  principe  di  Cani]>orcale.  tino  al  l'yuo,  sen/.a  tr.i- 
scurare  i  disiistrosì  risultati  dallo  stes.s(>  priiici|H-  im- 
maginati  nei  successivi  esercizi. 

Dopo  queste  spiegazioni  necessiirie  [kt  confortare 
la  cittadinanza  a  bene  s|K-rare  nell'avvenire  del  no<.ir(i 
paese,  è  pressiKTcliè  inutile  rilevare  che  a  riprova 
della  buona  situa/ione  della  finanza  comunale  la  Cassa 
del  Comune  ha  fatto  e  continua  a  far  fronte  ai  suoi 
Ìm|M-}<:ni  senza  alcuna  ditlicollà. 

La  maalcipalituziMc  del  pi 

Occorre  pure  s|K'ntlerr  |»oche  iKirole  per  t«»nliere 
la  non  buona  impressione  che  nel  pubblico  |»oierono 
creare  le  cifre  relative  alta  municìpali/zazionc  del 
gaz.  scritte  dal  princi)M'  di  Camporeale  in  kuìsìì  ila 
far  nascere  il  dubbio,  che  sì  fosse  in>;annata  la  buo- 
na fede  della  citt.idin.niza,  facendole  credere  che  si 
s;irc!)l>e  speS(t  di  mentt,  per  strapinirle  il  voto  favo- 
revole nel   refcreminm. 

Anche  )>er  la  (piestìone  del  ^az,  che  il  prìncijK' 
non  veile  di  buon  occhio  j>er  ratfitmi  di  appre/z.dtili 
prìncipi,  euli  è  cailuto  in  errore  c^m  l'atf^ravanttr 
di  averlo  voluto  comunicare  al  pubblic(»,  e  cit>  sem- 
jtre  per  non  avere  ricevuto  es;itte  informa:KÌoni  sul- 
r  andamento  di  tutte  le  tnittative  tlel  Comune  con 
la  .Società  italiana  <lcl  ^^\t.. 

I.e  cose  stanno  infatti   cosi  : 

In  forza  del  compromesso  approvato  dal  Consiglio 
Comunale,  e  (piindi  come  consi-Kuenza  diretta  tlel- 
r  actpiisto  dell'  l'sìna  e  ilell'  .Azienda,  il  Connine  si 
oblilì^jo  a  pajrare. 

l'er  pre/./«i  della  cessione  L.    4,7.s0.ik'w» 

e  mm  ipiattro  e   mezzo  ctmie  asserisce 
il   princii>e  di   CamiHjreale. 

Ter  s*-orte  •         2.i;o.tMH> 

IVr  antici|hi  dell'  ultima  mesiita  dì 
cimsunio  di  ^az,  dovuto  dajfli  utenti 
alla  SM'ietà.  che  l'Azienda  dopo  la  rì- 
sco.ssione  farà  sua,  contcìrgiamlo  con  la 
Società  la   ditTerenz.1  »  I5o,»kk» 
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Nuove  prese  e  contatori  impiantati 
posteriormente  alla  data  del  Compro- 
messo L.      200,000 

Arretri  di  consumo  di  gaz  per  illu- 
minazione pubblica  »        300,000 

Capitale  circolante  per  1'  Azienda      »        200,000 

Transazione  delle  controversie  pen- 
denti (Rimborso  eccedenza  di  dazio  sul 
coke  dal  passato  al  31  dicembre  1904  ; 
rimborso  su  tutti  i  materiali  dì  primo 
impianto  ai  sensi  della  vertenza  arbi- 
trate del  30  marzo  1903  ;  rimborso  dei 
dazio  sulla  materia  prima  del  carbone 
fossile  pagandosi  il  dazio  sui  derivati 
gaz  e  coke  ;  interessi  sulle  somme  do- 
vute dal  Municipio  ;  rimborso  delle  li- 
re 5000  di  multa  inflitta  alla  Società  e 
da  questa  ritenuta  non  dovuta.  L'  am- 
montare delle  pretese  della  Società  era 
di  lire  232,000.  Tale  cifra  fu  stralciata, 
comprendendosi  1'  obbligo  della  Società 
a  pagare  una  parte  delle  spese  del  con- 
tratto,  in  »        100.000 


L.  5.950.000 
Dal  dettaglio  suesposto  si  scorge  che  il  prezzo 
della  concessione  non  è  stato  alterato,  e  che  le  altre 
cifre  rappresentano  i  valori  che  il  Comune  riceve 
{scorte,  nuove  prese  e  contatori)  un  debito  del  Co- 
mune (arretri  per  consumo,  che  sarà  cancellato  dalla 
parte  passiva  del  bilancio  comunale,  ed  una  partita 
di  giro  (anticipo  di  una  mesata  degli  utenti  da  con- 
leggiarsi  dopo  l'incasso)  —  ed  una  cifra  a  stralcio 
per  evitare  le  conseguenze  di  liti  che  in  tal  modo 
riescono  transattate. 

Si  è  aggiunto  la  cifra  di  L.  200.000  che  rappre- 
senta il  capitale  circolante  destinato  a  far  fronte  allo 
sviluppo  dell'  Azienda  ed  alle  maggiori  spese  che 
r  aumentalo  consumo  del  gaz  imporrà  per  la  costru- 
zione di  nuove  canalizzazioni  e  di  nuovi  impianti, 
come  lo  stesso  principe  di  Camporeale  prevede  nel 
suo  articolo  sebbene  con  una  forte  tinta  di  esagera- 
zione. 

Del  resto  è  da  augurarsi  che  il  consumo  del 
gaz  si  diff"onda  maggiormente  nell'  interesse  dell'  i- 
giene  —  della  civiltà  del  nostro  popolo,  e  se  sì 
dovrà  andare  incontro  all'investimento  di  nuovi  ca- 
pitali nell'avvenire,  ciò  sarà  un  bene,  perchè  forti- 
ficherà r  azienda  assicurandole  maggiori  utili. 

Il  mulino  municipale 

Quanto  al  Mulino,  non  e'  è  da  osservare  altro  che 
]'  esperimento  di  Catania,  invocato  dal  principe  di 
Camporeale,  è  contrario  alla  sua  tesi  di  limitare  ai 
soli  forni  la  municipalizzazione. 

L'  esempio  di  Catania,  dato  che  siano  vere  le 
brutte  notizie  che  si  vogliono  far  circolare  sul  pa- 
nificio di  quella  città,  non  può  che  incoraggiare 
l'Amministrazione  a  perseverare  nella  idea,  che  del 
resto,  al  punto  in  cui  ci  troviamo  non  potrebbe  da 
chicchessia  essere  abbandonata,  di  sussidiare   V  isti- 


tuzione dei  forni  con  quella  del  Molino.  Tanto  più 
non  potrebbero  far  mutare  tale  idea,  la  erronea  per- 
suasione che  esista  un  mercato  mondiale  per  le  fa- 
rine, come  per  il  grano,  quando  è  risaputo  che  i 
listini  dei  prezzi  della  farina  variano  da  città  a  città, 
a  seconda  delle  condizioni  create  dai  grandi  produt- 
tori, e  la  falsa  supposizione  che  sìa  diflìcile  gestione 
r  esito  degli  sfarinati  dei  quali  gran  parte  è  consu- 
mato dai  forni  e  dal  pastificio. 

Per  la  nomina  degl'  impiegali 

Un'ultima  erronea  considerazione,  questa  volta 
d' indofe  morale,  fa  l'illustre  contradittore  all'am- 
ministrazione ed  è  quella  di  aver  tentato  di  abolire 
i  concorsi  per  la  nomina  degli  impiegati. 

Invece  la  modifica  dell'  art.  109  dell'  organico, 
che  non  fu  approvata  della  G.  P.  A.,  tendeva  ad 
un  fine  ben  diverso. 

Con  essa  s'  intendeva  provvedere  alle  vacanze 
verificatesi  nell'amministrazione  durante  l'anno  dalla 
data  del  concorso,  chiamandosi  ad  occuparle  i  me- 
glio graduati  nell'  ultimo  concorso  e  non  piazzati, 
come  del  resto  si  fa  oggidì  per  le  cattedre  univer- 
sitarie. 

Tale  concetto  può  non  essere  condiviso,  ma  cer- 
tamente non  può  essere  censurato,  e  tanto  meno 
con  la  forma  adottata  dall'  on.  Di  Camporeale. 

Il  programma  dell'  Amministrazione  Tasca-Laou 

Dopo  questa  inevitabile  parentesi  si  può  bene 
ritornare  alla  piattaforma  elettorale  posata  dal  prin- 
cipe di  Camporeale  e  che  l'amministrazione  di  buon 
grado  accetta,  come  terreno  di   lotta. 

E  cosi  come  l'on.  principe  ha  coraggiosamente 
affermato  le  sue  teorie  avverse  alla  municipalizza- 
zione, con  pari  fermezza  l' amministrazione  conti- 
nuerà a  sostenere  il  suo  programma  già  in  parte 
attuato,  dichiarando  di  non  voler\'isi  arrestare,  con 
la  fede  viva  che  la  riforma  tributaria  potrà  diven- 
tare un  fatto  compiuto,  quando  tutti  i  pubblici  ser- 
vizi, non  esclusa  la  distribuzione  dell'  acqua  potabile, 
e  la  trazione  elettrica  e  a  cavalli,  concorreranno  a 
fortificare  il  bilancio  ed  a  rendere  possibile  la  tanto 
desiderata  trasformazione  dei  tributi. 

Né  r  amministrazione  sarà  sorda  ai  reclami  delle 
borgate  che  vogliono  migliorate  le  loro  condizioni 
igieniche  ed  ha  già  preso  impegno  di  portare  all'e- 
same del  Consiglio  gli  opportuni  provvedimenti  già 
preparati  da  una  Commissione  speciale,  come  non 
mancherà  di  condurre  in  porto  i  progetti  del  quar- 
tiere industriale,  del  punto  franco,  di  terminare  nel 
più  breve  tempo  i  lavori  pubblici  iniziati,  per  po- 
tersi subito  mettere  mano  alia  sistemazione  della 
fognatura. 

Sia  dunque  lotta  proficua  e  bella  di  programmi 
quella  che  sarà  combattuta  il  29  luglio  a  Palermo. 

L'  amministrazione  comunale  da  parte  sua  si  im- 
pegna a  dare  tutta  V  opera  sua,  perchè  dalle  auto- 
rità politiche  sia  impedito  il  menomo  atto  di  corru- 
zione e  dì  sopraffazione,  intendendo  che  il  corpo 
elettorale  sia  lasciato  libero,  di  scegliere  i  suoi  rap- 


al  ComiKlia  cumuDAlc,  col  pia   auoluto 
4el  «itrltlo  dcn«    mlnuranze.    in   mudo   che 
puyn     I''  '  rr*    Ini    11 


drnj 


<lcl)'  ti. 


^*ri5M.     -   Municipalizcn£Ìon«.  —  Questo 
conuinalc  ha  apprtivato  ad  tuianì- 
■  tre  ttstcrnuci.  il  riscatto  e  la  tnu- 
nc  della  funicolare  e  dei  tram. 

Z:     -   i         ii  hiHcatiìgf^io  òrr  i  favori  romu- 

.    !^h  t  i tnnrtt/i7t$  tu  ofritozùmr,  — 

comunalf    drl     gaz    si    sta    co- 

d<>   un   nuwvu  l'ditioio  e  gli  c»perai  fino 

_     .i  urcupati  appartenevano  alla  Lc^  Mu- 

ntorv  ma.  dopo  la  conferma  del  buicotaggin. 

b  La»  «te«f>a  dclibenS  di  ritirare  lutti  i  suoi 

HO  «I   lavori    municipali. 

fai£fttti  li  6  ag<»st(>  i  muratori  abbandona- 
raw»  it  l;i\'.ri.  dell' uOìcina  del  gaz  e  si  reca- 
ne» a  lavorare.  I^  Direzione  del 
Cac  ibjiMio  alcuni  muratori  Mabilì  in  quel 
kfvoro.  Sembra  che  taluno  vi  sta  andato  a 
Miliiicnorc 

La  sera  m  adunarono  i  gasisti  muratori 
ipparleoenli  alla  Le^a  per  trattare  a  propo- 
atti  di  qurMo  lavoro,  e  dopo  lunga  discus- 
approvaruno  all'  unanimità  |M;r  appello 
le  un  ordine  del  giorno  col  quale  i 
muraton  dichiarano  di  rendersi  com- 
rntc  solidali  con  la  Lega  muratori  ;  e 
ino  di  espellere  dalla  propria  Lega 
«*«ci  che  fovsero  andati  od  avessero 
[o  a  lavorare  nel  posto  abbandonato 
gnma  dai   muratori. 

NVlla  mattina  nessuno  si  presentò  in  quel 
—  '".    (Ko»crrvan/a  al   deliberato    preso  la 

•r  :ia;  e  di  ciò  venne  informato  il  sin- 

4K:mi«  marchcM  Tanari,  dall'ingegnere  di  ser- 
rino. 

ti  fece  chiamare  la  Commissione 

«^era.-  -.  .^::^u  le  ore  li  si  recò  in  ufiicina. 
4k^r  pnroa  fece  una  paternale  alla  Commis- 
momt  ste^  •  on  piii  energia  dichiarò  che 

jwnebbc  i  :.  tutti  i  componenti  la  Com* 

te  -ie  lune<li  mattina  i  muraton  non  fos- 
o  andati  a  lavorare  nel  Uivon>  suddetto. 
La  ct'municajEione  della  Camera  del  Lavoro, 
iiamt»  questa  narrativa,  ag- 
io della  Commiisionc  avrcb- 
tnterloquirc,    ma   il  Sindaco  conti- 
li 9ua  diM'ur^io.  Non  sappiamo  poi  perché 
wam  «I  stano  chieste  le  spiegazioni  dopo. 

Si  aKlunarono  d'urgenza  i  gazisti  eo  udita 
h  t«i*#i«v>*'  appmvarono  e  sottoscrissero  lutti 
«I  or  in  cui  si  dice  : 

•  \ :>indaco  stesso,  ritenendo 

TOfKiRsabile  la  Commissione  di  un  atto  com- 
yaMo  da  alcuni  operai  spontaneamente  e  senza 
mtimidazione,  abbia  minacciato  di 
tutti  I  r<imponenti  la  Commissione 

f:  >  che    dopo    approvalo  alla 

lijM.^  ..'ìm.m^  del  giorno  della  sera  pre- 
di solidarietà  con  la  Lega  muratori. 


non  e*  era  bisogno  di  usare  prcaaìoni  vcrto 
chicchessia. 

«  Protestano  contro  l'atteggiamento  rea- 
zionario del  sindaco,  e  dichiarano  di  fasore 
completamente  solidali  con  la  Commissione, 
e  quindi  degni  della  medesima  punizione  che 
eventualmente  potesse  ingiustamente  inflig- 
gere il  sindaco  stesso. 

M  Riconfermano  il  dchherato  preso; quello 
cioè  :  di  lasciare  ad  ogni  g.i/ista  piena  libertA 
di  azione,  espellendo  pero  dalle  proprie  Le* 
ghe  coloro  che  anda<^sero  a  rimpiazzare  il 
posto  abbandonato  dagli  operai  muratori 
esterni  ■. 

Poi  si  adunarono  i  rarprntieri  per  deci- 
dere in  merito  a  questa  vertenza  essendo  oc- 
cupati in  quel  lavoro  dell' ofiìcina  anche  qual- 
cuno di  loro. 


Il  panificio  dì  Catania  in  liquidazione 


La  Commissione  reale  avendo  negato  ti 
mutuo  per  il  panifìcio  municipale,  i  ragionieri 
delb»  prefettura  si  recarono  nel  gabinetto  del 
sindaco  per  stabilire  le  mtKlalit^  della  liqui- 
dazione dell'  azienda,  quindi  presero  possesso 
del  panificio. 

•  ■ 

La  storia  della  municipalizz:tzione  del  pane 
a  Catania  d  certamente  uno  dei  fatti  più 
Straordinari  della  nostra  vita  politica  di  que- 
sti ultimi  anni.  Hoiclic  appunto,  quello  che 
doveva  essere  un  problema  emnoinico  da 
risolversi  con  ponderazione  venne  precipitalo 
nella  bella  città  etnea  per  immediati  interessi 
di  |>artito,  senza  nessuna  sena  considerazione 
di  modi  e  di  mez/i.  Ciò  fu  rilevato  a  suo 
tempo  e  fu  anche  preveduta,  con  deduzioni 
logiche,  la  miserevole  fede  odierna  del  ten- 
tativo cosi  mal  condotto.  Informano  a  questo 
riguardo  le  inchieste  del  Barzini  e  dì 
Luigi  Buffoli,  il  quale  si  era  recato  a  Catania 
per  studiare  le  possibili  applicazioni  del  'Si- 
stema catancse  alla  Cooperativa  del  panificio 
milanese. 

Da  tempo  regnava  vivissima  in  Catania 
un'  agitazione  di  lavoranti  fornai,  allorquando 
nel  i9oa,  in  seguito  allo  scioglimento  del  Con- 
siglio comunale,  emanazione  del  partito  mo- 
narchico, sali  al  potere  il  partito  democratico, 
capitanato  dall'on.  Giuseppe  De  Felice.  Contro 
questi  avevano  combattuto  in  massa  i  padroni 
prestinai,  ed  a  favore  i  lavoranti.  Questi  ul- 
timi, forti  dell' appoggu»  morale  e  politico 
della  rappresentanza  municipale  e  dell'uomo 
che  la  dirigeva,  aumentarono  di  audacia  con- 
tro i  loro  padroni  che  inviano  combattevano, 
ora  apertamente,  ora  sordamente,  da  più  anni. 

L^  nuova  amministrazione  si  era  infatti 
appena  insediata  nel  palazzo  municipale  che 
i  lavoranti  fornai  indirizzavano  al  prosindaco 
De  Felice  un  memoriale  in  cui,  esponendo  le 
condizioni  della  loro  classe  e  roinacciandu  uno 
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sciopero,  lo  pregavano  di  ottenere  per  loro 
dai  padroni  miglioramenti  notevoli  e  di  vario 
genere.  Invitati  dal  prosindaco  a  rispondere 
al  memoriale  dei  lavoranti,  i  padroni  fornai 
dichiararono  esplicitamente  che  non  erano  in 
grado  di  acconsentire  a  domande  quali  erano 
quelle  che  si  erano  a  loro  esposte. 

Questa  risposta  spiacque  all'on.  De  Felice 
che,  avendo  assunto  le  difese  dei  suoi  amici 
lavoranti  fornai  sperava  di  accontentarne  le 
pretese,  e  cambiò  in  lotta  1'  ostilità  che  nu- 
triva contro  la  classe  dei  prestinai  suoi  ne- 
mici politici.  E'  superfluo  riassumere  ora  le 
fasi  di  questa  lotta  che  concluse,  dopo  aver 
costretto  i  padroni  fornai  a  minacciare  ed  a 
mettere  in  opera  la  chiusura  dei  forni  come 
mezzo  per  ottenere  ragione,  alla  requisizione 
dei  forni  stessi  da  parte  delle  autorità  muni- 
cipali ed  a  termini  dell'art.  151  della  legge 
comunale  e  provinciale,  ciò  che  predisponeva 
l'assunzione  diretta  da  parte  del  Comune  del- 
l'industria  della  panificazione  «  provvida  isti- 
tuzione e  funzione  essenziale  del  Comune  mo- 
derno »  che,  secondo  il  De  Felice,  avrebbe 
realizzato  il  desiderio  di  tanti  padri  di  fami- 
glia, e  cioè:  la  diminuzione  del  prezzo  del 
pane  insieme  col  migHoramento  della  sua 
qualità,  mentre  avrebbe  al  tempo  stesso  assi- 
curato, avvantaggiandola  la  situazione  dei  la- 
voranti fornai. 

La  grave  misura  venne  allora  esaltata  da- 
gli organi  del  De  Felice,  che  vi  scorgevano 
la  fonte  di  utili  immensi  per  il  Comune;  né 
si  tardò  a  proclamare  che  la  scienza  chimica 
aveva  trovato  di  gran  lunga  migliore  il  pane 
municipale  di  fronte  a  quello  dell'industria 
privata.  Un  assessore  comunale,  di  professione 
medico,  non  esitò  a  dichiarare  che  dal  giorno 
dell'  avvento  della  municipalizzazione  del  pane 
si  notava  in  Catania  una  rilevante  diminuzione 
delle  malattie-  dello  stomaco.  Viceversa,  la 
produzione  municipale  diede  luogo  subito  ad 
innumeri  e  seri  inconvenienti:  scarsità,  cattiva 
qualità,  pessima  cottura,  mancanza  di  giusto 
peso  nelle  forme,  ecc.,  tutte  cose  le  quali  di- 
mostravano la  completa  disorganizzazione  del- 
l' impresa. 

L'amministrazione  entrò  allora  nel  propo- 
sito di  impiantare  un'apposita  panetteria  mu- 
nicipale ed  invitò  in  proposito  la  cittadinanza 
ad  un  referendum.  Questo  seguì  il  26  novem- 
bre 1902  :  su  9785  elettori  iscritti  nelle  liste, 
5209  votarono  a  favore,  145  contro.  Il  risultato 
non  lasciò  persuasi  molti;  comunque,  benché 
frattanto  i  padroni  fornai  notificassero  al  pro- 
sindaco che  avrebbero  riaperto  le  loro  fab- 
briche, si  cominciò  a  provvedere  all'  accen- 
tramento della  produzione  in  un  locale.  Ma, 
compiuto  questo  passo,  si  dovette  constatare 
che  la  mano  d' opera  assunta  dal  municipio 
era  eccessiva,  anzi,  ingombrante,  e  si  pensò 
di  ridurla  alle  strette  esigenze  dell'  impresa. 
II  provvedimento  che  mise  in  esecuzione  que- 
sta giustissima  idea  provocò,  per  altro,  gra- 
vissimo malcontento  nella  classe  dei  lavoranti 
fornai,  tanto  più  che  nel  procedere  al  licen- 


ziamento degli  operai  si  vollero  seguire  cri- 
teri politici.  Ne  seguirono  lotte  aspre,  acerbe, 
sanguinose,  tra  operai  licenziati  e  operai  ri- 
masti ;  ciò  che  turbò  profondamente  il  fun- 
zionamento regolare  del  panificio.  Mancò  poco, 
una  sera,  che  lo  stesso  prosindaco  cadesse 
vittima  del  coltello  disperato  di  un  lavoratore 
messo  sul  lastrico. 

Né  dal  lato  finanziario  I'  impresa  promet- 
teva meglio,  tanto  che  nel  luglio  1904  la  Com- 
missione d'inchiesta,  nominata  per  esaminare 
r  andamento  del  panificio  municipale  e  veri- 
ficare i  calcoli  fatti  al  riguardo  dall'on.  De 
Felice,  rilevò  che  il  panificio  stesso  si  tro- 
vava in  deficit  per  la  somma  complessiva  di 
lire  146,989.27,  perduta  nell'  esercizio  dell'  a- 
zienda  dal  18  ottobre  1902  al  luglio  1904,  e 
dovuta  per  L.  33.741,96  ad  ammanchi  riscon- 
trati a  magazzino. 

Da  queir  epoca,  le  vicende  della  munici- 
palizzazione del  pane  a  Catania  rimasero  con- 
segnate nelle  astiose,  terribili  polemiche  com- 
battute fra  i  giornali  locali.  Occorrerebbe  un 
lungo  studio  per  desumerne  un  giudizio  spas- 
sionato. Certo  è  però  che  tutto  concorreva  a 
determinare  la  catastrofe  che  giunge  ora  già 
sin  troppo  tardi  a  provare  come  la  passione 
di  parte  e  1*  insano  proposito  di  affrettare  con 
improvvisazioni  tumultuarie  la  soluzione  di 
problemi  che  solo  una  lunga  evoluzione  può 
consentire^  siano  i  peggiori  elementi  su  cui 
possa  riposare  la  gestione  degli  interessi  di 
una  comunità. 

Genova.  —  //  discorso-programma  del  neo- 
sindaco. —  Dal  discorso  del  nuovo  Sindaco 
marchese  Da  Passano  riportiamo  : 

I  servìzi   pubblici 

Dai  pubblici  servìzi,  che  furono  per  lun- 
ghi contratti  ed  in  tempi  da  noi  lontani  con- 
cessi alla  iniziativa  privata,  e  di  cui  gravi 
ragioni  finanziarie  non  consentono  per  ora  la 
municipalizzazione,  noi  dovremo  richiedere 
tutto  quanto  può  giovare,  affinchè  essi  meglio 
corrispondano  alle  cresciute  esigenze  della 
città  nostra.  Così  siamo  potuti  riuscire  ad  ot- 
tenere sulla  illuminazione  elettrica  a  vantaggio 
dei  privati  concessioni  rilevanti,  e  un  bene- 
fizio di  circa  60.000  lire  annuali  per  il  nostro 
Comune,  benefizio  che  ci  consente  di  conse- 
guire nuovo  sviluppo  e  nuove  migliorie  in 
questo  servizio. 

Quello  poi  della  pubblica  nettezza,  passata 
colle  vostre  deliberazioni  in  eBSroizìO  diretto 
dal  Comtme  richiederà  nuove  spese,  se  in 
modo  soddisfacente  deve  essere  attuato. 

Nei  rapporti  tra  il  personale  che  presta 
r  opera  sua  con  grande  oenemerenza  del  pub- 
blico bene  e  gli  imprenditori,  sarà  cura  del 
Comune  di  opportunamente  intervenire  per- 
chè questi  rapporti  non  vengano  turbati  mai; 
mentre  con  tutte  le  forze  seconderemo  la 
grande  azione  per  il  riposo  festivo,  di  cui 
siamo  convinti  fautori. 
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SUmUm.  —  fNiottittaei'me  alTosfuro.  — 
C*- "  ^- ji-'H  r."  Uwlevol^,  qualche  anno  fa,  qur- 
M*  11111111111  Ili  III  ri>mttn;i)c  p^nNt'i  di  Kcsiirr 
m  i^v>nr«tiU  la  pubblica  illiimina/ìunr,  una 
r-  a    larva   di   municipalizzazione, 

j»*-r<.    Clava  il    scgucntr    pratico    effetto: 
*rr  un   vrn>  mrrrrmonio. 
La  pnmji  pr^va  dfll'  illuminnzinnc  muni- 
fu   brìi  tantissima,  con  un    risparmio  di 
600  circa.    Il    secondo   anno    i  ^"•'"^•'1?") 
imno  ma    la  luce    n(»tlurna   rominciò 
ilarr;  cosi  il  terzo,  finché  ai  giorni  d'ojjgi 
■ai  9*p}i  r    t' illumina/Kuie    esisir   in 

«ipncilat'  Lincio  ma  tiovf  sìa  inttn  io  sa. 

adunque   r    narcmo    tutti    con- 
•-«>    iteMuno   sarebbe   ciurlato  per  il 

-r^rcialiti  dell'  illuminazione  è  rimasta 
»c  Mi^:  i  lampioni  che  attorniano  la  casa 

dei  sindaco,  a«!^eH>ori  e  molti  consiglieri  ah- 
taadano  di  luce  uuast  sino  a  giorno  chiaro. 
Cbc   inlellii^enxa  di  lampioni  ! 

'na  dei  RK.  CC.  potrebbe  reclamare 
ag  ::   della  P.  S.  e  per  la  garanzia  dei 

ooaci  iiUunque    questo    paesello,    non 

«Bftxa  '-^(^sincato  fuori. 


Ui  laiiiilo  lUMrice  luilcipale  a  Inola 

Ci  ftcrivono  da  IMOLA  : 
In  questi  loomi  la  competente  Commìs- 
■  '  in  esame  ed  ha  appro- 
1  e  finanziario  per  un  im- 
pMOlo  irr7n«releiinco  presso  la  nostra  officina 
■oaicspale  dei  gaz. 

C  nolo  che   l'amministrazione  comunale, 
dai  suoi  inizi,  predis{K>se  il  riscatto  del- 
r»na  ctlz.  nell' intendimento  di  sviluppare 
«ber-  •'  cittadini  questo  im|H)rtantissimo 

...  ,.,.;  blico. 
Sorse  allora  il  quesito  se  dovesse  prefe- 
un  impianto  elettrico  per  T  illuminazione 
e  (orza  motrice,  o  se  non  fosse  più  conve- 
«ente  ampliare  e  mantenere  1*  ofiìcina  gaz. 
P^rralse.  come  più  sicura  e  meno  dispendiosa* 
^nest' ultima  proposta;  ma  fin  d'allora  l'am- 
■■bK'  •  comunale,  valutando  alcuni  bene- 

fici d-  .  -1  elettrica,  non  n-ascusc  la  nro- 

hltiilil  É  di  tvilupparla.  ove  i  nsultati  dell  r>ni- 
òna  Kaz  m  fossero  rivelati  tali  da  consentire 
■1  kfoaeo  impianto. 

Ora.  dal  1903  ad  oggi,  il  consumo  det  gaz 
p«n  ci)c  tnpiicato  :  chÌ  il  suo  prezzo,  non 
«■ante  il  mi^Ii'irato  servizio  e  le  ma^^giori 
f^r^fiT^'-  't.ìbjhle  per  il  personale  impiegato, 
r  \\  8  centesimi  il  metro  cubo.  Né 

ftn~>c-  \Ji  iiuuzionc  resterà  limii.iln  a  questa 
cifra,  ch^  le  continue  richieste  d' impianti, 
fVBilend-  ■■  meno  costosa  la  prodiizione 

àti    ffi^'  '.iranno    fra    breve    altre   mi- 

Incorag^ata  da  tali  risultati  e  tenuto  conto 

particolari    esigenze    della    R.    Scuola 

iria,  dei   '''  ■ui,    delia  Scuola  ,Mber- 

della   '  i    operaia    e  di  qualche 


altro  stabilimento  industriale,  cui  e  1  n- 
sabile  r  energia  rlctlrica.  la  C'nnini;  , m- 

nistratrice    dell'  azienda    nr  /laia    del 

gaz.  propose  al  Consiglio  i  :.-ìi'.  che  l'ap- 

provò unanime,  la  costruzione  di  un'officina 
elettrica  con  motore  a  gaz  povero,  la  quale 
sì  troverà  in  condizioni  di  potere  fri^mteggiarc 
non  soltanto  i  bisogni  pre^rnli  ma  anche,  in 
gran  parte,  i  futuri,  dato  che,  l'ome  pare,  il 
nostro  paese  possa  salutare  ancora  con  gioia 
i\  stirgcre  di  nuove  rimuneratrin  industrie. 

l.a  mancanza  di  forza  motrice  tra  noi  t 
sempre  stata  un  ftme  ostacolo  allo  sviluppo 
delle  poche  industrie  esistenti  ed  all'impianto 
di  nuove.  t)rtt  que*»to  ostacolo  verrà  rimosso 
e  la  forza  vivificatrice  sarà  a  portata  di  Cia- 
scuno, in  condizioni  favorevolissime,  I  >nl  piano 
tecnico  e  finanziario  risulta  infatti  che  1  ener- 
gia elcttnca  p<ilrà  essere  cednt.i.  specialmente 
per  le  industrie,  a  prezzi  che  raramente  » 
verificano  in  impianti  idraulici  di  media  im- 
portanza. 

Il  Comune  non  intende,  com'è  naturale, 
di  fare  una  speculazione,  ma  vuifle.  col  suo 
impianto,  favorire  Ir  industrie,  ciò  che  fa  spe- 
rare in  un  risveglio  di  energie  anche  mag- 
fiore  di  quello  che  si  è  venuto  determinandc» 
no  ad  oggi. 

Intanto  non  è  male  conoscere  qualche  ci- 
fra. L*  impianto,  tutto  compreso,  mm  supererà 
di  molto  le  Ito  mila  lire  e  le  spese  di  eser- 
cizio, per  un  anno.  le  53  mila,  essendosi  cal- 
colato di  vendere  67.500  kw.  ora  per  illumi- 
nazione a  lire  0.500  140.000  per  for/a  motrice 
a  lire  0.18,  il  prodotto  deirescrciziu  sarebbe 
cosi  di  59.000  lire,  con  un  utile  nello  prcvì&io 
di  lire  6000. 

Quanto  prima  —  anche  se  sarà  indispen- 
sabile ricorrere  al  rtffreHtUi$u  —  si  metterà 
mano  ai  lavori  e  per  la  fine  d'anno  ruHìcma 
sarà  pronta. 

Contro  la  ■unlclpallmtioio  iil  oitnin 

Londra  —  Togliaim»  dal  ■  Resto  del  Car- 
lino "  :  Come  sapete  il  municipio  di  Londra 
(cioè  il  London  Coun/v  CounciO  à  estrema- 
mente progressivo  nef  senso  della  municipa- 
lizzazione dei  servi/1  pubblici.  Le  c<ise  sono 
anzi  arrivate  a  tal  punto  che  indubbiamente 
l'amministrazione  pubblica  si  e  imbarcata  in 
alcuni  cattivi  affari,  quale  ad  esempio  il  ser- 
vizio dei  battelli  a  vap^ire  sul  Tamigi. 

Ora  una  parte  della  cittadinanza  londinese 
ha  deciso  di  protestare  contrti  tale  eccessiva 
tendenza  che  ha  s<.nTacrancato  il  bilancio  di 
Londra  di  debiti  enormi,  ed  una  fortissima 
organizz.izione  di  elettori  si  è  formata  allo 
scopo  di  preparare  una  lotta  formidabile  sulla 
questMtne  delle  municipalizzazioni,  per  Ir  pro*»- 
sime  elezioni  amministrative,  le  quali  avranno 
luogo  nel  gennaio  venturo. 

Questo  comitato  vuole,  secondo  il  pro- 
gramma ora  pubblicato,  aprire  gli  occhi  ai 
londinesi  sulla  pazzia  dei  muiv  e  pro- 

vare che  le   indurne   in  gerì'  sono 
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state  danneggiate  largamente  senza  che  il 
contribuente  siasene  avvantaggiato. 

L'organizzazione  si  ripromette  di  tenere 
non  menti  di  1400  meetittjrs  di  protesta  con- 
tro le  stravaganze  del  ì^ondon  (oimfy  Connril 
nei  sei  mesi  avvenire. 

Una  vera  falange  di  oratori  è  stata  arruo- 
lata e  tre  delle  principali  tipografie  della  città 
sono  impegnate  per  tre  mesi  esclusivamente 
perla  stampa  di  innumerevoli  pamphlets,  fogli 
volanti,  brotìmres  antimunicipalistì, 

1  municipalizzatori  non  se  ne  staranno 
certo  colle  mani  alla  cintola  di  fronte  ad  un 
movimentt)  cosi  imponente,  e  possiamo  quindi 
prepararci  allo  spettacolo  di  una  lotta  colos- 
sale ed  interessante,  fra  gli  opposti  interessi, 
una  di  quelle  lotte  come  qui  soltanto  sanno 
ingaggiare  e  combattere  fino  all'estremo. 

Livorno  —  //  Conume  di  Livorno  assume 
ti  sen'izio  di  pubblicità.  Il  C'onsiglio  co- 
munale, nella  sessione  straordinaria,  ha  ap- 
provato r  assunzione  dell'esercizio  ad  econo- 
nomia  con  diritto  di  privativa,  del  servizio 
delle  pubbliche  affissioni.  Si  tratta  di  una 
municipalizzazione  perfezionata,  la  cui  azienda 
non  autonoma  si  amministrerà  dal  Municipio. 
Si  stabilirà  un  accordo  con  i  Comuni  eser- 
centi la  pubblicità  per  garantirsi  dal  boicot- 
taggio delle  imprese  esistenti. 

Massa  —  Un  referendum  respinto.  —  In 
seduta  dì  Consiglio  e(*munale  doveva  delibe- 
rarsi sulla  esazione  del  dazio  consumo  per  il 
novennio  1907-1915.  Per  deliberazione  del  15 
novembre  1905  dovevasi  sottoporre  la  que- 
stione del  Comune  aperto  o  chmso  ad  un 
referendum  popolare.  Il  referendum  fu  respinto 
dall'autorità  tutoria  la  quale  non  Io  conside- 
rava necessario  né  utile  per  tema  di  assumere 
vincolo  con  la  popolazione.  La  Giunta  pre- 
sentava proposta  di  esercizio  ad  economia 
sulla  base  dell'esperimento  fatto  nel  primo 
semestre  1906,  riuscito,  veramente  soadisfa- 
cente.  Una  parte  del  Consiglio  si  dimostrò 
invece  favorevole  all'apertura  della  cinta  di- 
mostrando che  di  fronte  al  vantaggio  incon- 
testabile di  un  tale  progetto  non  avrebbe 
subito  danno  il  bilancio  del  Comune,  che  tro- 
vava il  compenso  nell'economia  delle  spese 
di  esazione,  e  nel  sussidio  governativo  accor- 
dato dalla  legge  23  gennaio  1902. 

Invano  la  parte  di  Consiglio  che  propo- 
neva l'abolizione  della  cinta  propose  per  mi- 
gliori studi  la  sospensiva,  ma  la  Giunta  in- 
sistendo sul  suo  ordine  del  giorno  avvenne 
la  sospensiva  forzata  per  lo  squugltamento 
della  opposizione. 

Padova.  —  L'  impianto  del  forno  munici- 
pale. —  U  Consiglio  Comunale  ha  votato  la 
istituzione  di  un  forno  normale,  che.  come 
scopo  primo,  dovrà  rappresentare  il  calmiere 
del  orezzo  del  pane. 

Tempo  fa  era  stata  eletta  una  Commissio- 
ne estranea  al  Consiglio,  la  quale  ebbe  l'in- 
carico di  studiare  il  problema.  E  la  Commis- 


sione studiò;  poi  espose  il  proprio  parere  in 
una  relazione,  che  fu  stampata:  Sul/a  pani- 
ficaziofie  municipale. 

La  Giunta,  accettando  le  conclusioni  dell* 
Commissione,  formulò  due  domande 

I.  Devesi  addivenire  ad  una  completa  mu- 
nicipalizzazione del  pane,  ovvero  all'apertura 
di  un  forno  normale  ? 

3.  Olire  ai  forni  od  al  forno  dei  municipio,] 
deve  questo  impiantare  un  molino? 

Alla  prima  domanda  fu  risposto  propc 
nendo  il  panificio  normale,  poiché  la  istituzii 
ne  di  un  grande  panifìcio  per  provvedere  di 
pane  tutto  il  Comune  (circa  85.000  abitanti} 
presenterebbe  anzitutto  una  incognita  troppo 
pericolosa  rispetto  al  successo,  poi  darebbe 
il  risultato  cognito  e  certo  dì  una  pericolosa 
crisi  fra  gli  esercenti  attuali.  i 

Quanto  alla  seconda  domanda  —  impianto 
di  molini  —  la  risposta  fu  unanimamente  con- 
traria, aia  per  la  non  grande  quantità  di  fa- 
rina necessaria  (trenta  quintali  al  giorno)  al 
forno  normale,  sia  perchè  l'impianto  espor- 
rebbe r  amministrazitmc  ad  un' alea  piena  di, 
pericoli,  sia  infine  perchè  la  fornitura  delli 
farina  sarà  facilissima  per  ragioni  di  prezzo, 
di  qualità  e  di  semplicità  amministrativa,  dato 
il  fatto  che  Padova  ha  nei  dintorni  parecchi 
grandi  mulini. 

Secondo  il  progetto  tecnico-finanziario, 
forno,  l'impastatrice  e  gli  accessori  sono  tipil 
della  Ditta  Werner  e   Pfleider    di    Cannstattì 
nel  WUrtemberg. 

Las|)esa  d'Impianto  importa  cinquantamila 
lire,  divise  come  segue: 


1. 


2. 


Adattamento  di  un  vecchio  fab- 
bricato       

Fondazioni  dei   forni,   camino 
ecc. 

3.  Opere  e  materiali  per  l'impa- 
statrice      

4.  Posa  in  opera  del  serbatoio- 
misuratore        .... 

5.  Tubature  del  gaz  per  luce  e 
motore 

6.  Posa  in  opera  del  motore  a 
gaz  (8  MP)       .... 

7.  Motiire  a  gaz-luce  (8  HP; 

8.  Due  forni  a  piattaforma  dop- 
pia, tipo  /  ''iennarn.  sistema  Wer- 
ner e  Pfleiderer 

9.  Impastatrice  gramolatrice  mec- 
canica, tipo  Universale,  e.  s. 

IO.  Serbatoio  misuratore 

li.  Due  vagonetti  per  la  pasta     . 

12.  Un  vagonetto   per  la   fermen- 
tazione       

13.  Divisore  di  pasta  a  20  divisioni 

14.  Idem  a  30  divisioni 

15.  Due  etagéres  per  fermentazione 
tó.  idem  per  trasporto  di  pane    . 

17.  Furgoncini  a  triciclo  per  tra- 
sporto di  pane 

18.  Mobili,  utensili,  ecc. 

19.  Impreviste        .... 

Totale 


L. 


10.000 


17.940J 


n 

V 

3-250 
240 

55«>i 

n 
n 
n 
n 
» 

385 
700 

600 

800 

doo 

À 

n 

3.000" 

» 

I.OOO 

n 

2.175 

L. 


50.000 


—  7t  - 


ABa  quale  somma  devrsi  agjjrttmg'cre  una 

n  <U  quindici  o  ventimila  lire  per  rapitale 

le,  del  quale    ima    purti*    senirA  agli 

settimaniili  delle  farine  e  1'  altra  sarà 

^,_^ per  acquisto  di  farine  come  worta 

«mirrixa.  lhmndf»cht  si  ha  una  s|x?vi  corn- 
ili 70  mila  lire,    le  quali  si  avranno 
ta^g;>i'  del   4.50  '  ,  e   si    pacheranno  per 

*V  jnnnurtàinento  m  venti  anni. 
U  d'esercizio  ^  fatto  considerando 

tacqui^- •  aitile  farine  a  L.  32  il  q.le,  il  car- 
^^  Cardilf  a  !..  a.g-oil  q.le.  Si  avranno  :  un 
vrc,  un  contabile,  un  banninicre  e  vcn- 

operai  l*a  spesa  totale  annua  ^  calco- 

hta  in  circa  400  mila  lire,  il  che  permette  di 
wndcne  il  pane  a  treniasci  centesimi  il  chì- 
locTunma. 

yif^gf.   —    La  municipftiizznzùmf  dell' illtt- 

eUitrira   rtspuita.    —    Il  Consiglio 

le  di  Parigi,  dnpc»  l'energico  inter\'cnto 

prefetto,  ha  respinto  il  progetto  di  regia 

parte    della   citiA   di    Parigi,  del  servizio 

illuminazione  elettrica. 

_^_  —  Ptr  iliif  $M9UìicipalÌ£zaswnì  a 
im^a  f  a  fiutvitaila.  —  La  commissione  reale 
per  U  credilo  ai  Comuni  e  alle  Provincie  si 
e  radunata  a  paUuxo  fìraschi  sotto  la  presi- 
éB^a.  del  consigliere  di  Stato  comm.  Cesare 
Srfmrc^a  ed  esaminando  varie  domande  di 
credito  per  municipalizzazione  si  è  occupata 
— -hr   di  domande  di  due  Comuni  emiliani. 

La  commissione  ha  dato  parere  favore- 
roAr  per  rimpianto  dell' esercizio  diretto  del- 
rofidna  lermo-cleltrica  di  Imola,  e  ha  or- 
AwtfD  nn  complemento  di  istruttoria  per  la 
di  esercizio  diretto  del  servizio  far- 
a  Guastalla.  l 

—  ti  forno  municipalt.  —  Ij  Giunta   , 

im.  ha  deliberalo   il  mutuo  di  lire  | 

da   contrarsi    dal  Comune   di    Rovigo  \ 

rimpianto   di   un    forno   municipale   del 

la  Giunu  ha  approvato  anche  il  rcgo- 

Ito  relativo.  ' 

Tlsias    —  S*r\'izio  inttnicifkile  tiflU  n^s-  , 
n  —  Il  sindaco  di  Tonno,  in   esecuzione  j 
le    deliberazioni   del   Consiglio  cumunale, 
pubblicato  in  un  manifesto  le  norme  rela- 
all' assunzione  dell'esercizio  diretto   del 
delle   affissioni    a   senso   dell'art.  16 
legi^  29  marzo  1903.  con  esplicita  di- 
dei  diritto  di  privativa. 
Ecco  le  disn<>sizioni  più  importanti  : 
Tutte   le  alYtssioni  .teatrali,  commerciali 
abrr  quaUiasi  per  conto  dei  privati  sono 
esclusivamente  dal  Municipio.  Scttlo  la 
inazione  di  afTissionl   si    comprendono 
«>|o   i    manifesti    stampali,   litografali  u 
"itti  che    vengono   comiincmcnlc   ap- 
wi  quadri  di  pubblicità,  ma  anche  ogni 
permanente  o   provvisorio  sui   quali 
unprcasc  pubblicazioni  a  titolo  di  pub- 
u  nonché  le  targhette  o  quadri  sui  pali 


metallici  delle  socicU  tramviarìe,  dell*  illumi- 
nazione pubblica,  le  «  réclames  ■  luminose, 
le  proiezioni,  od  altre  qualsiansi;  escluse 
quindi  le  S4ilc  inM-gne. 

Sono  eccettuati  da  questa   disposizione, 
a  termini  di  legge  : 

I.  Gli  avvisi  ed  altri  manifesti  in  materia 
clettonile  nel  periodo  di  elezioni  pniibche» 
amministrative  e  commerciali  ; 

3.  !  manifesti  delle  autorità  pubbliche. 
Sono  pure  eccettuati  ; 

3.  Gli  avvisi  per  affitto  esposti  dai  pro- 
prietari alle  porte,  balconi,  ecc.  delle  case 
nell'interesse  dei  loro  stabili: 

4.  I  manifesti  per  spettacoli  r  riunioni  af- 
fìssi alle  porte  dei  locali  in  cui  gli  spettacoli 
e  riunioni  avranno  luogo  ; 

5.  Qualunque  avviso,  tabella,  cartello,  ecc. 
esposto  all'esterno  di  un  locale  od  in  una 
vetrina  ed  indicante  la  merce  che  si  vende, 
i  prezzi,  ecc.  ; 

6.  Gli  avvisi  di  riunioni,  conferenze  e  si- 
mili, tranne  che  si  tratti  dt  riunioni  e  confe- 
renze a  pagamento  ;  come  pure  gli  avvisi 
sacri  alle  porte  delle  chiese. 

Il  Municipio  ha  l'esclusiva  facoltà  di  fis- 
sare i  luoghi  dove  debbono  essere  fatte  le 
affissioni  e  cosi  pure  di  determinare  le  di- 
mensioni ed  ogni  altra  modalità  dei  quadri  e 
tabelle  per  le  affissioni. 

Il  Municipio  può  concedere  speciali  ta- 
belle, quadri,  ecc..  per  uso  esclusivo  di  un 
individuo  o  di  una  Ditta. 

Gli  affissi,  sotto  qualunque  forma,  che  ve- 
nissero applicati  da  privati  in  infrazione  alle 
disposizioni  di  cui  ai  precedenti  articoli,  sa- 
ranno tolti  dagli  agenti  incaricati  ed    i    con- 
I  travvrnlnri    saranno    denunciali    all'autorità 
I  competente  per  la  relativa  procedura. 

I^  tariffa  per  le  affissioni  sarà  compilata 
dalla  Giunta  municipale  ed  approvata  a  ter- 
mini di  legge  dalle  autorit;^  superiori  ;  essa 
sarà  esposta  al  pubblico  ncH'ufiicio  dove  m 
ricevono  le  atìissioni  stesse. 

Rimanendo  ferme  le  disposizioni  dei  \'ì- 
genti  regolamenti  municipali  per  collivamento 
delle  insegne,  è  vietata  qualunque  altra  spe- 
cie di  scritta  o  di  figura  impressa,  dipinta  o 
stampata  direttamente  sui  lastricati  delle  vie 
e  piazze  pubbliche,  sui  muri,  sulle  porte,  sulle 
balconate  e  qualsiasi  parte  esterna  dei  fab- 
bricati, nonchò  sugli  «itcccati.  ripari  e  simili, 
a  meno  che  non  sia  ottenuta  speciale  licenza 
dal  Municipio. 

11  ser\'izio  delle  affissioni  è  posto  alla  di- 
pendenza diretta  del  civico  ufficio  di  polizia. 
La  Giunta  municipale  regolerà  con  oppor- 
tune istruzioni  il  disimpegno  del  servizio  di 
cui  sì  tratta  e  fisserà  la  data  entro  cui  andrà 
in  vigore  l'assunzione  diretta  del  scr>'izio, 
provvedendo  in  conseguenza  all'esecuzione 
delle  deliberazioni  prese  e  ad  ogni  conse- 
guenza relativa. 


p 


CRONACA  DELL'INDUSTRIA  DEL  GAZ 

EO  ELETTRICITÀ 

Albano  Laiiale.  —  Era  giunta  ai>i>eiiii  V  approva- 
zione prefctiizla  per  V  impianu»  della  Iure  elctlricii 
nella  nostra  triuA  che  il  CansigHo  stabiliva  di  porre 
subito  man-j  ai  lavori,  ed  autorizzava  la  Società  as- 
siiniricc  (ti  erigere,  nei  luoghi  di  già  prescelti,  le 
tre  cabine  per  la  trasforma  zi  one  elettrica. 

Se  nonché  cominciate  appena  le  fontiazi<ini  nella 
vìa  S.  Martino,  il  pniprietario  della  rasa  posta  di 
fronte  al  \ur*go  destinato  alla  cabina,  ha  avanziitn 
formale  reclamu  di  opposizione,  in  seguito  al  quale 
si  t  dovuto  «ospcnderc  il  lavoro. 

Alessandria.  —  Per  fé  scariche  elettriche.  —  To- 
gliamo dalla  -Gazzetta  del  Popolo»  di  Torino: 
(iionii  sono  trovandomi  in  Casale  Monferrato.  |>er 
saK'arml  da  un  furtissinin  temporale,  entrai  in  una 
chiesa.  AI  ili  ruori  tuoni  e  lampi  frci]ucnti  e  simi- 
ventcvoli  intimidivano  la  folla  radunala  sntto  i  por- 
tici del  Mercato,  mentre  delle  scariche  alnmsferiche, 
della  mas-sima  intensità,  incontrando  i  fili  cnudtiitori 
della  luce  elettrica,  producevano  scintille  di  grande 
forxa  ;  queste,  penetrando  nel  tempio  per  le  vicine 
finestre,  mettevano  il  panico  fra  i  de\oii  colà  rac- 
colti. 

Più  tardi,  all' albergo  dove  pranzavo,  .successe  lo 
stesso  incidente.  sc<>ppiando  scinillle  per  due  o  tre 
volte  sui  fdi.  che  mettevano  capo  alle  lam|>adine 
elettriche  ad  incandescenza  dell'albergo. 

Memore  ancora  dell'  incendio,  che  distrusse  co- 
testa  ricchissima  biblioteca,  mi  pare  che  si  debbano 
appunto  attribuire  a  scariche  elettriche  le  scintille 
che  dieden»  esca  al  maledetto  incendio,  e  che  dette 
acariche  si  producano  specialmente  dove  soavi  riu- 
nioni di  [Kirsonc. 

L'elettricità  che  cniana  dai  corpi  nostri  facilita 
r  attrazione  delle  scariche  atmosferiche  o  per  via 
di  conduttori,  o.  mediante  1'  altezza  dei  cam))aniti, 
per  via  di  parafulmini. 

lo  sarei  d'  avviso  che.  dove  i  fili  conduttori  en- 
trano neffli  edilizi,  sì  dovrebbero  includere  delle 
valvole,  come  si  pratica  attualmente  nesU  ufiici  te- 
lefonici e  telegrafici. 

Avvenuta  la  scarica  nella  valvola,  il  filo  di  minor 
diametro  e  resistenza  si  fonde.  ìsola  il  filo  princi- 
pale, ponendo  in  salvo  le  lampade  e  lutio  1'  am- 
bienic. 

Una  buona  regola  è  quella  di  lener  lontani  da- 
gli abitali,  quanto  ai  può.  ì  fili  caridii  d'  energia 
elettrica,  e  di  sciogliere  le  riunioni  in  momenti  di 
forte  uragano.  MAtccHKSii  Luioi.  telegrafista 

—  Acqua  potahik  ed  energia  elettrica.  —  La 
Giunta  comunale  mandò  a  proporre  al  Con.siglto 
che  voglia  in  massima  pronunciarsi  favorevolmente 
al  progetto  <lcir  ing.  Bruno  per  la  costruzione  di 
un  vasto  bacino  in  valle  Albedosa,  dichiarandosi 
disposta  s'ìnza  nessun  impegno  per  ora  a  conttedere 
r  uso  del  .sotto  suolo  per  la  conduttura   dell'  acqua 


potabile  e  ddl'  energìa  elettrica  e  1'  acquisto  di  tale 
acqua  in  quantità  da  determinarsi  per  uso  pubblico 
negli  stabilimenti  municipali. 

Ancona.  —  Lume  che  scoppia.  —  Il  commesso 
Rossi  Tommaso  di  anni  59.  abitante  in  via  S:it)i  stava 
accendendo  un  lume  ad  acetilene  quando  questo  gli 
scoppiava  tra  le  mani  investendolo  al  viso. 

Il  Rossi  ha  riportato  usiiont  e  lievi  contusioni 
guaribili  in   T5  giorni. 

Anghiarì.  —  li/ifuiinazìone  pubblica.   —    Uà  \'ario 

tenii)o  si  parla  che  la  ditta  Buitoni  di  Sanseiwlcro 
abbia  intenzione  di  illuminare  a  luce  elettrica  que- 
sto paese.  f)ra  si  assicura  invece  che  la  forza  dì  cui 
dispone  quella  Ditta  f  stilo  sufficiente  al  proprio  sta- 
bilimento e  per  1'  illuminazione  di  Sansrpolcro. 

Aviano.  —  Luce  elettrica.  —  Sì  dice  che  final- 
menti:  r  iniziativa  per  l' illuminazione  pubblica  e 
privata  a  luce  elettrica  in  Avianq  sia  per  entrare 
nel  periodo  esecutivo. 

I^  Società  de)  Cellina  domiuuto  all'  uopo  l'  au- 
torizzazione pel  passaggio  delta  conduttura  da  (ììaJs 
a  Castello,  distribuendo  1*  energia  dalla  centrale  dì 
.Malnisio. 

Bergamo.  —  Operaio  Julmifìato  dalla  corrente  elet- 
trica. —  Nel  cantiere  della  dilla  ingegnere  S.  (ihi- 
lardì  e  C.  era  stato  incaricato  della  .sorveglianza 
notturna  alle  matrchine,  1'  operaio  meccanico  Pietro 
Eurini  di  anni  ventuno.  Mentre  il  disgraziato  P^urìin 
accudiva  a  certe  faccende  gli  si  ruppe  ìl  vetro  della 
lanijwtlina  elettrica  che  teneva  in  mano  e  la  cor- 
rente, che  si  era  aumentata  per  aver  1'  Eurini  m 
un  piede  in  un  secchio  d'acqua  che  teneva  vicia 
lo  fulminava. 

Bologna.  —   lìotognesi  in  Inghilierra.  —   «  1/  in 
stituiinn  of  Electrical    lìnginner  »    ha    promosso 
organizzato  una  escursione  degli  ingegneri    agli  Ì 
pianti  elettrici  ed  alle  officine  più  importami  di  lut 
r  Inghilterra  e  la  Scozia.   Per  l' Italia  si  è  fatto  capo 
alla  Associazione  elettrotecnica  italiana   residente  in 
Milano,  e  la  comitiva  degli  ingegneri  italiani    è    fra 
le  più  numerose.   Kssa  ha  portato  con  sé  e  regalato 
alta  Institution  un  gran  busto  in  bronzo  di  Alessan- 
dro Volta  e  regolerà  a  lord  Kelvin  (il  celebre  Tom; 
son)  un  esemplare  del  Leottardo. 

DofHJ  sci  giorni  pas.sa.ti  a  Londra  la  comitiva  di 
300  ingegneri  si  recò  a  Birmingham  e  a  Manchester, 
ovunque  accolta  con  feste  e  banchetti.  Il  treno  che 
la  trasporta  consta  di  sole  vetture  salon  comuni* 
canti.  ^m 

Direttore  della  schiera  italiana  è  l' ingegnere  5e^| 

mcnza,  segretario  dell'  Associazione  cletlrolecnica 
italiana  che  egli  rappresenta  degnamente.  Egli  è 
nato  in  Inghilterra  e  parla  benissimo  l'inglese,  tal- 
ché pu«]  stare  egregiamente  in  cimtatlo  colle  auto- 
rità locali  e  rispondere  assai  hene  ai  brindisi 
numerosi  taasts  che  si  seguono  nei  frequenti 
eliciti. 

Il  Semenza  b  un  tecnico  di  valore  e  simpatici 
simo  (Ximpagno. 


cor- 
less^H 
::in<^H 

'in- 

jtt^l 

apo" 


-73- 


I»  Bolnpia  pmedfMino  «Ib  icita   t' Ing.  RinoH 
AirnliJhA  o  rinic.  Guido  llruncUi. 

•.  —    Offrma  grmrmtm/t  attìamato  daJt*- 

K    —    A  Oxi:a}tl[o    1'  tipcniii>  (ìiuncppr  Mtt* 

4Ì  Jtoai   44,  alle  dipCDitctur  della    ScM-icLk    rlct- 

I  bsvariuu.  «IK»  ku  un  (lalo  alio  parecchi  me- 

■nnò  .>  'niente  ì  fili  clic  critnti  a  iea«v>nc 

e  cadU;.  —     ^  ^o  privo  di  »cnai,  buuciidu  unche 

U  capa  cuntro  no  raurìcx'iolu.    Il   diissm- 

tal  rocTcnlc  prnduAM:  ^nviMÌine  utrtioni.  si 

air  fiHpnlnlc. 

Ina*  livrea).  —  L' mtmgarasiome  4eih  but  eUt' 
aifta  #  it  wwnmjtf  aì  (omtm,  Scìopts,  —  Domcnlcn 
ta  AaoMo.  V  «mcn»  e  Ubonoso  ctimunc  di  Rriwwt 
ma  m  fierta  per  ntprìmcrc  scntitncntì  <lt  Krntittidìne 
ttC  taaìBBe  e  muuifìco  ìndustrì.ile  cumm.  Vittoria 
Sditeti.  pTOfirì^  '    l<-  ntinirrr   di    [•{riti    che  da 

ihw»  prcfMlon  ...    r  inaugurare    1*  impinntn 

Adte  luce  Hctlrici  che  il  |ircfatu  cumm.  Sdupift  hn 
n|MaK>  al  pocae. 

E  fa  festa  della  sciciua   e   del    cuore  :    festa  so* 
kaar  «I  imlimenilciibilc  :  fetta  siirnificnti^'n.   perchè 
quanta  »tinu  e  quanto  afTcìio  ^rodc  In  Srln- 
i    cuoi'  minatori    e    fra    i  maifftiorcntl  della 
in    fcruia    di    (luellu   sptrìin   elevato  e 
die  eieli  )U  prnfnnilcre  nell'  industria  delle 
ticrv,  affinchè  1'  unione  fra  capitale  e    Lnvorn 
pca  mnryanatica,  ma  indissolubile,  e  ccmcn- 
q«d  (tubili  ftCTitinicnli    del   cuore  che  costi- 
I  afsictl  ì)  BCfcrcto  onde  ottenere  In  mafn^iore 
dei  comuni  interessi. 
La  Cesia  «*  injxiù  cn|  rice\'imcnio    alle    {torte  drl 
BK  «Sci  comm.  Sdopi»  e  dei  suoi    due   fi^li  Alcs- 
iJro  e  Giit><:p)ic. 

D  siiKlaco  di  bruMo  xi(;nur  Gerra.  e  1'  on.  conte 
adua-  dcpotato  del  Cnllrgio,  erano  alla  testa  del 
l«D.  Mollili  d;il  Coniglio  mmimalc  e  dalle  pìu 
iocafl»  pcnoiulita  ilei  lu<:ifEo.  K  mentre  l'ottima 
■BOI  éi  Broèao  rallegrava  la  fesu.  le  ^da  entu- 
tli  •  Viva  Sctnpiii  e  viva  Broaso  »  ecchcg- 
>  per  i  monti. 

Tcmoulh    d'  onore    fu  servito  nelle  sole  co- 

r  ttclla  piazza  ^>ttostante  (che  il  comune  di 

ha  intitoUta  al  ciìmin.   ScloptK)  fu  iiiauKuratu 

4fi  broeficena    a    prò    dell'  erigendo   Asilo 

blka  particolare  di  (jui-ir  inNÌKnc  ed  entu- 

aaii  iitmi   che  t  dna  Honafide,  rettore  di  llrosao. 

gtaliluiJìne  e  te  bcDcficeiua,  sorelle  Indivìslbilt. 

sia  per  l'entusiastica  r!uM-Ìta  della  festa. 

r  iaipcralo  successo  (inanziimo    di-I    banco  ; 

ni    piomba   d*  oro   che    rcKc    rnf;(;iante   don 

I 

E  vcBOe  l'ora  del  pranso,  9er\'ito  dall'  AUtrrgo 
CW«aa  é"  timha.  sotto  un  ampio  padifclione  ricca- 
a^Mr  addobbato. 

I  cswawt  nsali  erano  trecento  circa,  avendo  voluto, 

«M:  e-  «iero.  amiciarsl   alle   onoranrr  tutta 

T«i*tt«t  t..w.w..4A  di  viikiqpaoti  di  Brosso  e  dintorni. 

Uà  inainii5co.   tecomparabUe   h<ni^a*t   di  bellis- 


sime, eteffftntl  slptnre  ornava  le  mense,  t-naie  non 
iirnù  mai  vashrxxa  di  fiori  freschi  e  pro/uraati. 

Alla  tiivnlrt  d'onore  il  Cfimm.  Sclot»l«  «edcvn  fr» 
r  on.  Pinchia  etl  il  sindaco,  r  seuuìvano  Ìl  conai< 
glicrc  provinciale  avv.  .Saudlno,  il  rcv.  don  Bona- 
fHle,  la  biomla  «it^nnra  Sihoni,  Ìl  |>rcture  sig.  avv. 
Olh-ecti,  la  bruna  sit^nura  Bassi,  il  dott.  Saudtnu, 
Il  cav,  Raruxa,  Ìs|>cttore  scula«ticu.  il  rejna  notaio 
Lar|[hi  con  la  gentile  cuniMjrte.  i  siintori  Alcanndro 
e  Giuseppe  Sclopis.  l' inic.  Bnn.imicn  ddla  SodriA 
elettrotecnica,  esecutore  appreitutÌMiimo  dell'  im- 
pianto, il  «Knor  Sìbonì.  procuratore  della  Ditta 
Sclopis  e  C.  il  rav.  kalniKliotti,  il  sifcnor  Marchi, 
e  sparai  per  altre  ta\f>le  coosifrlieri  comunali,  dttt- 
lUnì  d'offnl  da.<Lsc  e  diioinir  nìicnore.  fra  le  quali  d 
è  caro  nominare  ancora  le  «tenore  Kal>of(liatti,  Sa* 
frlione  col  marito  capitano,  Leone.  Chiailò.  Saria, 
chicilcmlo  sema  per  te  certo  non  t-olontarìe  om- 
iiiissìoni. 

ÌA  lettura  ilelte  ndenttmi  fu  fatta  dall' infaiicibtle 
segretario  comuitaJe  signor  Bovio,  il  quale  d  ap* 
prese  ette  fra  1  tanti  aderenti  vi  erano  altresì  t' e* 
ttre^in  sitrnora  contessa  Pinchìa  e  1*  etcreieio  ff.  di 
sltidiico  d'  Ivrea. 

H,  finalmente,  venne  la  volta  dei  disooral.  che 
furono  numerosi  etl  lmpn>ntnti  tutti  all'ammirazione 
dell'operosità  del  comm.  Sclopis  e  dei  liaUIi  miiu- 
tori  di  Brown,  npcrosità  meravigliosa  e  feo*nda  di 
bene  r  di  rii-clifern  per  il  jwrse. 

l'rtriw  a  parlare  fu  il  «indaco  aìiroor  Gerra.  it 
quale  sep(>e  elcttrìunre  I'  uditorio,  prooinuidosi  un 
uragano  d' applaudi  :  ma...  rdellrìcitA  rra  tK-tr.nr»a, 
e  w  r  .ivcvano  Hprijfiimata  gli  altcriiutiin  di  Sciupi*, 
afTithindoU  al  fdi  dell*  [ng.  Bonamia.1.  aftinché  pre- 
sidcsaae  al  lianchetut  di  Bro«»o.  e  fu  ama  rena- 
mente  causa  del  «uccesao  che  nitenncni  gli  altri 
eloquenti  oraHm.  fra  I  quali  citeremo  il  dottore  e 
r  avv.  Suudiiio.  il  re\-.  don  Bonafide,  la  cui  cntu- 
siastiua  foga  txatorla  irruppe  per  l»en  tre  \-olte.  il 
signor  pretore  avv.  OliveUi,  il  cav,  doli.  Rtwnne, 
r  on.  i^nchia.  dalla  parola  aiau  semim.  vibrante  e 
densa  di  |>en»Ìero.  ed  il  »tinior  Trono.  ))oeta  getda* 
lìsAìnio  in  vernacolo  bruasesc. 

A  tutti  rtS|K>se,  commosso  fino  alle  Infrime.  Ì| 
coroni.  Sclripis.  e  fu  applauditisKimo  s|KCÌe  qtumdo 
rassicurò  che  nf  egli  né  l  suoi  Agii  ti  «uebbcro 
mai  dipartili  da  (pictla  che  era  stata  «1  era  meta 
costante  dd  suoi  studi  e  del  suo  lavoro,  il  henca- 
sere  doè  ed  11  mÌ|(IÌoramento  sempre  crescrntr  ito 
V'albnjsBCsi, 

A  sera  il  paese  venne  illuminato  per  la  prima 
volu  a  luce  detutca.  fra  gli  applausi  del  pn|Nilo 
che  anunirara  l'abbagliante  luce  delle  Limpade  ad 
arco. 

Ma  il  comm.  Sclopis  ave\'a  dÌst>a$to  affinché  l'e- 
leltridtA  si  manifestasse  in  fitnne  svariate,  e  perciò, 
duce  il  signor  Chiad(>,  apiurve  in  piaata  un  cflsan- 
lesco  cinematoKTafo.  le  cui  rìusdtlaisiizic  proiezioni 
entuaUamarono  il  popolo,  che  applaudiva  al  signor 
Ghindò.  - 

La  festa  si  chiuse  con    1'  accensione  d'  un  riOet- 
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f'rrrr. '7.1  'il"  -iMii"  .  ;i-i<»^ii/,i  '\f\"  .i^;^^  ^si-.f  ail'  F,<'[i- 
1j/>.»,  .1  r.'.'-:'f',  ,,i  '.r',  ;-,'.r.  .''.t' ■_  it  ìr.i/Ì;ir.!Ì  i"  ti':  nella 
■•.'-•/■Il  :'/      -'.•^'l  rn.iri  i 

r  'jM  .'('M',  '.>;-,rri|r,i .  l'.'nririr"  '11';  'Ta  t^ifjM 
ÌriV-<:i  f  f,i  \  t'\i  '/■.}t\  ']'  I  <■  'nw  .ri'  '!i  e  .-.'/lir-r'-  Vfit  'iì- 
'-.\'ii<'  j-'-T  r\f>r'ii'\' f  ari' f.f  iii  'r.itrii/i'i;!'-  fidile  fj'if- 
«ti'irir  '1'  II'  .1'  f|tif  'If.tto  .jt  iM  ;,.''  rri,1U\  ;r'r  mjiliriT'si 
'(,1  xifnli'  !'  |.:irf(  pf.i  |.-,ilj.i' riT'  ^hi-ir/i,,  i.r''iC'irnn'l''» 
'  'r.:i  fji  I  ',/,rrhn>t'  \f  fin'-  tr.ir'.i/i.-,rii  r  [.'.s<iil(ilm"nt'; 
'  'iri'fnf  I'    ,1    l' rniiri'     i  '•iti'  fiij.'rrfi;i'-irriMi?'-, 

S'>l'r;iv'."'f)(ifp  ri'  I  fr.iM'  ii)|.'.  I  'lolMr'.iii  falli  di 
tii!i('i'i'(,    ^1    /  rpi    fift-T',  filanti"    ]'■    '.lìrTii-^KÌotit    'l<rl  Con- 
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V.-  ifp.iTiPnri..  I.immis:*!ir;.i    -rmiirTiiniinn    n    inviro 

-v,r=Tiiit^T--     '     --t:.ir;v'-       tiji      :nrw>     Mn     LnhiM:ca- 

iifnt;    -     lamntM     :;     t'-TiTt-    iltr."    mn    rrsiurr.    :tie  "j. 

ii:i     nsistpnzA    .crhe    .i    -oi'u'r.i    acesse    77//7rv  fì-rnpi}- 

.té-    -'\    ■.i\<:    .ti-ss<'   v-mnn    omis-se    in  nuovi,  .ncmenio- 

rip    -    j:.i     :;st":-.iin;iti'<     i.i     ma      laiisitia    ■-■ntrn.ttUAie 

:;p    .r'-^*-n:.i     .in    imrip    .nininzie    ler    unne    a   pani. 

^ii-  i:  "'r'-nrc-  lile  ■iferre  leiia  Sru-.eta  n  iaia 
,  iii-i-mtirF-  ,.-.1  m  lile  ;irr.nosie  'iella 'Z.  immissione 
■^^ .  n    -rTi  nsi  i     ii     rutir''   ^n-nasts     jer    'virte    ■  le!  la 

loi'ii^t.i.  -ss*-rii:ri  j!i;rri  sti",  r.aicaia.  ina  -«aimente 'ii- 
-r-.ijìsi.  r,i-  ■ftrr-.iir'  >t»r  ;"jr'"'i".irirt:-  ;i  innianare  '.e  -ii- 
pTcrcnzf-  li  "'-tiiiie  ^i  imvrirr'  liì  in  ntesa  ìa.  tth- 
iiirrf-  r.  it:o.  :.i  sottomirsi  ul'  ipprr.vazione  .iei 
|".ir.sti>'!iii 

F.  Tii'H  -^ife-.M  -sserR  u:nmenu.  perche  nt.n  in- 
■r-r,  r.'::i..r';i  Tne  ii  :.-.nt:niijrr-  ^  ■■.■.^L:^rTT^  i  :ermine 
>  jrr,ti.-he  nizi.ite-  i^Ia.  :cissaia  Amministrazinne. 
-he  ■  ni^^d  it-;Li  i^l.immijssii.ne  LV(™.-a  mc'.",>iti.  rutti 
i^À  -:emenri  ■ne  e-  iciT.'nrr'.Miii'  per  .jfri'ntare  una 
-i<iinz!"ne. 

|*-i(le  luiniii  '.'  icc.L«a  ìi  tenjrversazmne  ^  rriuc- 
'iinzt*  '.le  1.117?  -ita  srata  'atta  ula  Saciera.  !a  -luale 
■".ime  WTTinrR  la  iichiaraio,  nun  *  mai  -itala  t  non 
-  T.ntrrira  id  'in  unii'hevnie  ntesa  <\\  :utte  [e  •\ue- 
ìtinni  ■■'^r'rrnti  :ni  \[unii::pii'.  Z^sa  rum  Icsideru  di 
mr:jii.i  -he  ti  ^iìminarT?  urni  -  'iiiaiunuue  vraiisa  -ii 
:.'intesMi:;.  ni  pervrhe  luaiuniiue  s»n::eta 'ihe  «  rispetti 
ha  iìmiuttH'  'ii  Trannuiìlita  -  -iiin  .ii  interessare  t  tri- 
■■niniiii    ie;  -iiiiii  niaii. 

SiniTTTu^iamU.ia  leil'  ispitaiita.  ..n^disca  i  miei  di- 
■itint;     issrrfpii.  /'  R.ipf*r:s£ntanrc 

THE  C.VÌLL\.H;  «"ÌA5  A  C.»   Ld. 
E.  SANNA 

Cjmra.  —  Fulminalo  mi  un  jiìo  elettrico.  —  Borri 
Oiustipfje.  -li  anoi  jj,.  lizzature.  recandoj«i  al  lavoro 
■.■'»niv.i  rulminato  'ial  nlci  ct^'nduciore  'ieil*  eletiriciu 
delia  r.nmpa}fnia  Margara. 

Csule  .UmIu  \am.  —  Consi-^lio  Comnnaìe.  —  Nella 
riiiniime  'iei  i  A^jSti>.  'luesi"  Consiglio  Cumunale  fece 
una  cr.nven/iiìne  coda  Sjinetà  del  Gaz  per  estendere 
r  ill'iminaz-iiine  sulla  ^^trada  di  circonvallazione. 

—  Fulminato  dalla  oirrente  elettrica.  —  Nello 
^whiiimenco  calce  e  cementi  della  ditta  Ang:elo  El- 
Uma  successe  una  gravissima  disgrazia.  L'operaio 
Cappello  .^nprelo.  d'anni  46.  addetto  al  motore  elet- 
trico rhe  anima  il  molino  del  cemento,  mentre  at- 
tem'eva  al  cambio  d'una  valvola  rimase  fulminato 
flalJa  corrente. 

Ceciu.  —  Cose  del  Comune.  —  Il  Consiglio  co- 
munale, che  da  circa  sei  mesi  è  ridotto  a  soli  tre- 
consij^'iifri  su  venti,  si  adunò  per  deliberare  in  me- 
rito ad  una  (ytnvenzìone  di  esperimento  di  iUumi- 
iiaziono  luibhlica  col  si-stema  Kilson  a  petrolio  ed 
aria  in';mdescenii,  I^  convenzione  proposta  era  fatta 
in  modo  da  non  pregiudicare  per  nulla  le  definitive 
I  risoluzioni  fiel  Comune  anche   dopo    l'esperìmentu  ; 
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rripftrtrtitimi     ■(»|H-ofilun<lo  dena  w-tiwionr   cau- 

I  da  ^aationi  pcntonali,  dt'U'c-flisuo  nnmcro  il«i 

va«6  coniro  U  pmpttNta    Hulln    quale    la 

wmm  «wm  meno  Li  (|ui»ttonc  di  fìdiirla. 

D  iiatlacu  «  U  iàimiU  hantui  riuuctrtuitu    Ir    di* 

—  /^  tuff  ftfUrieo.  —  A  qucsil  chiari 

ooa  k  piiMibile  pAilarr  di  rìMmttn,  ma  eoa- 

che  <b  noi  il    cfwio   <IHUi    illiimlniuinne   è 

Ile  cccrmivD.   il  Municipio  deve  Innuiere 

■  rituMin  dd  prczzu. 

I»,   —  Lmre  tiettnea.    —   Finalmente  è  arrivalo 
mo  o...  per    mrclio  dire,  la  arra  in  cut  pos*  ' 
ilxiawniffii  circolarr  i<rr  le  noauc  strade  srnza 
M  aiKkrc   a    luttrTc    il    misu  «u  qualche 

Um  ci<imi  funxìona  il  nucivi»  niolttrc  a  ki"  (Kjvcrn 
«  la  1iK«  chr  »i  iiitcnnc  e  tale  da  acointrntjiri*  pìc- 
\  firiidcfi  liei  pubblico. 
rfcmwiiii  ijilii    li    vcrifichrninitn  niiconi    dei  lievi 
irÀ  cosa  t>a.s5«ci;Kit:r)i  dipcntlcntc  dullu 
óvicÀ  tlcU*  impunto. 
E*  oenc*  intanto  che  il  nminre  completamente  a 
OS  «Hirà  «fìtldiftfare  le  csìkciuc  del  pae«e. 

ffet    —  CrrnsigUc  camnnalt.  —  Nella  &ua  ul- 

Bonuia    qucBOo    CunitÌKt>o    comunale    rati6ai\'a 

deliberazioni  prese    d'  urtrcn/n  lialla  (ìttinL-i, 

le  quali  prÌATlpal mente    quella   della    dcvìnzinnc 

r  taapiuuo  klrocleurìco  da    una    ì^>nda  all'  altra 

ftiwir,   allo  scopo  precipuo  ili    ir(jv;u^'t  m.iK);ior 

lào  pcf  rampltamenio  del  serbatoio  pcrglicvcn- 

fi  oaacsion  fata. 

ff%MM>  —  Imtenàio  di  tn  laHMcUate  di  hencina.  — 
D  «calo  merci  della  stazione  di  Porta  al  Prato, 
■Dvai  proccde\-a  alla  vuotatura  di  uu  corro  con- 
cita dieci  umnclliite  di  ttcn/inu.  «i  incx-ndiù  il  ti- 
iAa  c^  vcmto  in  una  ilamigiiinu,  e  il  fuoco  ni 
ipi^o  io  breve  a  tutto  il  serbatoio.  Il  tappo  della 
leiSB  fa  taaciatn  a  dieci  metri  di  distanra.  e  le 
■ae  avxtibera  subiio  i  tre  carri    merci  e  un  cn- 

Gli  a|)crti  che  accudivano  al  lavoro  fecero  in 
^»  *  sahnkTB,  meno  ano  che  riptirtò  lievi  ustioni. 
l/inomdio  alimentato  dal  vento,  stava  per  pro< 
^■li  ad  altri  ca|ianiioni  del  deposito,  ma  fu  potuto 
ìverc  dai  pompieri  accorsi  con  due  macchine 
•  ■aporc  •  dal  aoldati  del  genio. 

Sul  luoca  li  recarono  le  auioriiA.  I  danni  si  cal- 
«■Ihbo  •  aei  mila  lire  ;  la  causa  dell'  incendio  pare 
A  riccroanri  in  qualche  scintilla  usciu  dal  camino 
ncchina. 

—   Vmm  vittima   dtt  itkfomo  !  —  L'operaio 

r  Bacrhcriftdo,   Bcdci  Sante,  dì  47  anni,  ap- 

al    telctnoo    per    rispondere  ail  una  irhia- 

ft  atain  Invtstito  dalla  corrente  elettrica  prvxloiu 

I  ceolaptt  BMemn.  fra  il  filo  del  telefomi  e  quello 

Imo*  clcnnca.  verificatovi  in  seguito  alla  caduta 


ti  B«dei  e  otaco  rtkvcacialo  al  molo,  e  la  MU 
mone  sarebbft  stata  carta  incvlubile  wnzn  il  pronto 
accorrere  ilei  compaKnì  di  lavcim. 

Il  Belici  ha  riportato  ferite  al  vIjui  e  alla  marto 
«inistrn.   jritiflimtr  •/unrìdili  in    15   (rtorni 

Ul  MpiriiiHte  d' llIviilMzioH  iilli  Gallerli  il  Riiu 

Tra  ora  aotto  un  tunnel 

OlMva.  —  ToKliomo  dal  Caffaro  :  11  35  luxlio 
do|io  una  colaxiiinc  ottìmamcnie  aervlla  al  buffet  della 
stazione  di  Runcu,  una  citmitiva  compoetii  dì  tei  nici, 
induxtriali  e  di  rnpprr»entant)  della  fetiunfia  assistet- 
tero ad  un  r3i(>rrìmt'nti)  ili  tltuminazli*nr  a  lampade 
Kitson  nella  i£r.iit«lr  (futleria  .«uccur^^ile  ilei  <fi<>vi  fra 
MifEniincxo  e  Ronco. 

Lo  »co|>o  non  era  i|uello  d' Illuminare  la  ftalleria. 
ma  di  fornire  luce  fiMa.  inctilurr.  coMonte.  purtatUe. 
aenza  resìdui  di  combuMiione,  alle  M|uailrc  d'operai 
incaricate  dei  lavori  neceiuari  alla  manutrnxione  della 
galleria  e  al  perMiiule  inrnricntu  della  MnrvTf;IÌanza. 

L'  esperimento  era  «t^ito  orilirtnto  dall'  irte.  cav. 
CavcnaRo.  un  [tenuvcs*  [wr  adozione,  l,"tiKrnnre  pritt- 
tnpnlc  cn|M>  ufficio  ilei  mantenimento  e  fMir\'eKlianaa 
Geno^'a  I,  e  su  proposta  dell'  impresa  Pietro  .Anire- 
lini  e  C.  fomiihcc  di  materiali  alle  Ferrovie  dello 
Suio,  la  atfsaa  che  fece  eseguire  alcuni  mcAi  or 
sonii  una  pruva  per  la  rapida  dicinfeiinne  deì  va;r<mi 
Kacevami  (Nirte  della  comitiva  :  1' i<(t>cttorc  princit^dc 
ing.  Cesare  Melloni  della  seiìonc  Genova  1,  1'  inft. 
cav.  Anioniii  Cu<ire  della  wzione  Cìenova  II.  Ìl  kìk. 
ScaniKlia  direttore  delta  Società  KitMm  col  capi  ufit* 
Cina  Paolo  Bisà  e  Gino  Berolsch.  il  ff.  di  capo  Ma- 
cione  di  Ronco.  xÌKnor  Pitto,  il  ca|Ki  sorveffliante 
hìr.  G.  Travcr»!.  il  hìr.  Pietro  An|[clini  e  i  rnp^tre- 
Rcntnnti  dei  anomali  locali  e  di  fuori. 

I  convenuti  s'  inoltrarono  su  due  carrelli  motwi 
a  braccia  nella  tfrande  g;alleria,  di  8^òo  metri,  della 
quale  se  ne  do\-eva  percorrere  circa  la  metà.  Il  ven> 
tilatore  Snixarilo  aveva  cacciato  vìa  I  resìdui  del 
fumo,  in  m<xl<)  da  renderne  1*  aria  rcspinbìliitsima. 
Iji  tcmiKrratura  sui  primi  due  o  trecento  metri  era 
su ffiden temente  fresca,  ma  inoltrando  verao  il  mcxao 
andò  via  via  crescendo,  pur  mantenemltui  at^wtstanxa 
M>p|>onaliÌle 

Sul  primo  carrello  erano  stati  coUocad.  m  sup- 
poni meulliri,  le  due  lampade  Kitjuin.  Poco  dopo 
penetrati  nel  tunnel  si  poi^  cnn4.iL<ire  1'  ottimo  efTelto 
delta  luce  diffusa  dalle  •«tes.ir  lani)iade.  Iji  galleria 
dal  plano  alla  volta,  man  mano  che  si  procede,  al 
dÌMÌnKiie\'a  (lerfetta monte  per  un  tratto  ass^  esteso. 
Da  lontanii  apparxc  ur\ii  fioca  luce  rui<ta»tra  indizio 
che  lafipb  stava  una  squadra  dt  manuali  inienla  in 
qualche  la%'on>.  Infatti  avvicinatici  tro\-ammo  un 
gruppo  di  operai  lavoranti  sul  binario  al  chiarore 
delta  luce  Weìla,  quella  attualmente  allottata  nelle 
gallerie  femiviarie  jier  ri^'hìarare  i  pumi  do\*c  ven- 
{!ono  e:(eguiti  lavori  di  manutenzione. 

S  pot^  subilo  subilire  un  serio  coaTraiilo  fra  la 
luce  Weìt»  e  la  luce  Kttson. 

La  prima  data  da    una    Aamma    oncillante,  sfug- 
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gente  da  un  tubo,  come  nelle  lampade  ad  alcool  da 
saldatori;  ha  una  tinta  rosso-sbiadita,  è  mobile  £  ri- 
schiara una  superficie  molto  limitata. 

La  Kitson,  facilmente  portatile,  fissa,  del  tipo 
della  luce  solare,  si  espande  vivida  su  di  una  super- 
ficie ben  più  estesa.  La  lampada  collocata  a  poco 
più  di  due  metri  da  terra  illumina  egualmente  la 
volta,  le  pareti  e  il  suolo.  Collocate  le  due  lampade 
alla  distanza  di  un  centinaio  e  più  di  metri  1'  una 
dall'altra  si  ottiene  facilmente  l'illuminazione  di  un 
vasto  tratto  di  tunnel  in  motio  da  poter  rischiarare 
una  squadra  numerosa  di  lavoratori. 

Il  direttore  signor  Scaniglia  fa  os,servare  alla  co- 
mitiva che  ogni  lampada  Kitson,  simile  a  quelle  in 
esperimento,  dà  luce  ininterrotta  per  56  ore  senza 
bisogno  di  essere  toccata  o  mossa.  E  tale  luce  es- 
sendo data  da  una  speciale  volatilizzazione  del  pe- 
trolio contenuto  in  un  recipiente  cilindrico  sottoposto 
alla  lampada,  si  può,  dopo  l'esaurimento,  riottenere 
facilmente,  perchè  dappertutto  si  trova  modo  di  ac- 
quistare del  petrolio. 

Continuando  ad  inoltrarci  nella  galleria  si  ebbe 
modo  di  poter  fare  nuovi  confronti  e  nuove  espe- 
rienze e  sempre  se  ne  ebbero  eccellenti  risultati,  co- 
me poterono  constatare  gli  stessi  manuali  adetti  ai 
lavori  neir  interno  del  tunnel. 

Per  abbandonare  il  lunghissimo  sotterraneo,  che 
mi  aveva  tanto  ricordato  una  lunga  visita  nelle  tene- 
brose catacombe  romane,  si  decise  di  uscire  per  la 
galleria  traversale  che  partendo  dal  piano  centrale 
della  galleria  sale  al  piano  della  stazione  di  Busalla 
e  fa  capo  alle  macchine  azionanti  1'  aspiratore  Sac- 
cardo. 

Le  lampade  Kitson,  sempre  splendidissime,  dif- 
fondenti con  intensità  costante  tutto  intorno  la  loro 
benefica  luce  bianca  e  fissa,  furono  riportate  sui  car- 
relli alla  stazione  di  Ronco. 

Noi  imprendemmo  a  salire,  illuminati  da  torcie 
a  vento,  i  seicentodieci  gradini  che  conducono  all'a- 
perto presso  la  stazione  ferroviaria  di  Busalla.  Al- 
l'imboccatura la  ventilazione  fresca  e  rapida  ci  parve 
perfino  molesta  e  fu  necessario  abbottonarci  e  rial- 
zare il  bavero  della  giacchetta  ;  ma  la  fatica  del  sa- 
lire quel  lungo  Calvario  e'  immollò  ben  presto  di 
sudore.  Passammo  subito  ad  una  temperatura  afosa 
umida  e  calda.  Meno  male  che  il  compianto  inge- 
gnere Saccardo  vi  aveva  fatto  costruire  scalini  como- 
dissimi a  salire. 

Come  Dio  volle,  i  seicentodieci  gradini  erano 
finiti.  Visitando  l'impianto  delle  macchine  par  azio- 
nare l'aspiratore  del  fumo,  pensavamo  alle  avversità 
che  ring.  Saccardo  aveva  dovuto  vincere  per  appli- 
care la  sua  invenzione. 

A  Busalla  si  ripeterono  i  brindisi  augurali  del- 
l' egregio  ing.   Melloni  e  del  collega  prof.   Pace. 

La  prova  era  finita  vittoriosamente.  Non  ci  rimase 
che  ritornare  in  città  a  constatare  da  fedeli  cronisti 
il  fatto,  il  quale  ha  splendidamente  coronato  la  fe- 
lice iniziativa  dell'  impresa  che  ha  proposto  1'  espe- 
rimento. 


Gubbio.  —  Una  relazione  tecnica  dell'  ingeg.  De 
Andreis  -  Acqua  e  luce  a  Gubbio.  —  Dopo  due  anni 
dalla  deliberazione  consigliare  che  affidava  ad  una 
Commissione  tecnico -legale  presieduta  dall'onor.  De 
Andreis  1'  incarico  di  riferire  sul  progetto  di  condut- 
tura d'  acqua  potabile  presentato  dall'  ing.  Selvelli 
dell'  Ufficio  tecnico  municipale  (mettendo  questo  pro- 
getto in  relazione  con  altri  progetti  presentati  prima. 
e  dopo  di  esso)  fu  pubblicata  in  questi  giorni  la  rela- 
zione analitica  e  diligente. 

La  Commissione  è  stata  pienamente  nell'  ordine 
d'  idee  dell"  ufficio  tecnico,  sostituendo  però  nel  pro- 
getto un  gruppo  dì  .sorgenti  con  altro  gruppo  che 
sembrò  ai  commissari  più  idoneo  allo  scopo.  Pare 
però  che  la  convinzione  sulla  maggiore  idoneità  sia 
basata  sulla  interpretazione  non  esatta  del  valore  di 
alcune  misure  di  portata  delle  nuove  sorgenti  ;  ed 
è  perciò  probabile  una  breve  confutazione  in  propo- 
sito del  progettista. 

In  ogni  modo  pare  che  ci  si  metta  sulla  vìa  buona 
per  la  tanto  necessaria  soluzione  del  problema  del- 
l' acqua  potabile.  Quanto  alla  luce...  ancora  buio 
pesto! —  La  Commissione  aveva  pure  l'incarico  di 
riferire  su  questa  questione  ed  anzi  le  erano  stati 
sottoposti  due  diversi  progetti,  ciascuno  dei  quali 
comprendeva  la  soluzione  di  ambedue  i  problemi 
collegati  dell'  acqua  e  della  luce  ;  ed  erano  :  il  pro- 
getto Giamboni  (con  centrale  idroelettrica)  ed  il  pro- 
getto Selvelli  (con  centrate  termoelettrica). 

Il  parere  dei  commissari  fu  favorevole  a  questo 
secondo  perchè  —  dice  la  relazione  —  «  con  rispar- 
«  mio  notevole  di  capitale  d'  impianto  e  con  altro 
«  ancor  più  rilevante  sulle  spese  annuali  d'  esercizio 
«  si  può  avere  una  soluzione  completa  e  definitiva 
«  la  quale  con  maggior  semplicità,  completa  indipen- 
«  denza  dei  servizi  e  minore  spesa,  permette  dì  prov- 
ai vedere  bene  all'acqua  potabile  ed  all'  illuminazione 
«  elettrica  ». 

Isola  del  Cantone.  —  La  luce  Kitson.  —  Per  espresso^ 
desiderio  di  parecchi  ingegneri  e  sindaci  di  vari  Co- 
muni i  quali  intendevano  con  un  esperimento  com- 
pleto di  pubblica  illuminazione  constatare  ì  molte- 
plici vantaggi  tecnici  e  finanziari  della  nuova  luce, 
in  conironto  degli  altri  e  profittando  della  festa  prin- 
cipale del  paese,  su  proposta  della  Spett.  Impresa 
Pietro  Angelini  e  C.  la  Società  Anonima  Ifaliana. 
Kitson  provvide  domenica  sera  12  corr.  all'illumina- 
zione dì  Isola  del  Cantone. 

P'urono  collocate  per  la  circostanza  7  lampade  dì 
looo  candele  e  5  di  500. 

La  principale  via  del  paese  cosi  illuminata  riuscr 
di  splendido  effetto  destando  1'  ammirazione  non  solo- 
dei  numerosis.simi  invitati  ma  della  colonia  dei  vil- 
leggianti ed  in  particolar  modo  delle  signore  che 
per  l'occasione  sfoggiarono  le  migliori  toìtettes  bene 
augurando  alla  Società  che  loro  procurava  il  mezzo- 
di  profittare  oltreché  dei  vantaggi  della  villeggiatura 
dei  comodi   di   una  città  illuminata  a  giorno. 

Oltreché  la  grande  intensità  luminosa  delle  lam- 
pade la  praticità  dell'impianto,    la  fissità  e  il  colore 
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-Je''a  'ut-r  «inii^'liaiili-  a  (|ur]ta  del  jwtle,  si  cniislató 
^  ^r.in*U'  •'■inoniia  in  l'onfroiito  «li  tiiui  i;l>  altri  si- 
»:—  i:  iini-  t.inu»  «lu-  il  tliroliorc  tifila  S<K"irtà  vt-nne 
W"      «<vn<<  .kI  t'li>j;i  vt\  ,1  r.ill»';;raiin.'nii. 

len.  —  Of-fmiii  fulminalii.  —  La  ili«-iutt(.-niic  Iwi- 
::cj  '  li-'trini  (li  (.'iLsti-lpIanio  filandaia  allo  suibili- 
sifr.;..  tl.-i  trati-Ili  Carotti,  n<»ti  ostarne  k-  insistenti 
'«j-  -r'-.in-la/ioni  i|<-llc  coin]iaf;nt-,  for/iita  una  finestra 
;■  «•  i%.r<.iv.i  I-alandosi  sul  letto  [ter  andare  a  (<»'- 
■,i.-T  Tili    della    t-onduttura    eiritrira    rimanend'tvi 

\n  he  all.i  inaltina  aveva  provato,  ma  aveva 
:r  -. At  ■  '.1  torrente  delKilissima.  Non  si  s;i  se  ahlua 
rpt:.::-*   il  f.tiio  \wt  cocciutanK'"*^  "  l'cr  detcrminato 


< Aosta).  —  In  iHi^uraziotte  della  luce  del- 
>r.  j  —  |><inienica  29  luglio  [xitenti  lampade  clei- 
L-  -.-  hann>i  tEetiato  jkt  la  prima  voltji  i  loro  fiisci 
•1.  •' -k.T.  .1  Iure  attraverso  al  verde  piami,  fuprandone 
>  tTitltre,   prima  non  vinte  dai  tenui  lumicini. 

1  :ni/i.itiva  è  dovuta  al  si;;.  (ìustavo  Christlllin 
«**  j.  c.»\  .  ditti,  riiovaiini  (ioyct,  che  alta  impetuosa 
.-  r-»  T-.:»  del  I.ys  chiesero  un  po'  ili  forza,  commct- 
v.-s-'.  •  .ù  c.iv.  Cresta  di  l'cmt  S;ùnt-Martin  rìiicarico 
•i     -cntr.iire   1'  Impianto  idroelettrico. 

1  r.i\  Cresta,  che  jiià  hen  14  altri  impianti  ha 
-■•  <»  -;.-nie  ci.ndotto  a  termine  nella  valle  d'  ,-\osta, 
•..-:;-■}■*-•  1  pienamente  al  .suo  mandato,  l'n  hreve 
..^-j»  una  turbina  I>c  l'rctto  e  C.  di  Schio, 
.-.»  -lin.imo  del  Tecnnmasi»»  italiano,  fornita  da 
\  iLi* '(Tf.i.  l-iilenilierpa  e  dri  di  Torino,  il  tutto  si- 
^rr— :ì*"  m  una  piccola  e  linda  sede,  ecco  il  piccolo 
r—7.nT«-VMl  ipj.de  il  cav.  Cresta  apprestò  i  34  cavalli 
■:  :■  --.-.1  neees-tiria  e  ieri  sera  «lietle  vita  a  «|unttro 
r-i-  :.   :.tnip.ide  ad  arc<)  e  a  circa  400  lampadine. 

I^T***^  —  /,«r*"  fUt/rirn.  —  Proseguono  con  feb- 
'.*-.-  .i::i\ìi.t  i  lavori  tlell' impianto  <lella  luce  elet- 
Tv.x  ■.■^■T  conto  proprio  di  (jucsto  sij;.  barone  Giu- 
«^  :-.-    Lui^i    Ik-neventano. 

Tra  i*"«chi  mesi  se  ne  avrà  il  collaudo,  ed  il  paese 

*  1.--C'  'ra  con  quella  illuminazitme  a  petrolio,  che 
:»*  r.ì-ntc  *  soKRfita  alle  leppi  del  fotometro  e  qua.si 
t^tKi^     rota  al  Imio. 

S?:if  tasi  lunari  siamo  rischiarati  dal  fioco  lume 
4eli  :jna.  ma  quanilo  questa  manca  £'  inutile  che 
I     — ;   ■•ri  l'aurora  boreale. 

*  ««il  siamo  anc(»ra  in  un  periodo  prei.ftorico  e  così 
0-  *arr;n"  per  1'  avvenire  sino  ai  più  tardi  nepoti, 
;k~  j:>   l«<r);ate  eil  ai  villa>CKÌ  lontani  dall'  industria 

♦  di!  cimmercio. 

Bfl^.  —  /,a  grave  disgrazia  al  gazometro  dì  via 
flvK^mia  •-  f  '1  hraecio  frantumato  dall'  ascensore.  — 
N*:  C4».>metri>  in  via  Flaminia  fin  dalle  6  <Iclla 
—  c:.7u  «■  inci»minciò  a  iwrtarc  nei  piani  sui»eriori 
_  -art-:inc  a  mezzo  dell' a.-wrensore,  per  metterlo  nelle 
■..ne  rt]  r*irarnc  il  paz,  nonché  il  catrame  e  gli 
&?-.   Scrivati. 


l'oco  prima  ilelle  7  II  innnovalc  <>uido  Rotondi 
d'anni  34,  da  l'oli,  abitanie  in  via  Mecenate  15. 
accompapiiava  il  iMrbon<'  seduto  sull'  asci-nsorc. 

l'er  ÌnavvtTleii/,iap|iopKÌo  II  braccio  .sinistro  sulla 
ringhiera  dell'ascen-Hore  ste.s.«i(>,  in  niobio  che  la  spalla 
e  la  parte  su|>erìore  del  braci-ìo  rimanevano  ne) 
vuoto. 

Il  buco  |K-r  cui  passii  l'aM'ensiire  di  restringe  al 
piano  sui>eriore  ove  ini  tirante  di  ferro  viene  rpi,ifii 
a  combaciare  «"olla  rini^liiera  «li-l  veicolo. 

Rotondi  un  {xt'  assonnniìto  niHi  vi  bado  e  nel 
miiuienlo  in  cui  1"  ascensore  .stava  |K-r  fermarsi,  ri- 
mase preso  col  braccio  fra  la  ringhiera  ed  il  lirante 
in  ferro  che  plielo  frantumo  dalla    spalla  al  Koniìto. 

Si  acc<irscTo  subito  (Iella  pravissima  dispr.i/Ìa  l'e- 
lettricista l.uipi  Belli  e  il  macchinista  l'crdinando 
Calice. 

|)o|M)  il  primo  momento  di  raccapri<-cio  fecero 
riablKi.s.sare  1'  a.sren.sore  e  liberarono  il  povero  nia< 
novale,  che  era  svenuto  |ht  I' air<H"e  dolore  prov.ito 
e  perdeva  .sanpue  In  quantità  dalla  spalla  e  did  brac- 
cio a  pezzi  domle  ap)>arivano  le  .s(?hegpe  delle  osM 
frani  uniate. 

Lo  portarono  più  alla  nieplio  e  lo  condussiTo  in 
vettura  a  S.  (ìlacomo. 

I  dott.  Cauli  e  Di  Fabbi  riuscirono  a  richiamarlo 
in  vita,  ma  ritennero  il  caso  di.sjK-rato. 

.■\veva  pure  i  lendini,  i  muscoli  e  le  arterie  la- 
cerati in  nnKlo  orribile. 

Mentre  pli  si  apprestavano  le  prime  cure.  Rotondi 
cblH-  la  forza  <li  dichiarare  che  la  dispr.ii'ia  dì  cui 
era  stato  vittima  si  doveva  imputare  solamente  alla 
sua  sbadatappìne. 

Si  dovrebbe  impedire  apli  ojK-rai  di  accomp.i- 
pnare  il  carbone  nell'  a!*censore  che  presi-nta  simili 
pericoli. 

Marsala.  —  La  nuova  illmninazioni-  della  città.  — 
II  giorno  7  del  mese  di  marzo.  1907.  la  città  di  Mar- 
s;da  o  sarà  illuminata  con  la  nuova  luce  niucip.diz- 
Ziita,  o  resterà  al  buio  I  sepnando  quel  piorno  la 
scadenza  del  contratto  con  l'attuale  Società  del  j:az. 

Allo  s<rop<)  <Ii  provvedere  a  tenijH».  que^t'ammi- 
nistrazitme  non  ha  esitato  un  istante  a  che  l'enorme 
pratica  fosse  condotta  con  .Millecitudine  ;  e  infatti 
essa  è  stata  S)>etliia  da  circa  due  mesi  alla  Commis- 
sione Reale  di  Rtima.   I  lavori  siirebbero  dovuti  co- 

I      .     .         .  . 

nunciare  in  aposlo  o  settembre  p.  v.:  epjiero  ppmh-- 

I  cullilo  il  sindaco  dott.  tliacomo  Dell'  t>rto.    ha   in- 
j  sislentemcnte    sollecitato    con     numerosi    lelcprammi 
:   la    s|K:dizione    di    tal    pratica    di    natura    addiritliira 
j  vitale  i>er  una  città  di  fti   mila  abiianiì  clic  non  può 
!  certamente  jK-r  una  qualunque  formalità  bunK-ratica, 
re.stare  al  buio  anche    jH-r    un'ora    sola,     il  bisupno 
dunque  dì  provvedere  all'istante  tla  parte  della  Com- 
missione Reale,  è  ìmliscutibile. 

—  //  «  keferendum  »  per  la  mumicipalizzazionf 
della  luce  elettrica.  —  Il  giorno  ttue  del  pn»ssimo 
settembre  avrà  luogo  il  referendum  i^er  la  munici- 
l>alizzaziune  della  luce  elettrica. 
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Martina  Franca.  —  Illuminazione  elettrica.  —  Luce, 
luce  è  il  desiderio  istintivo  e  prepotente  di  ogni  in- 
dividuo e  anche  dei  popoli  civili.  Questo  desiderio 
sarà  esaudito  una  buona  volta  e  fra  breve  tenendo 
conto,  s'  intende,  delle  lungaggini  indispensabili  nel- 
r  esplicare  ogni  pratica  che  riguardi  un  pubblico 
servizio. 

II  Consiglio  in  seconda  lettura,  .si  occupò  della 
illuminazione  elettrica.  Il  progetto,  fruito  di  pazienti 
studii  di  ingegneri  specialisti  e  di  suggerimenti  del 
prof.  Arno  del  politecnico  di  Milano  e  dell'  inge- 
gner Buonerba  di  Lecce,  e  il  preventivo  corrispon- 
dente già  approvati  da  questa  amministrazione  sa- 
ranno inviati  alle  autorità  superiori  per  l' approva- 
zione, dopo  della  quale  la  casa  Gillieron  e  Amerein 
di  Milano  inizierà  i  lavori  d'  impianti.  L'amministra- 
zione corrisponderà  il  canone  annuo  di  lire  17.500 
per  30  anni,  mentre  la  casa  assuntrice  fornisce  la 
garanzia  di  lire  10.000  in  cartelle  di  rendita  sino 
alla  fine  dell'  impianto  da  convertirsi  in  ipoteca  di 
cgual  valore  sul  macchinario  al  principio  dell'  e- 
sercizio. 

Messina.  —  L' illuminazione  elettrica  del  porto. 
—  Fra  non  guari  la  illuminaziona  elettrica  dei  no- 
stro porto  sarà  un   fatto  compiuto. 

I  lavori  d'impianto  sono  già  incominciati  e  pro- 
cedono da  parte  dell'  assuntore  signor  Serravalle  con 
molta  alacrità. 

—  Per  la  vertenza  del  Gaz.  —  Ancora  non  si 
sa  nulla  della  sentenza  degli  arbitri  sulla  grave  ver- 
tenza del  gaz  tra  il  municipio  dì  Messina  e  la  So- 
cietà del  gaz. 

Secondo  informazioni,  che  si  ha  ragione  di  rite- 
nere attendibilissime,  passerà  ancora  molto  tempo 
prima  che  si  possa  avere  t'  accennata  sentenza. 

Mestre.  —  Illuminasione  pubblica.  —  Dal  i- ago- 
sto, per  regolare  contratto,  1'  illuminazione  pubblica 
è  assunta  dalla  Società  Adriatica  di  Elettricità.  La 
forza  elettrica  è  provvisoriamente  data  a  mezzo  ter- 
mico, sino  a  che  la  Società  avrà  completata  la  con- 
duttura, da  Campalto  a  Mestre,  dell' energia  idraulica 
presa  dalla  grande  linea  del  Cellina  ;  conduttura  che 
sarebbe  già  ultimata  se  non  era  ostacolata  dalle  esa- 
gerate pretese  di  compensi  e  da  opposizioni  dei  pro- 
prietari di  terreni  e  fabbricati  lungo  la  linea  e  nella 
distribuzione. 

—  Per  una  nuova  linea  elettrica.  —  In  seguito  a 
reclami  di  molti  proprietari,  fu  tra  noi,  per  incarico 
del  Prefetto,  un  ingegnere  del  Genio  civile  onde  ve- 
rificare se  riescirà  veramente  pericolosa  la  nuova 
conduttura  elettrica  che  la  Società  Adriatica  intende 
far  correre  lungo  il  soffitto  dei  nostri  portici. 

II  rappresentante  la  Società  oppose  alle  ragioni 
dei  reclamanti  una  legge  sulla  trasmissibilità  a  di- 
stanza delle  correnti  elettriche  che  permette  tale  im- 
pianto ;  in  via  subordinata  aftermò  che,  se  la  loro 
linea  verrà  ritenuta  pericolosa,  altrettanto  si  dovrà 
dire  dei  fili  conducenti  corrente  di  maggior  votiagg^io 
ora  attraversanti  parecchi  tratti  dei  nostri  portici. 


Il  perito  fra  giorni  riferirà  al  Prefetto  il  suo 
giudizio. 

Milano.  —  Via  Palermo  invasa  dal  gaz  ammonia- 
cale. —  Contiguo  all'ex  teatro  Alhambra,  in  via  Pa- 
lermo, esiste  il  refrigerante,  con  fabbrica  di  ghiac- 
cio, della  ditta  Gondrand-Mangilli,  dove  sono  occu- 
pati circa  80  operai,  che  lavorano,  per  squadre,  di 
giorno  e  di  notte, 

Ignorasi  per  quale  causa,  è  scoppiato  improvvi- 
samente uno  dei  tubi,  che  diminuiscono  !a  temperatura 
al  refrigerante.  Il  macchinista  e  il  suo  aiutante,  che 
si  trovavno  immediatamente  a  contatto  del  tubo  e 
che  per  ciò  corsero  maggior  pericolo,  riuscirono  a 
fuggire,  prima  che  le  potenti  esalazioni  ammoniacali 
esercitassero  i  loro  effetti.  Parimenti,  senza  subire 
alcun  danno,  poterono  fuggire  anche  gli  altri  operai, 
occupali  nella  fabbrica  del  ghiaccio. 

Sul  luogo  accorsero  prontamente  ì  pompieri  con 
un  carro  da  campagna,  ma,  dopo  un'ora  di  assiduo 
lavoro,  si  riconobbe  la  necessità  della  pompa  a  va- 
pore mercè  1'  energia  della  quale  si  potè,  poco  a 
poco,  vincere  le  ammorbanti  esalazioni,  che  s'  erano 
sparse  nelle  vie  adiacenti,  invadendo  le  abitazioni 
vicine  e  determinandone  la  fuga  degli  inquilini. 

L'accidente  suscitò,  com' è  naturale,  grande  cu- 
riosità, di  guisa  che  una  folla  di  persone  stazionò  a 
lungo,  malgrado  la  necessità  di  turare  il  naso  per 
respirare. 

Intervennero  prontamente  il  commissario  di  que- 
stura cav.  Cimarelli,  guardie  di  citttà,  carabinieri  e 
vigili  urbani  per  mantenere  l'ordine. 

L'  opera  dei  pompieri  è  durata  fino  a  tarda  ora 
della  notte,  perchè,  riuscendo  impossibile  avvicinarsi 
al  tubo  per  ripararlo,  si  dovette  attendere  la  volati- 
lizzazione completa  del  suo  contenuto  frammezzo  a 
torrenti  d'  acqua. 

Non  si  ebbe  a  deplorare  nessuna  disgrazia.  Ma 
si  è  dato  però  un  incidente  che  poteva  riuscire 
grave.  Nella  casa  n.  34  in  corso  Garibaldi,  negli 
ammezzati  al  primo  piano  che  prospettano  il  cortile 
della  fabbrica  di  ghiaccio,  alcune  donne,  le  quali  si 
trovavano  già  coricate,  colpite  dalle  emanazioni  am- 
moniacali, sarebbero  forse  perite  se,  alcuni  carabi- 
nieri presenti  sul  luogo,  messi  giustamente  in  sospetta 
dal  silenzio  dell'  appartamento,  non  vi  fossero  saliti 
con  scale  a  mano  e  non  le  avessero  tratte  in  salvo- 
ancora  in  tempo. 

—  Scoppio  di  una  caldaia  che  provoca  un  incendio, 
—  In  via  Argellati,  46,  sorge  un  laboratorio  di  di- 
stillazione del  catrame,  condotto  dal  sig.  Arnaboldi 
Giovanni.  Una  caldaia  contenente  pece  bollente  scop- 
piava con  grande  fragore,  ed  il  liquido  infiammabi- 
lissimo si  spargeva  nelle  camere  circostanti,  determi- 
nando un  incendio.  Accorsero  prontamente  sul  luogo 
i  pompieri  di  porta  Genova,  ì  quali  riuscirono  ad 
isolare  il  fuoco,  evitando  così  danni  maggiori.  IL 
danno  risentito  dall'  Arnaboldi  è  di  oltre  500  lire, 
non  assicurato. 
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■it  ««if  uarira  eiettrUa.  —  Alla  Eapo- 

'    HU.  ACiriMlilc  uiM  ilÌ(^r4/U  ilovuui  olla 

«teUnau  II  jntardùmo  Maccafcrri  Alilo,  lu- 

a*- -f!    un    t*olaliirc    ilei    Ali    dctirici, 

■i  :itc  il  (ilo  e  ne  rircvcttc  una  tcr- 

•rira,    rhr    tfl>    prodursi'  <lìver>c    untiimi.   Il 

Ma.  ilellii  Gtunlia  medica  del  i*arci>,  prcM6 

Ir  ruftr  del    coao.    Onllni^  poM-ta  che 

K  mvBto  ftIÌ'0«|>ciUlc  mufc^iore. 

—  Mfmr^  per  ta  (arrente  rUtlriea.  —  Il  (riovincUo 
DsrkSr,  rhf  In  territorio  di  Quarto  OifKÌiU'o, 

a  pacnr  <li  MiiuK'rtt.  rHftrndo  «ntlto  «opra  una 

t  iqtj,tnir  ì  ftli  clrttriri  Jid  altn   tcnsinnc,  venne 

da  una  «carica  elettrica  e  precipito  ni  suolo, 

Cn^'cnwnio  al  capo,    ha  ceiwatn  dì  vivere 

i«K«iu>  alla  «txMaa  e  alta  caduu. 

—  C«4^'Af  diilli  (orrrmtf  eUtirira.  —  t,*o}>cniÌn 
Ili  L.UÌK1.  dì  anni  25.  nlntanle  ìn  via  Man- 
15.    mentre  col  meuo    di    una  scala    stara 

mi  alrtine  rì]):inixionl  nello  sta  ht  li  mento 
Miaai  e  StUx-»tri.  perdette  ad  un  tratto 
r  «qvSHbno  ed  eMmdnsi  ckIì  nflerratn  per  snsteneTsi 
m  Wi  dell'  wieriria  elrttrien.  veniv.i  Iiaixato  ni  siintn 
^  «n*«)«exzii  dì  oltre  »et  metri.  Il  <)ÌK];mj:iato  riporta 
««riv  fcritr  tarrm  contuse  in  vnrìe  |t«rtì  del  curpu, 
tetto  multiple  dllii  felceta  e  la  fnittuni  delia  K|>nllti 
^taBe%~  Fu  ciindiitto  air4^s|ictlalc  maKKiorc,  ove  [ter 
Il  pavicà  dd  «IO  stato  venne  trattenuto. 

MiMifeeiiai.  —  ^'N  inàdenU  in  un'offuinn  ekt- 
jrxM-  —  Sumanc  alle  5  nello  suhilintento  iilroelei- 
*>ca  Vìiicaaù  in  Litvcicxio  dì  C'aerano  e  precisamettlc 
■cflK  «Sur  camere  di  citrico  racchiudenti  le  turbine 
te  matam  d*  acfiua  del  •  Hrrnleltu  *  fece  crollare  le 
^■c    p«rti    latffali,     Usciiindo    le    immani    ni<ne    al 

ySitamum  dMsrazb  di  perirne  ma  per  un  peri^nto 
A  cwrem  ao  etomi.  octrorrenii  al  ri.ttaitro,  non  |iotrà 
iiM  II  geacraU  la  xrande  corrente  elettrica  che  anl- 
fiB  aoMi  flCabtttmetitì  t  «junlt  si  Ktovemnno  iittanto 
AA*  tIP^t—  inferiore  e  doltii  fonai  u  va|»ore. 

—  l.jtt**lrttnfit. —  U  municìpio  avendo  constatato 
ckK  wfatak  lytte  le  lampade  elettriche  per  riUumìnn- 
9«x-  ['«trMica  Avcx'ano  una  intensità  dj  molto  infe- 
rk:n  »  qisella  cunvenuu  pose  In  contra\'\'en/ione  alla 
.Aia  ^ICM»^  foroitrice. 

Ifavlcrcale  CctUoi.  —  Piga  sul  torrente  CelHna. 
—  La  ^^K-Li  ii.iliAria  |«er  t'  utilìuAxione  della  inxiA 
«Aeonca  nel  \>nriii,  »ta  ora  costruendo  tioa  di^ 
«<  jMiiiili  Cellina  in  proesìmità  di  quel  famoso 
y«Mfc  ui  ferro  inutile,  che  cusiò  al  Comune  circa 
A  ante  Ucv  per  il  C3i{iriccio  della  arominisuazione  di 

Ls  acapo  della  ccKtnixlone  k  dt  obbligare  l'ac- 
^■B  a  ripwipwe  nel  versanir  sinistro  del  torrente. 
li  maAti.  che  tn  mi|ri  di  ma/^ra  venfca  garantita 
r  anqpaa  mmm  per  gli  edifici  del  Comune  dì  Monìafto 
«A  Vivaro. 


Mapoi.  —  f^bmlnata  àalUt  rarrmMe  eteitHr»  watntrr 
prfHii/z'a  UH  bagno.  —  Il  (attorimi  Gin\'anni  Jluooo 
si  rcLVi  a  Ciré  un  bonno  ndto  «oaMlimento  Eldorado, 
Ad  un  certo  mfintenu>,  per  rìixHorsi,  «ali  mi  una 
■c«»i;cltera  che  ^  |rro«irìnu  allo  specchio  d'A<:gua  riscr- 
volo  alle  donne.  Avcmiu  perù  iwrduto  1"  c<|uÌIÌI*rÌo, 
per  non  cadere  dalla  scoiiltcni.  si  attacco  ad  un  filo 
metallicD  che  serve  (>er  la  conduttura  ddta  Cfrrrcnle 
elettrica  che  alimenta  Ir  lampade  od  aire  m  vna 
tcrruu  dello  suhilimento,  ma  appena  a^nmpfMin 
al  fdo,  cadde  fulminato. 

\jx  corrente  (mre  m  «ia  ktabiltta  in  wù^ywu^  a  u^n* 
tatto  per  «[Kistamenio. 

—  Vm  imgtnte  /urta  aUa  Società  del  Gas  arett' 
Une,  —  Un  furio  continuato  —  a  iiuanto  riMilta  da 
aommarìe  ìmlafrinì  --  sarrblie  stato  consumato  in 
donno  delta  società  d' ìlluminaxionr  n  to»  acetilene. 

I^  societi  anxìdetla  coti  sede  ìn  Roma,  ha  una 
8Ucc\inude  in  Naftoli,  rappresentala  dal  ù%.  M.  Zop- 
{te^h,  eoo  uffici  in  ^Ha  S.  Brigida,  n.  64. 

1.0  Zop|»et;h  avrrtibe  notato  che  in  ptoxta  il 
carìiuro  veniva  smerriato  a  prezzi  hasNssimì  men- 
tre dalla  casa  era  mcMo  in  vendita  al  prcxvo  grìuMo 
di  commercio,  e  (lercirt  cntlde  nel  *o»petlti  che  vi 
fossero  delle  (ahljrichc  clandestine  di  carburo  di  calcio. 

Pane  le  debite  verifiche  e  riscontrato  anche  che 
nei  <tuoi  moKazxinì  nulla  risultava  dì  sonjicrto,  net 
frattempo  tf^M  «instata  che  es^emlo  sutl  Inviau  10 
vatfoni  di  L^arburo  alla  auccuntale  dì  Napoli,  tiei 
maK'f  itii  ne  erano  entrati  appena  otto. 

Interro^catu  in  proptjsìio  ìl  mas;aiziniere  aignor 
de  Sante  disse  che  due  bollette  di  svincolo,  pei  due 
carri  tnanranti.  avevano  la  sua  firma  faUiftcata. 

l>(i|H>  questa  »co|>i-rta  olire  irre^foLiriia  funmu 
notate  e  come  ultima  ratio,  il  maj^nzainlerc  si  tese 
Ìrrc|¥.-ribitc.  confessando  coM  lo  wììa  coljia. 

--  /  gasisti  zYsm-iatii  •  Ad  eomposismme  detta 
trrtrisa.  -  Finalmente  1'  antica  questir>ne  dei  ira- 
zisti  vesuviani  accenna  a  risoK'crBi  con  soddisfuione 
della  Società  e  del  pcrsoiuUe. 

Questa  aflidòal  cav.  Rduardo  Marino,  ni'vocato 
della  .Socieii  l' incnricu  di  trattare,  a  Pariiti,  din  la 
dlrcrione,  per,  il  ritiro  degli  articoli  die  Ìl  perso- 
nale si  è  sempre  rifiutato  dì  acceltare  e  specialmcolc 
quello  del  licenzi  amento  arbitrario. 

I.'  a\-\<xraio  Marino  0.1I  »U€i  tatto  Ki{Mik  certamcnle 
appianare  of^ì  vertenza,  senza  ledere  gt*  tntcreiu 
delle  parti  e,  intanto,  i  garisti  che  lianno  moairato 
unta  «imo  nel  cav.  Eduardo  Martino,  ila  affidargli 
il  patrocinio  della  loro  cauMa,  quantunque  egli  ùa 
r  avv.  delta  Sodetà  —  fiducia  della  quale  egli  t 
perfettamente  dc|pio  —  tino  al  ritorno  di  luì  da 
Parigi  sì  manterranno  nella  maiaàma  calma,  atten- 
dendo con  zelo  e  amore  «i  K»ro  da%-eri. 

E  noi  ci  auguriamo,  ansi  siamo  idcuri  che  1*  a\'> 
vocaM  Marino  aaprà  comporre  la  ilannoaa  \-ertensa. 

Palemo.  —  .X'mmv  agitasiani  operaie  a  Hattrma. 
—  1  goziiai  minacriarono  di  far  sciopera,  giacdiò 
la  .Società  luliana.  a\-enie  sede  a  Torino,    csHendu 
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prossima  a  consegnare  I'  azienda  al  Municipio,  non 
ha  voluto  corrispondere  1'  aumento  di  dieci  cente- 
simi sulla  paga  giornaliera  agli  operai  da  motto 
tempo  deliberata,  rìser\-andosi  di  dar  loro  un'inden- 
nità a  titolo  di  buonuscita. 

I  gazisti,  riunitisi  alla  Camera  del  Lavoro,  de- 
liberarono di  astenersi  dal  lavoro  qualora  non  si 
ottemperasse  dalla  Società  gli  obblighi  assunti. 

Recatisi  al  gazometro  fecero  sospendere  il  lavoro 
ai  fuochisti,  e  quindi  in  massa  andarono  alla  sede 
della  Compagnia  ad  esporre  i  loro  lagni.  Gli  ammi- 
nistratori si  recarono  subito  dal  sindaco  e  decisero 
di  invitare  la  Società  ad  adempiere  agli  impegni  presi 
in  termine  brevissima. 

Gli  operai,  conosciuta  la  decisione,  ripresero  il 
lavoro  provvisoriamente. 

Pavia.  —  La  fonderia  Neccki  in  fiamme.  —  Nella 
fonderia  Ambrogio  Necchi,  si  sviluppava  un  gravis- 
simo incendio.  Tosto  accorsero  i  pompieri  munici- 
pali e  numerosa  truppa. 

Sette  campate  adibite  ai  lavori  di  falegname  sono 
state  distrutte  dal  fuoco. 

I  danni  sono  rilevantissimi.  Già  si  hanno  a  la- 
mentare due  feriti.  S'  ignorano  le  cause  dell'  in- 
cendio. 

Piacenza.  —  Due  persone  fulminate  dal  telefono  f 
—  Leggiamo  nella  Libertà  :  «  Ci  si  riferisce  all'  ul- 
tima ora  una  notizia  che  non  possiamo  appurare,  e 
che  diamo  perciò  con  tutta  riser\'a.  La  fonte  infor- 
matrice non  è  ad  ogni  modo  tale  da  spacciare  ca- 
nards. 

L' ahro  ieri,  in  un  paese  del  lodigiano,  raccor- 
dato con  Codogno  per  telefono,  due  persone  stavano 
appunto  presso  un  apparecchio  telefonico,  comuni- 
cando con  Codogno.  Infieriva  un  violento  temporale: 
e,  d'  un  tratto,  un  fulmine  seguendo  i  fili  telefonici, 
sarebbe  scoppialo,  uccidendo  sul  colpo  quelle  due 
persone.  Esse  apparterrebbero  alla  nostra  provincia  : 
sarebbero  anzi  due  borgognesi. 

Non  sappiamo,  per  ora,  di  più  >. 

PopolL  —  L'illuminazione  sepolcrale  della  sta- 
zione. —  Questa  cittadina,  che  per  opera  dei  suoi 
amministratori  si  è  tanto  avviata  verso  il  progiesso, 
può  dirsi  orgogliosa  di  posssedere  una  luce  elettrica, 
sì  potente  da  distinguersi  nell'  Abruzzo. 

Chi  s'  incontra  di  notte  in  ferrovia  da  queste 
parti  rimane  affascinato  nel  vedere  1'  immenso  ba- 
gliore che  la  luce  elettrica  emana  da  Popoli  ;  men- 
tre invece  non  può  nascondere  la  propria  meraviglia 
di  fronte  allo  stato  desolante  della  nostra  stazione, 
la  quale,  essendo  appena  illuminata  dal  fioco 
lume  di  una  lanterna  a  petrolio,  sembra  un  vero 
.sepolcro  ! 

Non  si  comprende  come  1'  amministrazione  fer- 
roviaria delle  Meridionali  non  si  .sia  mai  decisa  a 
sostituire  con  I'  illuminazione  elettrica  la  luce  fioca 
di  quel  lumicino,  che  rappresenta  una  vera  stona- 
tura di  fronte  al  grande    chiarore    che   emanano    le 


lampade  elettriche,  sparse  lungo  il  breve    viale    che 
dalla  stazione  conduce  a  Popoli. 

Ma  ora  che  anche  questa  linea  passerà  all'  am- 
ministrazione delle  ferrovie  di  Stato,  ci  auguriamo 
che  si  vorrà  provvedere  a  tale  inconveniente,  in 
considerazione  anche  dell'aumentato  traffico  di  que- 
sta stazione  ;  assecondando  così  i  giusti  desideri  di 
questa  popolazione  e  della  simpatica  colonia  dei  vil- 
leggianti. 

Resciutta.  —  Miniera  di  Resciutta.  —  Se  il  lavoro- 
di  esportazione  del  boghead  da  questa  miniera  è  già 
incominciato,  lo  si  deve  al  forte  volere  del  signor 
Augusto  Mìllosevich,  il  ben  noto  nostro  fornitore  di 
fossile,  che  venne  coadiuvato  dal  direttore  dei  lavori, 
ring.  Martelli.  Sulla  resa  di  questo  boghead  ci  riser- 
viamo esser  precisi  quando  lo  avremo  esperimentato, 
il  che  sarà  fra  breve. 

Rieti.  —  Luce  elettrica.  —  Il  sindaco  av\'.  Cor- 
belli dette  comunicazione  al  Consiglio  Comunale 
della  sentenza  degli  arbitri  sulla  questione  della  luce 
elettrica  per  la  quale  il  Comune  dovrà  .sborsare  una 
metà  della  somma  domandata  dalla  Società  e  un  ottavo 
delle  spese  del  giudizio. 

Riolo.  —  I-a  luce  elettrica.  —  11  27  agosto 
la  Società  Elettrotecnica  Emiliana  mandò  qui  il  per- 
sonale per  eseguire  1'  impianto  della  luce  elettrica. 

E'  sperabile  che  i  privati  cittadini,  i  proprietari 
di  negozi  ed  anche  il  proprietario  dello  stabilimento 
idro-minerale  approfitteranno  delta  buona  occasione, 
per  avere  una  più  conveniente  illuminazione  in  questo- 
luogo  delizioso  di  cura. 

Rivarolo.  —  La  pubblica  ilhtminasione.  —  Toglia- 
mo dal  «  Caflfaro  »  1  Ci  pervengono  vibrate  lagnanze 
e  proteste  contro  l'autorità  comunale,  perchè  non 
ha  ancora  provveduto  ad  illuminare  l'abitato  di  via 
Alessandro  Manzoni  e  di  altre  località  sin'  ora  total- 
mente...  o  quasi  al  buio. 

Avviene  perciò,  che  mentre  in  omaggio  alla  legge 
si  obbligano  i  carrettieri  a  munire  di  chiaro  ì  loro- 
veicoli,  ed  i  proprietari  di  case  ad  illuminare  con- 
venientemente le  scale  delle  abitazioni,  il  municipio 
viceversa  non  tiene  in  alcuna  considerazione  il  desi- 
derio di  centinaia  e  migliaia  di  contribuenti,  che  da 
mesi  e  mesi  reclamano  indarno  un  pochino  di  luce. 

L'  assessore  Torricella  farebbe  opera  veramente 
utile  ad  interessarsi  di  questa  pratica  che  dipende  in 
gran   parte  dal  suo  dicastero. 

Saacostanzo.  —  Si  è  inuaugurato  quest'  impianto- 
d' illuminazione  pubblica  e  privata  ad  acetilene  ese- 
guito dalla  «Società  anonima  per  imprese  d' Illumi- 
nazione »  di   Roma. 

Questo  impianto  segna  la  prima  applicazione  in 
Italia  per  1'  illuminazione  stradale  del  becco  ad  in- 
candescenza (sistema  Scimeck)  del  quale  si  prevede 
fin  da  ora  una  rapida  diffusione  a  cagione  del  suo 
straordinario  potere  illuminante,  per  cui  uno  di  que- 
sti becchi  che  consuma  sei  centesimi  all'  ora  di  gaa- 
dà  la  stessa  luce  di  una  lampada  ad  arco  che  costa. 
ogni  ora  sessanta  centesimi  di  corrente. 


■I  WMoam»  —  M^Hmo  a  giu  povm,  — 

%  k  mmagmnao,  con  una  ceru  Kulcniiltà,  il  molino 
•  0M  fmmn  ooiCndto  dai  tÌKiiorì  Uffu  QuArtaruU 
^  il^BMinn  Bottioeltì  :  tuttn  pn>cctlft  rcKoUrmentc. 
che  r  aramtn  {«trazione  coniunaJr  addivrfri 
tirila  hìc<-  rlmrira  ed  ar(]ua  potahìlr, 
cr«ì  !«■  Untv  ilrl  nuitrire  nelle  ore  not- 
A  (iunt  il    mulino    vtrrrik    illumtnatn   n   luce 


—    FmimimUo  4aW  rturgia  elettrica.    — 

dette  Acciaierìe  di  Terni  ha  nel  cjintirrc 

un  impianto  proprio  per    lo    bvÌUi|>ik> 

dettrifsi    per    uso    di    iliuminuione,    dt 

di  AgTiitc  dalle  gallerie,  (ter    1' Azione  dei 

ni  altro. 

L'ao  dei  fili  eonduemti    l'cnerioa    ad  un  vnlan* 

■h  ia  lUauMi  |ten'i  «In  vario    teniiMi.    )>ercli6    mule 

m  ontabt  all'  nltexM  di  un  u(»mi>  e  1'  o- 

inr.  rr»t<i    C«ccetL»  Antonio,    di  anni 

Tcno     la    I*ic\*«,     ritenendolo    innixiia    è 

OH^tto    xm  pfudetitrmrntc,    ad    aflcrrarlo    rc- 

fufaninaio. 

I  Ttimptupti  «ooo  accorai  «ollecitamente  in  kuo 
MMau  aia  r  Afione  |iotente  delia  elctirìcità  lo  aveva 
fA  Dodao. 

7VMdB>  —  Urna  niriosa   deiiheraztone  tifi 
Camn/fim  Ctmttitt*tlf,  —  L'nrt.  41  del  contratto 
A  concessione  alla  Socirfà  dei  (utz  stabilisce; 
•   Il  Municipio  si  obblif^a  a   non    colpire 
^i^ca^  n<*  imposta  comunale,  durante 

to  COT'  -  '.-.  qualunque    materiale    neccs- 

alU  costruzione  e  manutenzione  delle 
■,  alla  produzione  drl  fja/  col  carbone 
■iìrc  materie,  ni  colpire  dì  tasse  di  oon- 
■  Bè  fi  fU  fiè  gli  litri  prodotti  dipendenti 
rJalBilriA  dal  gu.  - 
Sembrerebbe  che  condizione  più  espli- 
di  cmcsta  non  si  potc^sse  trovare  :  eb- 
àl  tonsiiflio  Comunale  vorrfhbe  valersi 
àA  dimosto  della  I.rgL;<*  -'3  rinin.iio  1902 
M  ■ponn  «u  tu8«  di  duìo  oonsuno  di  otn- 
£s:  tre  per  metn  enbo. 
Noi  siamo  certi  che  la  Giunta  Provin- 
Ainmmtstrauva  non  darà  il  suo  bene- 
«  tale  deliberazione:  perchè  è  ovvio 
<9ie  b  Società  del  Gaz  ricorrere  ai  Tribu- 
mb  —  e  quindi  cau.sa  contro  il  Comune  — 
e  spese  di  avvocati  e  di  lite,  e  tutto  a  mag- 
■jkUhtìm  di  ^Hiaitm  che  pagai 
Eppoi  kì  ^rìda  contro  le  Società  del  Gaz. 
wdonu  che  cause! 


—   /  gmsuh  iaramtimi.    —    1  nazisti  prcsentaroDO 
un    mcrouriale    con    cut  chÌcdc\-ano  un 
nel  salario  eil  uiui  riduzione    di  pre- 
ri*  opera. 

L*  biprcM  ha  dirhùkrato  in  modo  ea|>llc>io.  che 
a  crm  if'T*'*^^  a  aobirc  imposizioni,  e  che  rc«piii- 
ra  In  Biodo  aaaoluto  j  deaidcniti  rspruitì  dai  fir- 
on  dH  laanoriale. 

\^mmi.  alla  decùkme  cotnunlcau  loro  dal  direi- 
*.  «  rvcaroou  dall'  autorità    [Hilitica   e  comunale 


e  brvro  I«  loro  proteate.  dlditanudn,  dtv  wt  V  Im- 
prcaa.  persisteva  nella  biu  dedalocic,  a)  aareblicro 
memi  ìn  JKciopcru. 

Mmtibrtinn  i|uindi  un  «  ultimatum  »  al  Direttore, 
con  coi  feccm  uftere  che  ae  non  ai  foaae  provve< 
duto  adesTuaumente  alta  loro  domanda,  «i  Mrebhcro 
in  ni.iMd  fifiiitati  di  bvururr. 

TcrmlBl  laicrcsc.  —  tirasiittmo  im/ortmMi4t  a  date 
ttetìriHiU.  —  Nell'olKcìna  elettrica  della  Socìeià 
ìndiiKtrialc.  mentre  le  mnr<-fiine  erano  [n  movimento 
]>rr  In  nium inazioni-  della  citta,  ai  rompeva  una  cin- 
ghia che  teneva  l' in^ranagKto  dd  depttniiorr  dd 
(fax.  A(>pena  rutta  la  rinichia.  U  rampana  del  ga* 
zomrtro  «i  apriva  ^prìtcionando  una  nifirmr  i|uan- 
titA  «li  acido  carhonico. 

Il  fuochinta  l>i  Vittorio  cil  il  mio  collcfcn  avvi* 
cinatìtt  i>cr  rimettere  a  poMo  il  Ki'^nietro.  caddero 
naflaalotì  e  \-entano  in  tinve  pericolo.  Kurono  traiti 
fuori  dtt  tiueir  ambiente  a\-\*elrnaiii  (UH*  electridala 
Gorace  che  a  riAchio  delln  propria  vita  «trappawa 
quei  due  dififfrnxintl  a  aìcura  morte. 

I  due  rutM-hì»tl,  in  uno  atat»  veramente  urave 
furono  tnui|H>ruti  all'oopcdale.  I  medid  aperana  di 
salvarti. 

Fcmntna  Sleale.  —  /Vr  /'  impianto  della  fuet 
eUftriiii,  —  Nella  mia  <lcl  ConMglio  comunale,  )l 
Simlaco  procedette  all'  asta,  a  lldtozionc  pri\-ata  ed 
a  schcilc  MrKrete.  [*cr  1'  apiKilto  dell'  impianto  drlln 
luce  elettrica  nella  nosini  città.  L'appalto  mtò  ag- 
giudicato alla  «Soneià  italiana  Lahntc^er  di  rlcilri* 
i-itn  •  dì  Mtluno  yvx  L.  isiooo  e  con  occettarione di 
lutti  kIì  olit>li|[hi  contenuti  nel  capitolato  d*  oneri. 
In  seguito  a  ciò,  U  Sindaco  ha  Gatto  promoan  che 
spinKrni  alarremenir  le  pratiche  (»ef  la  ArmaeTap' 
proviiuonc  del  contr.itt<>.  Il  termine  Mablliio  per 
condurre  a  termine  l'Impianto  è  di  11  meai  dairai»- 
PHn-aziono  definitiva  del  ci>ntrattu  medeaìmo. 

TlroH.  —  Tr^tniasiome  per  V  illmminasi<mr  eM- 
tri,,i  -  C'ilU  ir^nNuionr  prufMiKla  dall' on.  Giunta 
municipale  c<illa  Società  delle  Forre  Idrauliche  ai 
rileva  che  ti  Histcma  d'  illuminailone  aarà  traalar* 
mato  in  modo  che  se  anche  al  aitmcniaaae  la  au- 
pcrlide  stradale  ni  Imttollaaaero  altre  lamjiotlc  il 
canone  ftasatu  tli  !..  g6no  non  tiubìri  alcun  aumento. 
Il  comune  ettefcuìrA  un  impianto  nnbilr  il'  illumina- 
zione deitrica  delle  CascateUe  e  la  Sodcti,  inoltrr, 
cooccderA  agli  operai  joo  lampade  ila  $  candcio 
dascuna  a  cent.  95  al  mese  per  ogni  Um|iada. 

La  sostituzione  o  num'O  impianto  delle  lampade 
ad  arco  per  l' illuminaooae  dalla  dxxk  importerà 
L.  A500  e  L.  iooo  aaranno  aecenarie  per  ì*  eaerd- 
zio  annnala. 

TrìalUpolI.  ~  iMie  elettrica.  —  Qneet' «BUBil^ 
«trazione  lumuoale  ha  firmato  il  contratto  ron  la 
Ditta  Piiczo  di  Genova,  per  1'  impianto  delU  lucx 
dcitrìca.  Il  progetto  per  il  capitolato,  compilato  dal- 
l' ing.  Bonghi  e  riveduto  dall'  on.  De  Andraia.  aaà- 
cura  una  Illuminazione  completa. 


az 


Varae.  —  V»  fmlmime  im  «x  tras/órwiaiore  del- 
r  emergia  tkttrùa  -  Cm  taoru».  —  Durante  il  lem- 
poraie  del  io  Apnio  a  Vencjf^ona  Inrertore  cadde  un 
falmioe  w^pis  an  trufonnaiort:  dell'  encreia  detlrica. 
1^  acarieai  provocò  tm  ioccodio  nel  1*  intemo  delta 
cabina  e  mùie  in  conmntankrae  la  linea  primaria 
eoo  la  secofMiarta  in  modo  da  £ar  passare  in  quella 
•eoondaria  una  ctHrenu^  di  3600  votìx  invece  che 
di  Ilo. 

L'  eflctio  fu  grav'tsmnio.  Al  momenio  della  .•va- 
lica le  lampade  »  spensero  :  in  alcuni  punti  i  61i 
comluUori  ai  Itncro.  in  altri  oomindarono  a  bruciare 
e  scintillare. 

Molte  persone  avendo  toccati  jji^Ii  interruttori  fu- 
IDDO  settati  a  terra  e  riportaFonf>  gravi  u.stìonì. 

Nella  caia  colonica  di  ceno  Guidoni  Angelo,  di 
anoì  5^,  un  contadino  avverti  che  un  filo  a  treccia 
paaiando  sotto  un  poninato  vicinn  ad  un  fienile  si 
era  incendiato  tnanduuio  scintille  che  avrebbero  po- 
tuto prtn'ficare  un  incendio.  Allora  con  un  rastello 
ruppe  il  filo,  ufiii  fiorzi^tnc  del  quale  riniase  penzo- 
lone, il  Guidoni,  visto  il  fil'>  caduto  volle  ^trap|>arlu, 
ma  piombò  a  terra  fulminato. 

La  morte  del  Guidoni  sembra  debba  condurre 
ad  una  inchiesta  per  staliiltre  se  lo  impianto  di  Ve- 
nerila era  in  condizioni  normali. 

VeBelrl.  —  t'n  M  caso.  —  Mentre  le  molteplici 
questioni  delta  luce  elettrica,  a  quanto  sembra.  en> 
trano  in  una  £a.<<c  risolutiva,  il  pubblico  f^rnsso  i^ora 
ancora  che  la  Ditti  Cadioln  ha  Ìl  monopolio  della 
illuminazione  privata,  checche  in  proposito  stabili- 
sca la  leyKc- 

.N'on  t  fuor  dì  luogo  un  po'  di  storia.  I^  Giunta 
provinciale  amministrativa  richiamò  a  suo  tempo 
l'attenzione  dell'  Amminintrazione  comunale  sull'ar- 
ticolo primo  del  contratto  tra  il  Comune  di  Velleiri 
e  la  Ditta  concessionaria  della  illuminazione  elettrica 
del  paese,  articolo  che  consacrava  un  vero  e  proprio 
monopolio. 

Dalla  Giunta  d*  allora  fu  presa  in  scruìIo  a  ciò 
dna  deliberazione  d'  urgcnr^i  con  la  quale  il  Co- 
mune ai  obbligava  di  non  concedere  a  chicchessia 
il  permeMo  di  far  passare  per  le  vie  della  citiA  i 
fdi  aerei  e  soiicrranci  necessari  per  Ìl  trasporlo  del- 
l' eiier^  elettrica  per  la  illuminazione  dei  privali, 
rimanendo  a  eosìoro  la  più  ampia  facoltà  di  Ultimi' 
ttarc  Ir  loro  ahttazwm  rome  ad  essi  semhrassc  piii 
oppùrtuTUi. 

Due  ex-amministratori,  l'avv.  Censì  e  l'avv.  Bar- 
betta, che  insieme  col  signor  Nanni  presero  la  rife- 
rita delilN;razionc,  hanno  as.<(unto  proprif)  in  questi 
(riorni  la  difesa  delle  rajòoni  di  parte  civile  nella 
querela  sporta  <lnl  .scfcrctariri  capo,  contro  il  diret- 
tore dell'  Incubo,  il  quale  sostiene  che  non  sta  re- 
stare ìl  fun7.ìon.imento  defili  uffici  comunali. 

Ora  gli  avvocati  che  si  sono  assunti  la  bega  di 
provare  il  contrario  venprono  implicìiamcnie  ad  am- 
toettere  che  1'  articolo  primo  del  famoso  capitolato 
sia  Slato  compilato  proprio  secondo  i  criteri  dell'Am- 


ministrazione di  cui  erano  wtagna  pars  :  ìl    che    in- 
vero farebbe  u>rto  alla  Ujto  perspicace  intcllÌKcn7.n. 

Venosa.  —  L'  iiluminasiotu  elettrica.  —  1^  città 
ha  veduto  finalmente  realizzato  un  desiderio  da  tanto 
tempo  propugnato.  La  Società  Anonima  Ligure-Pu- 
gliese per  impianti  elettrici,  ha  inauguralo  in  questi 
giorni  rilluminazione  pubblica  e  privata  dopo  tm  pe- 
riodo attivassimo  di  lavnro  durato  solo  quattro  mesi. 

(ìli  ingegneri  intervenuti  accompagnati  dall'  ing^f 
Wieder  direttore  dei  lavori,  visitarono  minutamente 
le  officine  dei  motori,  la  sala  degli  accumulau'ri.  la 
rete  di  dìstribuziune.  il  magazzino  di  deposito  ed  in 
ogni  parte  apprezzarono  la  modernità  deì  sistemi  e 
degli  apparecchi  adottati.  1 

Vkeaxa.    —  L'  egregio  ing.  k.   Gaudenzì  il  sim^H 
patico  direttore  dell'  officina  a  gaz  di  Vicenza,  dopo 
aver  rinnovata  e<I  ampliata    quella  officina,   si  ritica^J 
per  ragioni  di  salute  a  vita  privata.  ^| 

Nel  mandare  un  affettuoso  .<;.ihitn  al  caro  .amico, 
mi  auguro  che  nella  tranquillità  della  famiglia,  nella 
quiete  della  sua  villa,  abbia  a  trovare  nuova  lena 
e  ritornare  presto  nella  nostra  industria.  ^È 

Viterbo.  —  Fulminato  dalla  corrento  elettrica.  — 
.Antonio  Pesce  di  anni  22  da  Viterbo,  era  occupato 
in  qualità  di  facchino  di  cucina,  presso  1*  albergo 
Schenardi.  ^^ 

Pare  che  egli  insieme  con  l'altro  personale  sidi^B 
vertisse  spesso  a  collocare   qualche  oggetto  di  ferro 
nel  filo  elettrico,  che  dà  1'  illuminazione  alla  cucina, 
per  sentirne  la  scossa. 

Nel  fare  lo  stesso  espcrimcnio,  di^raziatamente 
rimase  fulminato.  ^b 

Non  si  capisce  come   il  Pesce   abbia  |>otutu  tro^^l 
vare  in  tal  modo  la  morte,    non    polendo  avere  un 
filo,  per  cui  passa  C  elettricità    che   mciie  in  aziooa^^ 
una  lampada  da  t6  candele,  tale  potenzialità  ila  ful-^| 
minare  un  individuo,  e  si  dubita  che  il  Pesce  fosse 
affetto  da  qualche  vìzio  cardiaco,  e  che  la  causa  della 
morte  debbasi  attribuire  più  a  questo  che  olla  scossa 
elettrica. 

.Accorsero  immediatamente  sul  posto  ìl  pretore 
Fcrroluzzi  e  il  delegato  Ferrante. 

Il  pretore  dispose  la  rimozione  e  il  trasporto  delj 
cailaverc  alla  sala  mortuaria  dell'  ospedale. 


Nuove  concessioni  -  Movimenti  Ditte 

BellTino.  —  La    Prefettura    di    Belluno    ha 
concesso  alla  Ditta  De  Lago  Giuseppe  e  Ferro 
Giacomo  di  Belluno  di  derivare  dal  torrente! 
Ardo,  al  n.  286  della  mappa    di    Monte    Pe-J 
done,  in  Comune  di  Belluno,  per  I'  ìmpiantf>j 
di    una    ofìicina    idro-elettrica    nella    località' 
«  Vial  »    nel   Comune   stesso   all'oggetto   di 
sviluppare  una  forza  media  nominale  di    ca- 
yalli-clinamici  268.80  da   utilizzarsi   a   scopaj 
industriale  e  di  illuminazione. 

iClano    —  La  Società  -  Forse  motrici  Ci- 
SMott-Rrettta  •  Il  3  luglio,  nei  locali  della  So-, 


pro«ralr  di  Elettricità  Etiison  a  Milano 
•  ro^li  drl  notaio  dntt.  Scrina,  e-  stata  co- 
«■nH  la  Sooctà  Forze  tnoinci  Cismon-Brcn- 
a^anoaima  per  anioni  col  capilalr  di  lire  due 
■i  divisti  in  xcooo  azioni  da  L.  aooca- 
aumentabile  a  del ibcrajc ione  del  Con- 
a  trr  roiliont. 
n    pf  /)io   di    amminìstrajcìonc 

oo- 
Ì\atégmie:  mg.  Carlo    Esierlc.    Ammini- 
irmiorc  dcle^tu  della  Sucicià  Kdison. 
h'wcm'prfs.  :  mg.    cav.    Giovanni    Barbcris, 
della  S(K*ifti    per    Io    svi- 
l^>p>i  idrauliche  in  Italia. 

Cvmxtgitrn:  ing.  Franco   Brioschi.    ammi- 
■HCnAore  delegato  dell'Unione  elettrotecnica 
—  comm.  Giuseppe   Vnlpi.    ammini- 
dctcn^lu  della  Società    Adriatica 


fi» 
dennotì   —  comm.  Tito  Braidu.  consigliere 

4elc|C  1  SK*ie!à  italiana  per  le    Forze 

*4rw]i _  i  Veneto  —   bar.  Paolo  Casana. 

Stmdan  :  aw.  Giovanni  Bianco  di  Belluno 
—  mr.  Alfredo  Covi  —  ing.  Achille  Gaggia. 

/*  suppimli:  ing.  Lon^Iii  della  Società 
Ediasm  —  mg.  Dris^mUli  io! 

Oirtttorr  gr*trni/r  della  Società  fu  nomì- 
mnato  1*  ing.  Angelo  Forti. 

La  Società  «i  occuperà  della  costruzione 
di  anptanti  idroelettrici  e  si  è  giù  assicurata 
«arie  con  sul  Ci.'^mon  e    sul    Brenta. 

8  primo  :>,  i    cui    lavori    fumno   già 

■wnafì,  sarà  qnello  di  Ponte  della  Serra,  che 
potrà  fornire  7000  cavalli  elettrici  che  sa- 
fiaoo  distnbuit)  nella  pntvincie  di  Belluno. 
Viceiua  e  Padova. 

—  /Mnjfrn  Wo//.  —  Il  Bilancio  di  questa 
mie  Società  per  la  fabbricazione  di 
a  1^  --  bilancio  chiuso  al  30  giugno 
—  offre  brillanti  risultati.  Cosi  che 
per  l'csercuio  scorso  non  si  avrà  un 
ftvuictidu  mfcrtore  al  precedente,  cioè  Li- 
re  30  113   VJ. 

Tadcra  —  Sociftà  aMoninui  Nazionalf  ptila 
Cmmutmtna  Sugmino  e  prod()tti  affini,  con  sede 
m  Okicsanuova.  suhtirtuo  di  Padova  per  la 
4M9la  dj  anni  ao  ed  avente  Io  scopo  di  uti- 
&nare  a  vantai^io  deiragrir<iltura  e  dell'  ìn- 
àmtT\M  le  materie  estratte  dall'espurgo  delle 
(^pie  e  poxzi  neri  Mittopoiiendule  ad  un  trat- 
di  titrrefa/ione  e  chimico  con  ag- 
m  quanto   occorra    di    altri    elementi 

Olire  poi  alla  utilizzazione  di  dette  ma- 
tenr  a  fine  agrano,  la  Sf>cieti  si  propone  dì 
cttrarre  da  esse  anche  ^li  elementi  utdi  alla 
mAbctui  chimica  come  il  solfato  ammoniaco 
li. 
Re^ta  inoltre  comprerio  nella  sua  finalità 
iiuiooe  dello  espurgo  delle  fogne  e 
nen.  ed  in  una  parola  la  intrapresa  di 
itto  a  procurarle  diretta- 
icnte  la  materia  pnma  pella 
ndittina,  e  col  capiule  di  60.000  lire, 
muto  da  600  a/ioni  di  hre  100  ognuna 
HnoacnOc  daj  &oci,  delle  quali  furono  ver- 


nati i  tre  decimi:  elevabile  a  tire  100.000  no- 
minative tramutnbdi  al  portatore. 

ti  prini'  ;!io  di  cinque  membri:  ed  a 

comporlo  (  ><  nominati  1  signori    Bor- 

gonvnli  dott.  Pietro,  Faotto  rav.  AnhrUi,  Fran- 
ccscato  rag.  Giovanni»  Vccclli  mg.  Angelo, 
Saravalle   Raffaelle. 

Starace  Bolla  •  &  C-  di  Sasiplerdaroaa  In  mttalH. 
—  tjut.>t;i  Ditta  col  15  :ii;ii>it(  p,  p.  a  rogito 
Notaio  Aw.  Augusto  l^rmond  nomina  a 
pmprin  prr>curature  generale  il  Sig.  Smotto 
TravtrBO  già  da  sette  anni  suo  ooUaboratort. 

TrevìiO.  —  La  Prefettura  di  'rrevis<>  ha 
ronress.»  al  sig.  Perale  Giniscppe  fu  Federico 
di  aumentare  il  preesistente  salto  d'acqua  da 
metri  2.05  a  metri  3.50  valendosi  di  tutta 
l'acqua  di.sp<mibile  del  fiume  liotteniga  -  ramo 
delle  Convertite  -  per  animare  una  turbina 
a  sistema  americano  Ilereul  con  relativi  mec- 
canismi interni,  in  sostituzione  del  primitivo 
motore  idraulico  costituito  da  due  ruote  ver- 
ticali a  palette,  il  tutto  |>er  lo  sviluppo  del- 
l'energia elettrica  da  trasmettere  ai  due  opi- 
fìci della  r>itta  l'ommasini,  posti,  l'uno  per 
la  fabbricazione  delle  paste  nella  Borgata 
Fiera  di  Treviso  e  l'altro  per  la  pilatura  rtso 
a  S.  Maria  della  Rovere. 

71o«ixa  —  1-a  Prefettura  di  Vicenza  ha 
conrrsx»  alla  Uilta  Peloso  l>omcnico  fu  Paolo 
e  ^mpa  Giovanni  Battista  di  Luigi  dì  deri- 
vare acqua  dal  torrente  Poscola  in  comune 
di  Comedo,  allo  scopo  di  produrre  forza  mo- 
trice per  animare  un  molmo  da  cereali  nella 
località  Fermi  tra  Priabona  e  Cereda. 

7«oa*.  —  Ij»  Prefettura  di  Verona  ha 
concesso  all' ing.  Stefano  De  Stefani  di  Ve- 
rona di  derivare  del  rivo  del  Vai*»  Pissotte 
nel  Comune  di  Ferrara  di  Montebaldo,  litn 
200  d'acqua  al  minuto  secondo  da  utilizzarsi 
per  sviluppo  di  forza  motrice. 


Cronaca  industriale  del  Veneto 

Padova.  —  //  sfft/iao.  —  Si  annuncia  che 

il  nuuvu  stabilimento  per  la  fabbricazióne 
della  scia  arlitìtiale  si  inaugurerà  alla  metà 
circa  del  venturo  settembre.  Onnai  tutto  é 
finito,  anche  il  macchinario  è  a  posto.  Lo 
stabilimento  sarà  illuminato  a  luce  elettrica. 

Per  oni  verranno  assunti  soltanto  pochi 
operai  desiderandosi  prima  essere  bene  si- 
curi delle  -  maestranze  •»  dalle  quali  deve  di- 
pendere tutto  il  lavoro.  Donne  ne  verranno 
assunte  circa  150. 

Superato  il  primo  periodo,  che  special- 
mente per  le  industrie  poco  conosciute  dalla 
mano  (Topera,  è  sempre  il  più  difficile,  allora 
x'erranno  assunte  nello  stabilimento  circa  250 
donne. 

Pordmont.  —  Nuove  imlnstrù,  —  Sulla  via 
Villanova  si  sta  erigendo,  ed  ^  quasi  ulti- 
mata, un'altra  fornace  per  materiali  dì  costru- 
zione, di  cui  era  sentito  \\  bisogno.  Fra  giorni 
poi  si  darà  mano  ai  lavun  per    una    grande 
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officina  meccanica  con  annessa  fonderia.  Lo 
stabilimento  che  sarà  animato  dalla  forza  e- 
lettrica  del  Cellina,  sorgerà  nella  località  S. 
Giacomo  presso  la  stazione  ferroviaria. 

Intanto  si  va  raccogliendo  il  capitale,  in 
azioni,  per  una  grandiosa  fabbrica  di  birra, 
visto  che  anche  le  nostre  popolazioni  vanno 
facendo  gran  consumo  della  bionda  cervoia. 
Si  dice  che  il  Banco  A.  Ellero  e  C,  siasi 
impegnato  di  concorrere  con   loo  mila  lire. 

Pordenone  quindi  va  sempre  più  allar- 
gando la  sua  attività  nel  campo  delle  indu- 
strie, e  il  suo  commercio,  di  conseguenza, 
va  assicurandosi  una  ognor  crescente  flori- 
dezza. 

Vvrona    —  //  tfam  t-letinco  a    Verona.    — 

Il  Consiglio  Comunale  approvò  la  conces- 
sione alla  Società  Italo  Belga  della  trasfor- 
mazione e  dell'eserrizin  del  tram  cittadino 
che  attualmente  è  trainato  da  cavalli.  La  So- 
cietà oltre  alla  trasformazione  delle  linee  at- 
tuali, dovrà  costruire  due  linee  nuove,  una 
fin(3  in  Borgo  Trento  passando  dal  Ponte 
Umberto,  S.  Tomaso,  mercato  Isolo  e  S.  Ste* 
fano  e  l'altra  per  la  Porta  S.  Zeno.  Le  linee 
vecchie  dovranno  avere  il  doppio  binario  e 
le  nuove  saranno  ad  avere  un  solo  binario 
con  scambi  sul  percorso.  Il  sistema  di  tra- 
zione sarà  di  trolley  aereo. 

La  durata  del  contratto  <•  dì  trent'anni. 
L'orano  di  servizio  dal  i  '  ottobre  al  28  feb- 
braio sarà  di  ore  13  e  mezzo  e  dal  i"  marzo 
al  30  settembre  di  oro  15.  Ai  conduttori  .sono 
fissate  lire  2.50  giornaliere  ed  ai  biglicttari 
lire  2.45.  Ore  di  lavoro  dieci  con  un  giorno 
di  riposo  o^ni  due  settimane.  Il  Comune  si 
riserva  il  diritto  di  riscatto  dopo  dieci  anni 
ed  il  diritto  di  compartecipazione  agii  utili 
non  solo,  ma  ad  una  percentuale  suH' introito 
lordo.  Passati  trent'anni  tutto  l'impianto  pas- 
serà in  proprietà  del  Comune  senza  alcun 
compenso. 

La  minoranza  socialista,  di  due  consiglieri, 
si  astenne  dal  voto. 

Vleenza  —  Vn  impianto  elettrico.  —  Da 
pochi  giorni  ha  impiantalo  fra  noi  uno  ulli- 
cio  la  Società  Adriatica  di  elettricità  di  Ve- 
nezia la  Quale  intende  non  più  tardi  di  6 
mesi  di  distribuire  l'energia  elettrica  nella 
nostra  città,  utilizzando  subito  la  centrale  a 
vapore  di  Padova. 

In  meno  di  due  anni  poi  il  servizio  del- 
l'energia sarà  fatto  direttamente  dall'impianto 
idraulico  di  Cismon,  del  quale  la  società 
Adriatica  è  concessionaria. 

Giorni  sono  il  direttore  della  Società  ing. 
Gaggia,  accompagnalo  da  tre  ingegneri,  vi- 
sitò la  città  e  paesi  vicini  informandosi  dello 
sviluppo  delle  industrie  ecc.  ecc. 

Si  dice  che  la  società  stessa  voglia  farsi 
iniziatrice  di  un  grande  stabilimento  indu- 
striale. 


ACQUeOOTTI 

Albano  Laziale.  —  L 'acqua  dette  facriate  di  Nerm 

—  Al  fu  sindaco  cav.  Fculi  dc\'c  ta  cittatlìnanza  «lì 
Albano  la  Kran'.lc  quantità  <leir  acqua  che  "ìtrì  pos- 
.slede  e  che  lutti  apprezz.ino  per    l'ottima  quantità. 

Il  contratto  d'acquisto  però  con  la  casa  Orsini, 
ilietle  luogo  a  difetto  e  si  deve  alle  passale  animini- 
Htruziuni  se  la  liancu  d'  Italia,  nuova  proprietaria 
degli  accennati  beni,  nun  reclamò  come  propria 
r  acqua  in  parola  «  ìnRolfò  il  Comune  in  una  causa 
elle  sarebbe  potuta  riuscire  disastrosa.  I  patii  non 
sonu  stati  ancora  stipulati.  L'na  Commissione  com- 
posta del  consiifliere  pnivinci.ile  a\'\*.  uff.  Cesare 
Paris,  deiravv,  Pietro  Baccelli  e  dell'  ingeg.  Zanclii 
ebbe  l'incarico  dì  definire  le  ultime  pratiche,  e  pre- 
sentò dettagliata  relazione.  Ma  la  questione  che  ri- 
chiedeva Ih  miissinia  ur^reiiza,  fu  posta  in  tacere  C(m 
grave  danno  del  Comune  e  gìusiamente  i  cittadini 
tutti  reclamano  una  .sollecita  deiernìinazìone. 

I,'  attuale  niac:cTbinari<>  è  ormai  ridotto  inservibile 
ed  eccessiva  mente  dispendioso  e  spesso  Albano  rima- 
ne senxa  acqua.  Sostituito  da  motori  elettrici,  rad- 
doppiereblie  1' attuale  quantità  di  acqua  potabile  che 
aggiunta  all'  altra  fuori  contralto,  permeuerehbc  di 
ofìfrirnc  buona  parte  in  vendila  ai  comuni  limitrofi, 
alcuni  dei  quali  cercano  contrastarla  direttamente  per 
conto  proprio,  e  il  municipio  verrebbe  a  riseniìrc 
vantaggi  sentiti  dal  lato  economico. 

Un  provvedimento  adunque  »'  impone  et!  ò  a 
sperarsi  che  non  si  farà  attendere  pìii  a  lungo. 

Ancona.  —  Togliamo  dal]' «  Ordine  »  di  Ancona 

—  l^'  acquedotto  atlt  frasioni,  —  Cominciamo  da 
questo  argomento,  come  uno  dei  piti  importanti,  l'c- 
sauie  delle  varie  questioni  delle  (|ua!i  s'  occupò  l'Am- 
mini.stTiizione  Comunale. 

Come  si  sa,  ta  presente  amministrazione  trovò 
un  semplice  progetta  di  tnassiina  per  somministrare 
alle  frazioni  del  territorio  l'acqua  del  nostro  acque- 
dotto. Tale  progetto  prevedeva  una  spesa  tU  sole 
L.  100  mila.  L'  attuale  Ainmini&tru/ione  portò  tino 
stanziamento  u  L.  140  mila  che  sono  iccanloaits 
Intatte  intangibili. 

Ma  per  chiarire    le  cose    crediamo   utile    riferi 
ancora  l'  ultima    relazione  della  Giunta  al  Consigli 
Comunale,  relazione  che  fu  discussa  e  che  su  questo 
punto  non  trovò  al  Consigììo  alcuna  eccezione  : 

«  I^  Giunta  aUuale  volle  che  si  facesse  un  pro- 
getto particolareggiato  per  iniziare  senz'altro  i  lavori. 

<  E  cosi  il  Consiglio  pott  prendere  la  delibera 
che  pareva  definitiva,  per  ta  quale,  secondo  gli  studi 
particolareggiati  dell'  Dfiicio  tecnico,  1'  importo  del- 
l' opera  .<5aliva  a  lire  140  mila.  A  costiiuire  questa 
somma,  in  aggiunta  alle  prima  L.  100.000  stanziate, 
si  stornavano  L,  20000  da!  fondo  Giacchetti  e  li- 
re 20000  dal  fondo  della  copertura  di  Piazza  del* 
r  Erbe.  i 

<  Net  mentre  la  delibera  del  Confàgtio  attendeva 
r  approvazione  esaminammo    le  modalità  del  futuro 
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4kI  aiuVD  icqueilotln  :  e  qucm*  «uinir  ni 
■^^6  kasHiUBCaiiicntc  roti  la  ìmportniile  ()uc*i4Ìnnc- 
Ari  tmatan  dell'  oct^ucdoilu.  M  prn^cttu  Cinclli  in 
tat^  ptr  coadurrc  act]iui  alle  fìrazìunf,  |ir(r\'cdcva  che 
rae^BB  dovct  CMCrc  forniu  dall'  attuale  Società. 
Chi  (G  «tCHli  hanni)  addimrMtrAin  rhe  il  prcAcnie 
>*»  4t  «tUiuiooc  dii  Mumc«ino  ad  Ancona  non  t 
per  iflì  \MHÌ  ile-11.1  ciitA.  e  che  unl(.t  mcnn 
cnodurre  U  nuova  (|Uiintiui  di  aoiua  dn 
f  (rmxiooi.  Nella  cr*ndiziune  iraiullorìa  per 
la  Sncicti  r  Comune  cootrutano,  la  prima 
l'cMrrcixio  dell'  acquedotto,  il  secondo 
iK«^  ^Trainarlo,  non  «  fadU*  procedere  alla  necessaria 
La  eoacmzione  internile  del  Koondo  tubo  di 
clic,  conc  si  H.  ofcio  arrì^-a  saltanti)  alla 

«  ?i^  vm  tacJdtti  che  il  proi^'tto  tecnico  del  nuovo 
•lic  frazioni,  iwittopostu  n  competenti  con- 
apparve  in  alctmt  Uti    insuitiricntc  ed  ìnc<im- 
^^D.  per  madn  che  molirplici  ratrionì  conaigllarono 

r  S  traiu  infatti  di  si>endere  Mimimi  mnsidcre* 
•i^  per  un  v-en»  e  reale  bisojrn"  dcjili  abitanti  delle 
«asrv  frauioni,  e  non  Kircbbr  opporiiinu.  |>er  voler 
far  — hittj.  noD  fare  il  metclìn  che  ni  |NiHsa.  Si  i  al- 
■na  cvaaakSerato  «e  non  conventca  ulimenurr  l' acque- 
AiOft  4cUe  fraiicmi  con  presa  d'  acijua  indipendente 
4^  ^W^la  «JdU  citta.  Gli  studi  rrtativì,  i  quali  tcn- 
éami*  a  rendecc  auttmumo  il  nuovo  acquedotiu.  sono 
A  C**  avonaali  e  presto  il  CunuKlio  sura  chiamato 
a  àmrr  U  «w  cfuilizto  ». 

E  fSi  «udì  ci>ntinuaruiio  ulibtdcndo  a)  sano  coti* 

£   un  acffuediKtu  autunomo. 
1.*  aaaeaaore    ounle    Nappi,    1*  ing.     Fedcriconi    e 
Matteucct  «ì  recarono  innanzi  tutto  a  miMirare 
PisriarrUa  constAtantlo  la  fliia  insufKccnza 
r  acqavdocto  alle  fraxìoni.  Si  accedette 
ptho  alla  valle    detta   del  l'arailÌAo  piwta  n  le- 
ddla  rnuione  di  Sappanìco  ed  ivi  kÌ  conioatù 
tli  vane  copiusc  aorKcnti. 
la  portata  delle    tre  sorfcenti  principiali, 
romplc«lvo  é  rìsuluto  di  litri  4  50  il 
Ne)  mentrv  la  utìliuahìlìti    dì   qucatc  sor* 
ffWM  cotA  addimostrata,   la  Giunta  ha  ordinato 
■    mìM    complementari    per  far  si    che  il  pro- 
di acqua  atte  frazioni  diventi  preato  una  realtà 

Certa  é  e  amLimu  ritwicrio,  i  fondi  aono  C0«* 
phMBaaate  a  tfcyoatajoae  dell*  opera  deposiuti  alla 
Caaa  d»  RiipaRnio  di   Milano. 

C  tana  qtMMto  nenia  dire  che  la  Irfq^  t  j  luglio 
tfpf  n.  J09  aasinmi  al  nostro  Comune  un  contri - 
tal»  «flMiio  per  un  periodo  non  inferiore  a  J5  anni 
aÉ  «MeaAile  a  y»  dì  1500  lire  annue  circa.  Come 
^i*  ai  ««de  anche  questo  è  un'elemento  importante 
^v  pB—.rt  ■flcrmare  che  ractjuedotto  alle  frazioni 
M^  ìb  asMÌ  hrwc  temi»  un  fatto  compiuto. 

ktWB  0  Taccia  ^  I  lavori  per  la  conduuurn 
MI'  acqua  potainlr  procedono  .ilairremenie  e  presto 
k  ■■■»  Irvione  «ara  fornita  dell'  (^-cnico  ck-mctilu, 


a  meno  che  le  fatali  railld  non  <i  infiltrino  uri  tuht 
conduiti>ri  e  ci  law-inn  all'  aM-iutin 

A«to.  —  L'of^MtMià  m  PradaxH.  —  L*  ImiKK-* 
tante  Invom,  tanto  diKUiao  in  molteplici  •edute  del 
Conai|{lÌo  comunale,  fra  breve  aarà  condotto  a  tcir% 
mine.  Da  anni  il  vasto  territorio  di  Pradazzi  andava 
reclamando  ciò  c\w  itli  «{tettava  di  buon  ilirìtto  t 
r  actjiia  potabile,  eleraenio  di  prima  nn-r^siti  e»i  In- 
dispennabile  alla  tutela  dell*  ìirienc, 

Dei  slKtiorutti  feudatari  impedirono  da  prima  le» 
sevuzione  del  lavoro,  duvendu  1'  acqucd«ituj  aitru- 
vcrsiue  t  loro  fondi,  coatccht  il  municipio,  a  porra 
fine  una  buona  volta  alle  tante  <iue<riiimi  fece  ccrtsu» 
una  nuo\-a  «urifcnie.  In  tuo){t>  della  *  Broda  »  ufià, 
prestabilita.  I£  la  ■orgeale  fu  tro\-ata  in  Comune  di 
Fonte  sul  ronfine  con  l'ofrnaao  dal  pn)pri«tark>  Beo* 
leae  detto  Neri  I.'ac<pia  6  eccrlkiitc  ed abboslanui 
ablumdunte. 

Affiliato  il  pmtrctto  all'enreino  in|r.  Gian  Galeazzo 
l*a!u|ualini,  il  lavoro  fu  assunto  dall'  impresa  Ber- 
nardi-Keginato.  1ji  tutiatura  ilalla  Mir|eente  sino  al 
ponte  In  ferro  nul  torrente  Muaon  i^trre  itui  fornii 
l>rivitii,  |KJt  sulla  fttraiU  che  conduce  olla  villa  del 
co.  Falicr  e  quindi  sulla  strada  omunale  sino  alla 
località  «  I jiuru  ». 

Il  percorso  k  di  drca  sei  chilometri  e  la  tuba* 
tura  in  cemento  é  ad  una  profonditi  media  di  m^- 
tri    1.30.  ».. 

Pradaixl  gtKlftì  della  sospirata  acqua  entro  il  ari* 
teml>re. 

Bari.  —  Prr  t' aijtitdotÈo  fhighest  ••  La  rtunitmr 
dèi  Consiglio  li^l  Comsorzio.  —  Il  Consijilio  di  Stato 
ha  dato  parere  favorevole  sul  riparu),  approvato  fn& 
dal  Consiglio  Superiore  dei  LL.  PI'  iier  il  contri- 
buto delle  tre  provincic  di  Bari.  Fog);ia  e  l.ecce, 
|icr  la  spcMH  dell'  Acquedotto  PuglicMc. 

Ora  il  ministro  dei  LI..  l'I*.  sottoporrJk  allaftmia 
reale  il  decreto  che  stabilisce  tale  rep<»no 

Il  giorno  «9  agosto,  a  Napoli.  preMCtluta  dal- 
l'on.  Pavoncelti,  si  riunì  il  Conniglio  dì  Amminl* 
sirazione  del  Consorzio  |»er  I"  .\c«iurdotto  Puttlirsc. 
[ler  la  definitiva  approvazione  dello  Statuto  e  per 
dctcnuinarc  le  futuioni  e  le  attribuzi<mi  del  Cottsnr- 
zio  ataaaa. 

\jo  Statuto  fu  già  in  massima  ap|>rovato  nelle 
due  prime  scilute  tenute  «lai  Con!»orzìu.  ma  il  mini- 
suo  dei  I.L.  PP.  on.  Gianturco,  prima  di  far  emet- 
tere il  relativo  liccreto  reale,  ha  ifrdudi  upiKVlarr 
alcune  modifiche  di  forma  più  che  di  sosiania. 

La  riunione  sarA  tenuta  in  Napoli  per  comoditi 
dell'  on.  Pavoncelli  e  degli  altri  rapprcwntanti  delle 
Provincie  pugliesi. 

Barleita.  —  La  ^mtstiamt  Mt'of^wa.  —  Toftlìa> 
mo  tlal  «  Corriere  delle  Puglie  •  :  Data  U  posi* 
alone  topografica  delta  nostra  cìtti^.  per  cui  \'t  man- 
canza d' acqua  potabile  e  di  conseguenza  le  din- 
straac  vicettdr  a  cui  va  soggetta  la  popolatone,  lo 
Amminisirazlotii  che  si  sono  succedine  fin  ocgl.  ìm* 
presaionate  di  lutto  ciò,  hanno  a\'uto  di  mira  Ui  ne- 
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cessila  di  un  acquedotto  locale  :  e  ciascuna  di    essa 
Ila  studiato  1'  arduo  ed  annoso  prohiema. 

Difatti,  r  Amministrazione  di  Pietro  Cafiero,  per 
la  prima,  studiò  il  progetto  dell'  acquedotto  del 
■«  Leone  *,  con  la  massima  che  1'  acqua  paghi  l'acqua. 

Successe  a  quest'Amministrazione  quella  di  Mario 
Soelza,  e  a  sua  volta  questa  studiò  un  progetto  più 
concreto  e  fattibile  :  l'Acqueilotto  Beynard  cioè  quello 
che  allacciava  le  sorgenti  del  Vulture,  e  che  avrebbe 
servito  per  quasi   tutta  la  provincia  barese. 

Quando  questo  progetto  andò  a  monte  per  le 
mali  arti  usate  dagli  avversarli,  sorse  il  progettino 
Sausse,  più  eronomico.  ma  dillìcoltoso,  cioè  quello 
dell'  Ofantino  ;   ma  anche  questo  aborti. 

Venne  la  volta  dell' aniministiazione  Centaro,  la 
quale,  mentre  la  Società  delle  ferrovie,  studiava  il 
progetto  deli'  acquedotto  ferroviario,  facendo  venire 
r  acqua  di  Spinazzola,  non  potè  largire  neanche  im 
tenue  concorso  finanziano,  per  ottenere  1'  incanala- 
zione  di  queir  acqua  in  città,  stante  I'  esausto  bi- 
lancio. 

Caduta  l'Amministrazione  Centaro  venne  su  quella 
dei  popolari,  capitanata  dal  cav.  Milano,  la  quale, 
compenetrata  dal  bisogno,  si  die  a  tutt' uomo  a  esco- 
gitare i  mezzi  per  un  acquedotto  locale. 

Non  mancarono  in  proposito,  per  mere  ragioni 
di  partiti,  le  solite  maligne  insinuazioni  per  fare 
abortire  anche  questo  progetto.  Ma  quell'  Ammini- 
strazione non  si  stette,  e  non  potendo  riuscire  nella 
prefissasi  meta,  cercò  rimediarvi  alla  men  peggio, 
con  l'ottenere  dall'amministrazione  delle  ferrovie 
l'acqua  di  risulta  e  così  vi  stabili  una  fontanina  nel 
piazzale  della  stazione  ferroviaria. 

Un'  altra  vi  fece  nei  pressi  dei  giardini  pubblici 
per  la  distribuzione  dell'  acqua  dell'  Ofantino  ai 
poveri , 

E  così  fin  ora  si  è  trascinato  come  il  fato  ha 
voluto. 

Ma  non  vi  è  persona  che  non  vegga  gì'  imba- 
razzi e  le  difficoltà  che  ad  ogni  pie  sospinto  s'  in- 
contrano, specie  per  la  distribuzione  per  la  città  del- 
l' acqua  dell'  Ofantino,  con  mezzi  preadamitici,  coi 
fatToti,  e  la  necessità,  quindi,  di  aversi  a  Barletta 
una  diramazione  dì  acqua  potabile. 

E  oramai  che  le  ferrovie  son  passate  allo  Stato, 
è  facile  realizzare  i  desiderata  che  le  passate  ammi- 
nistrazioni o  non  hanno  saputo  o  non  hanno  voluto 
ottenere. 

Ci  conforta  però  1'  anima  affermare  che  oppor- 
tunamente, nella  penultima  tornata  consigliare  co- 
munale, il  consigliere  Angelo  Raffaele  Rizzi,  perito 
agronomo  intavolò  la  discussione  in  proposito,  di- 
mostrandone efficacemente  la  necessità  ed  i  vantaggi. 
A  questo  benefico  risveglio  rispose  il  sindaco 
funzionante  sig.  Luigi  Cafiero,  dicendo  che  l' Ammi- 
nistrazione sta  già  studiando  la  questione  di  avan- 
zare domanda  allo  Stato,  che  è  anche  tutote  della 
salute  pubblica,  per  ottenere  l' allacciamento  di  altre 
sorgenti  alta  [>rìncipale  che  ora  fornisce  1'  acque- 
dotto ferroviario,  e  per   1'  eventuale   ingrandimento 


della  tubatura,   il  Comune,    concorrerebbe   con    una 
quota  alle  spese  occorrenti. 

Noi  ci  auguriamo  che  1'  Amministrazione  comu- 
nale cerchi  ogni  mezzo  affinchè  il  sogno  vagheggiato 
da  tanti  anni  venga  al  più  presto  tradotto  in  realtà. 

Balme  {Piano  della  Mussa).  —  Acquedotto  e  strada 
—  Abbiamo  avuto  la  visita  del  comm.  Testerà,  del 
prof.  Bozzolo,  dei  dottori  Abba  e  Fossetto,  degli 
ingegneri  Bisazza  e  Pepione  ed  altri  incaricati  dal 
municipio  di  Torino  di  mansioni  tecniche,  igieniche 
e  legali,  riflettenu  il  grandioso  acquedotto  che  vi 
condurrà  queste  ottime  acque. 

La  Commissione  sarà  ricevuta  in  Balme  dal  sin- 
daco Caslagneri,  che  cooperò  sempre  validamente 
per  la  riuscita  del  progetto. 

A  giorni  saranno  iniziati  i  lavori  di  una  strada 
carrozzabile,  larga  sette  metri,  fra  Balme  e  il  Piano 
della  Mussa,  onde  poter  più  agevolmente  trasportare 
i  materiali  occorrenti  per  le  importanti  opere  d'arte 
(muraglioni,  tubature,  ecc.)  occorrenti  all'acquedotto. 

Camogli.  —  Il  5  Agosto  avemmo  adunanza  del 
Consiglio  Comunale.  Colla  solita  mezz'ora  di  ritardo, 
la  seduta  fu  aperta  dal  sindaco  cav.  A.  Schiaffino 
alle  nove  e  mezzo.  Erano  presenti  22  consiglieri. 
Terminata  la  lettura  del  verbale  dell'  adunanza  pre- 
cedente, il  cons.  avv.  De  Negri  muove  viva  lagnanza 
per  la  scarsa  quantità  d'  acqua  che  giornalmente 
viene  distribuita  alla  popolazione.  Consiglia  al  sin- 
daco di  multare  1'  impresu  dell'  acquedotto,  la  quale 
—  prima  di  concedere  acqua  ad  uso  industriale  — 
dovrebbe  provvedere  alla  cittadinanza  la  quantità  di 
acqua  stabilita. 

Castelbellino  (Ancona).  —  L' acquedotto.  —  Ebbe 
luogo  in  questo  ridente  paesello  una  bella  festa  per 
inaugurare  l'acquedotto  e  il  nuovo  vessillo  della  So- 
cietà Operaia  di  M.   S. 

Castel  Gandolfo.  —  Acqua  potabile,  —  Dall'inge- 
gnere Cesare  Tuccimei  è  stato  presentato  a  quest'uf- 
ficio comunale  un  importante  progetto  per  la  con- 
duttura e  il  sollevamento  delle  acque  potabili  deri- 
vate dalle  sorgenti  sotto  Palazzuolo  in  prossimità 
della  riva  del  lago  nel  bosco  di  proprietà  del  duca 
Sforza  Cesarini. 

Dai  rilievi  fatti  risulta  che  il  quantitativo  del- 
l' acqua  è  di  once  26  circa,  scaturisce  da  quattro 
sorgenti  tra  le  rocce  di  silice  entro  la  percorrenza  di 
metri  500. 

Da  molli  anni  il  paese  agognava  l' aumento  del- 
l' acqua  potabile  essendo  la  quantità  attuale  deficen- 
tissìma  ai  bisogni  della  popolazione  specie  nella  sta- 
gione in  cui  qui  affluiscono  i  villeggianti,  ma  i  mezzi 
non  lo  permettevano.  Ora  però  che  lo  stato  finan- 
ziario del  Comune  è  migliore  s' impone  l'obbligo  di 
provvedere. 

L'  importante  proposta  sarà  iscrìtta  all'  ordine  del 
giorno  del  prossimo  consiglio  per  cura  de!  consigliere 
Marconi. 

Castellamare.  —  Acqua  acidula.  —  Dopo  innu- 
merevoli vicissitudini  svoltesi    per  le  vie  giudiziarie 
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:   A.-r:tr.ir.i«»irjCivt.  e  i>er  Iuiikìi   M-TÌc  (li  anni,  final- 
■-'r   -i  V   )Niiui<i  cwnipicrL*    il    risiinanicnti)    o>n  hi 

-  '  ■ .;   'o:^:(-nia/.i<>nc  <lr|]c  rinomati*  .sorbenti  dì  Acqua 
:..*     'Il   |»r"prìcu  curmiiialc. 

\    '■  :nl<  tk     Htilennc-    1'  a\'vcnìni('ntn,     t-hc    jn-r  su 

■  f-:::.iiM  e  lino  lU-i  jirinripiili  fiiiituri  ai  bem-s^en.- 
r.i.  .-  v»I  if^ii-nico  di   <|iK'Sta    nostra  l'ilta.  (.'ttl'v 

-.    '     l.t    :n.iUL;itra/ioii('    ilt'lk'    ricostituiti*    Tonta  nini.- 

■  ;■-•  .  •■•n  1' inturvnio  dt-llf  principali  not.ihi- 
.  — ;■!:.  hf  n.ip>ilit.in(.-,  tk-Ik*  autorità  locali  e  no- 
•.:       '.:  i-linc. 

CtaeylJjao    —  Inttnno  all' acqiutUtto.  —  Il  urinili' 

•-  .1.1  di'ir  .i(:i|ii.i  potatiik*  non  ù  ni-  s;irà  per  ora 

.-•:<hi-  '-i    troviaiiiii    di     fronte    a  (vintinualr 

■  \\     .iN>,t^i;i  e  di  an.ili>i  di   nìitn    risuttalo  prò- 

■- iiviimiHi".  do]ni  hin^o  sUkIIo,  si  i-ra  riusciti 
.  .-».    \.\  t.nH'i  M>-pirata  afipia  nei   fondi    I*"ahris- 

■-.  IMI  il  l.il'oratorio  ^rovcrnativo  di  Roma  ta 
.1  .i\.i   wi'piin.ita.     Ora  si    tviituranno    nuovi    as- 

■  ':i''.  «iiia'«i  i-  iH*rto,  avranno  i-sito  nt'^ativo. 
1     j'uiImU"  (K*r  la  nnstni  città  ù  iiccessiirio  w>tln 

'■■unt.i  dì   vista  i-  urj;»,-    provvederlo.     Si    dcriila 

.-    /:t-    i'  Atnniinistra/ionc    coinunak*.     una    I tuona 

.4    j^trtari'  davatui  .ti  Consìglio  un  proj^cltn  clic 

■  ■  ■.  .-.•Mi  nti.-  fiiftta  liiu*  a  sin-rpcri  di  danaro  t-  tolpi 

-  .       ■nifuio  fr.i  I.L  piip<il:i7.ionc. 

Cafraaoatau      —  .Irifiu-ifoUo.    —    I  )onìcnica     r  2 

-■  ■     :i\   ■picst'.  riddile  paese  tli  iininM^rna,   sì  eh- 

i''^rt-^i;i.uiu  tiii    per  r  inaui^ura/itJnc  tlell"  ac- 

\    -     -r.    Il  In  inaugurato  r  artpicdotto  nella  piazKi 

,'     '.\F    ^. .f^'i-  una  fontana  in  mezzo  alla  (piale 

.  .m;ij:i   ■:' .f.pia,    s' eri,'e    una  fijjnra  tlì   donna. 

'.■  ■  ^  -ultore   l'irani. 
:  .1-  ■•    .ipplatidilissinio    l' avv.     cav.     I-ui^i  Capo- 
.-    I  "  .'.■^^n(<Ì. 

IcM.  --  Jnam;uriiziinii-  tii  un  avqurdollo.  —  Nel 
(i.n"^-  di  Castelltellino,  ebbe  luojjo  1' inati;;ii- 
■  •--.-  d-ir  .i<'i)ui*dnito  V  della  bandiera  di  quella 
I  ■.■  -.i  >li  M.  S.  KiuwM  completamente  la  festa  per  ct»n- 
'- •  ti:  m-Mlissinu*  siK'ietà  aderenti  e  per  il  pojxilo 
-..•■n  III  dalk-  l'irt-nstanti  ville.  Il  prof,  (iaspennii 
■'•  ■,;n  applaudito  discnrs<j  improntale)  a  prìncipi 
■.  ■ -'..itnrntf  libi-rali  e  denio<.Tatici  e  si  cbt>c  uil'ac- 

j    «  ri/.t  iutusiastica  dalla  iKipolazione  e  da^li  inter- 

» ,,.  ■ 

\r.. '::-  li  -iindaco  cav.  l'aolini  i.*«l  il  sepretarin  co- 
:-.t  --  s;^.  IÌ4-llayaniha  pronunciarono  discorsi  che 
,    ,.w-..   unanimi  applausi. 

':  •.  jii.i  l'e-ta  brllissiiiia  della  civiltà  e  del  pro- 
.  ■'j^  ■ 

L«C£C.  —  L' iinjui-iUnio  I.fccese.  —  fC  in  corso  dì 
'•-w/i-ii*-  a  I.i-cce  un  itn|>ortantc  impianto  |K.-t  sol- 
«.".•;i:->  d«  1  Mtitosnolo  e  per  la  distribuzione  nella 
'-.  ;:  ai  «pia  (MiUlbik*. 
1.  iTipi.knio  viene  eseguito  e  .sjirà  esercito  i>cr 
;-:-•  -onio  dalla  SiK-ietà  accomandÌLi  K.  (aiar- 
'.    \   C  ••.  pp'ÌH'eitisi;!  ne  e  l'ini;-  Oiu8ep|>e  IJlKrri. 


I  Fin  tlal    lS<)S  la  ditta  (.'oz/Hifìiianlalì  aveva  prò- 

)Ki.slo  al  Ounniic  di  iurnire  la  città  di  l.cice  di  at- 
ipia potabile  cstiatt.i  da  una  falda  a<'i|HÌfiTa  wtltrr- 
ranea  |K.-r|>elua  t  litrnuia  tale  da  fornire  2\  liln  al 
minuto  .s<-con<li>.  (.On  un  cDiitratto,  C'pri-ss.imcnte 
stipulato  col  t'"iniin'',  -i  ruvMine  ri»-  r  iiptra  --.i- 
rebbc  slata  ese;;uita  d.illa  Diita  a  spc-i-  del  Comune 
quando  rinvenuta  I' .«  <i>i.i  •■«s.t  si  fo>.si- diiiio<,trala  ri- 
spondente alle  <  •■nili/i<>ni  di  buona  potabilità,  <- pre- 
ci.o.imenie  per  uii.i  somiii.i  ^ia  l'issat.!  di  !..  ^'h*  -hxi 
paK-ibile  in  .10  .itiiiiialil.i, 

l-.M-i;uÌto  un  itnjiianto  prowisorlo  di  soUcv.uii'ii' 
(o,  ri.'s;iiiie  dfl!"  .n-ijua  veniva  atlidat>>  ad  una  >pe- 
ciale  coniiiiissioiii-  cIk  euncliidiAa  ilopo  ri-s^unc  latto 
suir  acqua  di-l  pozzo  sra\ato  in  rapporto  alla  qua- 
lità, quainilà.  p<rp(tii:tà.  per  1' .ippiovaziont-  dd 
contratto  stipili. ito  dal  Coiniitic*  coli' impn-^i  C"<i//a- 
(juardati.  la  qti.iN-  s' iinpi  ;;iia\a  a  '>.<.(riiirc  l'im- 
pianto di  sollev.iini-nto  «■  la  rei*-  di  di-jtribnzione  in 
città  per  1.1  sonniM   sopraindicata. 

l'ero  il  C'oii'^i'xlio  i-oinuiiale  iu>n  .ici-«'tto  tali  t  on- 
rlu.^ioni,  e  una  niiov.t  C  oniinissione  viiiiva  nomili. ita 
coir  incarico  di  es.niiiiiare  la  «pialità  e  la  (pianiita 
dell'  acqua  ritraìMIi-  d.iH'  Impianto. 

l'er  'piesto  isaiiu  si  mostrava  evidt  nteinciitr  m-- 
ccssaiio  r  esecuzioni-  di  un  altro  impianto  pro»\i- 
soriii  di  estrazioni  di  .icqua.  del  qiiak-  furuno  .ni/i 
stabilite  le  mod.ilii.i.  Ma  nel  frattempo  una  niio\a 
convenzioni:  iimi\i-niva  «ol  sii:,  (iuaniati.  a  cui  poi 
si  sostituiva  l'a.  .1. inaudita    K-    (iuardati  t\  C'.o.    pi-r 

'  cui  questi  si  as«umo\a  ]i(;r  proprio  loiilo  la  cosiru> 

'  zione  e  l'esercizio  d'Il' .icqiiedotlo,  >'lvo  rìnihor<io 
da  parte  del  Comune  delle    mjicsc  t;ia  vistriinte    nei 

!   primi   impiantì. 

I  II   prfifjetto  di-tuiitivo  per  1"  olKii-ìna    dì   esiraziout- 

e  sollevamento  di  11' atipia  e  la  distribuziune    per   la 

.  città  veniva  est.>;uito  dail'  inj;.   Liberi. 

U'  imi>ìanto.  che  tra  breve  entrerà  in  esercì/m, 
cnni|>renile  una  ofùrìiia  a  circa  2  km.  «lalla  lilla  di 
Lc<'ce.     iiro^rettiito    con    due    gruppi    lertìio-elrltrni, 

!  ciascuno  atto  a  i»ii'atii-  dal  s« itto.<iuo]<  1  i-  spinurre  in 

I  città  litri  12  al  minino  secondo  con  l.i  prc\alenza 
manonictrica  di  m  S;.  in  miMlo  die.  l'uii/.ion.indo 
in  parallelo  ì  dui'  ^'riippi  si  possit  averi-  una  pori. ita 
Complessiva  di  litri  Jj  al  minuto  secondo  rnn  un 
carÌ4-o  utile  di  m.  20  sul  piano  stradale  ik-Ha  città 
ed  una  [K-rdita  di  caru  o  sulla  con«iotta  prinrq.ale 
di  circa  ni.    15. 

I  due  Kfuppi  termo  i-lettrici  sudtielti  sono  costi- 
tuìli  da  due  ntotoii  a  'jìaì  po\i-ro  ilella  iKitviizì.iIiià 
nULssima  di  .^i,  c,i\atli  con  2ih>  |;iri  al  minuto,  die 
mediante  cin^hi.i  ini  ttouo  in  funzione  iliiC  alterna- 
tori elettrici  irilasì  da  ^4  Kilowatls  con  ti5i>  y^\\\  a 
250  ViiUs. 

In  quadro  riuiiisie  k  correnti  >;eniT.ue  ila  tali 
alternattiri.  munito  dei^lì  apparecchi  relativi  |H*r  la 
manovra  e  rtnolarizza/ìonv  e  ila  esso  partono  \2  lìli 
che  discendono  liini:o  una  p.irete  ilei  ]hì/zo  e  si  r- 
vono  a  porre  in  fiuizumi  iluc  gruppi  di  sollevamento 
dell'  acqu.i.  colUuati  su  una  volta  (<;ettat.i    in    fondo 
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al  pozzo  col  piano  di  posa  a  m.  4.90  sopra   il  pelo 
dell'  acqua. 

Questi  due  gruppi  sono  costituiti  da  motori  elet- 
trici a  2400  giri  direttamente  accoppiati  a  pompe 
centrifughe  speciali  per  alte  pressioni,  le  cui  con- 
dutture di  eduzione  si  riuniscono  in  una  tubazione 
unica  del  diametro  interno  di  200  mm.,  che  spinge 
r  acqua  direttamente  in  città  mediante  un  percorso 
che  per  ora  si  è  limitato  ad  un  primo  tratto  di  chilo- 
metri 3,500,  cioè  fino  alla  piazza  del  Castello,  nelle 
cui  vicinanze  venne  costruito  un  serbatoio  di  carico 
e  di  distribuzione  ai  non  abbonati. 

Data  la  conformazione  pianeggiante  della  città 
«  la  temperatura  elevata  che  si  verifica  durante  l'e- 
state, non  si  è  potuto  pensare  a  costruire  un  serba- 
toio vero  e  proprio  di  immagazzinamento  che  avrebbe 
richiesto  per  l'altezza  a  cui  portarlo  e  per  i  mezzi 
costruttivi,  atti  a  difendere  l'acqua  da  riscaldamento, 
somme  ingenti. 

I-'  acqua  pertanto  per  gli  impianti  privati  verrà 
distribuita  direttameate  dalla  tubazione  premente  che 
parte  dalie  pompe,  munita  di  frequenti  valvole  di 
sicurezza. 

11  ramo  attualmente  in  costruzione  costituisce  un 
tratto  dell'  anello  col  quale  V  attuale  impresa  Guar- 
dati &  Co  si  propone  di  cingere  la  città  e  dal  quale 
partiranno  le  varie  diramazioni  per  la  distribuzione 
interna. 

Il  macchinario  venne  fornito  dalla  casa  Langen 
e  Wolf  di  Milano  per  la  parte  relativa  ai  motori  ■  a 
gaz  povero  ;  dalla  ditta  Gadda  &  Co  di  Milano  e 
Società  Elettrotecnica  di  Torino,  oggi  fuse  nella  ditta 
Unione  Elettrotecnica  Italiana  per  la  parte  relativa 
agli  alternatori  e  motori  elettrici  :  dalla  Casa  F.lli 
Suitzer  di  Winterthur  per  le  pompe  centrifughe  spe- 
ciali ad  alta  pressione. 

Le  tubazioni  in  ghisa  e  pezzi  speciali  relativi 
vennero  fomiti  dalle  Officine  di  Forlì  e  vennero 
collocati  ad  oltre  2  metri  di  profondità  e  con  ca- 
mera d'  aria  lasciata  da  cunicoli  a  secco. 

L'  impiego  dell'elettricità  per  azionare  le  pompe, 
che  devono  compiere  2400  giri  al  minuto,  venne 
consigliato  dalia  considerazione  di  potere  cosi  eli- 
minare le  cause  di  inquinamento  dell'acqua  deri- 
vanti dalle  lubrificazioni  e  dal  servizio  in  generale 
più  complicalo  delle  ordinarie  trasmissioni  verticali 
per  pompe  a  stantuffo. 

Sulle  pareti  del  pozzo  non  si  ha  che  il  percorso 
di  condutture  elettriche  affidate  ad  opportuni  isola- 
tori. La  discesa  al  piano  delle  pompe  si  compie 
mediante  rampanti  in  ferro  a  gradini  costituiti  da 
sole  pedate  lastre  di  cemento  armato  e  tali  rampanti 
si  svolgono  attorno  le  pareti  del  pozzo  verticale  di 
sezione  quadrata  di  metri  4.70  di  lato. 

La  temperatura  delle  acque  distribuite  in  città 
Sarà  di  circa  18  centigradi  essendo  la  temperatura 
della  falda  acquifera  sotterranea  costante  intomo  ai 
17  centigradi. 

L'  importanza  dì  questa  opera  è  certo  grandis- 
sima per  la  città  di  Lecce,    e    lo  sarà  tanto  più  se 


verrà  a  dimostrare  che  in  quella  regione  esiste  una 
buona  ed  abbondante  falda  acquifera  sotterranea  : 
sarà  proprio  allora  il  ceso  di  chiederci  se  non  con- 
venga o  per  lo  meno  non  conveniva  alla  provincia 
servirsi  di  acquedotti  locali  piuttosto  che  partecipare 
al  consorzio  dell'  acquedotto  pugliese,  il  quale  se- 
condo le  ripartizioni  delle  spese  previste  del  pro- 
getto governativo,  espone  una  quota  di  L.  3.573.350 
a  carico  delta  sola  città  di  Lecce. 

Messìoa.  —  Lo  sviluppo  delle  prese  d' acqua.  — 
Lo  sviluppo  delle  prese  d'  acqua  privata  risulta  dai 
seguenti  dati  relativi  alle  fittanze,  che  nei  vari  mesi 
del  corrente  anno  sono  state  ammesse  al  godimento 
dell'  acqua. 

Gennaio  11,  febbraio  16,  marzo  88,  aprile  281, 
maggio  244,  giugno  365,   luglio  358. 

In  totale  1363  fittanze  servite  fino  a  tutto  il  mese 
scorso. 

Il  consumo  mìnimo  obbligatorio  di  queste  fittanze 
è  di  me.  270  giornalieri  per  3000  me.  disponibili  per 
servizio  privato. 

Finora  sono  stati  collocati  85  contatori  con  evi- 
dente miglioramento  del  servizio  di  distribuzione. 

Proseguendo  come  in  fatto  avviene,  l'impianto 
di  detti  apparecchi,  si  potrà  largamente  sopperire 
ai  bisogni  dei  4000  utenti,  che  finora  hanno  ri- 
chitsto  r  acqua  e  alle  ulteriori  domande  di  abbo- 
namento. 

Mestre.  —  Manca  l'acqua.  —  Nella  corte  dell'o- 
ste Giurin,  vicino  alle  fornaci  Trevisan,  ove  vivono 
varie  famiglie,  da  molto  tempo  manca  1'  acqua  po- 
tabile, quantunque  siano  stati  fatti  replicatamente 
lagni  al  municipio  che  sempre  fece  le  orecchie  da 
mercante. 

Queste  famiglie  fino  ad  oggi  si  sono  sempre  prov- 
vedute d'  acqua  in  una  fontana  privata  della  fornace, 
assai  comoda.  Ma  ora  gli  attuali  proprietari  hanno 
proibito  a  tutti  gli  estranei  di  attingervi  acqua,  e 
così  essi  sono  tutti  costretti  a  servirsi  di  un  unico 
pozzo,  ove  giace  un'  acqua  fetida  e  malsana,  prove- 
niente dagli  scoli  dei  letamai  vicini,  e  questo  si  os- 
serva dall'  impurità  essendo  l'acqua  giallognola. 

Molti  capi  di  famiglia  sono  ammalati  e  qualcuno 
soccombette  per  malattia  infettiva,  generata  indub- 
biamente dall'  insalubrità  dell'  acqua  digerita. 

Ecco  la  principale  causa  delle  malattìe  contagiose, 
che  si  verificano  maggiormente  alle  Barche. 

A  quando  il  provvedere  ? 

Monsaoo.  —  Un  acquedotto  che  finalmente  si  farà 
—  Il  ridente  colle  dall'  aria  balsamica  ha  ìncomin- 
cìato  a  popolarsi  dì  distinte  famiglie  villeggianti. 

L'  amministrazione  comunale,  dopo  20  anni  di 
studi  e  promesse,  non  si  era  ancora  risoluta  per 
1'  impianto  di  un  acquedotto  reclamato  da  vera  ne- 
cessità. Ora  che  è  presieduta  dal  sig.  Pace  Francesco 
si  attende  alla  risoluzione  del  grave  problema  e  t'im- 
pianto stesso  quanto  prima  sarà  un  fatto   compiuto. 

Egli  di  certo  penserà  poi  a  provvedere  al  migliore 
servìzio  anche  della  illuminazione  pubblica. 


—  Aefma.  -—  La  Gìanla  comunale 
H^«r6  te  cvMcraclonc  <U  altre  fonune  dell'  nt-quc- 
hi«a  itHt  localhA  in  cui  si  riwantrìno  arceMari». 

MMi    4'AltaraM.    —    Af<fHa    polithtU  -    Fpidrmia 
iA<to^   >«/rifirv     —   Nel   mcir   di    lumini    190}   veniva 
<S«t  Canaifflin  di  Prefctluni    di  Messina  il 
^r  iste.  Volpe.   rrlAtiv-fi  all'  incanalamento 
I»  —  giiud  Prato  e  lYcstllin    per  la  nomma  di  li- 
13^40.11.  Coa  deciiionr   della    G,  P.  A.  del  iH 
pB  I90«  miiva  «uiurìxzain  ti  mutilo  per  la  «omnia 

Ila  tinciRa  ammtnìvtraxinnr  comunale  Turt^no  inol- 
ir  le  (Hiiticiir  relativr  con  i  proprietari  delle  »ar- 
■b  p^  un  cf>m|*<>nimentu  amiclicvtilc  sul  prcuo. 
0  I.  KÌuvno  i'>o5  fu  inoltrata  la  duniaiidn  |>er  Ìl 
■OBI»  delle  I..  ii,u>^ii  come  Mipra. 
t«a  prefettura  a\'relit«  dovuto  trasmettere  In  iiud- 
^  dMfMixU.  niuniu  del  |Ktrere  dfl  ConiiÌKlIo  prov. 
al  Ministirro.  non  pìii  Urdì  del  me«c  di 
I»  1905  i^rrlit.  tntMrAnio  t«le  termine.  tx^W  effetti 
ku*  K  fetttiroiu  iQOo  n.  50  e  reffolnnienio  .ina- 
io lehtiraio  1901  n.  76,  non  {uieva  c%cn^-  pìu 
dal  MÌni:«terQ.  Invece  con  trremiaRÌb[tc  non* 
■«a  e««i  tTt%Uv-tJV.i  di  munire  la  donuuida  del 
i«  dd  Cutui^liu  prov.  mnìurìo  non  solo,  ma 
cbc  e  ptb  rinviava  il  13  It^io  1905,  tàat: 
sj  XKimt  dì  ritiinto  ni  Ministero,  ti  quale,  na- 
■,  revpinffevd  la  domanda  in  |uiroln. 
■qpiìtu  alla  leicge  13  lu^liu  1905  num.  399. 
rfipreaentaiii.  in  iLita  5  ottobre  1905,  la  do- 
dcl  prestito  Kiid>lrtt(>.  Sono  k>^  trascorsi  circa 
«a««  Tat  e  la  domandii  è  ancora  iiendente,  perché 
I  r— itflii  prov.  sanitario  non  ha  potuto  dare  il  «uo 
pacTT^. 

-    A  ausa  «Sella  defìcenzn  di  acqua  e  quel  {meo 
c^  abbaamo.  pef  ntluota  unchc  inquiniita,   le  febbri 
dattu  ocono  mcMT    di   miiKt!Ì"<  ^i  nono 
in  quasi  tutte  le  futnifilic  del  Comune. 

—  i^  ^m^ìùme  4eUf  af^ue.  —  tji  (ìiunta 
t'  oopiisto  di  due  pompe  asinnate  da 
^ma^  ^Mlrìct  per  r  atiìnnimemo  di  acqua  dal  mare, 
yv  ittfearla.  in  omo  di  deticcnza  dell'  acqua  di 
Sviaa.   ■oaututioe  al    mtvÌxìu    d'  inafBamenlo    della 

Tab  pompe  sarebbero  roltocate  a  S.  Lucìa,  ed 
aa  ria  CaraocMo.  verm  Mer^rllina. 

«JoiaBi  ddibcraitoDC  e  «tatù  preaa  in  segidlo  a 
^mtrt  di  ttaa  speciale  comniÌ<wÌonc  tecnica. 

taanin,  fra  pcMrhi  giorni,  incominceranno  a  fun- 
A^^vr  tilt*  tre  pompe,  t-be  uttirtscninno  1*  acqua  dal 
SMV.  p0  iaafiMnmtn  delle  vi*?  litoranee. 

La  GiuBla  ha  deliberato  ['urr  .iltri  lavori  di  allae- 
^iMBcaiD  «Scile  wrgcnlì  del  Carmìfniano  per  la  «omma 
4  iP»  IS  nila. 

l^W.  —  Ar  rat^m  ptrtaàUr  a  Capo  d'  Orìawio. 
—  t'aa  viviattma  affuakme  ha  «uacttato  la  incoa- 
«rita  «fatibcniKNM  del  Coruttslio  pruWnciule  sanità- 
rtBk  cba  eoo  oBcndicaci  preteali  nstarula  l'attuacione 
IHOKcuo  per  la  conduttura  dell'  acqt» 


potahUe  a  Capo  d*  Orlando,  Aorente,  ma  aawtcata 
frasloiw  di  queaio  comune. 

Una  ìmiionentiwtinia  dlncMHmxinne,  (tunfaMia  an- 
che di  donne,  am  b«Mfief«t  pvroxae  k  vie  di  Cji|n> 
d'Orlando,  vivamente  protestando.  Alle  if  In  (oIU 
invase  la  «taxìnnc  c>)l  pr<i[MMitu  d'  impnlirr  U  jior- 
teiua  del  treno  e  si  deve  all'  intervento  di  alcuni 
dttaillnl  se  la  folla  credette  desistere. 

Il  sinilaco.  in  se(cn<i  ili  protma.  ha  rasscKnaio 
telejcrafirantenie  le  tlimtswionì  al  prefetti,  alle  dimU- 
sionì  del  dndacu  seguiranno  quelle  della  Giunta. 
Pcrcht  Inuinto  non  »Ì  convoca  il  Cun«i^io  .* 

Speriamo  che  il  prefetto  vi^kIìu  autnrevolmenia 
intervenire,  fiiccndo  in  modo  che  le  IcKÌtlime  aspi- 
raxioni  di  Cnpu  d'  Orlando  stono  cauicUte  senza  ul- 
teriore indugio. 

A  Capo  d'Orlando  inumo  {lenlurano  il  fermento 
e  r  ntritazione. 

Pieve  4i  Ccals.  —  La  futttiow  Jetr  tufua  pota- 
htk.  —  Ltt  ormai  vecchia  questione  dell*  acqua  po- 
tnhlle.  la  più  viva  ed  caaenxiale  ikt  il  !'•  .Irl 

pacM.',  sì  dibatte  ancora  penosamente  tr^i  <  ire 

di  chimici  e  lunKhìHsime  Inefhcad  pratiche.  Rn  ila 
qualche  anno  bk  la  iicnptTia  ili  atrunc  |N>llr  itat%vfv 
di  arf)u.i.  che  si  a.vrrìva  oltn-  <»^ni  ilirt  buona,  in 
promìniiut  del  fiume  Reno,  aveva  entusìaiunata  quo* 
sta  |io|Mtl)uionc  costretta  a  servirsi  dell'acqua  inqui- 
nati! dei  p4i£xt  loculi.  Oi>|>ortun»  e  bene  accetto  (torve 
anche  r  interessamento  del  Municìpio,  a  sfiese  del 
quale,  furono  coairuìii  alcuni  |k>kzì  di  rinerx-a  ondo 
racrofflierc  l'acqua  cil  Iftoinrin  dal  terreno  rlrrostante, 
Intanto  il  p<of.  Braxxola  della  vostra  Università,  in- 
caricato (Ktr  un  ename  chimico  dell'acqua  in  que- 
stione, la  dichiarava  priva  di  qualsiasi  colnnia  di 
bacteri  ed  assolutamente  )NiubÌle.  Pcrfeiittincnic  con- 
trario parve  invece  il  risultato  dell'  onuliiii  chimica 
eseguita  neir  Istituto  Baclcriolofcico  di  Roma:  e  «li 
qui  muuratmctttc  imiKixicnxe  della  tMifMilanione  iKUinze 
firraulc  da  o^i  ceto  di  cittadini  e  malamtento  ge- 
nerale pel  prolunKarsi  e  l' intricarsi  della  questione. 

In  questi  ultimi  i^orni  pero  le  cose  par\'ero  |irefl- 
dcrc  una  pirata  migliore  (terclt^  il  minlMero  dell'  In* 
terno  per  accerurhi  da  quale  motivo  in  realtà  di- 
pendano le  enormi  differenze  dei  risultati  ottenuti  e 
per  stabilire  in  maniera  dcfmitiva  b  potabilità  o 
meno  tlell'  acqua  lu  reputalo  op|Hirtuno  che  un  fun- 
xtonarìo  dei  laboratori  di  saimà  pubblica  in  Roma 
ai  rechi  aopra  luofto  per  procedere  alle  relative  in- 
dagini eil  al  |)rele\-amenlo  di  nuovi  campioni  d'acqua. 

Questo  funxionario  4  il  dott.  Carlo  Tìraboschi  di 
Roma  :  na  t^H  adunque  il  benvenuto  fra  noi,  nella 
speranza  che  si  dica  1'  ultima  parT>]a  sul  vitale  arso- 
mento  e  nell'atoirio  che  II  paese  abbia  |kresto  a  go- 
dere dell*  incommensurabile  beneficio  di  uo*  Mcqu* 
pura  e  aalutare.  R.  C. 

Ptomla.  —  Coiaigtia  CammnMlt  ed  affiM  petÈkHt. 
^  Nella  seduta  straordinanii  del  3  Agosto  ti  sàn- 
dacu  riferisce  sopra  gli  studi  prelimiiuiri  compiuti 
per  la  conduttura  di  acqua  potabile  «la  Boblito  Ptl- 
Uce  di  Vtllar  PeUlce  e  sui   compi  omcari  già  Miipu- 
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Iati  coi  proprietari  per  effettuare  una  sufficiente 
captazione  d'  acqua  e  stabilire  un'  adeguata  zona  di 
protezione. 

Il  Consiglio,  approvando  1'  opera  del  sindaco  e 
della  Giunta  per  avere  avviato  ad  una  fase  che  si 
S])era  risolutiva  la  pratica  della  dotazione  d'acqua 
potabile,  dà  mandato  di  fiducia  alla  Giunta  munici- 
pale per  la  prosecuzione  sollecita  degli  studi  e  delle 
praticlic,  cosi  in  linea  amministrativa  come  in  linea 
tecnica. 

Pisa.  —  Pozzi  artesiani.  —  L'  ufficio  tecnico  mu- 
nicipale, sotto  la  direzione  immediata  dell'  ing.  Ber- 
nieri,  ha  istituito  delle  accurate  indagini  per  deter- 
minare la  portata  del  pozzo  artesiano  scavato  nei 
locali  dei  nuovi  macelli,  l  resultati  sono  soddisfa- 
centissiriii,  e  le  acque  delle  quali  potrà  disporre  il 
Comune  per  ogni  maniera  di  pubblici  servizi  che 
provengono  dal  nuovo  pozzo,  superano  in  quantità 
quelle  che  conduce  a  Pisa  il  vecchio  acquedotto 
mediceo.  Si  tratta  di  oltre  dieci  litri  al  secondo, 
ossia  di  circa  900  m.  e,  d'  acqua  al  giorno. 

L'acqua  è  slata  riconosciuta  potabile;  ha,  però, 
una  temperatura  alquanto  elevata,  24  gradi,  che  per 
certi  usi  è  utile  e  per  certi  altri  sarà  facile  abbas- 
sare. 

Roma.  —  Un'  inchiesta  sulle  acque  potabili.  —  È 
stata  pubblicala,  a  cura  della  Direzione  generale  dì 
sanità  pubblica,  un'  inchiesta  sulle  acque  potabili 
nei  comuni  del  regno  al  31   dicembre   1903. 

L'  inrhiesta  è  contenuta  in  tre  grossi  volumi,  ed 
è  preceduta  da  una  relazione  generale  del  direttore 
generale  della  sanità  on.  Santoliquido. 

Da  essa  si  rileva  ohe  il  numero  dei  comuni  prov- 
visti di  acquedotto  era  nell'anno  1903  di  3466.  Di 
essi  alcuni  hanno  un  solo  acquedotto  che  serve, 
nella  massima  parte  dei  casi,  alla  popolazione  del 
capoluogo,  mentre  quella  delle  frazioni  e  dei  caso- 
lari sparsi  si  serve  di  altri  mezzi  di  rifornimento. 
Altri  comuni  invece  hanno  parecchi  acquedotti,  sia 
nel  capoluogo,  sia  nelle  frazioni,  cosicché  il  numero 
totale  degli  acquedotti  esistenti  nei  3466  comuni  so- 
pracitati è  di  5799. 

//  numero  degli  acquedotti.  —  Dì  queste  5799 
acqua  condoliate,  1979  furono  sottoposte  ad  analisi 
chimica  e  1429  ad  analisi  batteriologica.  Soltanto  io 
risultarono  non  potabili  e  678  si  giudicarono  insuf- 
ficienti ai  bisogni  delle  rispettive  popolazioni. 

Dal  1860  a  tutto  il  1889,  cioè  nel  primo  tren- 
tennio della  costituzione  del  regno,  si  sono  costruiti 
102  acquedotti,  mentre  dal  i.  gennaio  1889  al  31 
dicembre  1903,  cioè  in  soli  15  anni  se  ne  costrui- 
rono ben  140. 

Altri  acquedotti  sono  in  via  di  costruzione  o  di 
riforma  od  in  istato  di  avanzalo  progetto  :  il  che 
addimostra  —  secondo  la  relazione  —  che  il  salu- 
tare movimento  per  la  conquista  della  buone  ed  ab- 
bondanti acque  potabili  segue  il  suo  benefico  corso. 

11  materiale  adoperato  per  le  costruzione  degli 
acquedotti  è  specialmente  il  ferro  e  la  ghisa  (2049)  ; 


seguono  poi  il  cemento  e  la  muratura  (1638);  ed  in 
tuluni  comuni  piccoli,  per  acquedotti  di  poca  im- 
portanza, e  di  breve  percorso,  è  usato  pure  il  piom- 
bo (458). 

Nel  1903  vi  erano  inoltre  658  comuni  forniti  di 
pozzi  trivellati  o  tubolari,  ed  il  numero  complessivo 
dei  pozzi  stessi  era  2930. 

Pozzi,  secchi  e  pompe.  —  Il  numero  dei  comuni 
provvisti  di  pozzi,  scavati  per  uso  pubblico  era  nel 
1903  di  2737.  Il  numero  dei  pozzi  era  di  6025,  dei 
quali  1363  si  esauriscono  in  tutto  o  in  parte  nef 
tempo  della  magra.  Il  mezzo  di  estrazione  dell'  ac- 
qua dai  pozzi  scavati  è  prevalentemente  la  secchia 
mobile  o  fissa.  Infatti  mentre  in  4536  si  fa  uso  della 
secchia,  soltanto  in   1441   si  fa  uso  di  pompe. 

La  Lombardia,  I'  Emilia,  il  Piemonte,  il  Veneto, 
parte  della  To.scana.  della  Campania  e  della  Sarde- 
gna ne  presentano  il  maggior  numero,  mentre  se  ne 
riscontra  il  numero  più  esiguo  in  Basilicata  e  in 
Calabria,  ove  I'  atlÌngimei\lo  alle  sorgenti  è  il  mezzo- 
più  abituale  di  provvista  dell'  acqua. 

L'inchiesta  ha  rilevato  anche  l'esistenza  di  1420 
cisterne  delle  quali  però  solo  398  garantiscono  suf- 
ficientemente la  purezza  dell'acqua,  321  sono  for- 
nite di  pompa  e  circa  400  non  sono  nemmeno  mu- 
nite di  copertura. 

Le  acque  sorgive,  —  Infine,  secondo  i  computi 
della  inchiesta,  si  approvigionerebbe  a  mezzo  di  sor- 
genti non  condottate,  o  di  fontane,  o  di  acqua,  su- 
perficiale una  popolazione  complessiva  di  2.515.935 
abitanti,  i  quali,  per  massima  parte,  rappresentano 
gli  aggregali  delle  frazioni  sparse  fra  i  monti  e  sulle 
alture,  se  si  tratta  di  acque  sorgive,  o  radunate 
presso  i  grandi  bacini  lacuali  dell'  Italia  settentrio- 
nale, sa  si   tratta  di  acque  superficiali. 

I  comuni  che  si  valgono  in  tutto  o  in  parte  di- 
rettamente di  tali  acque  sorgive  sono  918  e  tra 
questi  figurano  in  prima  linea  le  provincie  di  Co- 
senza e  Catanzaro. 

1  comuni  che  si  valgono  delle  predette  acque 
superficiali  sono   175. 

Le  spese.  —  Durante  il  quinquennio  dal  i.  gen- 
naio 1889  al  31  dicembre  1903  furono  spese  lire 
122.670.639.66  per  migliorare  e  provvedere  le  acque, 
il  che  corrisponde  a  una  quota  di  lire  3.78  per  ogni, 
abitante  nella  media  generale  del  regno. 

Le  spese  sostenute  dai  comuni  con  mezzi  propri 
ascendono  a  lire  28.825.360.37,  quelle  sostenute  dai 
comuni  con  mutui  colla  Cassa  Depositi  e  Prestiti 
ammontano  a  lire  46.533.007.21,  quelle  sostenute 
dai  comuni  con  mutui,  con  altri  istituti  o  con  privati 
ammontano  a  L.  23.712.825.51  e  quelle  sostenute  con 
oblazioni  private  ovvero  a  spesa  di  opere  pie  o  di 
società  costruitici  ammontano  a  L.  2.Ì.599.446.58, 

S.  Agostlao  ferrarese.  —  L' acqua  potabile.  —  Si 
è  fatto  un  esperimento  per  usufruire  dell'  acqua  po- 
tabile della  conduttura  Castel  franco- Ferrara.  Da  una 
breve  apertura  è  uscita  zampillante  l'acqua  della 
quale  ha  approfittato  la  popolazione  che  è  grata  agii 
interessamenti  del  sindaco  doti.  Lodi  «  della  Giunta. 
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f-  .    «•ut>it>i  icUvrafiito  air  linprt'sa  tlell' iU'<|iif(lutt<> 
jCT  r.)..   l'uMi  ili-tl' ar>(]im.  I 

S    Cristtea  4' Kt^nmoBtt.    -~    Acqua  fxiUìhile.    ~  ' 

;  riin.i   mc'iiiiiii<-i-r:iiiiii>  i  lavori  ptT    la    con- 

'    -  .     ;•_;:■  ,ii-.iu.i   |^»lal>ilc.    Ci  vojjliamo    auKurarc 

..;-:^iltali>rì     vo^Iiaiin    Millcritare    i    lavori    v 

:r-ri..  .(mti-  siiliito  la  tanto  ni-»'css:iria  r   ik-- 


degli   Ezzclifll.    —  L'inauf^urazione  del- 

.  j.  -.  ^  .•;■  —  I.'(.;n.-ra  v  veramente  Kiainliusi  e 
s.  -  "."i.,  iili'it.i  1  basti  iliri-  che  un  tcr/o  «iella  po- 
7-  ,.  -•  ira  .issiiliit.iiiietite  s«-n?.a  ac-t|iia  e  che  ]ier 
:r.-  -.;r-«:.i  il.i\».\a  pi-ri'orrere  r[tiattni  (-tiiloiiietri  ili 
*■'  " . 

;:t.^i    e   t.iil.i   cnn   tiihi    Niirtmi,    ron   In    stesso 
r    - -..  .^ .    ^i^uin.i    ileir  an|ueiluttn    <Ii     l'adova.    imt 

-  .  -•    I    hi:]'' is>.il>ìtf  iju.ilsìasi  ini|-.iiiiaiiienti>.  Per 

•  :  1       .:■. -.11.1  e  ei"iì-llente. 

;  .;■.,.  i!.-tt.-   si    tsleinle   |icr  otto  cliìlometri    fon 

■.■ntanii'e  ci   il    lavoro    fu    csei;iiito    ilirelia- 

Tr    ■■     ''i!  C'"n;iine.    |«CT  cui   (mtenuto  i-ssere    ronse- 

r-  ■■     -r.-  tiv.iii  fi-i  moinir.    Con    (a    meiicsiina    spesa, 

-.     i^j.r.i  -iil'c  .jo  mila  lire,    ralrolata    nel     pro- 

-.    j'.tiriiV'  aver».-  un  nuinern  «loppio    <|i     foii- 

-_  -        ;-.»   t  III   un.i  artistica  a  jretto  liliero  nel  piazzale 

'.:• -.1,   »■  line  rhilonietri   in   piti  <li  conduttura. 

■.   •T'<  e  -Uto  iliretto    interamente    i\.\\    se^r»'- 

-  r -•  -ìiiin.ili  n-li.  Si-Iiastiano  Vijjnoli.  il  «piale 
.;  ■-•  ■  ■■  iixoli  in'«Hlìcaziuni  al  progetto  ilell"  ìn- 
.•■_r-'    /itiiTtni   ili    li.issiino,    concorilate    col     nuov«i 

-_    _-  --e  *  1  "t"  «!.il  C«iimine.  il   nol>.   Krauf^esco  l*a- 

*  -  i  '.|tì*i\  .1- 

Ì«£«lUBa  .  fi'iffiij  fmt.ìhUf.    —   Il  Kcrvi/io  «leM.i 

-.---.  ..lune  ili'ir  ac'pia  pot.ibili-  nel  n«istro  jiaese 
;-  -  -■■;■  rv'.  iH.i;yi>ir  minio  |H>ssÌt>Ìle.  1  tilhi  <li  con- 
•  •'!■<  >  .nt.mo  ormai  più  di  trcnt'  anni  di  vita, 
^  -  -  ^^v-t:i  a  i;iiiisti  ;riornalierÌ,  che  imjiortano 
s  -  ^:.!;<  'li  distrilm/iiine  pvr  parc<^-liìc  «»re  e  spesso 
.-r:    ■     }-«■:    «iorni   interi. 

\    '..:  t    stalo  di  Cose...  che  produce  inc«>nvenicnii 
i- . .  .■.:-ii     !   amministrazione  de!    cominie    crede  di 

-  .-.-.  >..n  M-mplii'i  pallialivi.  K'  un  nmtìnuo  ac- 
:  — ,  r-.  -il  Ih  riti  e  di  fablifi,  ora  (kt  incamerare  un 
•.  ..  .;>i.i  che  -i  è  lorniiito  un  nuMto  e  si  disperde. 

-,      ■  r    -sMiLiF'-   una  lesi«fne  dei   tuhì  di  cimduzione. 

-  r    :  Ulti' .\. ire  una  ostrii/ione.    Tutto    cii»,     men- 

■-      .:  :-»-:. t   un  disjw-ndio    y^ravissimo    [>er  le  ttmin/e 

■  ■■iMTi'-    -l'altra  parte  non  vale  i>er  nulla  a  rin- 

t        -•:    ^'!    int'-nVciiienti.   ^riiUTliè  do|X)  pochi  ^ritirni 

■        •'    c.iii-»'.  pii:  o  meno  gravi,  tornano  atl  Ìm|H;dire 

,      .r-.  il'-ir  aC>]Ua. 

'    •■■'r.\   .iMieini    la    intera    fanii^flia    iitlicialc    del 

.    -      :re:-.r.'     rict-vitor*-  del  renistn»,    agente    delle 

tue:,    i    runzi<mari  insomma,    spinti    aildirìl- 

•.-,    •.  i'...\  •*■:•-,   ifitTo  al  sindaco  un  reclamo  collei- 

...       .  f,  ;..H*.in'ltt  che,   in  caso  di  mancato  serio  prov- 

-     -  '•..:••    .t\reMitro  scritto  ai  pnrpri  supcri«>ri.  chìe- 

<^'     •    ì    aui>-ri/za7Ìone    tlcH' abbandon«'>    ìmmoiliato 

■5-    :   T<^id*n/a. 


K'  urgente  che  l' amministra/ionc  comunale  hi 
occupi  con  siTieta  di  pro|Misjtì  del  problema  dcll'c- 
c«>noniia  dell'  a«-«pia  potabile.  I-^  occorre  un  rimcili'» 
radi«-ate,  occorre  .sostituire  alla  ormai  d«-<Tepitata  «««n- 
tluttura,  una  conduttura  nuova  e  «-.«pace  di  c«inl«-ncre 
le  abbondanti  ac«pie  ilell.i   Cabla. 

VeflOM-  —  /  IttVflti  ftfr  l' lUijm-tiiitto  pui;lìi'!ie  prn- 
ffdnufl.  —  I  lavori  per  l,i  i-ompiI.i/ion«- «li-l  progetto 
ilelinilivo  ileir  acipiedotto  pugliese  pnicrdtino  ala«'r«'- 
mente.  *_)tii  già  trovasi  un.i  secotula  s  piatirà  «l'inge- 
gneri,  iHT  .studi. ire  1.1  tlirama/ioni- ili  I-o>;nia.  averulo 
già  reilatlo  il  pro;^etto  «lei  (ronco  principale.  gjaccliO 
\'enos;i  è  il  punto  on«Ic  racipie«lott(i  manda  una  «le- 
riva/ione  pir    i'iij;gia. 

VcntimlKlIa.  I.'  animi  pnlahUt-.    —  Con   l'emis- 

sione del  decreto  re,de  perveuut«»  al  (."«unirne,  auto- 
rizzante 1'  oc<'upa/iotu-  «lei  terr«'ni  necessari  per  l'im- 
pianto della  tub.itura  drtrai'ipia  potabile,  sono  tìnal- 
meiile  ultimati  tutti  gli  incombenti  btiriM'ralici  go- 
vernativi. 

Non  restano  che  ad  espletarsi  al«-uni  atti  giudi- 
ziari e  l'ullimazione  delle  pratichtr  per  l'appalto  delle 
opere. 

Tulio  ora  dipende  «lalla  solleciiuiline  dell,i  can- 
celleria e  dell'ufficio  tecnico  comunali  e.  liberi  «>rm.ii 
dalle  lun^Mggini  dell'  alta  burocr.i/l.i.  si, uno  certi  che 
«jue.sti  due  iil'tìci  d. iranno  una  tlovella  e  in:i;;giore 
prova  dell.'i  l«>ni  abnegazione.  coui|>iendo  in  poco 
tempo  ijuille  pratiche  che  anctira  riin.ingonn  pi  r 
veder  Ko<ldisfaiIo  «picslo  ardente  bisogno  e  getUT,ile 
desiderio  iletla  pi»po)a/Ìone. 

Tutto  fa  i|uinili  sperare  che  ne!  vrdgere  dell'anno 
venturo  anche  \'ei]tiniiglia  sua  abbondantemente 
provvist.i  «l'acqua  imitabile,  primo  fattore  di  un  Ik-uc 
inleso  progressi)  cittadino, 

Vidiciatlco.  --  /.'  ÌHai/j^uniziOHf  litll'  at •/itaiotla  - 
Il  i6  ag'tsto  alla  presenza  de!  ministro  Kav.i,  del 
senatore  Righi,  del  sottoprefett«)  X'.ilentini  e  di  m«ilte 
altre  autorità  fu  inaugtirato    1' ac«pieil«itlo, 

M«»lte  congratulazioni  ricevette  l'ing.  Melani  au- 
tore ile!   progetto  e  ilirettore  dei  lavori. 


CRONACA   GIUDIZIARIA 


L'  Ulnitloria  per  lo  scoppio  alla  fabbrica  di  retiM 

r.-\ln>\'.\.  --  .'sappiamo  chi-  coniinu,!  fìstriilluria 
|M.r  lo  woppii»  avvenuto  nello  scorso  febbraio  alli 
fabbrica  di  reline   .^uer  in  vi.i  S.    I-'rancisco. 

\'t>rrebber«i  le  perizie  lei-niche  stabilire  c!ir  Io 
scoppio  ilei  collmlio  avvenne  in  vicinanza  di  una  stuia 
accesa. 

i  periti  metlici  rilasciarono  dei  certificati,  i  «juali 
st;»bili.si-ono  che  alcune  «Ielle  ragazze  dello  staluli- 
meiito  rimarranno  detur|«ite  jH-rmanentcmente. 

.Si  dice  che  le  operaie  si  costituiranno  parte 
civile. 
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La  sentenza  arbitrale  tra  il  Municipio 
e    la    SodetÀ    lavorazione    carboni    fossili 

SAVONA  —  Venne  finalmente  pronunziata  la  sen- 
tenza arbitrale  sulla  questione  insorta  tra  il  nostro 
municipio  e  la  Società  per  la  lavorazione  dei  carboni 
fossili  circa  gli  arenili  occupati  dalla  ditta  F.lli  Mi- 
gliardi,  ed  a  proposito  di  certi  sottopassaggi  chiesti 
dalla  stessa  Società  attraverso  alla  rampa  di  accesso 

al  ponte  C.  Colombo. 

Il  collegio    degli  arbitri,    composto    dall'  avv.  P. 

Murialdo  per  il  Comune  dì  Savona,  dall'  avv.  R. 
Ricci  per  la  Società  dei  carboni,  e  dall'ingegnere 
comm.  Inglese  per  terzo  arbitro,  risolse  la  questione 
colla  massima  equità,  e  colla  miglior  soddisfazione 
delle  parti,  ponendo  in  tal  guisa  fine  ad  una  tanto 
incresciosa  vertenza  minacciante  inceppare  1'  esecu- 
zione di  un'  opera  che  interessa  assai  la  cittadinanza 
savonese. 

La  questione  del  dazio  sul  gaz 

TORINO  —  La  legge  sul  dazio  del  gas  stabili- 
sce che  i  Municipi  non  possano  nella  tassazione  su- 
perare il  20  0|O  sul  valore  del  combustibile. 

La  questione  dibattutasi  in  Tribunale  fra  la  So- 
cietà Consumatori  e  la  città  dì  Torino  si  imperniava 
su  questo  punto  :  il  valore  del  gaz  deve  commisurarsi 
sul  suo  prezzo  mercantile  oppure  devo  aggiungersi 
a  questo  altresì  la  tassa  governativa? 

La  questione  ha  importanza  perchè  se  non  fosse 
computata  questa  tassa  il  Municipio  non  potrebbe 
imporre  la  tassa  di  tre  centesimi  al  metro  cubo,  ma 
soltanto  di  due  centesimi. 

E  quando  le  Società  produttrici  del  gas  fossero 
tenute  a  pagare  un  centesimo  di  meno  al  metro  cubo 
i  consumatori  ne  ricaverebbero  uguale  utile,  anzi 
sarebbe  ad  essi  rimborsata  quella  parte  in  più  che 
avrebbero  pagato  ingiustamente. 

Questa  la  sostanza  della  causa  di  cui  abbiamo 
fatto  cenno  quando  fu  discussa  in  Tribunale,  il  quale 
ha  testé  pronunciato  sentenza  che  è  contraria  alla 
tesi  della  Società  Consumatori  (tesi  confortata  da 
un  parere  del  prof.  Loria  della  nostra  Università)  di- 
chiarandosi cioè  che  nel  valore  del  gaz  deve  impu- 
tarsi la  tassa  governativa. 

Sappiamo  che  la  Società  Consumatori  ricorrerà 
in  appello  da  questa  sentenza. 

Sentenza  arbitrale 

CIVITAVECCHIA  —  Diamo  qualche  esatto 
ragguaglio,  circa  la  sentenza  arbitrale,  testé  pubbli- 
cata, nella  contesa  tra  il  Comune  ed  i  signori  DÌ 
Cola  e  Di  Gennaro,    appaltatori    per   la  costruzione 

del  nuovo  acquedotto. 

Concessione  all'impresa  di  lire  12.50  per  me, 
in  più,  sullo  stabilito  per  la  muratura  della  galleria 
di  «Femmina  morta»;  e  lire  2.50  a  metro  cubo 
per  sgombrarvi  ÌI  materiale  esistente. 

Piccolo  aumento  sulla  mercede  degli    operai  per 

ì  lavori,   concessi  in  economìa. 

Sospensione  dei  danni  circa  la  mancanza  dei  tubi  ; 

tale    questione    sarà  rimessa   al   collaudo  dei  lavori. 
Respinti  ì  danni  sulla  qualità  delle    materie  sca- 
vate nella  galleria. 


Respinti  i  danni  a  favore  degli  appaltatori  per 
le  infiltrazioni  del  serbatoio. 

Spese  dell'arbitraggio  a  carico  delle  partì,  cia- 
scuno per  una  metà. 

Non  sì  può  fare  un  conto  esatto,  nel  momento,- 
della  indennità  spettante  ai  Di  Cola  e  Dì  Gennaro, 
perchè  occorre  la  cubazione,  o  misura  dei  lavori. 

Al  Comune  non  è  stata  comunicata  ancora  la 
sentenza,  che  gli  arbìtri  hanno  depositato  nella  can- 
celleria della  pretura  del  IL  Mandamento  in   Roma. 

Sono  state  richieste    le    copie.    Ma   il   delìberato- 
degli  arbitri  verrà  esaminato   dal    consulente    legale 
del  Comune,  che  stabilirà  il  da  farsi. 
Dopo  lo  scoppio  del  gaz 

NOVI  LIGURE  —  In  seguito  allo  scoppio  del 
gaz  che  determinò  la  rovina  della  casa  colla  conse- 
guente morte  del  Bosìa,  impiegato  ferroviario,  su- 
querela  della  famiglia  s'  istituì  un  procedimento  pe- 
nale contro  due  operai  dell' officina  del  gaz  per  omi- 
cìdio colposo  e  contro  l'ìng.  Sartìrana  quale  civil- 
mente responsabile. 

L'  istruttoria  fu  condotta  con  diligenza  ed  atti- 
vità dal  giudice  istruttore  e  dal  procuratore  del  Re- 
e  riuscì  a  stabilire  la  responsabilità  dei  tre  preve- 
nuti, cosicché  tutti  furono  rinviati  al  giudizio  del 
Tribunale. 

Il  dibattimento  destava  molto  interesse  in 
questa  città  perchè  gravissimo  era  stato  l'allarme 
dato  fra  gli  utenti  del  gaz  dallo  spaventevole  scoppio, 
e  perchè  questa  popolazione  è  unanime  nel  compian- 
gere la  morte  del  povero  Bosìa  e  nel  ritenere  che 
il  fatto  sia  dovuto  a  deplorevole  incuria  del  personale- 
deli'  officina. 

La  famiglia  del  Bosìa  si  é  costituita  parte  civile. 

Il  IO  agosto  ebbe  luogo  il  dibattimento  che  si 
chiuse  con  una  sentenza  dì  non  luogo  a  procedere 
e  colla  assolutoria  della  ditta  Sartìrana  e  dei  suoi 
operai. 

La  causa  del  gaz  di  Sassari 

SASSARI.  —  Alla  Corte  di  Appello  di  Cagliari. 
fu  discussa  la  causa  intentata  dal  comune  di  Sassari 
contro  i  fratelli  Costa  per  annullamento  dell'appalto- 
del  gaz,  per  pretesa  cessione  clandestina.  Il  comune, 
era  difeso  dall'avv.  Pozzi  ;  ì  fratelli  Costa  dall'avvo- 
cato Mauraleonì  dì  Sassari  e  dal  prof.  Coglìolo  di. 
Genova.  La  Corte  ha  respìnto  la  domanda  del  co- 
mune ed  assolto  i  fratelli  Costa. 


Assemblee  e  costituzioni  di  Società 

Schio.  —  Banca  Scledense.  —  A  Schio  con  atto- 
dei  notaro  Pozza  si  è  sciolta  la  nuova  Banca  Scie- 
dense  G.  Saccardo  e  C,  Società  in  accomandita,  e, 
sorta  dall'  accordo  fra  i  soci  di  èssa,  i  signori  fra- 
telti  Rossi  e  la  Banca  Popolare,  di  Vicenza,  "si  è  co- 
stituita la  nuova  Banca  Scledense,  Società  Anonima,, 
col  capitale  dì  500.000  lire,  aumentabile  tosto  fino 
ad  un  milione. 

Compongono  l'amministrazione  ì  signori  cav.  Giu- 
seppe Saccardo,  presidente  — <-  ed  i  consiglieri  conte. 
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Gvfdo  Ptnven«,  G.   B.   Purtn.    «v.   Alnwin- 
c  )'»■¥    cnv.  Aristide  Emilinnì.  quoti 
Arnioni  di  unmìntstnUore  deleicalo. 

effenivj    t  Minori  AnK^to  Carrmni, 
IjMier  e  AoRUino  Verone»  —  e  mp- 
:  i  lÈffluti  ttw.  Vinceniu  fontana  e  Gtuaeppc 


Tartasw  —  Tra  i  «iirnori  Cays  di  Picrlas  ojnir 
f*Mttav4cÌRf  Biorrhciic  Atcramu,  l'cnm)  duttor 
Zarobrlli  eav.  Andrea,  Ccnrc  Sonino, 
Ljùuk>,  ine-  CcTwrc  Msrtin-Mnntu,  in- 
pj^BRT  AovwUi  l^ulo,  doli.  Mario  CavalchinJ  ed 
«wA  A  Aiolà  Ca\-alciiini  vmnc  rlsolu.  «  partire  dal 
«S  «OBKw>  fiMK]Ci">  I*  aocictii  corrente  «otto  la  ra- 
^■e  dati-  C  Serrino  e  C.  okstitultn  il  t  frcnnaio 
9^0%  per  bi  iH34ilk-TÌii  del  aiiranie  e  prcpamzlono  di 
ynrfottì  dùmici,  nomtnnndcmi  a  liquidatore  1'  Inge- 
^■r  Ai^KWMo  Ijuoln  con  tutti  i  (totcri  di  1c|[ve. 

^  Venne  depcnitata  il  3  (riufruu  1906  al  notaio 
FtiA  fìn.i  Caixa  una  «c-rìttuni  pri\*au  fatta  a  l'arìgi 
i  IO  tmatoC»'*  'V^  mll.!  qiialc  ni  rnstituk  KitcìrtÀ  fra 
Plooquc  Jean  e  Munchirourl  Chailea,  avente 
Toriau  e  |>cf  »kk*^^'<>  '"  sfruttamenti >  in  lia- 
Aft  «in  pvixkrttì  della  OtmixiKnia  ptr  1'  «  Hclaìrngc 
4m  vfllcB  et  la  {■bbricntion  ttcs  complrurs  et  appa- 
•  dì  Parigi  e  la  falil>ricnztnnc,  se  (tccorrc. 
prodoai  in  conformità  dei  brevetti  e  dei 
di  taJe  cooipagnla,  della  quale  hanno  otte- 
«■B  D  cnmrafci.  La  aodetà  è  in  nome  collettivo 
per  il  ■iannf  J«an  Pkxrqur,  ircrentc,  avente  solo  la 
fer^M  kcìaIc,  ed  in  atxonundita  per  il  Ri|nK>r  Mun- 
1«  cui  r^r^iHinsahilitA  sarà  [ter  rnniteinirnza 
■1  sm>  ojnfcri mento  alU  società.  Il  «t^nor 
PlnctiiK  può  dcletture.  m>iio  la  sua  re«|>un!mbi- 
ì  vuoi  poteri  od  una  piutc  di  questi  quale 
ad  un  terso,  nonrliò  il  diritto  dì  fimmrc  per 
mediante  procura  speciale  o  Kt-neralr.  I^ 
dHli  aocieià  r  la  Kua  firma  sono  : 
pouf  r  écUÌni}c«  àe»  vilics,  de  Parts  - 
m  riocque  et  C,  accnts  ptjur  1'  Italie  ».  il  cat»- 
B  — -^-^^  *  dì  L.   100.000. 

VcBBriB.  —  Con  vcrtxile  36  Maggio  1906  depo* 
I  te  Atti  De  Temi  s8  qui  reiciittnito  il  30  al  nu- 
Et«  j§i6  con  !..  7.30  iTnne  dalti  SocietA  Imprese 
PiabbHcfcr  e  Private  Illumtnaiioni  a  ì'éqx  .\rcidrnr 
I  aflku.  vedente  tn  Veneiia,  autorizxato  il  solo  g^ 
l$0  MV-  CìuTip**  Silvio  Coen  a  condurre  pru\*vi- 
r  Axienda.  aalvo  u  riconvocare  I'  Aasem- 
tmun  dt»e  laeai  per  le  definitive  deliberasioni. 


BlBliIOGHflFIA 

IhM»  —  //  ^n  jenuJf  errorr  ictenlifico  éti 
Mwmè»  X/X  ■  {{jL  »uppo*u  indì>iruttibiUtÀ  della 
frana)  -~  Milano  •  Paolo  Carrara  Editore  1906 
—  Preaan  L.  1.50. 
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gas  US  apptìtatioms  à  t  ftlmirag*  dts    l 'ilUs  d$t 

Chtmtmt  de  /er  et  Het    i'^tr^    —    117  f)([um  ilan* 
le  textc    '     ^  —  hiria  —  Pu- 

lilicationi  S> .  tfvmirpm    —    45 

Kue  de  Chattrui. 

Ecco  un  Hl»ro  veramente  utile  *u  prt  i'  -.ffirif» 
a  ipia  che  (»rr  gli  a ptwreerh latori  :  in  i*.i>n  ir  i«t 
quelli  rhe  trattano  in  Kfamle  la  vendita  delle  retine. 
.Scritto  In  modo  facile  r  piano,  in  jpitaa  da  rirsrìre 
ÌntellÌKÌbilc  a  chiunque,  <■  deniui  di  dati  proiii-l  e  tU 
confronti,  che  data  la  ridk*ma  mania  di  far  rmer- 
gcrc  avun(|ue  la  cond/rrrnxa,  >cr^'iri  a  c^dmare  più 
di  qualrhc  iMillentc  s|>lr1to.  Richiamo  l'atteniiune  (n 
ispecie  villo  studio  della  Teoria  lulf  tMraMdfSfrmsa, 
e  au  tutte  le  istruzioni  praticate,  vcnunenie  pratiche. 
che  da  per  far  allottare  la  retina,  e  M-rvinene  di 
questa. 

Intefcamnii  le  tavole  alleicatc  miI  consumo,  cotto 
e  durata  delle  retine.  Ai  Direttori  poi  di  ufficine  s 
pu  riesce  utile  anche  |Krr  le  t»truxioni  riguanlantt 
r  Ulto  della  retina  neirilluminaftime  puhhltcn  C 

Doti.  Haaa  Hcyer.  -  Onida  pra/na  aita  ritrrca  tfttOM- 
tilatn-ii  dei  Complessi  .■4fomitt  eiistenti  neUf  wo- 
UcoU  dei  corpi  organici.  —  Tr.idtixi.iur  drl  dot- 
tur  I.uìkì  Maacnrelli. 

1^1  mitilìorr  hiblioKrnfìn  dì  quc«t'  nix-ra  i  Ui  pre* 
Eaztonc  del  prof,  Uiitcomo  Cianiicìon  che  ri|>ortinmo: 

L*anulÌ!u  urynnica.  limitata  olla  semplice  deter- 
minationc  dcfcli  elementi,  t  già  da  tempo  dlvennUi 
insufficiente  e  molto  hfteaao  apparisce  neccsHario  dt 
determinare  quanti tntivamen te  quei  complewi  ntoniid 
che  servono  a  ca  rat  ieri  zrare  Ì  coropoati  di  carbonio. 
In  questi  ultimi  anni,  sono  «tati  perù  elaborati  in 
proposito  diversi  metftdl  assai  appropriati  ed  eleganti 
ed  II  prof.  Hans  Mc>-er  di  lYiitCa.  che  cnlk  pn^prìe 
ricerche  ha  cnnlribuiti)  efrìcicemente  alUt  sviluppo  di 
questa  parte  deil'  Ululisi  orKaiUca,  d  ha  dato  anche 
una  prcKcvotc  ^uida,  che  riasaume  quanto  b  stato 
fmora  com^etcuiio  in  qucHio  rampo  di  ricerche.  Il 
testo  del  Me>-er  ha  incontrato  il  favore  dei  chimici. 
perche  oltre  a  due  edizioni  tedesche,  ne  eltbe  anche 
due  infcle^. 

lo  ho  credulo  [*eró  che  la  conoscenza  pratica  di 
questi  mctcKli  analitici  ponesse  riuscire  utile  anche  al 
mnttri  studenti  ili  chimica  ed  ho  accolto  con  fa\'ore 
la  proposta  dell'  Autore  di  farne  una  traduzione  ita* 
liana.  Il  iloti.  \.\x\^\  Muscardli,  che  in  argomento 
possedeva  già  imu  laripi  es|>crienxn.  ha  accetuto  l'in- 
carioo  delta  preaente  \-er»tone  e  l'ha  fatta  con  molta 
•ccaratccza. 

lo  non  dubito  perctA  che  il  nuovo  lesto  troverà  lieta 
accofclienza  m-lle  n'*slrr  n:uole  pratiche  di  chtmjai  e 
potrà  riuscire  utile  tinche  ttvli   Imltuiriiti 

VooabeUrie  Taonloo  Stastrato 

nelle  sei  lingue:  Italiana.  Francese,  Tedcscm,  ln||le«e, 
Spatcnola.  Russa,  sirtema  Deinhardi-SchiomaBn,  di* 
vite  in  volumi  per  o);ni  Bininolo  ramri  della  tecnica 
fndtMriale,  compilato  da  IiTKnmcn  specialisti  dei 
\-ari  paesi  con  la  collabnratìn&e  di  numerooi  stabili- 
menti  industriali. 


I-a  Société  Anon^ine  des  Allumeurs-extinc- 
teurs  automatiques  a  Zurigo  (Svizzera)  «  Ap- 
parecchio elettrico  per  l'accensione  e  lo  spe- 
gnimento automalico  del  gaz  »  rilasciato  il  rg 
giugno  1906  prolungamento  della  privativa 
200  167. 


NECROLOGIO 

Le  soddisfazioni  che  si  raccolgono  nel 
campo  di  questi  nostri  studi  a  che  valgono 
se  ci  vengano  a  mancare  i  più  cari,  fedeli 
amici  ?  Quegli  amici  cui  ricorre  fiducioso 
Tanirno  nei  momenti  tristi? 

Chi  non  conosce,  specialmente  in  Pie- 
monte, la  famìglia  De  Hartolomeis  ? 

Quella  famiglia  cosi  buona,  cosi,  dirò 
quasi,  patriarcale,  nei  cui  seno  si  trova  la 
più  cordiale  ospitalità  :  cui  si  ricorre  volen- 
tieri per  trovare  conforco  e  consiglio  nella 
lotta  diurna?  É  una  di  quelle  famiglie  che  il 
dolore  dovrebbe  risparmiare.  Ma  purtroppo 
il  triste  fato  grava  anche  su  essa  fa  sua  pe- 
sante mano  ! 

Non  aveva  che  appena  oltrapassato  il  qua- 
rantesimo anno,  aveva  appena  appena  avuta 
la  cara  soddisfazione  di  vedere  i  suoi  figli 
Romolo  e  Renio  laureati,  e  micidiale  morbo 
in  breve  tempo  toglieva  all'affetto  della  fa- 
miglia, e  degli  amici,  il 


figlio  e  fratello  di  gazisti,  che.  appena  compiuti 
gli  studi  dell'  Istituto  teenico  di  Asti,  si  era 
arruolato  nell'esercito  —  correva  Tanno  1870 
—  e  ne  usciva  in  breve  col  grado  di  uffi- 
ciale, per  applicare  la  propria  attività  ed  in- 
telligenza alt  industria  del  gaz.  Coadiuvato 
dai  fratelli  cav.  Giuseppe  e  rag,  Vittorio  ini- 
ziò subito  la  costruzione  della  officina  a  gaz 
d'Alba:  quindi  amministrò  anche  l'onicina  di 
Brà,  mentre  si  costruivano  quelle  di  Racco- 
nigi  e  Chieri. 


Appassionato  cultore  e  studioso  dell*  in- 
dustria gaziera  fu  tra  i  primi  a  propugnare 
anche  per  le  piccole  oflicine,  l'uso  dei  forni 
a  ricuperazione  e  fu  un  forte  propagandista 
del  sistema  Kloniir,  del  quale,  anzi,  per  mol- 
tissimi anni  fu  il  &3I0  rappresentante  in  Italia. 

Appena  compariva  nel  campo  industriale 
gazistico  qualche  novità,  egli  dotato  come  era 
di  una  genialità  non  comune,  se  ne  occupava 
subito:  fd  era  ricercato  il  suo  parere  dagli 
amici,  che  ben  spesso,  a  tal  uopo,  ricorrevano 
a  lui. 

Degli  affari  ebbe  una  chiara  intuizione^ 
era  a.ssiduo  nel  lavoro,  e  lasciò  ai  suoi  figli, 
un  chiaro  esempio  di  rettitudine  e  di  abne- 
gazione ! 

Alla  vedova  sconsolata  sia  dì  conforto  il 
pensiero  che  i  suoi  figli  Romolo  e  Remo,  se- 
guendo l'esempio  del  caro  defunto  faranno 
del  loro  meglio,  affine  Le  venga  mitigato  un 
tanto  dolorel 

Ai  parenti  tutti,  ma  in  ispecie  al  buono 
e  caro  Vittorio,  giunga  gradito  il  pensiero 
affettuoso  che  a  Lui  rivolge  in  questo  mo- 
mento, l'amico  V.  C. 


CITTÀ  DI  CAGLIARI 

É  aperto  un  concorso  per  titoli  ad  un. 
posto  di  ingegnere  di  II.  classe  nell'ufficia 
tecnico  Municipale  con  lo  stipendio  annuo  di 
L.  2500  aumentabile  a  decimi  sessennali,  sino- 
allo  stipendio  della  categoria  superiore. 

Documenti  generali  solili  e  diploma  di 
ingegnere  civile  o  industriale. 

Età  massima  anni  trenta. 

Termine  utile  per  la  presentazione  della 
domanda  30  settembre  con*,  anno. 

Nomina  per  un  biennio  in  via  di  esperi- 
menti! salvi»  riconferma. 

Premozioni  e  condizioni  di  servizio  se- 
condo l'organico  apposito,  visibile  nella  Se- 
greteria comunale. 


Jt  Disponibili  mille  quintali  ca- 
trame di  officina  gaz.  -  Per  offerte 
rwoìgersi  al!' Ammimstrazione  della  Rivista. 


Demiiv  Pietro,  gerente  responsabile 


Istituto  Vkseto  di  Arti  Grafichi^  -  Venezia 
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IL  XXXV'  CONGRESSO 

DEI  GAZISTI  ITALIAMI  IM  MILAhO 

1«-I2  Sdteitibre  19M 

Coa  quella  puntualità,  che  t  inanità  nelle 
persone  abituati-  .1]  lavoro,  alle  ore  quattro 
pMB.  del  IO  srttrmbrc,  come  er;i  staliìlitn  ncl- 
ronliiìe  del  ^r^rno,  nel  Salone  del  Pulvinare 
»"'  ^'— ia  (Recinto  lììipuìiizionci  si  riunivano 
^  ■  nti  al  Congresso,  per  la  discussione, 

au  n^uurdi  amministrativi,  della  Società  delle 
Qamfervnic  fra  i  G'^/isti  d'Italia. 

I  prcAcnti  erano  in  numero  di  cinquanta- 

Vane  turono  le  giustificazioni  mandate  da 
che  per  ragioni  di  servizio,  non 
inlervenire  :  ma  con  vero  dispiacere 

scotica  da  tutu  IVssciua  del  cav.  ufT.  Enrico 
Sotfpuio,  direttore  dcirOllicma  Comunale  dì 
Tnrslr,  perche  colpito  da  gravissimo  lutto 
éametìico  Uh 

Venne  dapurima  approvato  il  Processo 
fmrhmif  fiélitt  .*ftiutii  dell'anno  scorso  :  e  quindi 
r  [n^i-.rabile  segretario,  sig.  l.aeng,  lesse 
.imcnle  lutti»  il  Rfsocouta  ftuauziario. 
Ole   lu   n  '  rnente  approvato,    ma  lodato 

per  la  1  e  regolarità. 

Al  Cjiitere7»M>  di  quest'  anno  erano  stati 
iTiv  I  tri  ;4nche  i  Ga/isti  esteri  di  passaggio 
wi  e  specialmente  i  Congressisti  Sviz- 
itr:  ,  •  ne  avevano  avuto  la  loro  riunione  a 
Lugano  ti  9  e  IO  settembre:  e  naturalmente 
a<{o  entrare  una  spesa,  alquanto  forte, 

per  :  -  11  con  1  dovuti  onori:  a  tale  scopo, 

dupo  breve  discussione,  venne  deci:»o  di  pre- 
^^r  '  '  '  -ndo  speciale  per  i  Concorsi  lire 
dnerr  in*  T  ingegnere  I.acombc,  a  nome 

4db  ,   dichiarò  che  avrebbe 

«rW-  /a, 

'   n  caldo  applauso  accoglie  la  gentile  offerta 

(  '  &i    venne    all'  insediamento 

ni  di  ufficio  mi  obhlìfraroan  a  crìtlc*r<r 
rnrc   uti.i  K(rl.i/i--n-.- «lei  <iitf.  ScisftMo,  cii>  non 
cte  io  Mri)>  r    iliiir    I  ,1  uiiui  diqoiuin.  *|uclk> 
Ariorv,  cltc  1  '  litui  i  MI»!  amici  nel- 

DOw   ■  -  ^uiu  colpito  in  ima  dei 

e  cari  adcUi .    U  pcnlila  di  una  fì|Ella  die 
E<tt  Idotetnva. 

Vo^tta,  accntw  le  mie  cnnilogllanxe,  eh«  aiiDo 
fltvwo  flraCBce  e  acntitc.  V.  C 


de!  presidente  annuo,  sig.  Francesco  tng.  La- 
combe  direttfire  generale  per  1*  Italia  ddk 
Union  des  Gaz. 

Con  elegante  frase,  il  sig.  I.acombe  rin- 
^ra/.ia  i  presenti  dell'onore  fattogli  di  essere 
intervenuti  in  numero  cosi  rìlc\'an(e  :  elogia 
l'operato  del  sig.  Laeng.che  tanto  curòaffineh* 
il  Congresso  avesse  a  riescire.  Porta  d  saluto 
della  sua  Compagnia  ed  t  dispiacente  dover 
comunicare  come,  causa  una  malattia,  che  lo 
obbliga  a  letto,  il  sig.  aw.  Della  Porta,  prò 
Sindaco  di  Milano,  che  ave\*a  ufficialmente 
promesso  il  suo  intervento  al  Congresso,  non 
possa  intervenire. 

Si  pn^cede  quindi  alla  votazione  per  aeert- 
ta/ione  di  nuovi  »oci  alla  Società  delle  Con- 
ferenze dei  Gazìsii  d'Italia,  ed  all' unanimità 
ne  vennero  ammessi,  senza  discussione  dieci- 
nove  (Allegat<»  IPl. 

Si  aceettarom»  le  dimissioni  di  sei  «oeì 
(Allegato  Ith>. 

U  sig.  I*residentc  annuo  ricorda  con  affcl- 
ttiose  parole  i  soci  defunti  |Allrg.  IV"I  dei 
quali  il  Segretario  legge  i  cenni  r-        '       -Ì. 

Il  cav.  Berla,  direttore  della  «Co;  ..ri 

Gaz  di  Tonno  •,  commosso  per  le  espressioni 
gentili  del  sig.  l.aeng,  lo  ringrazia  tn  ispecie, 
per  ouanto  disse  del  compianto  kuo  fratello 
mg.  Luigi  Bcria. 

Si  prmrdc  alla  nomina  della  Commusione 
di  assegnamento  dei  premi  agli  operai  :  e 
que<ita  venne  composta  dei  signon  :  mg.  comm. 
Leonida  Spreafico.  direttore  della  S4>cietà  Ita* 
liana  del  Gaz  dt  Torino;  ing.  A.  Pacchioni, 
gerente  delhi  (filicina  di  Porta  del  Popolo  di 
Roma,  ed  ing.  Michelangelo  Bohm  direttore 
della  Officina  Gaz  di  S-  Celso  (Milanuj. 

Sul  Proi^ftto  dì  f*g^  P^f  rifoso  ftstivOt 
non  venne  presentata  alcuna  rriazii>ne  oltre 
quella  mandata  al  Governo  fAlleg.  V*).  L'ing. 
Coze  ricorda,  come  ora  m  Francia,  «a  in  at- 
tività, dal  t.  del  mese  questa  Legge:  e  che 
l'industria  del  Gaz  aveva  presentalo  un  Me- 
monale  in  proposito  al  Ministero  ;  che  il  gt> 
verno  non  aveva  voluto,  con  tutto  ciò,  ttaodi- 
ficare  la  Legge»  per  cui  fra  breve  sarà  tenuta 
a  Parigi,  una  importante  assemblea,  di  tutti  i 
ga/isti  francesi,  per  decidere  in  merito- 

Sul  Progfttù  ai  Ug^  fnt  contratto  di  tttvmro^ 
il  sig.  comm.  Spreafico  e  l'ing.  Pacchioni  pre- 
sentano due  memorie  in  merito.  Il  sig.  Pre- 
sidente crede,  anche  per  deficienza  di  tempo. 
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che  i  due  proponenti  si  mettano  d'accordo 
per  concretare  una  sola  proposta.  II  che  viene 
accettato. 

Sul  Progetto  di  legge  stilla  Riverificaziotie 
periodica  dei  misuratori,  il  sig.  Laeng,  lesse 
la  Petizione  dell'Associazione  dei  gazisti  d'I- 
talia (Allegato  VP)  alla  Presidenza  della  Ca- 
mera dei  Deputati.  Il  sig.  Presidente  fa  un 
elogio  e  ringraziamento  alla  Commissione, 
per  il  lavoro  fatto.  Egli  esprime  la  perso- 
nale sua  opinione,  che  tale  legge  non  verrà 
votata  dal  Parlamento  Italiano,  appunto  per 
le  grandi  considerazioni  svolte  nella  Petizione. 

Sull'assegnamento  premi  del  concorso  igo6 
viene  accolta  la  proposta  del  sig.  Presidente 
di  leggere  e  discutere  la  relazione  nella  seduta 
antimeridiana  dell'  ii  e.  m. 

Per  il  Concorso  del  igoj  venne  nominata 
la  Commissione  nelle  persone  del  Presidente 
annuo,  del  segretario  sig.  Laeng,  e  dell' ing. 
Chavannes  direttore  della  Compagnia  Napo- 
letana del  Gaz. 

Alle  7  viene  levata  la  seduta. 


Alle  nove  precise  del  giorno  susseguente 
(martedì  ii)  nel  Salone  della  Previdenza  (Re- 
cinto dell'  Esposizione)  si  riunivano  gli  ade- 
renti al  Congresso  :  e  guidati  dall'ine.  Weiss 
direttore  della  Oflicina  Comunale  del  Gaz  di 
Zurigo,  intervennero  pure  molti  Congressisti 
gazisti  Svizzeri,  ai  quali  si  erano  aggiunti 
alcuni  di  Germania  accolti  da  un  caloroso 
battimani. 

Ma  fra  gli  intervenuti  abbiamo  avuto  l'o- 
nore di  contar  anche  il  sig.  ing.  A.  Coze 
il  Presidente  della  Societé  Technique  de 
r  Industrie  du  Gaz  en  France,  col  simpatico 
segretario  gerente  ing.  G.  Payet,  il  signor 
ing.  Enrico  Lacaze,  direttore  generale  della 
Compagnia  Anonima  Continentale  già  J.  Brunt 
&  C.  ;  il  sig.  G.  Chamon,  direttore  generale 
della  Compagnie  pour  la  fabrication  des  comp- 
teurs  et  matérial  d'  usine  à  gaz,  il  Deux  ex 
tnachina  delle  più  grandi  imprese  industriali 
di  gaz  in  Francia  ed  in  Italia,  una  delle  più  forti 
competenze  gazistiche  del  giorno  ;  il  signor 
P.  F3olsius  di  s'  Hertogenbosch  (Olanda)  diret- 
tore di  officine  a  gaz,  redattore-capo  del- 
l' Het  Gas  ;  il  sig.  R.  Freeman  redattore  del 
Journal  of  Gas  Lighting  ;  l' ing.  Geyer  di 
Augsburg,  nonché  vari  altri. 

Al  tavolo  presidenziale  prendono  il  posto 
di  onore,  dietro  invito  del  presidente  annuo, 
i  signori  :  Coze  e  Weiss,  nonché  il  presidente 
perpetuo  sig.  Bonn,  direttore  dell'  Officina  a 
gaz  di  Verona,  ed  il  segretario  sig.  Laeng. 

Il  sig.  Lacombe  apre  la  seduta  con  un 
elevato  discorso,  col  quale  ha  campo  di  far 
conoscere  la  sua  non  comune  coltura  sulla 
nostra  industria.  Ringrazia  i  Congressisti 
esteri  intervenuti,  e  con  facile  ed  elegante 
parola  presenta  ed  elogia  i  suoi  collcghi  di 
presidenza  sigg.  Coze  e  Weiss. 

Rispondono  con  pari    brio   l' ing.    Coze  e 


ring.  Weiss  ringraziando  pel  cortese  invito, 
e  portando  i  saluti  dei  gazisti  della  Francia 
e  Svizzera. 

E  comincia  il  faticoso  lavoro  del  segretario 
sig.  Laeng,  col  leggere  la  Relazione  deUa  Com- 
missione per  i  premi  agli  operai,  che  viene 
air  unanimità  approvata.  Vennero  conferiti  5 
premi  da  L.  100  e  io  da  L.  50  cadauno  agU 
operai  (Alleg.  VIP),  tenuto  conto  per  tutti  del- 
l'anzianità,  età  e  loro  capacità. 

Concorso  straordinario  intemazionale  :  in- 
detto r  anno  scorso  sui  seguenti  temi  : 

1.  Cenno  sullo  stato  attuale  della  que- 
stione dei  forni  relativamente  alla  preferenza 
da  darsi  sia  in  linea  tecnica,  che  in  linea  econo- 
mica, ai  sistemi  con  :  a)  storte  ordinane  oriz- 
zontali ;  b)  storte  inclinate  ;  e)  storte  verticali, 
tenendo  pure  conto  delle  condizioni  diverse 
in  cui  si  trovano  le  officine  grandi,  piccole, 
medie. 

2.  Cenni  sulla  convenienza  economica 
di  rivivificare  la  materia  depurante  satura  in 
situ,  per  mezzo  di  ossigeno  aspirato  negli 
apparecchi  di  fabbricazione  :  sul  punto  da 
preferirsi  per  tale  aspirazione,  e  sul  suo  ef- 
fetto sulla  qualità  del  gaz.  II  tutto  illustrato 
da  ampi  esperimenti  pratici  eseguiti. 

3.  Studio  generale  dei  fenomeni  elettro- 
littici  sulle  condutture  metalliche  sotterranee, 
prodotti  da  correnti  vagabonde  o  da  fenomeni 
d' induzione  in  dipendenza  di  grandi  impianti 
elettrici.  Mezzi  per  rimediarvi  o  ridurli. 

4.  Quantunque  si  richiami  specialmente 
r  attenzione  dei  concorrenti  sui  tre  quesiti 
che  precedono,  tuttavia  uno  qualunque  dei 
premi,  potrà  essere,  a  giudizio  della  Com- 
missione, accordato  all'autore  di  una  memoria 
interessante  un  punto  qualsiasi  dell'industria 
del  gaz.  Le  comunicazioni  di  natura  princi- 
palmente commerciale  non  verranno  prese  in 
considerazione. 

I  premi  da  assegnarsi  erano: 
Medaglia  d'oro  e  lire  1000. 
Medaglia  d'argento  e  lire  750 
Medaglia  di  bronzo  e  lire  500. 
Il  sig.  Lacombe  è  dolente  dover  constatare, 
come  essendovi  fra  i  tecnici  italiani  di  appas- 
sionati cultori  nella  nostra    industria,  non  vi 
sia  stato  alcuno,  che  abbia  voluto  concorrere 
a  tale  gara,  prega  il  sig.  Laeng  di  leggere  la 
Relazione  della  Commissione.  (Allegato  Vili*). 
Tre  furono  le   memorie   presentate   sotto 
i  motti  : 

1.  u  Nella  speranza  di  riuscita  ». 

2.  «  Juvenis  Britt  ». 

3.  «  E  pur  si  muove  ». 

Il  primo  svolse  il  primo  tema,  sullo  stato 
attuale  della  questione  dei  forni  ;  il  secondo 
trattò  il  tema  :  Suggerimenti  intorno  alla 
estrazione  del  catrame  dal  gaz  impuro  ;  alla 
condensazione  di  detto  gaz  e  alla  sua  lava- 
tura, o  Scrubbing;  il  terzo  svolse  il  tema: 
«  L'  elettrolisi  delle  condotture  metalliche  pro- 
dotta dalle  correnti  vagabonde,  provenienti 
dalle  reti  elettriche. 

Apertasi  la  discussione,  il  sig.  Michelangelo 
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.  Bofcia  in  «eguiio  ad  invito  del  Presidente, 
wnmt  il  suo  parere  suilt-  Memorie  prcsen- 
>  CoQCorso. 

•j*  accordo  colla  Commi^one  nel  ritc- 

T  che  il  valtirc  ralarivo  delle  *  Memorie  • 

duxi   «un'ordine   con    cui    esse  vennero 

le,  e  che  cioè   la    prima    «  Memoria  • 

^dr^  pTu  dell.i  -e  questa  più  della  tcr/a. 

In  mrnto  -^  uà  «  Memorìa  "  osserva 

\<  cifre  csp<rttc  nel  loro  valure  assoluto 

sot«i    interesse    lucale  ;    ma   anche  tc- 

cooto  dei  Inro  valore  rcLitivo.    in   ri- 

fpvdo  al  eosto  delta  disiilla/.iont-  di  una  ton- 

wtÈUÈM  di  fossile,  coi  diversi  sistemi  di  fttrni, 

car   non    ponono   dare    un    criterio   per  la 

«efaa  di  t!"  '""'  di  forni  perchè  nella  pratica 

(■crcchi  <  -ti  di  diverso  ordine  influii 

■■■B  sai  cu^io  ucl  lavoro  che  viene  esr^iito 

■iflr  sslc  forni.  Dichiara  però    che    t' autore 

mtrOM  k>dc  per  aver  fatto  uno  studio  molco 

A^j^TiafÉ^  d^Ua  materia. 

nda    *  Memoria  •    dice    che   è 
iiucrc-^ante.  Non  può  accettare  le  pre- 
Hrir  autore  imjuanloche  in  argomento 
d  ime  quello  della  condensazione 

-  .:l-  del  gaz  non  si  può  nulla  pre- 
vedere, ma  occorre  accertare  i  fatti  con  accu- 

I  m  Memoria  »  non  vi  è  nulla  di 

<r  -suH'arKomcnto  delle  correnti  vaga- 

•wiino  stati  fatti    studi    e    pubblicazioni 

I,  specialmente   in   Germania,  dove 

t-  ai  occupa  da  molto  tempo 
:  questione.  Rileva  che   nel 
ut'-  VI  sono    parecchie    ìnesat- 
.  a  suo  giudizio,  la  Memoria  non 
«rebbe  meritevole  di  premio. 

'  "      j    Giovanni  Boella,   ispettore  tecnico 
-       i-U  Italiana  del  Gaz  di  Torino,  os- 
ila prima  memoria    «i  Nella 
la  •  che  l'autore  dimenticò 
■'rare  la  riserva   di  impianti  neccs- 
w  f?"ir    e  non    tenne    conto  della 

^  >rni,  in  confronto  della  poten- 

k.^  I.'  ^-ionda  memoria  «Juvenis 

Bna  *  crede  che  il  tema  sìa  della  massima 
«iportaiua  perche  pone  la  scienza  {nazistica 
«a  di  una  via  nuova  e  razionale.  Osserva 
pcr^  come  la  Questione  della  con'  >ne 

fflfìimgn    debost    seguire     una    > .  >  *ne 

aaaoale.  e  come  questa  si  debba  ottenere 
gaa  nrtodi  e  procedimenti  probabilmente 
tnnì  diversi  dagli  attuah.  e  che  si  scopriranno 
^■iB«i  rta  dallo   studio   della    massima 

■rodu.  della  sua  aggregazione  moleco* 

are.  Nota  che  l' idea  della  condensazione  fra- 
nooat^  .Tiiìir.  emerge  dalla  memoria  prcsen- 
ata  •  che  potrù  risolvere  bene  i  pn> 

cciu  depurazione  del  gaz  e  del  ricupero 
dei  sottoprodotti.  Conviene  clic  i 
éi^iovtivi  propiisti  dall'autore  non  danno  tutti 
baoA  aHidamenta  di  pratica  riescita  e  si  augura 
she  questo  tema  non  venga  abbandonato,  ma 
■  conservi  all'  ordine  del  giorno  fra  i  gazisti 


Apprezza  e  condivide  l' opinione  espressa 
precpumtemente  dall'ine.  Bohm  in  mento  alla 
seconda  memoria  pubblicata,  e  cioè  che  al 
giorno  d' oggi,  senza  far  delle  espcrienxe» 
non  si  pi»ssa  affermare  che  le  previsioni  del- 
r  autore  siano  acccttabih  scnz'  altro. 

Non  avendo  alcun  altro  domandata  la  pa- 
rola, il  signor  presidente  Lacombe  apre  la 
discussi(me  in  merito  ai  premi  da  conferire. 

Il  sig.  ing.  Bonino  e  d'opinione  che  nes- 
suna delle  tre  memorie  sia  degna  di  premio. 

Gh  ing.  Neef.  Camuzzi  e  Pacchioni  sono 
di  opinione  di  re    il    terzo  premio  e 

L. 500  alla  meni<  iita  col  motto:  •  Nella 

speranza  di  riuscita  •. 

Dopo  breve  discussione  e  fatta  la  prova 
e  controprova,  viene  accettata  tale  pru|josta. 

Aperta  la  scheda  si  trovò  che  estensori 
della  memoria  sono  1  signori  Woutcr  Cool 
(ingegnere  dell*  Uflicio  Tecnico  Comunale  di 
Rotterdam)  e  P.  H.  llcndriks  (ingegnere  del 
gaz  ed  elettricità  dell'oflìcina  comunale  di  Kot- 
terdam. 

I.'  ing.  Rebuffrl  è  d'  opinione  che  i  due 
premi  non  as.scgnati,  vengano  stabiliti  per  il 
concorso  dell'anno  venturo  :  ma  che  tale  con- 
corso sia  solo  nazionale. 

Si  oppongono  vari  oratori  a  tale  proposta, 
e  si  staoiliscc  che  rimangano  pure  per  un 
concorso  dell'anno  venturo,  ma  che  tale  con- 
corso sia,  come  quello  di  qucst'  anno,  inter- 
nazionale, e  distinto  dall'  altro,  ordinario  fra 
i  Soci. 

Il  cav.  Berla  che  aveva  già  fatto  distribuire 
un  elegante  opuscolo  isulla  ^s/isst'a  da  gas 
ilitumnanit^  (della  qualu  abbiamo  avuto  il  gen- 
tile consenso  di  pubblicarla  nella  nostra  Ri- 
vista) legge  una  sua  memoria  sulla  interpreta- 
zione dat»  dalle  autoritik  competenti  in  mento 
al  costo  del  gaz  e  sulla  relativa  applicazione 
del  dazio  consumo  (Allegalo   IX"!. 

II. sig.  ing,  Lacombe  nel  ringraziare  il  cav. 
Beria  della  importante  comunicazione,  trova 
modo  di  ricordare  in  proposito  ai  Congres- 
sisti come  dovrebbero  tutti,  nello  Assemblee 
annuali,  portare  a  conoscenza  della  S(H:ieta 
le  questioni  che  involgono  le  varie  officine, 
perchè  esse  interessano  a  tutti. 

Il  cav.  Ercole  Zuccoli,  direttore  dell'ofTicina 
a  gax  di  Cremona,  presenta  una  sua  memoria 
colla  quale  invita  l'.AssrH-iazionc  del  G.tzisti 
Italiani  a  farsi  iniziatrice  di  una  sua  proposta 
da  presentare  alla  Commissione  reale  per  la 
municipalizzazione  dei  pubblici  servizi. 

l.a  proposta  formulata  dal  cav.  Zuccoli 
(Allegato  X  )  sarebbe  che  1  Comuni  clic  mu- 
nicipali/,zami  le  oflicine  siano  obbligati  a  tenere 
in  servizio  ti  personale  dipendente,  e  che 
venga,  sulla  pensione,  computato  il  servizio 
prestato  sotto  le  Società  esercenti  le  officine. 

Dopo  breve  discu.ssione,  lenendo  presente 
che  la  Associazione  si  sente  in  dovere  di 
prestare  1'  opera  sua  anche  per  questa  que- 
stione, SI  rimette  la  proposta  alla  Commissione 
anteriormente  nomin.iia.  completandola  collo 
stesso   Zuccoli.    Commissione   rh<-    rimu»c    il 
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giorno  susseguente    la  sua    Relazione  (Alle- 
gato XI"). 

Vengono  proposti  due  nuovi  soci,  signori 
Cremonesi  direttore  dell'  Officina  di  Parma 
ed  ing.  Lebam,  direttore  officina  gaz,  elettricità 
ed  acquedotto  di  Pola.  Alla  unanimità  vennero 
accettati. 

L'ing.  Lacombe  ha  creduto  opportuno  di 
far  estendere  una  breve  relazione  su  quanto 
riflette  la  nostra  industria  e  che  venne  presen- 
tato all'Esposizione  di  Milano.  Prega  il  segre- 
tario Laeng  di  leggerla  (Allegato  XII"). 

È  vivamente  applaudita. 

Il  sig.  Lacaze  legge  una  sua  memoria 
(Allegato  XIII")  sulle  macchine  caricanti  De 
Brouwer.  Pur  questa  è  ascoltata  con  atten- 
zione. 

Non  essendosi  presentate  altre  comunica- 
zioni, il  signor  presidente  Lacombe  dichiara 
chiuso  il  Congresso,  invitando  l'assemblea  di 
accordarsi  per  la  scelta  della  città,  pel  nuovo 
Congresso. 

Air  unanimità  viene  proposta  la  città  di 
Bologna. 

Il  sig.  ing.  Rebuff"el,  direttore  dell|Offìcina 
Comunale  di  Bologna,  ringrazia  1'  assemblea 
dell'onore  che  vien  fatto  alla  città  di  Bologna, 
di  riunire  i  gazisti  italiani  ed  esteri  a  Bolo- 
gna. Crede  però  suo  dovere  avvertire,  sino 
d'ora,  come  trattandosi  di  Officina  Comunale, 
egli  non  possa  prendere  qualsiasi  impegno, 
in  merito  a  ricevimenti,  se  prima  non  abbia 
ottenuto  l'assenso  dell'on.  Sindaco  di  Bologna. 
Svolge  questo  suo  concetto,  per  spiegare  come 
i  Congressisti  siano  abituati  a  ricevimenti  son- 
tuosi, dei  quali  se  ne' ha  novella  prova,  que- 
st'anno, dalla  Union  des  Gaz. 

Sa  per  pratica  quanto  i  Bolognesi  siano 
gentili,  e  cortesi,  e  ritiene  quindi  che  anche 
al  prossimo  Congresso  gli  intervenuti,  sapen- 
dosi bene  accolti,  saranno  numerosi. 

Dopo  breve  discussione  si  conviene  di 
seguire  il  sistema  dei  Congressisti  Svizzeri, 
e  cioè  che  ogni  aderente  al  Congresso  paghi 
una  piccola  somma  per  sopperire  alle  spese. 

Il  sig.  Presidente  Lacombe  ringrazia  a 
nome  dei  presenti  il  sig.  ing.  Rebunel,  e  lo 
acclama  quale  presidente  annuo  per  la  nuova 
Conferenza. 

Il  sig.  ing.  Coze  si  sente  in  dovere  di  rin- 
graziare a  nome  di  tutti  l'egregio  presidente 
annuo  sig.  Francesco  ing.  Lacombe  pel  modo 
corretto,  imparziale  e  geniale  col  quale  presie- 
dette il  Congresso:  elogia  pure  gli  intervenuti 
a!  Congresso  per  il  lavoro  fatto  e  per  le  im- 
portanti discussioni  avvenute,  e  manda,  a  nome 
della  Socicté  Technique  de  l' Industrie  du  Gaz 
en  France,  un  caldo  saluto  a  tutti  i  gazisti 
italiani. 

Si  leva  la  seduta  alle  ore  13  circa. 
Alle  16  precise  i  Congressisti  tutti  si  por- 
tavano a  visitare  1' officina  del  gaz,  quella  di 
San  Celso,  ai  Bastioni  di  Porta  Lodovica,  della 
quale  diamo  una  breve  descrizione  nell'Al- 
legato XIV". 
Facevano  gU  onori  di  casa  l'ing.  F.  Lacombe, 


coadiuvato    dall'  ingeg.  M.  Bohm,    di   questa 
officina. 

Arrivati  nella  sala  dei  contatori  di  fabbri- 
cazione, un  ricco  e  sontuoso  rinfresco  fu  offerto 
dalla  Compagnia  l'Union  des  Gaz  agli  interve- 
nuti :  e  fra  questi,  va  notato,  si  trovavano  pure 
delle  signore,  che  sfidarono  impavide,  guidate 
dalla  gentile  e  colta  signora  Lacombe,  il  caldo 
delle  sale  forni  ed  il  pulviscolo  dei  carboni. 
Fu  caro  a  tutti  sentire  una  così  giovane 
e  bella  signora,  parlare  con  tanta  dimesti- 
chezza della  nostra  industria  e  spiegarne  in 
modo  facile,  alle  visitatrici,  tutto  l'ingranaggio. 
Alla  sera  alle  ore  venti,  i  Congressisti 
cogli  invitati  si  riunirono  al  banchetto  sociale 
al  teatro  Eden. 

Un  elegante  cartoncino,   che  nella  testata 
aveva  una  Sala  forni  da  gaz,  portava  il  menù: 
Hors  d'oeuvre  à  la  Russe 
Consommé  Victoria 
Filets  de  Soles  Margherita 
Medaillons  de  fìlet  à  la  Godard 
Mousse  de  foies  gras 
Truffes  à  la  Piemontaise 
Dindon  roti, 
Salade  verte 
Glaces  à  l' orange 
Gateau  à  1'  Ananas 
Dessert 
Café  Liqueurs 
Vini  :  Soave  Cornetti  —  Chianti  Giannini  ' 
Bordeaux  MoCt  et  Chandon  —  White 
Durante  il  banchetto  una  scelta  orchi 
rallegrava  i  convitati,  ed  al  dessert  una  m 
sorpresa  :  Si  alzò  il  telone  del   teatrino 
rEaen,ed  una  coppia  di  caricaturisti  napoletaav^ 
cantò  delle  canzonette  ;  quindi  i  cani  ed  i  gatti^^ 
ammaestrati  ;  gli  acrobati,  ed  il  clou  della  se-,v 
rata,  la  magia  svelata. 

Ne  mancarono  i  brindisi  :  per  primo  l'ù 
F.  Lacombe  con  parola  elegante  brindava  »/ 
nome  dell'  Associazione  dei  Gazisti  Italiani 
alle  belle  e  gentili  signore  che  vollero  onorare 
di  loro  presenza  il  banchetto.  Ringraziava  a 
nome  della  Union  des  Gaz  gli  intervenuti  al 
Congresso  ed  alla  visita  dell'Officina,  ed  invi- 
tava a  nome  della  sua  Compagnia,  i  Congres- 
sisti ad  una  gita,  sul  Lago  Maggiore. 

Il  segretario  sig.  Laeng,  a  nome  degli 
intervenuti,  ringraziava  la  «Union  des  Gaz  • 
per  il  cortese  invito,  e  rivolgeva  uno  speciale 
ringraziamento  al  sig.  ing.  F.  Lacombe,  del 
quale  non  sapeva  se  più  ammirare  in  lui  la 
cortesia  dei  modi  o  la  brillante  parola. 

L' ing.  Coze,  accolto  da  fragorosi  applausi, 
pronunciava  il  brindisi,  che  in  originale,  pub- 
blichiamo nell'Allegato  XV. 

L'ing.  Rebuffel,  con  una  verve  tutta  pari- 
gina, facendosi  interprete  della  signorina  Bonn 
(la  figlia  del  presidente  perpetuo)  che  lo  aveva 
vis  il  vis  brindava  a  nome  delle  signore  pre- 
senti, ai  convenuti. 

L'ing.  Weiss,  a  nome  dei  Congressisti 
Svizzeri,  brindava  ai  gazisti  italiani  invitandoli 
alla  loro  prossima  assemblea,  del  venturo 
anno. 
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fl    CM.1t.    F   "  \ìcr   i    g37Ì*iti    Olendosi, 

btndara  agli  ,  e  l'Of^lirva  1' i>i-ra><iiinr 

■  njfraaiari?  i  Conercssisti  dcU'onor  fatto 
m  --^mM  oompatnotu  Woulcr  Coni  e  P,  H. 
Hradnks  uni*  assrvEnarc  a  questi  dur  i]  pre- 
■»  del  Concorso  InCernazionAlc. 


Alla  mattina  drl  12  alle  nrc  8*/t  i  Con- 

BTSaut],  at  quali  si  rrano  pure  uniti  i  sigg. 

MWin  Bodc,  seifrctario  della  Union  des  Gajc, 

o  Blarke.  ispettore  della  Compagnia  di 

^-'r^^a,  cvn  un  bel  gruppo  dì  gentili  signore. 


si  trovarono  alla  Sta/ionc  Centrale,  dovT 
gr:i/ie  alLi  munificenza  della  Uttiiin  cles  Gaz, 
era  pronto  un  treno,  fomiato  di  vagoni  di 
prima  classe,  per  portarli  ad  Arona,  dove  ai 
giunse  sulle   10  ',. 

A  bordo  del  piroscafo  venne  «jfTerto  «ubilo 
uno  spunlino,  con  birra  e  vini  bianchi. 

Sccsi  all'Isola  Borromea,  prima  di  visitare 
r  incantevole  villa,  venne  tatto  un  gruppo 
foto^a/ìco.  Visitata  la  villa,  si  parti  per  Fal- 
lanza,  dove  l'Union  det  C*az,  non  contenta 
delle  tante  gentilezze  latte,  volle  chtudcrc  la 
serie,  ofTrendo  un  «onluimo  pranzo  agli  inter- 
venuti. 


XXKV   CoNtiKKSMt  Gazisti    Italiani   —   Milano    1906 
/sfila  ftorromra,   ts  Settembre  r^oó. 


Eld  I  bnodt&i  si  susseguirono  ai  brindisi. 
il  massimo  buon  umore  regnò  durante 
baarhi  Un  Ma  come  ogni  salmo  termina  in 
floria.  coftl  ogni  brindisi  terminava  con  un 
vivo  eiofpo  e  con  un  sincero  ruigra/iamcnto, 
al  sig.  mg.  Francesco  Lacumbe,  sia  come 
pcraooa,  sia  come  Agente  generale  in  Italia 
édb  Union  dcs  Gas. 

ALLEGATO  1" 

Pmemti  alla  /^n'ma  labi/a 

f    Afmlfni  Krancrvco  ~  3.  Anncblcr|ue  Paolo  — 

%  Wèk  taf.  GiacOMO  —  4*  Bctìm  cav.  recf.  Gùccmio 

V  aMMai  Micfattle  —  6.  Bkvier  Prospero  —  7.  Boelta 

i^    CHovaafld  —  S.  BOhm  Inc.  Mfehekngdo  —  9. 


Bonicelli  ìhk-  F.nrico  —  ro.  Itoninu  inK.  Vittorio  — 
II.  Itonn  (({nvAiuii  —  u.  Ilonn  ('iituc|ific  —  13. 
Brachi  cav.  AlcaMiwlit»  —  14.  Camuai  log.  Carlo  — 
1$.  Chomord  Ackdfo  —  16.  Chotnon  Gabriele  — 
17.  Chavnnncs  ine.  Luiiò  —  iH.  Cucchi  Alfredo  — 
19.  Cuffia  AueitsUi  —  10,  I>e  nnrtttlninnti  mg.  Vii* 
Uirlo  -  11.  I>c  Itcmordi  Oreste  —  ti.  Larvai  ing. 
KuRenki  —  35.  De  Sem»  la([.  Mania  —  34.  De 
Wkcarhanver  tnic.  Gutooe  —  15.  Finctti  Angrlo  — 
36.  Gcycr  inie.  Giulio  —  37.  Hendel  Eauwaclr  — 
3fl.  KroR  inff.  Ileao'  Carlo  —  39.  Lacombe  Inictic- 
Fnwccaco  •*  30,  Uwaff  Federico  —  31.  Lebretoa 
cav.  Emilio  —  jj.  Maraua  Ins.  Carlo  —  J13.  Mar> 
c^Uo  tng.  Uortu  —  J4.  Uafgaiy  ing.  Carlo  —  jj. 


—    102    — 


Michallct  cav.  Paolo  36.  Neefing.  Carlo  -  37. 
Oirav  Giovanni  —  38.  Orsini  Vincenzo  —  39.  Pac- 
chioni Ing.  Alberto  —  40.  Pernice  Gaetano  Maria  — 
41.  Perouse  in^;.  Dionigi  —  43.  Pesce  ing.  Giuseppe 

—  43.  Rcdiio  inp.  Annibale  —  44.  Pouchain  ing. 
Alfonso  —  45.  Rebuflfel  ìnjj.  Francesco  — 46.  Ruggeri 
cav.  Francesco—  47.  Serre  tli-  lìariolomeis  Carlo  — 
48.  Spreafico  tng.  coroni.  Leonida  —  49.  Taudcvin 
E.  P.  —  50.  Tixi  Erminio  —  51.  \'antlerpol  Ìog.  A. 

—  sa.  Weidhaas  ing.  Amo. 

ALLfiXlATO  \V> 
Nuovi   Soci    ammessi 

I.  Brado  cav.  Luigi,  direttore  del  Gaz,  di  Oleg- 
gto  —  2.  Bornhuu£cr  Carlo,  della  ditta  FJster  &  C. . 
Lucerna  —  3.  Brasseur  Edoardo,  ingegnere  dell'Of- 
ficina del  Gaz  di  Verona  —  4.  Calvelli  ing.  Cesare, 
vice  direttore  della  Società  Italiana  già  Siry,  Lì?.ars 
&  C.  di  Siry,  Chanion  &  C.  Milano  —  5.  Calsta- 
vara  cap.  Viltorio,  direttore  della  Rivista  «  Il  Gaz», 
direliore  tecnico  Società  Civile  Veneta  per  l'industria 
del  gaz  ed  elettricità,  X'cnczia  —  6.  Cremonesi  rag. 
cav.  Casimiro,  amministratore  dell' officina  del  Gaz 
di  Parma  —  7.  Oelagénière  A.  C-,  direttore  della 
«  ComiMgnia  per  1'  illuminazione  delle  ciiià  »  Jean 
Plocque  &  C.  Torino  —  8.  Diana  Giuseppe,  impre- 
sario del  Gaz  di  Patazzolo,  Chiari  —  9.  Francie  Carlo, 
hulustrialc,  Brema  —  10.  Lacaze  Enrico,  ammini- 
stratore delegato  delta  Compagnia  Anonima  Conti- 
nentale  già  j.  Bruni  ik  C,  Parigi  —  it.  Lebani 
ing.  Giuseppe,  direttore  dell' UfTicina  Gaz,  Elettricità 
ed  Aqucdutto  di  Pula —  12.  Martinaud  Ernesto,  ing. 
delle  Arti  e  Manifatture,  ispettore  dì  officine  (bureau 
Th.  Vautier),  Lione — 13.  Pascal  F.,  direttore  della 
Società  Anonima  Materiali  Refrattari,  Vado  Ligure  — 
14.  Plocque  P..  gerente  della  ditta  «  Compagnia  per 
r  illumimizione  della  città*  Jean  Plocque  &  C,  To- 
rino —  15.  Renard  Ernesto,  vice  direttore  del  Gaz 
di  Venezia  —  16,  Tondi  geom.  Alberto,  direttore 
del  Gaz  di  Varese  —  17.  Vautier  Giorgio,  ingegnere 
civile,  del  Bureau  Th.  Vautier,  Lione  —  18.  Verga 
ing.  P.,  direttore  dell'  Ofiicina  Comunale  del  Gaz 
e  dell'energia  elettrica.  Como  —  19.  ZuccoU  cav. 
E.,  direttore  del  Gaz  di  Cremona. 

ALLEGATO  111- 
Mori  Himissionari  regolarmente 

Rougei  Paolo,  amministratore  delegato  della  Com- 
pagnia An."  Cont.'*^  già  J.  Bruni  &  C,  Parigi  — 
Solanges  cav.  Paolo,  già  direttore  generale  delle  Offi- 
cine del  Gaz  di  Milano. 

Considerati  dimissionari 
per  mancanza  di  notìsie  da  patvcchi  anni 
Beynard  Antonino  —  De  Nicolò  Gennaro  —  Groc 
ing.  Teofilo  —  Morchal  Alberto. 

ALLEGATO  IV» 
Soci  defunti 
Hcria  ing.    cav.  Luigi,  direttore  Società    Con»u- 
matort,  Torino  —  Bernhard   ing.    Alfredo,    gerente 


r  Opificio  del  Gaz,  Napoli  —  Guasco  cav.  Giacomo, 
direliore  Società  Italiana  già  Sirj-  Lizars  &  C.  di 
Sir>*Chamon  &  C.  Milano  —  Hémcry  ing.  Federico, 
ispettore  ca[>o  della  Compagnia  Napoletana  d'illumi- 
nazione e  scaldamento  col  gaz,  Napoli  Tosatti 
ing.  Giovanni,  vice  direttore  del  Gaz  di  Genova. 

ALLEGATO  V. 

PER  IL  RIPOSO  FESTIVO 

Petizione   dei  Rappresentanti  V  Industria  del   Gas  in 

Italia  a  Sua  Eccellenza  il  Ministro  di  Agricoltura, 

Industria  e  Commercio  —  Roma. 

l  rappre.'^cn tanti  dell'  industria  del  gaz  in  Italia. 
venuti  a  conoscenza  che  1'  E.  V.  sta  raccogliendo  Ì 
materiali  per  servire  alb  compilazione  di  un  nut 
disegno  di  legge  sul  riposo  festivo,  hanno  com| 
dialo  in  questo  memoriale,  in  nome  e  per  espre^ 
mandato  dei  loro  colleghi,  alcune  osservazioni  sul 
quali  si  permettono  di  richiamare  l'  attenzione  del 
V.  S. 

L'  esperienza  dai  medesimi   acquistata  nelle 
tinuc  e  molteplici    necessità    dell'  industria    del 
fanno  sperare  che  queste  osservazioni  verranno  teni 
in  quiilchc  considerazione  nella  definitiva  compilazic 
di  questa  legge. 

Anzitutto  sono  lieti  di  constatare  che    1'  idea 
rìpo.io  festivo  ha    fatto    in    questi  ultimi  anni  rapì 
progressi  e  non  è,  come  princìpio,    più  discussa 
alcuno  :  nfr  più  si  discute  .«se  spelli  allo  Stato  di  in" 
tervenire.    Su  ciò,    sui    vantaggi  e    sulla    portata  dì 
una  tale  riforma,  tutti  i  rappresentanti  dell'industria 
del  gaz  sono  d'accordo  e  fanno  perciò    voti  perchè 
il  riposo  festivo  venga  sanzionato  i>er  U-jige. 

Tuttavia  essi  pensano  che  una  legge  generale 
non  si  possa  applicare  a  tutte  le  varie  manifestazioni 
della  attività  industriale  della  nazione,  ma  sia  neces- 
sario di  lener  presente  alcune  importanti  eccczionì| 

Perchè,  come  bene  si    esprimeva    1'  E.   V.    nell 
sua  circolare  del  4  agoHto   1904.  si  tratta  di  materia 
*  nella  quale  è  necessaria  un'  accurata  conoscenza  dei 
fatti  per  non  dar  luogo    a  provvedimenti    legislali^ 
che  possano  danneggiare  le  industrie  ». 

Ora  e  indiscutibile  che  la  vita  moderna  ha  delle 
eiMRcnze  di  fronte  alle  quali  bisogna  inchinarsi. 

E  come  le  ferrovie,  le  poste  ed  i  telegrafi  non 
potrebbero  essere  arrestati  ad  un  tratto,  cosi  in  moke 
industrie  una  parte  del  lavoro  non  potrebbe  subire 
arresto,  senza  andare  incontro  ad  una  produzione 
imperfetta,  ad  un  maggior  deterioramento  degli  a.\^- 
parccchì  e  quindi  ad  un  più  alto  costo  di  produzione. 

Di  qui  la  necessità  dì  determinare  per  legge  le 
eccezioni  che  sembrano  giustificate,  senza  lasciarle  in 
iKilia  dei  Sindaci,  elementi  troppo  soggetti  alle  in^ 
fiuenzc  politiche  ed  agli  interest  locaH. 

* 

m  « 

L' Industria  del  gaz  (  1'  industria  a  fuoco  contiti 

per  eccellenza  e  («er  questo    solo    fatto    meriterebbe 

già  un  trattamento  speciale.  Ma  oltre  questo  carattere 

di  indole  tecnica,  l' industria  del  gaz  ne  ha  un  alt 
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ti^  pia  mtio  e  ben  piti  importante  («r  kH  .efTrtti 
gammati  tA  ^  quello  di  uddubrr  un  aen'liiu  pulì* 
lAaa   cW  Don    può  per   raicion«   alcuna   «Mere   In- 

ftr  qocAo  iSoppio  carattere  l' iniltuitrla  del  ru 
Mferouaa  «la  tutte  le  altre  InduMrle  a  fuoco  conlinun 
«  perciò  il  Icxialatorc  dovrelit>e  tenerne  crjnto  In  modo 
l«nacolve. 

TkMXc  Ir  plii  imputinnti  le^cifllazioai  estere  ini  rì- 
fmmn  fawiifO.  oonMngodo  eccexinni  per  k>  indiiMtrie 
«  faoco  couintio  e  In  particolare  per  quelle  rcluii\-e 
ai  pMbfalid  KrvUi. 

Ib  AflMrii  la  legite  16  Kennaiu  1K95  proibisce 
4ffalMiM|«e  laviiru  industriale  nelle  dumeniclic  iter 
a«  «*v  *  «i  applK^  *  tutti  gli  ofKraì  di  ut{ni  Impresa. 
Vi  «ooo  nuavia  due  caicsuric  di  eccezioni  :  (Or- 
Aaaaca  Mhihfirialc  di-J  34  npnle  18^5)  :  unii,  appti- 
Ciftii*  a  tutù  t  rumi  dell'  induKtriii,  comprende  i  la- 
«•fi  4t  iHiltsia.  manutenziune  e  Korvcf^ltAnza  depli 
^ipiaMl.  i  lavori  d*  invcnurio,  ì  lavori  urgenti  di 
acodeottle.  1  lavori  pcrsunuli  del  pruprie- 
^ell'  iiMluacria;  l'altra,  applìcntiile  alle  industrie 
quali  per  mutivi  tecnici  non  6  poisibile  una 
Dcir  cscrcixio  o  una  dilazione  nel  lavoro, 
•  ■allr  quali  1'  cacrdxio  domenicale  È  richiesto  dal 
baMjgnt  dcUa  popolaxiooe  o  dalle  neceasitA  del  puli- 

HéD*  cienoo  delle  indusiric  c^ic  fruiscono  dcll'ec- 
ooàaae.  t  indkaUi  «t  N.  35  la  Prodasùmg  dei  Gùm 
0^uùmmtK  *  dtl £ttt  d'acqua  e  al  N.  39  i'iUumina- 
tàmm  pmàétìem.  Oltre  al  pcnonale  addetto  alta  vera  e 
ytvprla  prtnhukme,  purìitcazione  e  diittrìbudonc  del 
0».  firaìace  deUa  eoccciune  il  pentonalc  adibito  .il 
IranioiTiii  <Scl  carbone  e  «lei  calce  ni  e  d.ii  forni,  quello 
per  il  rioMirctiio,  acarioo  e  carico  dei  va^ni  In  quanto 
àiÈ  rtanlo  ponaaaTO'  derivarne  penali. 

Ila  QanHili  n  riposo  domcniuile  t  saiixtonato 
MU  G<»rrètifnlmnttx  del  30  luglio  1900.  In  essa  n 
ywwiMle  aacfac  alle  eccriìoni,  alrunc  di  imlole  ge- 
anrir  (avi.  105.  cj  altre  di  indole  ft|>ccijle  (art.  105,  e) 
fB^  k  fatJaairi»  U  cui  completo  o  pandale  escrdsio 
In  domenica  o  giorni  festivi  è  necessario  i>cr  saddi- 
Are  ì  bisofrnì  quotidiani  della  popolaxioneo  I  bisogni 
^■tfiatmrnig  emcrgentt  in  tati  giorni  e  per  queste 
le  autorità  superiori  amministrative  [mtmnno 
la  deroga  alla  legge  generale. 
Ls  oftcinc  «Sei  gaa  entrano  appunto  nel  caso  con* 

dall'art,  ros.  *- 
Netta  SptgM  la  legge  5  marzo  1904.  vieta  il  la- 
to doownicale  a  tatti  gli  opcmi,  nm  non  sono 
nd  dhrìclo  (art.  a)  «  I  lavori  clic  non  suno 
■■eraibni  <fi  inlerruiìone  per  l'indole  dei  bisogni 
tm  wddisj'ano.  per  il  loro  carattere  irenico  o  per  ni- 
fionf  ifi  grave  intemoc  pubblico  o  dell'industria  »  — 
i  tnorì  di  ripanuìone  n  di  nettczxa  indis|>enMil>ÌlÌ 
par  Boo  iotOTooipcrc  rem  essi  le  rifM^rarinni  settima- 
■tf  aecti  nabtllmentl  induatriali  —  i  lavori  urgenti 
M  immusii  accidentak. 

E  Q  Ra|p}taaaenio  19  agosto  1904,  per'rappHca- 
Aaac  dalla  detta  legge,  art.  6  sulle  rcceuoni  al  ripow 


domentcìilc.  pone  cspMcitAmrnie  fra  Ir  Indoslrte  che 
non  sono  miacottttMlì  di  interruzione  per  l'indole  dH 
bisogno  cui  soddis(an«>  «  Ar  agi£i»f  per  U  firodU' 
tiom^  dèi  gas  e  délV  tUiirialà  per  t  iUmmmétitme  /  Jb 
forsa  wtotrite  ». 

Ndb  SvlExcra  b  legge  fctlcmle  ajt  marto  1N77 
là  eccerionr  |kt  le  industrie  die  csìgtinti  un  lavitro 
continuo. 

Fino  al  14  tfrnmiio  iXtj.f.  l'industria  clic  volcv.! 
beneficare  dcircc^x-itonc  di  cunliauitA.  doveva  fame 
domanda  ni  Consigliu  Fe<leraie  ;  a  partire  da  qu^ 
st'  etMjci  suno  state  dote  delle  autoruxaiioni  gencfall 
a  certe  industrie. 

Ora,  fra  le  industrie  comprese  in  queste  autorla* 
razioni  generali,  si  trovano  In  prima  linea  k  uffUime 
dtl  g9». 

Come  si  vede  in  tutte  le  legislazioni  di  questi 
Stati  le  industrie  a  fuoco  Cfintinuo  e  le  industrie  che 
devono  suddiftfure  ad  un  bisogno  pubblico  sono  eccet- 
tuate dairo!>blÌgo  ssaolnto  del  ripoeo  festivo,  ma  aono 
sottoposte. od  un  regime  particolare  che  non  ne  im- 
pedisce, ni  introlcb  il  funtiumunento. 

Ed  e  appunto  ipinrtn  rrgrìmc  pAnicolarc,  die  1 
rnpiirescn tonti  dell'  industria  del  gas  in  Italia,  at  lu- 
singnnn  di  vctlrre  introdotto  nella  nuova  legge,  andie 
per  la  crjntìidcriizione  cbc  esso  non  si  upplicheri  alla 
totalità,  mu  soltanio  ail  una  porte  tlcl  personale  delle 
loro  aziende.  Infatti  il  lavoro  netl'  industria  del  gai 
si  divide  in  tre  categorie  ; 

a)  continuo  per  la  (>roduzione  del  gu  ; 

b)  commerciale,  per  la  vendita  dei  sottoprodotti; 
e)  misto,  per  i  servìzi    necessari    interni    delle 

offìeioe  e  (ler  quelli  esterni  di  distribuslone  ed  uti* 
lizzaziunc  del  ^[OiX^. 

Appartengonn  alla  prima  categoria  ;  i  fuochisti  del 
fornì,  i  portatori  del  carlMMic  e  dd  coke,  gli  jipegni- 
lorì  e  Immogazztnatori  del  coke,  i  macchinisti,  ti 
{MTsonale  dei  dc|>unitori,  quello  dei  regnUlori  di 
presMinne  ed  i  capi  reparti  o  capi  squadra  dd  vari 
lavori. 

Il  personale  neccasariu  per  la  produxiane  del  gas. 
non  può  essere  tolto  dal  lavoro,  senza  arrestare  fa 
fabbrìoiziiinc  o  senza  essere  «rcKiiiuito  da  altro  per- 
srinate  i^rovetto,  Mn  la  produzione  del  gaz  dovendo 
seguire  in  generale  V  andamento  del  consumo,  una 
interruzione  nello  fabbricazione  senza  una  ronvcniente 
rìduiìnne  nel  consumo  6  perrib  impoanbile. 

In  Inghilterra,  fr  vero,  per  qusnio  neasuna  legge 
ne  farcia  obbligo  si  t  lirorso  di  preferenza  all'arreato 
della  produzione  domenicale  |>cr  perìo«li  di  t  z  a  iK  ora. 
Ma  per  questa  nazione  bisogna  tenere  presenti  alcune 
particolarissime  ctindizìoni  di  btlo. 

Da  secoli  1'  Inghilterra  posoicdc  leggi  domenicmH 
concernenti  anche  gli  adulti,  e  tiuetle  leggi,  pur 
non  applicate  generalmente,  non  anno  per  qursco 
abrogate.  Ora  r)ue«re  leggi  applicate  rigorosameoie 
per  secoli,  congiunte  al  sentimento  pn^miduMnle 
religioso  degli  abitanti,  hanno  preso  tale  ascendente 
sugli  giriti  che  nessuno  la%'nra  senta  una  assoluta 
BeccssìiA. 
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Nei  giorni  di  domenica  in  Inghilterra,  la  vita 
commerciale  industriale  è  completamente  paralizzata 
e  per  conseguenza  piccolissimo,  relativamente  agli 
altri  giorni,  è  il  consumo  domenicale  del  gaz  ;  dì 
qui  la  possibilità  per  le  officine  inglesi  di  poter  arre- 
stare per  qualche  tempo  la  produzione  del  gaz. 

Presso  di  noi,  per  fermare  la  iwoduzione  della 
domenica  o  degli  altri  giorni  festivi,  occorrerebbe 
immagazzinare  nei  giorni  feriali  tutto  il  gaz  ne'::essarÌo 
alla  domenica,  ciò  che  implicherebbe  triplicare  almeno 
la  capacità  dei  gazometri.  mentre  questi  apparecchi 
sono  destinati  soltanto  a  regolare  il  consumo  varia- 
bile nelle  varie  ore  del  giorno. 

Ma  poi  r  arresto  della  produzione  reca  delle  spese 
e  del  pregiudizio  :  delle  spese,  perchè  sarebbe  errore 
credere  che  si  possa  ottenere  la  stessa  produzione  dì 
sette  giorni,  in  sei  o  sei  giorni  e  mezzo  col  mede- 
simo numero  di  operai  ;  inoltre  occorre  il  personale 
per  V  assistenza  dei  forni  e  dei  relativi  focolari,  i 
quali  consumano  del  combustibile  senza  produrre  né 
gaz  né  sottoprodotti  ;  del  pregiudizio,  perchè  nelle 
ultime  ore  della  distillazione  al  mattino  e  nelle  prime, 
alla  ripresa  della  fabbricazione,  il  gaz  ha  un  potere 
illuminante  molto  basso. 

Né  è  da  dimenticare  il  diminuito  rendimento  dei 
forni  per  dieci  o  dodici  ore  almeno  dopo  la  ripresa 
della  fabbricazione,  e  il  maggior  deperimento  al  quale 
vanno  soggetti  i  forni  lasciati  scarichi. 

Nelle  officine  del  gaz,  per  lavorare  bene,  tecni- 
camente e  razionalmente,  e  per  soddisfare  alle  esi- 
genze del  pubblico  ed  at  patti  contrattuali,  occorre 
che  la  produzione  del  gaz  sia  continua  e  perciò  non 
sì  può  assoggettare  il  personale  adetto  a  questa  fab- 
bricazione alla  regola  generale  del  riposo  festivo,  per 
24  e  più  ore. 

E  questo  non  è  neppure  necessario  tn  quanto  an- 
che attualmente  nelle  varie  officine  della  penisola  il 
personale  dei  fornì  gode  di  12,  18,  a  24  ore  di  ri- 
poso settimanale,  secondo  il  modo  col  quale  si  fa  il 
cambiamento  delle  squadre.  Né  è  da  dimenticare  che 
il  lavoro  effettivo  medio  di  un  fuochista  varia  da  6 
a  8  ore,  sopra  12  ore  di  orario  normale  o  di  pre- 
senza in  officina. 

Ma  vi  è  un'altra  osservazione  importante  da  fare. 

Il  bisogno  di  operai  per  la  produzione  del  gaz 
non  è  costante,  ma  varia  .secondo  il  consumo  ;  mi- 
nimo durante  1'  estate,  può  essere  di  quattro  o  cinque 
volte  maggiore  negli   ultimi  giorni  dell'  anno. 

Nelle  officine  del  gaz  si  provvede  in  parte  a  questo 
aumento  di  personale  col  personale  i)rovetto  mante- 
nuto nelle  officine  durante  l' estate  ;  il  rimanente 
viene  scelto  fra  gli  oijerai  esterni  che  hanno  altre 
occupazioni.  <Jue.sti  operai  avventizi,  terminato  il 
■  lavoro  nelle  officine  tiel  gaz.  riiìrendono  i  loro  lavori 
interrotti  durante  1'  inverno  (lavori  agricoli,  edilizi, 
stradali,  ecc.)  e  quindi  tornano  ad  usufruire  comple- 
tamente delle  loro  domeniche. 

Questo  personale  avventizio  dovrebbe  solo  per 
una  piccola  parte  dell'anno  sul>irc  una  restrizione  del 
riposo  festivo  stabilito  dalla  legge,  ma  questa  restri- 


zione è  compensata  ampiamente  dalla  possibilità  dì 
guadagnare  in  mesi  nei  quali  non  avrebbe  potuto 
attendere  a  nessuno  dei  suoi  lavori  abituali. 

Differente  è  il  caso  per  il  personale  appartenente 
alle  altre  due  categorie,  b)  e  e),  al  quale  (salvo  quello 
necessario  per  il  servizio  di  accensione  e  .spegnimento 
dei  fanali  e  per  le  riparazioni  urgenti  richieste  o  dal 
servizio  della  distribuzione  o  dal  servizio  della  pro- 
duzione del  gaz)  si  potrebbe  accordare  il  rìpo.so  fe- 
stivo di  24  ore  senza  pregiudizio  deli'  industria  e 
del  pubblico  servizio  al  quale  le  officine  devono  sod- 
disfare. 

*  « 
Concludendo  :   i  rappresentanti  della  industria  del 

gaz  chiedono  che  nella  relazione  di  un  nuovo  dise- 
gno di  legge  sul  riposo  festivo  : 

a)  V  obbligo  del  riposo  festivo  di  24  ore  sia 
limitato  al  personale  addetto  alla  amministrazione, 
allo  smercio  dei  sottoprodotti  ed  ai  servizi  misti  ; 

b)  che  il  personale  addetto  alla  fabbricazione 
del  gaz,  alla  sua  distribuzione  e  alla  illuminazione 
pubblica  non  sia  soggetto  alla  prescrizione  del  riposo 
festivo  di  24  ore,  bastando  quello  che  già  usufruisce 
per  il  cambio  delle  squadre. 

e)  che  egualmente  non  sìa  applicabile  la  pre- 
scrizione de!  riposo  festivo  al  personale  necessario 
per  i  lavori  urgenti  di  carattere  accidentale  o  |>er 
quelli  richiesti  dai  casi  di  forza  maggiore. 

1  rappresentanti  dell'industria  del  gaz  si  lusingano 
di  vedere  benevolmente  accolti  questi  voti  e  queste 
raccomandazioni,  di  che  ringraziano  anticipatamente 
Vostra  Eccellenza. 

Coi  sensi  del  più  distinto  .rispetto  abbiamo  l'o- 
nore di  rassegnarci,  dì  V.  E. 

Devotissimi 
Per  l'Associazione  fra  i  Gasisti  d' Italia 
La  Commissione 
lag.  Carlo  Pouchaln,  Presidente 
Ing,  Luigi  Berla 
lag.  Qlovaaal  Pérouse 
Federico  Laeag 
Ing.  Alberto  Pacchloal,  Estensore 

ALLEGATO   VI" 

SULLA  RIVCRIFICAZIONE  PERIODICA 

dei   Misuratori  da  Gaz 
Onorevole 
Presidenza  della   Camera  dei  Deputati 

per  la  CooiRiissioae  Parlameatare  per  f  esame  del  Di- 
segno di  Legge  sitila  riforma  del  testo  unico  di 
Leggi  Metriche,  apprezzato  col  R.  Decreto  23 
agosto  rS^o. 

L' argomentf»  che  dalla  fiducia  della  Camera  è 
affidato  all'esame  delle  SS.  VV.  è  nella  sostanza  di 
assai  maggior  rilievo  che  non  appaia,  giacché  se  le 
nuove  disposizioni  riguardanti  i  misuratori  del  gaz 
si  upplicasseru,  verrebbero  indubbiamente  a  modi- 
ficare le  condizioni  ilell'  industria  danneggiandola 
senza  Rcarc  alcun  vantaggio  ne  presumibile  né  reale 
ai  ciiiisumatori,  al  cui  interesse  il  disegno  di  legge 
si  all'ernia  is|)irato. 


-  I05  - 


T    l>r-r>iii  rhc  i  !w>ttiis(TÌni  r.i|'prrsL'iit.inti   <li 

.;<■';  i;a/  <|'  iLiHa.  n  n<»nic  ilf^li  altri  imliciiti 

iJrT-nii.   si    iKTnifttnno    sntlojKirrL-    ull'csiime 

^-.u<Iìii<>     dclU"     SS.     \'V.      alcune     Dsscrva- 

'     ~  •     ri'i.ut.in>>  ili  l'upitalr  importanza,    |kt    ite- 

.    H' •  f- vxit.'i  (li    nhliandonarc    il    pro)N>sii<i    di 

_     -•■    r"-«!ifii.uioni  V  dì  rettificarne  ftltfr. 

I. 

i  T^Tr.irianu'nlf  a  f]itanlr>  succede  rtm  altri  stru- 

-•-:      :■    nii*.iir.i.   il   mijitiraiorc  dì  paz  non    è    druti- 

^.-  -rfr-,  irt    i-iiiitrni|Kirnneamentr  nel  traffif»  piilt- 

!    ;r.  nitMMTr»  indeti-miinato  tli  pi-rsonc  dìviTso. 

-  ^    r.ini"  .11  r.ipiHirti  tra  l'uffirina  dt-l  kì\7.    t-    un 

:•*  rv.  .n.dnu-nli-  dclrmiìnatn.    Infatti  i  •(,'"' «'■'''■*'• 

■  jii.duiKpir  iKunzio  ha  iin  numero    limìlalo 

-.  'i  iKf  misurare  la    mere*.'    venduta,    e    <-on 

.--'..    «(.ndc  a  tutti  i  propri  clienti  ;  le  officine  del 

ri-*     -.\:--r   hanno  un  apparcrchio  di  misura  |k.t  eia- 

-  ■--.  -":•  n:<-  rhe  sjk'sso  ne  <•  anche  il  proprirtario. 
'^  *_i.-v>j  di  lx>l](i  (KT  j>csì  e  misure  risulta  jht  i 
:-nii  t-.i-s*  ur.d>ilc.  ma  non  li»  ^  \kt  il  consumo  del 
.■^-  ^'-i.-»hi-  si  ripiTcuote  su  ojtni  l'onsumatorc  :  essa 
.'^r   ';uìndi  ej;.s<'re   ridotta    al    minimo    )>cr    c-ia.*M'un 

-  -  -.:-rc  ed  rssere  in  certo  qual  miKio  proi>or/io- 
'..'-1  .i.'.A  •pi.intit.'i  di  merce  vemhita.  Si  calcola  che 

■■:-^;in<>  nicdiit  annuo  di    cias<'un    misuratore    di 

.  .    -  ..    di    400  nielri  culli,  os.sia  di   2000  nu-tri  cuhi 

';-.iin<pu-nitio  :  la  sola  tass;i  ili   !..   5. —   jht  la 

.*—'^t   rivrrihra/iorie  [«rìiKlica  obbligatoria  di  un 

-  '.r.t-.ri-  tooiddetto  da  5  hecclii.   che  è    di    quelli 

T-    tj^o.  verreMw  a  cosUre  un  tiuarto  di    ccnle- 

•  —  .  :<-r  metro  cubo,  ma  oille  spese  accessorie  1'  ng- 
i-j"-  ■  N-iIirebbe  al  «loppio,  ossia  all'aliquota  del  2 
:    ■    ;-  r  iCiu<>  del  prc/zo  a  cui  si  vende  il   fjaz.   Io 

■•    j'!   evidenza  riesce  enorme. 
II. 
M:^iir.it-iri  e^i^iminati  a  norma  del  vijjentc  rejto- 
.-■-.:..  1-  Mfifìcati  e  bollati  ik.t  la  prima  volta  na- 
-.-■.^■•n<>  l'utente  contro  un  computo  a  suo  danno, 

•  T  ■  •    nv'iìii  slato  normale  d'  un  tuie  misuratore  non 

•  — •  ni   avvenire  cambiamenti  e  fenomeni   che    po- 

—  r-  ni- -liticare  la  misurazione  tiel  jjaz  a  sfavore 
'•  -Tir.tc.  iKiicbé  ojrni  deiK.'rimento.  ojjni  f^uasto 
''  f  ;kirti  da  cui  di)H-ndono  le  indicazioni  ili  misura, 
..-.-■■  sfmf'tr  a  danno    dell'officina.    Ciò    vale    ikt 

•  ■•-    '.    air-tru/ioni  di  misuratori  dì  k-t^  ^'"'»i''» '''*"'*■ 

-  :■■  rì.ì  iof>ttitutto  fa  in  via  assoluta  |kt  Ì  mìsu- 
•■  -.  '-r^iib-tti  «umidi*,  nei  quali  cioè  la  misura- 
:   ■-■.•     Ifì  :;.i/    avviene    (ht    mezzo    di    un    tamburo 

•  -   :  rt    ;niriM'r*<i  parzialmente    nell'acqua    o    in    un 

■  ■;':!d<t.    Fd  fr  («ene  a  notarsi  che,     se    non    la 

-.  .:.!     .ilnu-no  1.1  (;randisstma  maggioranza  dei  mi- 

-:-.:    r.    (-i»tt:nti   in  Italia  (ter  la  misurazione  del  ^az 

."  .:i.,!iii    e  di  questo  sistema. 

111. 

■«•  '  <  tri'  I*  ■     le    di>jM>si/ìi  mi    generalmente    vi>;enli 

■■;-  ■■••    :.tn:'-  .ilN-  <iffHÌne  che  apli  utenti  in  o^ni  tcm|Hi 

■  •  •:■■  ■!:    lar  verifu-are    l'escuto   funzionamento    di 

-     ••.  -Mr.ittirr,   •-  tale  <lirit|o  reciproi'n    non    si    può 

::'>.inir<    "M  tolto  dof^*  un'eventuale    Ìntri>duzÌone 


della  rivi-rili<-,i/iont-  pt-riiNlica  olibli^.iii>tia.  |mt(  he  n^ 
l'utenti-,  n^  riiiipr«-s;i  |N>s.sono  essere  iibbli};.iti,  in 
seguito  all'  csct^uita  riverilica/ione.  a  riionoMi-n-  a 
f> litui  per  5  :inni  <kI  altro  |H-rì<Kli>  futuro  1' es;ittez/a 
di  un  inÌMiialorc,  il  cui  ih-t'-rioraniento  può  dijK-n- 
di-re  da  molte]ilici  inllueii/e  iiiiprcvislr  ed  impreve- 
dibili, e  |HT  I<-  quali  il  concetto  della  )HTÌodicita  di 
una  riverilica/ione  sfuc^e  atl  o^ni  criterio  pratico  e 
scii-ntitico. 

IV. 

\i\  riverilica/ione  oblili^^aloria  quinquennale,  ol- 
tre a<l  una  spesa  non  indifferente,  penhé  non  lìmi- 
tata  sititanto  ni  tliritli  di  verilìca/ioiie  istituiti  dalla 
l.ibt-Ihi  It  allettata  al  disegno  di  let;;;c,  ma  aumentala 
certamente  in  mo<lo  sproporzionato,  forse  del  100 
per  cento,  d.illc  spese  accesMiric,  conie  costo  dei 
lavori  neces-siiri  [kt  rendere  iK.vsibile  la  verìlÌra/ione 
al  domicilio  dell'  utente,  perditem|>o  ecc.,  priMluce 
pravi  molestie  tanto  apli  al>bon;ili  <'he  alle  ofti<-ine 
pr<Hluttrici.  V.  ciò  nonostante  la  fatile  protncssjì  con- 
tenuta nel  disegno  dì  leppe  che  -  pacata  la  tassii  - 
r  .\mininìstra7Ìone  fuianziaria  assuma  1' onon-  delle 
siH-se  tutte  relative  alla  verificazinne,  niacehc  è  wm- 
plicemente  inpeniM)  il  credere  che  il  controllo  efficace 
ili  un  misuratore  possji  eseguirsi  sempre  sul  ]kisIo 
ove  si  tniva  che  fino  atl  opjji  non  fu  mai  scelto  col 
criterio  di  render  iHissihile  l' inseninne  di  im  ap|>a- 
reix-hio  di  controllo,  e  senza  lavori  s|K'ciali  |ht  ini- 
I>edire  che  l'usti  del  j;az  venpa  interrotto. 

Anzitutto  biwijrna  considerare  che  cosi  come  sono 
collocati  e  ftmz.ionano  oppi  misuratori  e  condotture, 
sareblH?  pure  nec<'s.sirio  <»  spostare  quelli  o  Mpliare 
queste  per  effettuare  le  verificizioni,  qualunque  sìa 
il  nuHlo  e.scopitaio  dal  (ioverno  jkt  fare  tale  ope- 
laziiine.  K  jkt  farsi  un'idea  pratica  della  pravità  et! 
Ìm|M>rtanza  di  questi)  lavon»,  ba.sti  un  breve  calcolo, 
|K'r  detlurne  quanti  spostamenti  o  quanti  lapli  biso- 
pnerebbe  esepuire  e  quale  enormità  di  tenì|M>  ìnipie- 
pare.  Noi  non  siamo  in  prado  di  fornire  una  stati- 
stica pri-cì.sìi  dei  misuratori  attualmente  esistenti,  ma 
se  la  si  vuol  desumere  in  via  dì  profMirzione  da  al- 
cuni <lati  che  si  conosi^mo,  (Di  misuratori  in  azione 

11)  Ui  relazione  accompapnant*-  il  dìsepno  4IÌ 
leppe  ammette  che  il  numero  dei  misuratori  esistenti 
sia  di  4{MMMM>.  Ciò  pare  a.ssol  titani  ente  tn>p|N>  |mkx> 
se  sì  |H.-nsa  che  la  sola  Milano  ne  ha  khkmhi,  e  del 
resti»  *  in  aperto  <-ontraslo  con  allre  cifre  ri[M>rtate 
nella  sit'.ss;!  relazione,  l'itM-  quelle  dei  misuratori  ve- 
rificati nel  bienni»)  lH(, t-<iJ  :  y'*nt?,,  nel  biennio  njo^- 
1904  :    i,-,j_ìoo. 

In' inter|>olairìone  empirica  apfirossimativa.  Im- 
s;ita  sul  criterio  del  propiessivo  aumento  repolare, 
laM'ia  supi»orre  che  i  niÌsur.Ui>rÌ  verificati  dal  i«i(i 
a  tutto  il  iij<i>  dfVotio  su|K'r,irc  ì  ^iumhhi.  \'i  M>no 
com]>rese  le  riverifìca/ioni  i-sepiiile  nei  casi  contem- 
plati ilalla  leppe  attualo,  ma  il' altra  |i;irte  mi>llìssimi 
misur.itori  colUn'atì  prìni.i  del  iSi^i  sonu  anoira  in 
o)H-r.i.  In  opni  modo  l.i  divtTi;en/a  fr.i  i  numeri  ri- 
portali dalla  ret.i/ìoiie  pruv-i  :  o  che  e  tn>p|Mi  |»icco|o 
il  numero  ili  iixhhxi  :inimesso  ^ht  i  misur.ilori  esi- 
stenti, o  che  pia  adesso  K-  riverifioi/ionì  |H'r  trasliH'hì. 
riiKir.i/ioiii  vcv.  .ivveiipono  abbastanza  di  sovente,  in 
un  ii-rmine  iiil'eriou'  p.  cs.  ,1  qutlli»  portato  il.illa 
lepge  sviz/ira. 
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non  possono  essere  meno  di  .  .  .  Ciò  posto,  ripar- 
tendo pure  su  5  anni  la  verificazione  di  questi  mi- 
suratori già  esistenti,  e  calcolando  300  giorni  utili 
all'anno  per  le  operazioni,  sono  .  .  .  operazioni  gior- 
naliere che  si  devono  compiere,  non  nelle  officine 
del  gaz  o  in  uffici  ad  hoc  destinati,  ma  nelle  case 
dei  privati  cittadini,  colle  molestie  di  spostamento 
(anche  di  mobili,  merci  ecc.)  e  d'interruzione  che 
ne  conseguono.  E  ciò  per  cinque  anni  di  seguito, 
eccettuato  solamenfe  i  giorni  festivi,  soltanto  per  ri- 
verificare  per  la  prima  volta  i  misuratori  già  esistenti  ; 
dopo  si  ricomincerebbe  subito  il  medesimo  lavoro  da 
capo,  aumentato  di  quello  per  t  misuratori  nuovi 
collocati  nel  quinquennio  ! 

V. 

L' industria  del  gaz  ha  preso  in  Italia  un  grande 
incremento  negli  ultimi  io  anni,  e  il  Governo  ha 
potuto  constatarlo  col  progressivo  e  regolare  aumento 
del  gettito  della  tassa  sul  consumo.  Il  pubblico  gode 
in  larghissima  misura  i  vantaggi  di  questo  progresso 
colle  riduzioni  di  prezzo  avvenute  o  in  vista,  colla 
conseguente  estensione  dell'  uso  del  gaz  per  gli  scopi 
famigliari  anche  nelle  classi  popolari  e  meno  abbienti. 
E  tali  vantaggi  si  ripercuotono  perciò  sopra  un  gran- 
dissimo numero  di  singoli  individui,  che  li  vedreb- 
bero certamente  compromessi  dall'  introduzione  di 
una  disposizione  legislativa  la  quale  venisse  a  recare 
molestie  fiscali  ed  a  portare  un  nuovo  elemento  di 
privilegio  a  favore  dell'industria  dell'energia  elettrica 
esente  da  simile  aggravio  per  la  verificazione  dei 
suoi  strumenti  di  misura  (che  veramente  di  controllo 
avrebbero  assai  più  bisogno  dì  quelli  per  il  gaz)  e 
che  per  ciò  potrebbe  ancora  più  fortemente  esercitare 
la  sua  formidabile  concorrenza  a  danno  non  soltanto 
delle  officine  del  gaz,  ma  anche  dì  tutti  coloro  che 
del  prodotto  dì  queste  devono  o  vogliono  servirsi. 

VI. 

Cofeli  Uffici  Metrici  attuali  non  si  ha  neppur 
ora  tutta  la  rapidità  voluta  nella  verificazione  dei 
misuratori  ;  eppure  ora  il  numero  annuale  dei  misu- 
ratori che  devono  verificarsi  non  può  essere  che  il 
5,  al  massimo  il  io  per  cento  circa  dei  preesìstenti. 
Si  immagini  che  cosa  succederà  quando  il  lavoro 
aumentasse  per  il  20  ofo  di  misuratori  soggetti  an- 
nualmente alla  riverificazione  !  Sempre  supposto  che 
questa  fosse  introdotta  soltanto  gradatamente  entro 
5  anni,  perchè  se  i  misuratori  esistenti  al  momento 
dell'applicazione  della  legge  e  vecchi  di  5  anni  o 
più  dovessero  presentarsi  insieme  tutti  in  una  volta, 
il  disagio  e  la  confusione  prenderebbero  delle  pro- 
porzioni favolose. 

In  ogni  modo  è  impossibile  che  il  servizio  della 
riverìficazione  quinquennale  dei  misuratori  possa  ef- 
fettuarsi senza  un  grande  apparato  Inirocratico  e  senza 
un  forte  aumento  di  personale  pratico  ed  esperto, 
tanto  per  le  officine  che  per  gli  stessi  uffici  metrici. 
Le  previsioni  del  disegno  di  legge  per  il  personale 
dì  questi  ultimi  sono  certamente  inferiori  dì  molto 
a  ciò  che  in  pratica  ri  mderebbe  necenarìo  :  non 
si  riesce  quindi  a  '  e"*'*  l*titiUlà  del  disegno 


di  legge,  poiché  nei  rapporti  dei  consumatori  non 
risponde  alle  garanzie  che  si  propone  di  raggiungere, 
e  nei  rapporti  fiscali  il  gettilo  eventuale  sarebbe  a 
iosa  assorbito  dai  dispendi  che  viene  a  portare  con 
sé  per  la  sua  esazione,  senza  recar  vantaggio  ad  al- 
cuno ed  anzi  molestando  e  danneggiando  tutti. 

VII. 

Anche  in  Germania  è  allo  studio  da  parecchi 
anni  un  disegno  di  legge  sui  pesi  e  sulle  misure 
(Neue  Maass-und  Gewichtsordoung)  e  dalla  dicitura 
ambigua  di  uno  degli  articoli  (§  12)  era  sorto  il  dub- 
bio che  il  Consiglio  Federale  Germanico  si  riservasse 
d' introdurre  1'  obbligo  della  riverificazione  periodica 
dei  misuratori  del  gaz.  Se  ne  preoccuparono  le  di- 
rezioni di  officine  ed  ì  Municipi  proprietari  dì  offi- 
cine a  gaz,  nonché  la  stessa  Commissione  nominata 
dal  Reichstag  per  l'esame  del  disegno  di  legge,  ed 
il  risultato  delle  pratiche  fu  che  nella  seduta  della 
Commissione  del  19  maggio  1905  il  Segretario  di 
Stato  conte  Posadowsky  fece  la  seguente  dichiara- 
zione, accolta  con  soddisfazione  da  tutte  le  partì  : 

«  I  Governi  Federali  non  elevano  nessuna  dif- 
«  flcoltà  contro  l' inserzione  della  disposizione  che 
<Per  i  misuratori  del  gaz  non  è  necessaria  la  riveri- 
«  ficaxione.  Se  in  avvenire  sì  costruissero  dei  misu- 
«  ratori  i  cui  speciali  congegni  fossero  tali  da  ritenere 
«  necessaria  la  riverificazione  periodica,  si  potrà  tor- 
«nare  di  nuovo  sulla  quìstione». 

In  nessuno  dei  grandi  paesi  d'  Europa  è  intro- 
dotto r  obbligo  della  riverificazione  periodica  dei 
misuratori  del  gaz.  Ne  fa  eccezione  soltanto  la  Svìz- 
zera che  però  per  i  misuratori  «  umidì  »  fissa  il  pe- 
riodo per  la  riverìficazione  a  venH  anni  ed  inoltre 
ha  tariffe  mitissime  per  la  verificazione,  p.  e.  L.  1,25 
per  un  misuratore  da  5  becchi  che  in  Italia  paga 
oggi  L.  4,  e  che  il  nuovo  disegno  vuol  portare  a 
L.  5,  e  L.  5  per  un  misuratore  da  100  becchi  che 
oggi  in  Italia  paga  L.  80,  mentre  il  disegno  di  le^e 
vuol  portare  il  diritto  per  la  prima  verificazione  a 
L.   40  o  50  e  quello  per  la  riverificazìone  a  L.    io. 

Vili. 

E  del  resto  la  rinuncia  alla  periodica  riverifica- 
zìone allo  stato  attuale  della  industria  e  della  tecnica 
non  toglie  punto  che  col  modificarsi  dì  questa  e 
coir  introduzione  di  nuovi  sistemi  non  si  possa  ri- 
tornare sull'argomento  ed  addivenire  a  nuove  dispo- 
sizioni legislative,  le  quali  per  natura  di  cose  devono 
seguire  il  mirabile  ed  inaspettato  sviluppo  ed  il  pro- 
gresso delle  industrie  e  delle  scienze,  e  non  mai  in- 
cepparlo od  arrestarlo  con  meccanismi  burocratici  e 
con  norme  preventive  non  necessarie. 

Né  creda  l'on.  Commissione  che  gli  scriventi 
nel  dettare  questi  rilievi  siano  ispirati  esclusivamente 
dal  sentimento  dì  tutela  dell'  industria  da  essi  rap- 
presentata :  del  proprio  interesse  è  naturale  e  logico 
che  essi  cerchino  di  essere  solleciti,  e  ne  hanno  tutto 
il  diritto  come  cittadini  e  come  contribuenti.  Ma 
essi  ne  hanno  anche  il  dovere  verso  ì  consumatori 
che  nel  pagamento  del  prezzo  intendono  raccogliere 
il  diritto  al  godimento  di  tutte  quelle  comodità  cui 


-    -  t  wanpre  più  atiitiModoIi,  «ccctitrttndo 
PHV  '  "i  chi    ronitfcc    la    COM    Tobblifcu    (lì 

Sbnvfv  eh]  U  posa  Uà  tutte  le  mulrstM    che    l'uso 
Adla  OMdriiiiu  pirtrclitK;   tur  itaw-crc. 

iHetrt.  citM-^c-  prctnene  U'iiwlole  irenenile  Heacv 

•Ab*'  te  net  |iartk*i>UrÌ   che    pure    non 

«aratiti.;      ..-  ^:;,4tLmarsi  quando,   per  non  crctluU 

i^oMH,  il  ^at^no  divenbae  Ickkc-.   BaNti  al  rìKtiardo 
TaaMilaCo  dletulo  circa  il  trrmine  di    decor 
M  qiitnqurnntu.  quando  In  phmu  vcrìficaxiunc 
ria  all'ali»  della  {Mjim  del   mÌMirciliirc  £  ftULi 
ita.   (itima  di   e  anni,   dn   un'nltni    risolare    p<-r 
Hpt-  -»c  ji.  e.   d<i|>o    In    ripnniittonc    di 

MMc  '•>  ft  «li*wfi«o  im  l'ofrìrinfl  e  Tu- 

■ttU  -irecchio.    ree.    In    clic 

Km\H  .  oilÌ;i  ntoUcpIicilà  cuni- 

fll^M  del  can  powahili.  1  tnuliliU\  pratuM  della  IcK)^. 
li  qHale  non  «oitcva  te  tiflirintr  djitl.i  nr(-c-H>ÌIA  di  twir- 
%^Cflf  1  con  altri  meT/i  l'atid^tniffilu  dei  miMiniInrì 
tranrc  quelli  che  dctcrlonindmii  Kfcn>-*Tebl>crD  n 
•lamn.  non  |piraittiiH*c  atilU  ai  consunutori.  lì 
p  H  «mirava  di  inuiìli  ltì^{>cndt,  e  rì  rìwii> 
per  to  Stato  in  un  Inutile  tlllrrìarr  conjfcgtin 
tiro  acnxB  crnnpeiiKi  matcriiilt  rt  morali. 
La  alciaa  dcccrminajcinnc  di  un  f>crì<Mlu  di  ve* 
che  non  riipondc  aiI  alcun  roniTito  ili  presu- 
■ie  vcnfìcarsì  ili  niiMÌifir;u.iuni  oil  ^lirraiiiHii 
«urrijprtOi  '  nati  |»crÌi.Mli  e  Iti  prova  prò 

Tao  delU  utA  drl    propositi    provvedi- 

■CBta  «Oc  CHgciuc  dciln   pr.itir.1 

fOCMI  UEM  ttralL  M  Bu  di  Bmeli.  Esterna. 

AL^EG.^TO  VII" 

Opvnl  prcBiad  adii  i5.'  Coafercnu  tra  QazliiU  d'Italia 

Ricevono   1..    ifir,  rt.Lsriinn: 


XarN  Lutti 
haufrrri  Ferdinando 
^bclnuii   Cxrto 
thaacoi  Lorenao 
VtaacÉanl  Giovanni 

Kscerono 
Tcac> 

Gipu»  '■  vaco 

ftativcu   Ctiu-^cppe 
(«imanni 

Cimeppc 
Fetranb  Cn«fe 
CmcDo  a*PÌeiro 
SHiaa  FtaoccacD 
IngùUi  Pmoèo 


ivU.  tui  >ii  l'.M 

ri.tL-cnx.1  64 

Napoli  58 

Milano  j9 

IJ  VOTIMI  54 

Beriramo  65 
L.  50  ciaacuno: 

Milano  54 

Napoli  57 

Modrna  57 
Palrnno 

Tofifio  60 

AliLano  50 

Anconu  49 

Torino  70 

Caci  tari  47 
Palermo 


ALIOiCATO  V1U<* 
Mille  Menoric  prcwatalc  al  CoacorM 
Noo  }Miò  dinti  ccrtamcaic  clic  Ìl  Concorso  straor- 
Anano  iairmAxionalc  bandito  l' anno  Korao  dalla 
Socicli  delle  Confercnic  un  Goxiati  d'  Italia,  tn  ucca- 
tÈoam  delta  gronde  fcua  del  Li\*ura.  a  cui  sì  acdnfrova 
la  cteà»  che  deve  accuirlierc  la  Conrercnut  di  que- 
K*  aaao,  abbia  dolo  un  rìsuluto  hrilloiilc. 

l^odùari■le  aono  tute  le  memorie  presentate,  e 
tutti  i  leni  pn;)nMti  dalla  CommÌBsìone  trovarono 
cM  (Si  OTolncaar.  mentre  un  aoln  autore,  valendnai 
«Uh  CmdM  dMB  vai  punto  i'^  de)  Protn^unnta,  ha 
tiAttÉB  US  afipmenbi  di  |in>|iria  iicelta.  Neuuna 
ééta  Ite  MeoMfie  |ircMnut«  ai  deva  con  idee  e 
li  OMl  e^tdriuì  da  midcre  Cacita  ana 
per  aerilo  totrinseco.   Ciò  dia  poi  al 


dove  portìcolarniente  e  vivamente  drpkmiiv,  é  la 
nmnr^tntit  onMtluu  di  offni  luvom  Italiano. 

Il   (>rimi)  dei  lemì  puhlilicati  era  11  aesuentc  : 

«  Cenno  «ullo  maio  aiiuale  della  que«IÌone  dei 
forni  relatfvumeiile  alla  prercrcnui  da  dorsi,  ala  in 
linea  Tecnica  che  in  linea  Rconomicn.  ai  »ìjitemi 
con  :  aj  Storte  onlinorie  orìjcjcontnli  ;  ij  Scorte  ìndi* 
nate  ;  fj  Storte  venicali,  tenendo  pure  conto  delle 
nniditioni  diverse  in  cui  «i  trovano  le  OHiHnr  Brandt, 
medie,  piccole  »,  che  fu  trattati»  ilnlt'  autore  della 
Memoria,  col  motto  :  e  Nella  «iieranui  di  rittsciia»  ; 
scritUi  in  tedcwo.  mn  pruvvrniente  ilall' Olanda.  A 
nostro  avviito  l'autore  mostra  «ti  aver  («en  romprcao 
quanto  lo  Commissione  aveva  desideralo,  p«ineado 
tale  irmn.  Ne  dà  uno  rnHIuppo  iUMldittracrnte.  oin  un 
raffronto  partirotarcKKinlo  dei  dlvemi  atstemi  dì  forni 
che  oflutl  *^  trovano  nella  grande  praticai  e  dei  van- 
Uk-        "  I  NtHitadì  Tronttf  affli  altri,  tenendo 

COI"         'I  i;nirinM«a    delle    officine  che  do- 

vrebbero decidersi  od  adottarne  l'uno  o  l'altro. 

Naturalmente  da  un  rapporto  slmile,  baMto  in 
parte  au  latti  cunasdotl  ed  indiscussi,  «d  io  parte  «u 
opinioni  mollo  diffuae  ed  accreditale,  non  «1  poteva 
ailcndcre  tletlc  novilÀ.  Ciò  che  l' autrve  Iw  voluto 
dare,  i  Una  e»|toiit>Jotic  chiara  ed  a  larghi  tratti  dello 
stato  della  questione  ilei  forni,  nel  perìixlo  aliuole,  che 
per  molti  rapporti  può  consideroni  come  di  traafur- 
mtuione.  A  nouro  avviso  vi  è  rluodto,  licnché  le 
notizie  sui  frinii  a  storte  venìcAll  aieno  molto  som- 
marie  ed  inoimplele. 

Ma  di  ciò  non  t  dm  meravifrlUrti  attesa  la  novhA 

del  ftìstemn  inaueurato   da  pochÌMÌmo    tempo  In  un 

numero  molto  riatrctio  di  officine    1.'  autore  acrisse 

la  sua  Memoria  quando  non  erano  ancora  conosci  utc, 

se  non  da  (Hichi.  K*  interi-ssanli  comunlcniìoni  fatte 

nell'ultimo  C«>iiKre*(»u  dei  Oozinti  Ctrrmanici  a  Brema. 

Forse  non  lutti  i  dati  numerici  della  Mirmurin  saranno 

irrcfutnhih.    ma    l-ìh    non  iokIÌc    che  abbiano  valore 

molto  importante  |kt  un  uulÌMimu  confronto.    Deve 

poi  considerarsi  che  1'  Olanda,  paese  ft  cui  l'autore 

evìdenletncnie  »Ì  rirerìsi.-e,   à  molto  pi(i  avanti  dì  noi 

nello  aviluf^KJ  dell'  indu»triu  del  gox.    Motte  olhcine 

olandesi,    che   1'  autore   mette  fra  le  officine  medie, 

cioè  quelle  appartenenti    a  città    con    piti  di  lo.ooo 

abitanti  ij8  «u  106).  pos^uno  avvicinarmi  alle  ofRcinc 

che  in  Italia  servono  per  una   dtià   dì  una  |»opuU> 

xionc  mollo  m.ifCtHorc:  basta  dire  che  l'autore  chiama 

«  officine  più  piccole  »  fm  le  medie  quelle  che  hanno 

una  pruduuunc  annua  dì  4  milioni  di  metri  cubi 
u  meno. 

L'  esame  delle  piante  di  offìcine  alleirate  alla  Me- 
moria deve  per  ora  CMere  fatto  sull'orij^nale  stcaso 
che  é  a  dlspcadktne  dei  cons^rcssisti. 

Il  secondo  tema  proposto  dalla  Comralaaàoae  : 

4  Cenni  sulla  coavenlcnta  cooaomlca  di  rivìficair 
ta  materia  de|>urante  satura  fai  sltu,  per  meno  di 
oui^no  aspirato  ne^li  apiiorrcchl  di  Lthhricvlooe  i 
■ut  ptinio  da  prrftfirsi  (ler  tale  asptnuionc.  r  ani  sol» 
effieno  «ulta  r|ualttA  del  gnx  ». 

Il  lutto  illustrato  da  ampi  esperimenti  pratici  ese- 
Kuiiì.  non  fu  tratuto  da  nessuno. 
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Sul  terzo  tema  : 

«  Studio  generale  dei  fenomeni  elettrol ìttici  sulle 
condutture  metalliche  sotterranee,  prodotti  da  cor- 
renti vagabonde  o  da  fenomeni  di  induzione  in  di- 
pendenza di  grandi  Impianti  Elettrici,  mezzi  per  rime- 
diarvi o  ridurli  »  fu  presentata  una  Memoria  in  fran- 
cese, col  motto  :   «  E  pur  si  muove  ». 

Tanto  la  prima  parte  de!  tema,  quanto  la  storia 
dei  tentativi  e  degli  studi  fatti  per  trovare  dei  rimedi 
contro  i  perniciosi  effetti  delle  correnti  vagabonde 
sulle  condutture  metalliche  nel  suolo,  per  gaz  e  per 
acqua,  sono  svolte  accuratamente.  Ma  i  rimedi  a  cui 
accenna  poi  I'  autore,  fra  cui  principalmente  quello 
che  egli  afferhia  spirare  una  tranquillità  assoluta, 
r  adozione,  cioè,  del  doppio  trolley  —  «  I'  unico 
rimedio  efficace  e  razionale  »  —  non  possono  esser 
messi  in  pratica  dalle  Imprese  che  posseggono  le 
condutture  metalliche  da  proteggersi,  dipendendo  in- 
vece unicamente  dal  buon  volere  delle  Compagnie 
di  tramways,  «delle  quali»  —  come  nota  l'autore  — 
«  la  maggior  parte  non  cederà  se  non  quando  le 
indennità  da  esse  dovute  saranno  superiori  alle  spese 
d' impianto  e  di  manutenzione  del  doppio  trolley  ». 
Ma  per  arrivare  a  questo  punto,  le  Imprese  per  gaz 
e  per  acqua  (quando  non  siano  municipali)  non 
avranno  probabilmente  altro  mezzo  che  quello  di 
intentare  dei  processi,  a  meno  che  una  disposizione 
legislativa  non  risolvesse  la  questione  a  loro  favore. 
Potrà  questa  ottenersi  ? 

La  Commissione  avrebbe  desiderato  qualche  ac- 
cenno a  rimedi  tecnici  che  le  stesse  Imprese  per  gaz 
o  per  acqua  potessero  mettere  in  pratica  :  sotto  questo 
rapporto  non  vi  è  nella  Memoria  che  qualche  parola 
a  riguardo  dei  consiglio  di  un  ingegnere  d'acquedotto, 
«l'adozione,  cioè,  di  canalizzazioni  in  cemento  ar- 
mato ».  Esso  potrà  valere  per  gli  acquedotti,  ma  anche 
per  questi  nella  maggioranza  dei  casi  il  consiglio  arri- 
verà troppo  tardi. 

La  terza  Memoria  presentata,  di  soggetto  libero,  è  in 
inglese  col  motto  :  «  Juvenis  Britt  »,  e  porta  il  titolo  : 

«  Suggerimenti  intorno  all'estrazione  del  catrame 
dal  gaz  impuro,  alla  condensazione  di  detto  gaz  ed 
alla  sua  lavatura  o  scrubbing  ». 

L'  autore  dichiara  che  si  tratta  di  suggerimenti 
che  sono  il  risultato  di  studio  profondo  ;  però,  come 
egli  stesso  lo  dice,  le  conclusioni  a  cut  è  arrivato 
non  hanno  potuto  essere  da  lui  sottomesse  alla  prova 
pratica.  Quest'  ultima  circostanza  toglie  certamente 
in  parte  l' interesse  che  altrimenti  la  Memoria  pre- 
senta. I  suggerimenti  sono  d'altronde  meritevoli  della 
discussione  che  I'  autore  invita  a  fare. 

Appare  notevole,  benché  non  sia  affatto  nuova, 
l'applicazione  di  macchine  centrifughe  per  depurare 
il  gaz  ;  come  pure  1'  uso  di  liquidi  sotto  forma  di 
«nebbia  artificiale»,  per  ottenere  un  contatto  inli- 
missimo  col  gaz  da  depurare.  L'autore  richiama  anche 
i'  attenzione  sul!'  uso  che  egli  crede  essere  il  primo 
a  suggerire,  cioè,  di  gaz  compresso  in  forma  di  getto, 
da  servire  tanto  per  estrarre  il  gaz  dalle  storte,  quanto, 
nello  stesso  tempo,  da  mezzo  refrigerante. 

Con  gentile  pensiero  1'  autore  ricorda  due  inven- 


zioni italiane,  alle  quali,  in  orìgine,  si  possono  ricon- 
durre le  idee  da  lui  svolte. 

ALLEGATO  IX« 

Memoria  letta  dal  cav.  Olacomo  ras.  Berìa 

INrett.  dcHa  Socteti  AaonlM  Couoauiwl  Ou  4k  Torino 

Credo  utile  nell'interesse  generale  dei  gazieri, 
quali  industriali  e  contribuenti,  di  portare  a  vostra 
conoscenza  i'  esito,  non  però  ancora  definitivo,  di 
una  lite  che  la  Società  Consumatori  Gaz  ha  di  re- 
cente iniziato  contro  ÌI  Municìpio  di  Torino. 

La  questione  fu  già  risolta  in  sede  di  \.°  grado 
dal  Tribunale  locale  ed  in  senso  purtroppo  sfavore- 
vole all'assunto  della  Società.  Mail  principio  sancito 
dal  Tribunale  di  Torino  sarebbe,  se  mantenuto  fermo, 
cosi  esiziale  per  le  sorti  dell'  industria  gaziera,  che 
la  Società  Consumatori  Gaz  è  decisa  a  risollevare  la 
questione  in  sede  d'appello,  colla  ferma  fiducia,  che 
venga  riformato  dall'  autorità  superiore. 

È  risaputo  che  il  consumo  del  gaz  è  gravato  da 
due  tasse,  I'  una  a  favore  del  Governo,  l'altra  a  fa- 
vore dei  Comuni  ;  che  entrambe  vengono  anticipate 
dal  produttore  e  che  di  esse  la  prima  è  fissa  in  2  cent., 
l'altra  è  variabile,  ma  che  non  può  mai  superare,  per  il 
preciso  disposto  dell'  articolo  13  della  legge  11  aprile 
1897,  il  20  p.  cento  del  valore  della  merce  colpita. 

La  Società  Consumatori  Gaz,  che  è  tenuta  per  il 
suo  statuto  a  vendere  il  gaz  al  prezzo  di  costo,  è 
riuscita  in  questi  ultimi  anni  a  diminuire  i  coefficienti 
di  questo  prezzo  sì  da  potere  abbassare  gradatamente, 
nei  volgere  di  4  anni  il  prezzo  del  gaz  da  t6  a  12  cent. 
Ma  nonostante  questi  ribassi  il  Municipio  di  Torino 
ha  serbata  sempre  immutata  !a  tariflfe,  che  data  da 
parecchi  anni,  del  dazio  sul  gaz  nella  somipa  davvero 
esorbitante  di  L.  0.03  per  me.  Ora  se  sì  computa 
il  valore  medio  del  gaz  per  il  triennio  antecedente 
al  gennaio  1905  sulla  piazza  dì  Torino,  per  determi- 
nare su  dì  esso,  come  prescrive  la  legge,  nella  per- 
centuale del  20  per  cento  il  maximum  del  dazio  con- 
sumo, si  ha  la  prova  matematica  che  la  tariffa  del 
dazio  imposto  dalla  città  di  Torino  sul  consumo  del 
gaz  supera  Ìl  limite  legale. 

E  tale  esorbitanza  fu  avvertita  da  parecchi  degli 
stessi  utenti,  che  ne  mossero  lagnanza  sui  giornali 
cittadini. 

La  Società  Consumatori  Gaz  facendosi  portavoce 
di  quelle  proteste,  e  allo  scopo  di  eliminare  un  onere 
tale  da  inceppare  11  consumo,  e  per  riflesso  la  pro- 
duzione del  gaz,  ricorse  dapprima  in  via  amministra- 
tiva per  ottenere  la  correzione  della  suddetta  tariffa 
entro  i  lìmiti  legali.  Ma  tanto  il  Municìpio  dì  Torino 
quanto  ìl  Ministero  delle  Finanze  respinsero  i  suoi 
ricorsi  pel  motivo  che  nella  valutazione  del  valore 
medio  del  %az  si  dtbba  tener  calcolo  delta  tassa  gover- 
trva  di  2  cent. 

Fu  allora  che  la  Società  sì  decise  dì  ricorrere 
all'  autorità  giudiziaria  ;  ma  prima  credè  opportuno 
di  sottoporre  la  questione,  come  quella  che  coinvolge 
la  discussione  di  principi  d'  ordine  economico  e  finan- 
ziario, all'alto  ed  illuminato  giudizio  d'un  illustre 
economista,    il  prof.  Achille   Loria.  Questi,  con  un 
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'.prm  m  vtriàmte.  tleaumcndu  ilal  lijini- 
mah  dd  uko  Io  spirito  rkll«  hrincc,  Indor- 
ai datlMBi  della  idcasii,  <l*lla  qiwle  il  l.<vU 
t  «aaftro,  Doa  tritò  »  iltMppmvim  la  ded- 
ck«  iiHftlificò  come  l'i^ipHaiitioiie 
IO,  ilrl  pRndpio  UMtmio  rivi)'  mm 
^  iMt  /outf  M7^«  tma  fatta. 
Fort)  «fi  quoto  pareri-,  mi  \toT\ò  la  queAìona  In- 
ni al  TriboMla.    UM  quatto,  rcndcmliMi  liirio  ad 
ptmmt»  dlapnaio  ItOanile.  rÌK»do  e  taMuitivn,  dellu 
■*.  pmr  non  dÌKnadaoendaoe  tutu  l'aMurditA,  dì6 
immm  dia  tari  dal  Mankipio,  coaKtobanda  nel  valore 
1  0w  aacbe  1  ■  cam.  di  taiHi  RDvemativn!  \  Alla 
■sa  ditta  l*nc«  <K  ncrìficò  lo  q>4rÌto. 
Kqai  *  aiki  oompito  qudki  di  avoliiare  una  critica 
<  di  4|MUa  acnmua.  Mi  terrò  pafio  di  rilevare 
anoroMlUt  del  suo  ragionamento,  che  halzanu 
asti  oedy  dei  profani  e  che  cozzano  col  buon 

mt  il  Tribunale  che  l'art,  u  del  Retcolamento 
per  la  riacnaiione  ilei  dazi  di  cnnRiimo  17 
iS^,  nel  fianrc  alcune  norme  jier  In  deter- 
dri  valore  delle  merci  colpite  dal  daxlo 
a  norma  e  per  %\i  cflfetti  del  rìA  rìcnnlalo 
i)  dcfla  lc|cv«  Il  apriU*  1897,  esclude  tlal  com- 
I  di  dmo  valore  11  «olo  ammontare  del  dazio,  e 
qiriadi  non  accennando  ad  alcun  altro  eirmenlo 
ir.  vi  ri  deve  intendere  incluso  l'ummontiire 
I  wmm  governativa  :  quasiché  una  nonnii  dì  reffo- 
ntfn»  aailrht  tpitftiàva.  dtmùstmtrva,  possa  con- 
mia  di^MMÌxionc  itusativa.  tttrsìeitaU  / 
Diwe  ancora  il  Tribuiuir  che  In  IrKruxionc  valore 
■a  ^aila  kcs*  deva  imendcrKÌ  nel  wnmt  rhc  ha 
ordinario  (!).  ciò*  c»«npfcndprc  il  quan- 
di «cocta  che  il  aNisumatorv  effintivamentc 
per  acquifftarr  il  ipix  :  e  iiuindi  a  vo- 
e  correnti,  nel  vnlorc  omÌ  ìnicMt  del  i^ajc. 
pure  comprenderai  lo  iitr»o  daxio  comu- 
irte.  Ma  allora,  /vr  ^nrtia  co^raddisiaM  che  not  ftf*- 
■a*-.  dèvcnia  fnkpteKubile  la  dl^pasirionc  sovrarìcor* 
é^  dal  reicntamento,  i-hc  motlìficnnilo  I.1  p<>rutn 
ddb  lane,  esclude  dal  a»nputu  del  vulurr  ild  \tni 
f  — nnnTB-T  del  daxio. 

£  per  q«e«t  motivi  che  la  Socictj.  che  ho  l'onorr 
Adando  pure  nel  parere  del  sua  cnnitii- 
e.    ha    deHhemio   di  rloorretv  in  appello, 
t*  autorità  loudiuarìn  su|>eHc>re  vorrà  ema- 
■rascnia.  b  qnale    ne  pure  potrA  tornare 
Ite  fasiidioaa  ai  bilanci  comunali,  gio- 
(fcnerale  ók%\\  utenti  drl  yp^t,   nt»n 
la  tas^uDone  ili  qurailo  ad  un  prln- 
fiacale. 

Saftn  in  tal  modo  H  irindke  pocri  veramente  adem- 
fiir  al  volu  rapfVMo  (Ut  leirialatorc  nella  rHuione 
dbe  prannlc  la  lnq{r  3  aprile  1H95.  <»ve  efffi.  conrta- 
■■^  «  |iii— iLiadii  kIÌ  innumeri  vuniaRid  che  l'in- 
daabin  did  mM-  arreca  in  tinti  i  rami  dHt'  ^lt^iL^ 
■!■  lU ,  eapoae  H  criterio  che  la  taau  sul  gai  debba 
mlnnri  atte  minime  prnparxionì- 

Salo  l«  lai  caso  il  giudice  poan.  e  gmnamenic, 


trovar  modo  di  non  paralluare  gli  aiorri  ad  \  ■crififì 
dcU'  ImlustrtAlc  compiuti  per  alkviare,  an  limili  del 
poMÙblle  V  nell'intereaae  gcacrale.  i  cofdkicnti  tiri 
prajuto  di  costo  del  gax. 

AIJ.K(;AT0  X" 
Mwirii   dri  c«T.  Brcali  ZaccaH 

I.'  intefcsse  clic  1'  Afls<x'ÌaxÌnno  dri  Oaristl  lullanl 
Ita  preso  i>cr  l'intTcnirnto  tccnic«i  dell*  induatrb, 
istituendo  premi  ai  mlK^ori  cbc  «vulguno  i  quesiti 
che  le  sottopone,  altamente  1'  onora  ;  iietch*  i  mÌKlÌo* 
nunentl  tecnici  prodotti  dall'  caperienza  industriale, 
dalla  meccanica,  e  dalla  chimica,  aono  tali  die,  senta 
tra«ctimn:  un'  equa  rìmuneraxionc  al  capitale  indù* 
striale,  possono  raggiunicere  il  compito  economico 
Mxriale  di  somminlatrare  al  consumatori  gat.  per  qnal- 
masi  UJK».  di  ottima  qualità  sntin  injni  rsppono,  da 
non  tcmerr  con«»rrcii«a  per  1"  economi.»  dnmMttea 
contro  altri  prodotti  che  le  fanno  fronir. 

I^  iiudlo  al  quale  si  è  apf>lìratJi  1'  Ajwjc-iaxtone 
dei  Gazistl  per  dimostrare  allo  Suto  che  k  imposte 
Mi  gas  sono  enormi  e  gravitano  il  solo  consumatore, 
mentre  1*  indii<ttri)i  paga  le  proprie  etl  auai  fresanti  : 
tutto  ciò  di  prova  drlln  conoscenza  amminiktrativa 
deir  Assoctarione,  la  quale  ha  veduto  come  non  ti» 
possibile  che  il  consumniorr  iKiasa  aoppurtamc  tielle 
altre  —  quale  sarebbe  la  verifica  biennale  del  con- 
tatori —  essendo  sufficiente  e  plb  che  gravoao  U 
20  y»  che  il  consumatore  paga  Ira  Imposta  e  dayki 
sul  valore  del  gaz  che  mnsuma.  Inoltre  non  sì  com- 
prende conte  lo  Strno.  che  hn  reso  esente  d' Imposta 
il  gax  uMio  dalle  industrie,  (lermctta  che  i  Comuni 
vi  applichino  il  daxio  nella  strma  misura  che  1*  ap- 
plicano per  gli  alui  usi.  Per  qtianto  i  dazi  cumuniH 
siano  rcenlnti  dii  leggi  proprie  e  fiiae,  tutta  l' indu- 
stria la  duvreltltcn»  omsìdenirr  i^on  la  medcalma  bene- 
volenza che  le  ha  usato  lo  Stato  (*). 

1  premi  che  1*  Assodaxlone  ha  stabilito  a  fisvore 
del  personale  operaio,  per  (|uelli  che  sono  più  dtgni, 
?«ia  per  capaciti  e  sia  per  andduita  al  lax'oru,  danno 
leniva  che  vuol  prendere  a  cuore  gli  interessi  della 
grande  famìglia  o|H>raÌa  chr>  ha  bioogno  di  ensere 
curata  e  di  cercare  c<»i  meaai  posaibili  di  giunger» 
ad  assicurarle  tutti  quei  miglioramenti  econon^  ri* 
chiesti  dati'  equità  e  dal  civile  prograaso. 

Fra  lune  le  materie  a  cui  si  t  applicata  1'  AsKk- 
ciatione  le  sunn  sfuggile  le  cunsrgurnxc  che  gravitano 
sul  personale  :  o|>eniÌ.  impiegati,  capi-tvcnid  e  direi* 
tori,  pro\-enÌeniì  dalle  munioipalitxaiionl  delle  OC< 
cine.  Ole  i  muntnpi,  per  ragioni  burocratktie,  per 
il  frequente  cambio  dì  amministrazioni  di  diventa  aspi* 
raxiunc  politioi  possano  <fivenire  proficui  imiustriali, 

f*)  In  diverse  dtlA  d'  lulia  olire  ali*  Impania  go> 
vcmatJva  di  centcnmi  2  al  m'  ai  paga  ti  daàlo  oMM- 
naW  di  ahretuntu.  A  Cremuoa  ad  esempio  U  fai  uso 
industriale  k  venduto  da  15  a  n  centerimì  al  m"  ed 
(  tassato  da  centesimi  a  dì  daxio  :  mentre  il  cartioae 
fosaile  non  paga  che  U  1.50  «Ila  tonnellaia  e  TKIei* 
Mioo  Balli. 


—  no  — 


è  cosa  dubbia  che  sarei  per  dire  si  avvicina  all'im- 
possibile; mentre  potrebbero  benìssimo,  e  con  van- 
taggio, divenire  venditori  del  genere  di  uso  comune, 
lasciando  all'  industria  privala  il  produrlo  ;  la  quale, 
sapendo  escogitare  ogni  mezzo  unito  alla  perseveranza 
ed  al  lavoro,  giunge  ad  ottenere  quella  perfezione 
nella  produzione  che  è  fomite  di  prezzi  mitissimi  che 
pure  le  lasciano  modesto  compenso  a!  capitale  impie- 
gato ;  così  i  Comuni,  senza  nulla  arriscliiarc  vendendo 
il  prodotto  ai  propri  amministrati,  potrebbero  cavarne 
profitto  nonché  migliori  condizioni  ai  consumatori 
stessi. 

A  noi  però  non  spetta  discutere  su  tale  faccenda 
che  è  di  competenza  dei  padri  coscritti  comunali  ;  i 
quali,  neir  alca  delle  passioni,  pur  di  fare  nuovo, 
trascurano  i  migliori  risultati,  attenendosi  alla  sola 
formula  che  ad  ogni  costo  debbono  essere  indipen- 
denti dal  capitale  industriale  che  tanto  severamente 
giudicano. 

Tralascio  quindi  e  vengo  allo  scopo  che  mi  sono 
prefisso. 

Municipalizzata  un'  officina,  generalmente  il  per- 
sonale operaio  dipendente  dalla  Società  cessante  viene 
semplicemente  assunto  perchè  ancora  non  si  è  pen- 
sato a  costituirgli  quelle  garanzie  cui  ha  diritto. 

Gli  assuntori,  perchè  Comuni,  cominciano  a  trat- 
tarlo con  alterigia,  da  sovrani,  e  pian  piano  s'  im- 
pongono cambiandone  le  mansioni  per  protezione  o 
preferenza,  e  per  far  posto  a!  nuovo  personale  per- 
venuto ;  in  tal  modo  trascurano  il  vecchio  personale 
che,  oltre  alla  capacità  acquisita  nel  proprio  lavoro, 
ha  i  diritti  dell'  anzianità  di  servizio. 

Impiegati  poi,  più  o  meno  si  accettano,  ma  senza 
impegno  :  i  quali  generalmente  nella  nuova  ammini- 
strazione si  trovano  subito  a  disagio  per  gli  ordini 
e  j  contrordini  dei  comandi  di  Tizio  o  di  Sempronio 
(i  meno  dal  Direttore)  si  direbbe  facciano  apposta 
per  stancarli  e  far  posto  alle  anime  loro.  Di  fatto, 
poveretti,  in  mezzo  a  tale  confusione  diventano  son- 
nambuli ;  e  molti,  piuttosto  che  proseguire  in  tal 
modo,  si  licenziano,  preferendo  perdere  i  meriti  che 
si  sono  acquistati  col  lavoro,  ed  affrontano  lo  scio- 
glimento del  difficile  problema  di  trovare  una  nuova 
occupazione. 

Pei  Capi-tecnici  e  Direttori  non  vi  è  venia.  Per 
conservarsi  in  posto  devono  affrontare  concorsi  a  cui 
il  più  delle  volte  non  possono  prender  parte  per  limite 
d'  età  o  per  restrizioni  nella  Direzione  tecnica  im- 
possibili per  il  buon  andamento  dell'  industria  ;  con 
scarsi  emolumenti  in  confronto  ai  meriti  e  alla  capa- 
cità ;  il  tutto  fa  si  che  sentendosi  umiliati  nella  propria 
dignità  non  concorrono.  E  così  anche  a  (juesti,  molti 
dei  quali  furono  cooperatori  intelligenti  e  indefessi  per 
lo  sviluppo  pres  >  dall'  industria  sia  dal  lato  tecnico 
che  dall'  economico,  per  cumpen.so  non  restano  che 
i  soli  acciacchi  acquistati  nel  lavoro  continuo  e  [ler- 
severante  a  cui  si  upplicarono.  !  loro  studi  per  spe- 
cializzarsi nella  materia  a  cosa  avranno  approdato? 
a  doversi  mettere  in  riga  con  nuovi  concorrenti  che, 
digiuni  dell'industria,  tutto  accettano  e  perciò  hanno 


meno  pretese  ;  pure  avendo  titoli  accademici  acqui- 
stati col  merito  o  con  lo  studio.  Siccome  ogni  indu- 
stria ha  una  scienza  propria  che  bisogna  apprendere 
nello  sviluppo  della  medesima,  questi  dovranno  im- 
pararla a  spese  dei  Comuni  che  li  assumono  :  così  i 
più  idonei  e  specialisti  rimangono  in  attesa  della  poco 
benigna  provvidenza  che  lor  faccia  trovare  altro 
lavoro. 

Per  quanto  le  Società  esercenti  le  Officine  del 
Gaz  (parlo  di  quelle  ben  costituite  e  riconoscenti  al 
proprio  personale  indistintamente)  abbiano  già  pen- 
sato ai  compensi  che  gli  sono  dovuti  nel  caso  cessino 
d'  esercirle,  tuttavia  per  larghi  che  siano  questi  com- 
pensi essendo  essi  basati  sugli  anni  di  lavoro  e  sui 
servigi  prestati,  non  tutto  il  personale,  al  cambio  di 
Società,  giunge  a  quel  limite  che  è  necssario  per 
averne  il  guadagnato  riposo  ;  e  così  molti  di  essi 
sono  obbligati  a  proseguire  nel  lavoro,  che  loro  do- 
vrebbe venir  assicurato  dal  nuovo  industriale  con 
tutti  i  diritti  e  privilegi  precedenti,  per  poter  giun- 
gere al  limite  necessario  ad  ottenere  il  compenso  de- 
finitivo loro  dovuto. 

Se  questi  Enti  costituiti  —  che  non  vogliono  tenere 
alcun  conto  della  lotta  sostenuta  dall'  industria  dal- 
l' inizio  al  suo  sviluppo  —  che  nulla  hanno  fatto  per 
essa  {che  con  lo  studio  perseverante  ed  il  lavoro  as- 
siduo, azzardando  le  proprie  sostanze,  è  riuscita  a 
splendidi  risultati)  ;  vogliono  oggi  coglierne  comoda- 
mente i  benefici,  non  debbono  essere  indifferenti 
verso  il  personale  che  ne  è  stato  la  vita,  e  lo  deb- 
bono accettare  senza  restrizioni. 

La  solerte  Associazione  dei  Gazisti  Italiani  prenda 
a  cuore  gl'interessi  della  propria  famiglia;  nomini 
una  commissione  che  studi  e  cerchi  di  risolvere  la 
dolorosa  faccenda. 

Veda  se,  aggiudicando  ai  Comuni  che  assumono 
le  Officine,  i  compensi  che  le  Società  cessanti  asse- 
gnano al  proprio  personale  invece  di  darli  ad  esso 
direttamente,  possa  pretendere  e  stabilire  che  detti 
Comuni  assumino  questo  personale  con  un  regola- 
mento generale  che  assicuri  il  proseguimento  con 
r  anzianità  di  servizio,  per  ottenere  poi  il  dovutogU 
rimunerato  riposo  :  e  non  trascuri  di  applicare  la  sua 
attenzione  altresì  sui  diritti  degli  Impiegati,  Capi-tec- 
nici e  Direttori  che,  sino  ad  oggi,  in  ogni  munici- 
palizzazione non  godettero  alcuna  considerazione. 

Compiuto  dalla  Commissione  il  difficile  lavoro, 
dopo  di  averlo  discusso  ed  approvato,  con  la  propria 
autorità,  lo  comunichi  alla  Commissione  Reale  per  la 
Municipalizzazione  dei  servizi  pubblici,  che  nella  sua 
savia  intelligenza  e  giustizia  non  potrà  a  meno  dì 
studiarne  l'effettuazione  nel  modo  e  nella  forma  (die 
crederà  più  utile  e  benefica  per  tutto  il  personale 
indistintamente,  senza  aggravare  fuori  di  misura  i 
nuovi  industriali. 

Se  la  Società  riuscirà  nell'intento,  oltre  ad  essere 
industrialmente  tecnica  e  scientifica,  potrà  dirsi  anche 
benefica,  competerà  ad  essa  tutto  il  merito  di  essere 
riuscita  a  farla  effettuare. 

Settembre,   1906. 


Il 


ALLEGATO  XI* 
Mia  Cammàmémm  nlU  propoiiA  Zoccoli 


Miiamo.  xj  Setiemtbrt  ì^oó. 

étMt  SMitm  dettt  Ccm/rmuf  fra  Gatisti  à'tialU 

Lji  CoMMÌwtopc  nofliinata  (lalla  S.  V*.  I.  nunitMÌ 
I  i  cornate  per  eaunìoore  In  «  Memoria  >  dd  col- 
■  cwr.  Ensle  Zoccuti  circa  I'  azione  che  la  no«tn 
dovrebbe  ctcrriurc  per  tutelare  in  modo 
l«  aona  dd  iwnoruile  impiegali  ed  operai, 
al'lBdaMriM  pdvatn  del  (pit  nel  caaii  ili  titu- 
del  aervtjclo,  prrso  in  mune  In  me- 
ivìb  9mm^  e  la  lecre  29  mArxo  1903  ed  II  rvfrola- 
M»  t«  nMn»  1904  suiti  ii«Aun7Ìonc  direitA  dd 
kÉtd  Mrvixl  ds  pane  dei  Cumuni.  Iiu  I'  anure  di 
virr  qamto  «cipie  : 

niBdciamenle  CHiriroc  il  nua  voto  di  plauso  olUi 
làidva  praM  in  arpimcnin  dal  collega  cav.  Zutrcoli 
MBÒaai  di  questione  umaniuirìache  mira  ad  asai* 
Hrc  la  aocte  dd  tanti  buoni  e  feddi  impiejratt 
fc  soatn  induacrk. 

KilKva  poi  che  per  rifcuardo  osti  operai  la  luro 
•Bìaac  anche  di  fronte  ai  munirifii  è  di  moUn 
^hjista  dopo  b  orjcanlzzaxinnr  delle  rispettive 
•Kfaakmt  dì  daMc. 

Ketfaao  crnamcnie  Indircai  gli  impiegati  ;  ma  n 
■■a  propoaito  conviene  osservare  die  i  municìpi 
'  S  bai  andamento  ddic  aziende  tlovrehbero  aver 
toTiatHreae  di  conarnrare  in  ftrr\-Ì2to  il  personale 

pmteo.  porhé  diSidlmentc  esaa  (loirebbc  eaaerv 
rihdiD  cciDTcnicnicmcntc. 

te  avooodu  luuito  alla  Commìaifone  sembra  che 
k  ■^'■—  nei  wnao  di  proteeicere  questi  impicffati 
MTiÉbCw  auciriur  efficaria  nd  cimi  ili  mr^liftc^iìonc 

attuftle  Ic0e  e  oJl' attuale  regulanicntu  sulla  Mu- 
jylifrtJtooe.  il  qtHkle  ultimo  ttpcdatnicntc  ina 
waudc  in  certi  tìmtti  a  tutettre  k'ì  interessi  dd 
wtmaSm  delle  nxivndc  che  in  qualunque  modo  vrn- 
IM  Midcipalìzxatc 

D*aliroode  raaaunikmc  dd  puhhlin  serviti  \\,\ 
im  «Ili  OmbubI  può  Ausi  in  due  modi  :  o  appli- 
lé»  pmnenie  e  aanpticeraenie  la  letttre.  oppure 
privale. 
primo  caso  sta  al  personale  stesso  di  far  va- 
f  diritti    die    la    legye   td    ti    regolamento   gU 

TT?T"f^*"  caso  la  Commissione  riconosce  van- 
B^oaa  di  raccoiandire  alle  Società,  che  si  truvx»- 
"O  Nd  CBMi  di  ccdare  le  proprie  uflidne,  di  com- 
■adcflc  nd  patii  deOa  ceanone  qudir  dtK)>Oftixioni 
t  ad  dafoli  casi  varranno  a  mlvairtiarilare  gli  In^ 
■■i  dd  proprio  peraonde. 
C  con  qncato  voto  h»  1*  onore  di  rassegnare  H 
fifcii>  ricevuto 


Firmtti 


w>  :  ftrwMn  K.  Laooub&. 


Inff.  L.  Srttiurico 
Ing-  M.   HOifM 
K.  Zrivou 

G.    M.    I*£KNICK 


AU.f-X.ATO  Xll« 

L'INDUSTRIA    DEL   GAZ 
all'Esposizione  di  Milano  del  1906 

Questa  Industria,  ciie  ogni  giorno  va  a» 
sumcndo  unu  sviluppi)  .sempre  più  (grande  e 
che,  .specialmente  in  questi  ultimi  tempi,  ha 
fatto  così  Atranrdinari  prugrcs&t,  non  è  rap- 
presentata  nell'attuale  Mostra  cosi  degna- 
mente come  SI  niiTiUrcbbc:  uifatli,  piichi»- 
sime  sono  le  Case  che  vi  hanno  partecipato 
e  ancora  meno  &ono  i  prodotti  espo!^.  Ciò 
premesso,  ecco  in  breve  quanto  ivi  s'incontra 
e  che  può  offrire  aualchc  interesse. 

Alla  Mostra  del  Parco,  dopo  l' incendio 
de!  mese  scorso,  che  ha  distrutto  parte  del- 
l'arte decorativa  italiana,  ove  erano  esposti 
diversi  apparecchi  per  aso  domestico,  non  t 
rimasta  traccia  dell  Indu^stria  del  Gaz  che  al 
Padiglione  della  Città  di  Sampicrdarcna.  In- 
fatti, colà,  la  ditu  Storact  C-  Rvlia  ci^pone 
alcuni  esempi  di  giunta  di  tubi  di  ghisa  fatti 
a  freddo  colta  stopp«t  di  piombo*  sistema 
Buehne.  in  luogo  aell'  usuale  piombo  fuso. 
Non  esiste  realmente  fra  Ì  due  Mstrmi  grande 
differenza  circa  la  sicure/za  e  la  durata  del- 
l'impiumbatura.  E'  un  fatto  che  nei  luoghi 
ove  è  pericoloso  tenere  acceso  il  fuoco  per 
la  fusione  del  piombo,  o  allorquando  ven- 
gono eseguite  impiombature  sm  tubi  ripieni 
di  gaz.  l'uso  della  stoppa  di  piombo  e-  indi- 
catibsima.  Ma  nei  casi  ordinan,  di  tubazioni 
eseguile  in  bianco,  e  raramente  con  tempi 
piovosi  r  uso  della  stoppa  di  piombo,  a  pa- 
rila di  risultali,  a  causa  del  suo  prezzo  ele- 
vato, non  e  sempre  conveniente. 

Nel  recinto  oella  Piazza  d'Armi  il  Padi- 
glione ove  l'Industria  del  Gaz  è  maggiormente 
rappresentata  ^  quello  della  Metrologia. 

La  Società  Italiana  gii  Siry  Lìttirs  6'  C. 
di  Siry  Chamon  ó'  C.  oltre  a  una  serie  di 
contatori  ordinari  e  Duplex  espone  un  mo- 
dello di  sifone  stradale  per  la  ricerca  delle 
fughe  nelle  tubazioni.  L*  apparecchio  ha  la 
forma  di  un  V  le  cui  braccia  si  piegano  oriz- 
zontalmente alla  parte  supcriore  per  essere 
raccordate  alla  tubazione.  In  una  ner\'atura, 
venuta  di  getto  fra  le  due  braccia,  sono  pra- 
ticati tre  fon  per  il  passaggio  di  altrettante 
canne  di  ferro,  una  delle  quali  centrale  che 
scende  fino  al  fondo  e  serve  per  pompare 
l'acqua  ;  le  altre  due,  una  a  destra  e  una  a 
sinistra  della  nerbatura,  e  che  servono  per 
la  presa  di  Gaz.  Immaginando  ora  che  nella 
rete  stradale  siano  distnbuiti  diversi  sifoni 
di  tal  natura,  per  accertarsi  se  in  un  deter 
mmato  tronco,  compreso  fra  due  sifoni,  esi- 
stano fughe  di  gaz  si  procede  cosi  : 

>  Riempiti  d^cqua  i  due  sifoni  e  assicu- 
ratisi che  tutti  i  rubinetti  delle  prese  di  quel 
tratto  siano  chiusi,  si  mette  in  comunicazione 
r  entrata  di  un  L;azometrino  portatile  colla 
parte  a  monte  della  tuba/ione  e  la  <in 

M  parte  da  espcrinienlarc  a  valle  __  _  ■  :ie. 
Pot  chiuaa  la  sortita,  si  apre  l'entrata  e  allora 
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la  campana  del  gasometro,  in  virtù  dei  con- 
trappesi di  cui  è  munita,  si  alza.  Quando  è 
pieno,  si  chiude  l'entrata  e  si  apre  la  sortita 
e  allora  a  mezzo  di  pesi  si  comprime  il  gaz 
nel  tronco  in  esame  fino  alla  pressione  desi- 
derata. Osservando  il  movimento  del  gazo- 
metro  si  può  facilmente  rendere  conto  della 
esistenza  o  meno  di  qualche  fuga,  che  però 
una  volta  trovata  occorre  meglio  localizzare 
col  Cloruro  di  Palladio. 

Ora  è  chiaro  che  in  installazioni  esistenti 
il  sistema  in  questione  forse  non  è  sempre  il 
caso  di  adottarlo  per  la  spesa  alla  quale  si 
andrebbe  incontro.  E  trattandosi  di  impianti 
nuovi  può  succedere  qualche  volta  di  non 
potere,  per  una  ragione  qualunque,  chiu- 
dere i  rubinetti  di  tutte  le  prese  o  per  Io 
meno,  se  anche  si  può,  essere  tratti  in  in- 
ganno se  qualcuno  non  è  mantenuto  tale  per 
tutto  il  tempo  dell'esperimento? 

La  ditta  Siry  Ltzars  espone  ancora  un 
Indicatore  Manometrico  Registratore,  modello 
Couffolenc,  il  quale  funziona  a  secco  a  mezzo 
di  una  membrana  elastica  metallica  soggetta 
alla  pressione  da  registrare. 

Nella  Mostra  della  stessa  Ditta  figurano 
ancora  un  Calorimetro  Simmance-Abaay  e  un 
Fotometro  Simmance-Abady. 

Nel  primo  i  prodotti  della  combustione 
del  gaz  da  esperimentare  circolano  attraverso 
diverse  camere  anulari,  in  senso  inverso  a 
una  corrente  d'acqua  circolante,  pure  in  spazi 
anulari  intercalati  ai  primi  ;  diversi  termome- 
tri opportunamente  collocati  danno  i  dati  ne- 
cessari per  potere,  col  sussidio  della  termo- 
dinamica, ottenere  il  potere  calorifico  cercato  ; 
è  apparecchio  consigliabile  per  scopi  indu- 
striali. 

La  caratteristica  del  fotometro  Simmance- 
Abady  sta  nel  fatto  di  avere  come  campo  di 
paragone  invece  di  un  foglio  di  carta  oleato 
o  un  pezzo  di  vetro  smerigliato,  una  specie 
di  disco  girevole  attorno  ad  un  asse  orizzon- 
tale, animato  da  un  movimento  di  rotazione, 
di  circa  otto  giri  al  minuto  secondo.  Questo 
disco  è  fatto  o  di  marmo  o  di  gesso,  ed  è 
formato  dalla  riunione  di  due  tronchi  di  cono, 
a  base  circolari  e  elittiche  sovrapposte.  Il 
piano  di  base  comune,  separa  il  disco  in  due 
superficie  simmetriche,  così  disposte,  che  i 
raggi  luminosi  posti  da  una  stessa  parte  di 
questo  piano,  e  paralleli  all'asse  di  rotazione, 
illuminano  una  sola  superficie.  Allora  le  sor- 
genti luminose,  poste  in  linea  retta  e  da  parti 
opposte,  illuminano  alternativamente  durante 
la  rotazione  del  disco  le  due  faccio.  Se  le 
due  sorgenti  luminose  non  le  illuminano 
egualmente,  all'occhio  dell'osservatore  ap- 
pare un  fenomeno  di  scintillio,  che  scompare 
allorché  si  è  ottenuta  l'uguaglianza  delle  due 
luci,  nei  qual  caso  non  si  vede  più  che  un 
disco  di  colore  uniforme  e  che  sembra  fermo. 
Questo  fotometro  offre  il  vantaggio  di  un'  os- 
servazione pronta  e  sicura,  facile  riuscendo 
anche  a  chi  non  abbia  l'occhio  troppo  abi- 
tuato alle  esperienze  fotometriche. 


Accanto  alla  Mostra  della  Società  Italiana 
già  Siry  Lizars  <S-  C  è  quella  della  Compa- 
gnia Anonima  Continentale  J.  Bruni. 

Anche  qui  si  trovano  esposti  diversi  mi- 
suratori, indicatori  di  pressione  ecc.  dei  soliti 
tipi.  Le  cose  più  interessanti  di  questa  Mostra 
sono  due  modelli  delle  macchine  a  caricare 
e  scaricare  le  ritorte,  sistema  De  Brouiver, 

Caratteristica  della  prima,  come  oramai 
tutti  conoscono,  si  è  quello  di  cacciare  il  fos- 
sile nella  ritorta  per  forza  centrifuga;  carat- 
teristica della  seconda  è  quella  di  avere  V  asta 
del  poussoir  snodato.  La  loro  conformazione 
è  tale  da  occupare  poco  posto  e  quindi  sono 
di  facile  applicazione  anche  in  quelle  sale  di 
forni  ove  lo  spazio,  di  fronte  alla  facciata,  non 
è  troppo  abbondante.  La  macchina  a  scari- 
care però  non  è  applicabile  che  a  forni  aventi 
ritorte  a  due  teste. 

La  terza  mostra  di  apparecchi  per  gaz  che 
si  trova  nel  Padiglione  della  Metrologia  è 
quella  della  ditta  Vanderpol  Maldant  &>  Du- 
poy,  la  quale  ha  esposto  una  rampa  per  la 
prova  dei  contatori  e  diversi  tipi  di  contatori. 

Notevole  è  Ìl  modello  di  un  contatore 
Duplex  con  una  nuova  disposizione  per  man- 
tenere automaticamente  costante  il  livello  del- 
l'acqua.  Al  cucchiaio  compensatore  degli 
altri  è  sostituito  una  specie  di  iniettore  a 
gaz  :  il  volante  del  contatore  è  munito  di 
piccole  orecchiette,  che  allo  immergersi  nel- 
l'acqua imprigionano  una  pìccola  quantità  dì 
gaz,  che  lasciano  sfuggire  allorquando  arri- 
vano in  basso  del  misuratore.  Il  gaz  che  si 
libera  viene  a  raccogliersi  in  una  piccola  ca- 
mera finché,  raggiunto  un  certo  volume,  non 
trovando  altra  uscita,  che  quella  dell'iniettore 
esce  per  quello,  trascinando  con  sé  una  pic- 
cola quantità  di  acqua,  che  dal  serbatoio  di 
riserva  caccia  nella  camera  misuratrice.  D 
vantaggio  principale  di  questo  misuratore 
appare  quello  di  avere  ottenuto  lo  .scopo  di 
mantenere  il  più  possibile  costante  il  livello 
dell'  acqua  nella  camera  misuratrice,  senza  il 
concorso  di  alcun  organo  meccanico. 

La  stessa  Ditta  espone  anche  un  disposi- 
tivo per  contatori  a  pagamento  anticipato.  Il 
sistema  consiste  in  un  rubinetto  a  due  ma- 
schi coassiali,  così  disposti  che,  introducendo 
le  monete,  uno  dei  maschi  ruota  per  modo 
di  far  coincidere  i  propri  orifizi,  o  porzione 
di  essi,  a  seconda  del  numero  delle  monete 
introdotte,  con  quelle  del  secondo  maschio, 
aprendo  così  la  via  al  gaz.  Il  movimento  del 
volante  trasmesso  al  secondo  maschio  fa  si, 
che  questo,  girando,  chiuda  man  mano  gli  ori- 
fizi aperti  prima,  finché  sia  passata  la  quan- 
tità di  gaz  corrispondente  al  numero  di  mo- 
nete introdotte.  L'apparecchio  che  tra  non 
molto  verrà  messo  in  commercio  anche  in 
Italia,  dà  afiìdamento  di  avere  buona  fortuna, 
e  noi  glielo  auguriamo. 

Sempre  nel  Padiglione  della  Metrologia 
la  ditta  Pipersberg  H.  I.  di  Ltìttringhausen 
espone  diversi  contatori  a  secco  ;  sui  pregi 
o  difetti  dei  quali  non  è  luogo  discutere. 
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U  Mctmlojfia  ed   entrando  nel 

dell'Arte  Decorativa  Kranccsc,  si 

vedrrc   alcuni    di^tcgni    della   Casa 

«Il  Panxi  indicanti  di.sposuioni  per  la 

me  del  frax  col  benzolo,   e    relativi 

li.    e    disposizioni    pel    trattamento 

arquc  amoniacalt  per  la  produzione  del 

9o  <r  Ammonio. 

Accamo  •  questa  la    Società  Francese  di 

lioffv    e    Lare,    rappresentata    dall'  c^rc^in 

r^f  Payct,  espone  diversi  radtnton  a  gaz 

arrechi  d'ilhiminiuionc  a    becco  k'rrn, 

.cu*  caraneristica  consiste    nell'aver  sosti - 

all'  ordinaria  rete   metallica    una    spe- 

gnua  di  mafcgtor  durata,  formata  da  una 

striscia  metallica,  ondulata  e  ripiegata 

»^  stessa  a  spirale. 

Nel  Padiglione  dell*  Austria  si  trova  la 
«tra  delb  Ditta  /.  Pinfsc/i  di  Vienna  la 
rie  olire  a  un  apparecchio  registratore  au- 
per  la  misura  della  percentuale  di 
addo  carbonico  contenuto  nei  gaz  dei  foco- 
fan,  presenta  i  tipi  dei  suoi  contatori  a  secco 
ed  a  acqua  con  o  senza  dispositivo  pel  pa- 
yiBCOKu  anticipato  :  registratori  grafici  di 
fRSBone  ecc. 

Nel  Padiglione  dell'Igiene  i  signori  inge- 
gneri MiìTfno  tS"  fy Antoni  presentano  alcuni 
aluriferi  a  gaz  alimentati  dal  loro  fornello 
•  \ralcano*  a  ricuperazione:  e  la  ditta  Rick- 
wm»d  dì  Londra  i  <uoi  contatori  a  secco  e 
le  sue  grandi  cucine. 

D  «gnor  Louis  Escoyez  espone  infine  nel 
PMi^lionc  del  Belgio  prodotti  refrattari. 

•  ile  sonu  in  funzione 
4.^  Itone:  acetilene,  al- 

ci» :<i  (Distillerie  Italiane  -  Milano); 

Ac^ti^v  ^v  ....^  a  petrolio  di  vari  sistemi, 
Kitson*  Lux.  t  \jik  Washington  »,  ecc.  e  infine 
■a    inst-)"  di    illuminazione   a   %tiz  e 

Vipiteno  '■s>rf>re  Pictet,    Un    intercs- 

imo  impianto  nella  Galleria  del  Lavoro 
dell' obsigcno  industriale  e 
lomisce  l'ossigeno  ai  gazo- 
dai  quali,  con  una  tubazione  che  corre 
yvaQclamentc  a  quella  del  ga/,  l'ossigeno 
ncDc  portalo  fino  al  becco,  sostituendo  cosi 
faria.  Il  professore  Pictet  asserisce  di  adot- 
tare per  illuminazione  cosi  fatta,  becchi  e 
rtticcllc  di  compost/ione  sua  e  tali  da  resi- 
flere  benissimo  aì  3000  gradi  cui  arriva. 
Aggrange  ancora  che  la  sua  reticella  assog- 
gettala a  quella  temperatura,  diventa  cosi  re- 
■tfenie  da  non  rompersi  neppure  cadendo 
il  saolo,  e  di  avere  una  aurata  di  circa 
dorceoio  ore.  Afferma  inoltre  di  ottenere 
collr  awc  reticelle,  mescolando  ossigeno  e 
ni  io  parti  uguali,  due  candele-ure  per  ogni 
uro  di  miscuglio  e  che  il  prezzo  di  costo 
dcS'aangeoo  è  di  un  centesimo  per  metro 
cvdxk 

NoBa  per  ora  si  può  dire  siitla  utilità  in- 
dannaie  pratica  di  questa  nuova  disposi- 
iTone* 

Degni  di  nota  sono  T  installazione  di  un 
di   gaz   povero,  per   un    motore 


&la  produzione 
ana  liquida  fc 


500  HP  alla  Stazione  Amvi  r  quella  per  la 
produzione  dell'  idrogeno  del  Parco  Acrei>- 
nautico. 

Kd  ora  prima  di  lasciare  l'argomento  di- 
remo (lue  parole  dell*  installazione  eseguila 
dalla  Compagnia  Union  tUs  Gaa  al  Parco 
Aereostatico  pel  gonfiamento  dei  Palloni  col 
gaz  illumìnantr. 

li  gaz  dei  Palloni  viene  fornito  dal  gazo* 
metro  di  Porta  Magenta  per  mezzo  di  una 
tubazione  che  al  principio  t  di  550  mm.  di  dia- 
metro noi  450,  ea  infine  di  400,  e  serve  pure 
per  la  oistribuzionc  del  gaz  in  città  e  per  parte 
dei  consumatori  dell'esposizione.  Nel  Campo 
Aereonautico  entra  tin  lub<:>  di  400  nim.  cne 
va  man  mano  restremandnsi  fino  a  'Joo  mm. 
r>ue  bocche  di  presa  di  300  mm.  e  5  da  aoo 
permettono  di  gonfiare  contemporaneamente 
7  palloni,  arrivando,  nelle  ore  del  ma<csimo 
consumo,  a  potere  erogare  2100  metri  rubi 
di  gaz  all'ora,  e  nelle  altre  ore  3700  culla 
pressione  di  80  mm.  a  Porta  Magenu  e  35 
al  Parco  Aereonautico. 

L'  impianto  corrispose  felicemente  alle 
previsioni  fatti*  e  siamo  stati  brn  lieti  di  aver 
raccolte  le  lodi  dei  diversi  areonauti  per  la 
rapidità  colla  quale  viene  loro  somministralo 
il  gaz. 

Nella  presente  rassegna  può  darsi  che 
invulnntarmmL-nte  abbiamo  taciut<i  di  qual- 
che mostra,  magari  interessantissima;  e  di 
ciò  ne  saremmo  assai  spiacenti.  Ma  la  scar- 
sità del  tempo  che  abbiamo  avuto  a  nostra 
disposizione  ne  è  stata  la  sola  e  vera  ra- 
gione. 

U  DlrczioiK  ài  MUano  delti  Ualei  te  Q». 

ALI.BGATO  xm* 

SULLn  MACCHINE  DE  BROUWER 

MmitIi  litti  U\  slpor  Uei» 

Miei  cari  Cullcghi, 

Prima  di  tutto  vi  ringrazio  sinceramente 

di  aver  voluto  ieri,    ammettermi    fra    voi,    e 

jxiichò  la  questione  delle  storte  orizzontali  ^ 

in  discussione,  permettetemi  di  portare  il  mio 

'  tributo  alla  clona  del  sig.  t^  Brouwer. 

Siccome  la  Compagnia  Anonima  Continen- 
tale è  stata  la  prima  a  diffondere  le  idee  del 
sig.  l>e  iJrouwer,  per  nuaiiio  concerne  la  ma- 
nutenzione meccanica  del  carbone  e  del  coke 
nelle  Officine  a  Gaz,  idee  che  si  possono  chia- 
mare geniali,  per  la  loro  semplicità,  perch*  il 
sig.  De  Rrouwer,  avendo  fatto  gli  studi  di  giù 
risprudenza  sembrerebbe  non  dovesse  esser 
attratto  per  queste  questioni  tccmche. 

Ma  egli  fece  questo  studio  di  manuten- 
zione meccanica,  seguendo  un  dato  or- 
dine di  idee,  che  lo  portò,  se  non  a  raggiun* 
gere  la  perfezione,  che  non  esiste  in  queMo 
DOSSO  mondo,  ad  ottenere  un  miglioramento 
tale,  che  lascia  sperare  nell*  avvenire,  anche 
per  un  aumento  considerevole  nella  resa,  di 
una  industria,  un  tempo  cosi  florida*  ed  ora» 
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che    si    stanno    rinnovando    i    contratti,    così 
battuta. 

Prima  di  tutto  studiò  il  modo  di  levare 
rapidamente  il  coke  caldo,  spegnendolo  col 
suo  entraineur;  poi  essendosi  assicurato  che 
qualunque  sia  la  quantità  di  coke  contenuta 
in    una    storta,    necessita   farla    uscire    dalla 

f)orta  dei  forni.  Cercò  il  modo  di  aumentare 
a  carica  delle  storte  sapendo  che  se  le  pic- 
cole cariche  danno  un  potere  illuminante  su- 
periore, le  grandi  danno  una  miglior  resa 
dal  punto  di  vista  del  prezzo  di  vendita  del 
metro  cubo  distillato.  Inventò  la  macchina  per 
caricare.  Infine  perii  (/(^/w/a^^  delle  storte,  molto 
cariche,  diventando  questo  assai  difiicile,  se 
non  impossibile,  immaginò  la  sua  macchina 
délutage  delle  storte  ;  compiendo  cosi  quel- 
l'insieme  che  da  parecchi  anni  ha  fatto  le 
sue  prove  in  Francia,  in  Inghilterra  ed  in 
Germania  e  che  valse  al  sig.  De  Brouwer 
una  delle  più  alte  ricompense  della  Società 
Tecnica  del  Gaz  in  Francia. 

La  Compagnia  Anonima  Continentale,  che 
in  Francia  ha  fatto  sui  suoi  dati  gU  impianti 
di  Lille,  Lione,  Besan^on,  Bordeaux,  NTancy, 
Tolosa  e  Versailles,  e  che  sta  costruendo  la 
nuova  Olìicina  di  Nizza,  aveva  perciò  tutto 
r  interesse  di  rendersi  conto  delle  speranze 
che  r  Industria  del  Gaz  poteva  fondare 
sulla  storta  verticale.  In  seguito  al  Con- 
gresso dei  gazisti,  tenuto  a  Parigi,  i  gazisti 
francesi,  essendo  stati  invitati  a  veder  fun- 
zionare la  storta  verticale,  detta  di  Dessau, 
io,  inviai  il  sig.  Laurain,  il  vero  apostolo  dei 
processi  De  Brouwer,  e  che  da  diversi  anni 
tiene  i  nostri  Colleghi  francesi  al  corrente 
di  questa  interessante  questione,  io  inviai 
dico  il  sig.  Laurain  a  visitare  le  storte  ver- 
ticali installate  neli' ofìicina  di  Mariendorf.  I 
dati  che  egli  portò  della  sua  visita,  sono  quelli 
pubblicati,  ma  che  egli  non  potè  controllare 
poiché  bisognerebbe  rimanere  almeno  15  gior- 
ni air  Officina. 

Si  praticò  è  vero,  in  sua  presenza,  il  délu- 
tage ad  una  storta  che  fu  fatto  senza  difficoltà; 
ma  malgrado  l'insistenza  dei  membri  presenti 
non  si  potè  ottenere  di  praticare  il  délutage 
ad  una  seconda.  Ciò  fa  supporre  che  si  te- 
meva che  un  qualcosa  di  imperfetto  non  per- 
mettesse la  discesa  del  coke;  e  se  ciò  si  fosse 
prodotto  vi  era  allora  dillicoltà  d'introdurre 
una  barra  di  ferro  sia  per  il  basso  che  per 
l'alto  della  storta.  La  caduta  del  coke  non 
deve  esser  prodotta,  secondo  Dessau,  che  per 
la  sola  gravità;  ed  a  ciò  sembra  che  si  abbia 
limitato,  in  questa  operazione,  il  délutage^  e  che 
per  essere  certi  di  non  essere  mai  arrestati, 
sia  opportuno  di  avere  in  ogni  tempo  un  aiuto 
in  un  mezzo  meccanico,  lo  sforzo  del  quale 
dovrà  essere  sempre  superiore  alla  resistenza 
che  il  coke  può  opporre  nella  sua  discesa. 

La  storta  inclinata  sarebbe  piuttosto  un 
perfezionamento  della  storta  verticale,  poiché 
riesce  molto  più  facile  aiutare  la  discesa  del 
coke  neir  inclinata,  che  nella  storta  verticale; 
dal  punto  di  vista  delie  qualità    di    gaz  e  di 


coke,  le  indicazioni  date  dagli  autori  della 
storta  verticale,  sono  inferiori  a  quelli  otte- 
nuti nelle  storte  orizzontali  di  6  metri,  cari- 
cate di  550  cg.  di  carbon  fossile,  cioè  piene. 
Sarebbe  pure  interessante  diffondere  le  prove 
tentate,  circa  25  anni  or  sono  dal  sig.  Cra- 
ponne,  direttore  delle  Officine  di  Lione,  che 
aveva  immaginato  delle  grandi  storte  rettan- 
golari, un  piccolo  forno  a  coke,  della  capa- 
cità di  una  tonnellata  circa  per  storta,  ma 
dovette  abbandonare  l' idea  falsa,  di  un  mezzo 
pratico  di  délutage  della  storta. 

Oggi  che  le  macchine  per  il  délutage  sono 
entrate  nella  pratica,  non  vi  è  nessun  dubbio 
che  possa  riuscire  ciò  che  25  anni  fa  si 
arenò. 

ALLEGATO  XIV« 

La  visita  dei  Congressisti  alla  Officina  di  S.  Celso  e 

precisamente  In  quella  di  |rià  recente  coslrazlone 

I^  produzione  di  questa  officina  è  di  carca  165000 
metri  cubi  ai  giorno.  In  essa  esistono  6  batterìe  dì 
8  forni  a  9  ritorte  inclinate,  di  cui  4  batterie  vennero 
costrutte  dalla  Stettinsr  Chamotte  Fabrik  e  2  dalla 
ditta  DervaL  Due  batterie  lianno  ritorte  della  lun- 
ghezza <ii  metri  4.55  e  le  altre  4  hanno  ritorte  di 
metri  6,10. 

Alle  batterie  di  forni  è  annesso  tutto  il  macchi- 
nario necessario  per  11  sollevamento  del  carbone  fossile 
e  per  la  distribuzione,  misura  e  carica  nelle  ritorte. 

b'n  tubo  collettore  di  i  metro  di  diametro  porta 
il  gaz  al  gruppo  dei  condensatori  anulari  che  sono 
disposti   in  5  serie  da  3  elementi  ciascuno. 

Di  seguito  vengono  4  estrattori  sistema  Bryan 
Doiikin  con  macchine  a  vapore  accoppiate. 

Due  estrattori  sono  della  potenzialità  ciascuno  di 
85000  e  gli  altri  dus  ciascuno    da  50000  metri  cubi 

per    24  ore. 

La  condensazione  è  completata  da  3  condensa- 
tori Pelouze  e  da  3  condensatori  Cutler  a  circolazione 

d'  acqua. 

Il  lavaggio  del  gaz  è  fatto  mediante  tre  iat>eurs 
Standard  i  quali  servono  a  fissare  completamente 
r  ammoniaca  contenuta  nel  gaz,  e  per  la  depurazione 
Kerv{mo  8  casse  pensili,  con  chiusura  a  s^:.'co.  della 
stiperfuTÌe  di  circa   r25  metri  quadrati  ciascuna. 

.Seguono  poi  tre  contatori  di  fabbiicazion-j  di  cui 
duo  (le!  tip  »  ordinario  f  d  uno  del  tipo  Duplex,  disposti 
in  una  sala  ben  ventilala  ed  illuminata  ;  n  5ve  gazo- 
metri,  di  cui  il  maggiore  della  capacità  di  25.000 
metri  cubi,  servono  ad  immagazzinare  il  gaz  prodotto, 
il  quale  viene  somministrato  alla  città  attraverso  tre 
regolatori  di  pressione  collocati  su  tubazioni  del  dia- 
metro di  un  metro  e  dì  metri  0,60. 

ALLEGATO  XV» 

Toast  prononcé  par  mooslenr  Cote  à  AUlan, 
le  11  september  1906 

AfesdaTties ,   Monsieur  le  Presidente 

Messieurs  et  Chers  CoUègues, 

Qu'  il  me  soit  permis,  tout  d' abord,  de  vous 
adresser  de  sincères  remerciemcnts    pour  V  honneur 


-  "5- 


-j-  %<«!*  avM  (ait  a  la  Société  Tccliniquc  dcrindii- 
c"  Iti  Imju  cn  KrafiLY.  cn  tnvitant  tuus  scs  mcmbrcs 
*.\    Rt-jnii*n!t  ile  vntn.'  Ctmfórciicc*. 

t.  -.^r^r  (lar  mes  Collcf^cit,  cn  ma  qunlité  de  Icur 
*■-•■**■  kr.*.  <r  i'tre  auprès  de  vous  l'interprete  de 
*-.-»  -^itimctiLs  de  cordiale  sympalhic,  j'ai  regfrctié 
tK  -n  rtHnx  de  ne  pa«  savoir  m'  exprimer  dans  ccitc 
V-  r  ^n^'jc  du  Dante  qtii  vnus  est  ramilicrc.  Mais, 
er.  -■".•«ailLint  rannuain.-  lìv  notrc  Si»cii-lc  'IVclinique, 
*■  r'.r  -ir  Miitc  rasKuré  cn  y  trmivant  Ics  noms 
:    i—!-  ,\uì   m-  maixiurront  pxH  de  nt' exriist:r  auprc» 

[►e  n-»mhrtiix  ^-axiers  italìcns  compieiit,  en  effet, 
TMTTTi-  n*  adhéri'nts.  Il  n*  y  a  pas  Iìl'u  de  s' cn 
«".w.nfr  M  r  un  |K*nse  aux  relation!)  fratcrnelles  qui 
«  '^\  :  n:  dan-i  V  hifttoirc  ont  cxìsté  cntre  nos  dcux  pays. 

C'*  re^ations  vont  dcvcnìr  cncore  plus  suivirs 
ru-'-;::-.'  vous  avez  vaincu  les  v\l|)«s  une  tmisiòmc 
»  i?.  •■:  .-rr<-  ainsi  un  ni>uvcl  élèmcnt  de  rappn>chcmcnl. 

Lom-ir.  t-n  Italie,  vuus  savez  tout  faire  avi-cart 
rt  f'f-S-wi  v.  i»<>ur  venir  jusqu'a  vous,  vous  nous 
a\rr  ;»r- k  virv  1' (KT-'iUtion  de  travcrscr    ile  }franiiio.sc,s 

Kn-'-rt-  fmer\xillts  par  le  chiirmc  de  cettc  fière 
TU'iT'.  ilont  k's  sitrs  ini|>osants  se  s-mt  (k-roulés  sous 
>-  v<-,]\.  nous  niius  trouvons  aujourd' hui  a^réablc- 
•^n:  •mprt-ssMinnés  par  la  ffràcc  de  rette  fftc  du 
T-  -i*  "U  ilt-  iiomhrcux  pavillon.  tlans  V'itrc  Kx{Mi- 
*.■.  TI  r<.  «Uni  .lux  élrani^ers  les  richcsscs  varièes 
-    ...-    InduMncs. 

K'  «  ».  -«"ir.  nous  somnit-s  coinmc  trans|M)rtés  jKir 
^  •:.i..-ìt.-  ri.rdLilité  ile  votrc  aimalile  reception.  Ce 
va  <r<>><v-Ie  liit-n,  un  souvenir  inoultliahle  quc 
^  .^  :-.m'.mfi;ron-àtousnosOilltj{ufs,  lls  re^rettent. 
*(TT--fi  «".ars.  de  ne  p:i.s  ètrc  dcs  nótres.  mai  leur 
•■  -trn-  rient  n"  ».-m|»dchL-  pas  leur  pensée  de  se  (wrter 
L.    '-    i  drs   Alp-s. 

i  -  n  ni'i  4-ncouraKeni  à  vous  proposer  un  toast 
>  .r  "  iinìtin  toujours  plus  ótroitc  de  nos  deux 
N«-rf  •-■- 

r'-n  e  •niinunion  il*  idées  avee  eux.  je  lève  ninii 
;-  -rr  ;it>:ir  V'>un  -iouliaiter  le  plein  Sii.vès  dcs  travaux 
j-     .   "   l'tiiUn-ncrs. 

N  ■  1-    nlan<)UL-rion^  a  tous  nos    devoirit  d'  iiivité.s 

■■    I      tv     r'-nuTi-jiins  pas  d'une  luanler*.'  tonte  |Kir- 

.  -  rt    Miin-ifur    I  at'omhi*    (Mtur    1'  aimabki    fa^'oii 

:.i  yivHr  ti  s*  vfl  priKli}»«<^  au  l'ip'irsilfs  rércptiims 

■  -.-     .  •:•*  av-ms  étè  1' objet. 

?  .  .TA-  ì.-  bii-nveillanie  de  madame  I.iio>nilK'  el  des 
,— -  -  jU!  r  .i"»sisuii-nt,  ont  doublt-  pour  nous  1'  in- 
'-  t   ■;'    itiv  vi-ite   iiuluatrielle, 

.\  :   I);;ct'teur  ile  la  Compagnie  du  Gaz  de  Milan, 

-    j.   -i~«-  "-ii.ns  dans  notre  pensee  tous  nos  hòtcs  et  en 

a.-    ■.-  IT  )*-s  Attministraieurs  et  Infcénieurs  de  1'  L'- 

.:■  -  »  lA/. 

i_i   'v>.7ì.,-té  Tcchnique    tient    aussi  tout   s|»éciale- 

-.T.:  a  dire  à  Monsieur  I^ienj;,  le  secrétaire  de  vos 

■_    -■■»r«-niv*.   combien  elle  luì  est  reconnais.<iantc  de 

■  •;:-  ;-i  jwinc  qu*  il  »'  est  donnée  |K>ur  nous  reccvoir. 

!.  i\  'lì*-  donc.  Met  Chera  CoUègucs  de  la  Soclété 


Technique,  A  la  sante  de  Madatne  et  ile  M«miiieur 
I^icomlw,  A  celle  des  Adminisirateurs  et  InKénieurs 
de  r  Union  des  (ìaz,  ainsi  qu'  a  la  sante  de  Madame 
et  Monsieur  I^enK.  et  à  celle  <Ie  lous  no»  ainiablt-s 
hùtes. 

Parta  Ufficiala  -  Concorsi  pel  1907 

-  Brucia  25  Sittwbri  1906  - 

/  'rt'x  iatis  sima  Siji  nore 

Riservandomi  di  s|M-dirle,  quanto  prima  il  \'»TbaIe 
della  .ìS-' Confvren/a  t'.-nulasi  al  12  corrunie  a  Mi- 
lano, ini  prf}rii)  (li  farle  conos<-ere  intanto  la  ttelitn-- 
ra/ìone   presi  iti  riKuardo  al 

CoacofM  aonnale  fA  IM? 

Il  medesimo  sarà  ordinario,  a  lil>cra  scelta  ilei 
temi,  e  aperto  esclusivamente  fra  i  sorl  delle  Omfe- 
rrnzc,  a  norma  del  ReBolamenio  approvato  nella  riu- 
nione di  Torino  del  1902.  inserito  cunie  AlU-jrato 
nei  Verbali  dcirlt  ultimi  anni  (eoinparirà  pure  in  quello 
pel   19061. 

I.*  assemblea  ha  asse^jnato  pure  I.ire  hkxi  jkt  t 
premi  da  statulirsi  a  norma  dell'art.  7  del  Rej(ola- 
meni'i,  e  la  C'o-nmissione  esiuiiinairire  (art.  9^  s;irA 
composta  dal  Presidente  annuo,  dal  .Segretario  della 
Sociel'i  e  ital  signor  inj;-  I-  Chavannes.  Direttore 
del  (ìaz  di  Napoli,  noniinnto  nell'  adunanza  ilei  sih-ì. 
l'cr  la  spcdiziuiie  delle  Memorie  vvc.  entro  il  i  .Mar/o 
1907,  sono  tla  osservarsi  in  tutto  le  indica/ioni  del 
Ket;olameiito. 

CoBcorw  tttriordiaarìo    iDteniailoaak  del  19M 

Il  ter/o  premio  imeda^jlia  di  bronzi>  e  L.  5<k)ì  é 
stato  luwe^nato.  per  delibera/.inne  dell'assemblea,  alla 
Memoria  col  mollo:  A'W/a  sf>craH:a  di  riun'ita  sulla 
rpiestione  dei  forni.  Ne  .«mo  autori  i  signori  :  Wouter 
CiK>I.  innejjnerc  dell'  rfticio  Tecnico  Comunale  dì 
Rotterdam;  1*.  H.  Hendriks,  in^re>;iiere  dell' (  >ftìcina 
Comunale  del  (ìaz  di    Kotlenlam. 

Il  primo  premio  (meilafclia  d'  <)ro  e  I.,  in<»oi  ed 
il  sccontlo  imedajrlia  d'argento  e  !..  7.>ot  nnnesv<-nd(t 
stati  a;;);ìui]icati  a  nessuna  delle  altre  Menutrie  pre- 
sentate, it  I  ir.i  e  >iiferi'u.-nto  è  rimanil.itu  .tll'aiino 
venturi,  a  no:  m.i  del  l'ro^ramma  ^i.i  pubbiie.Uo  il 
27  Setti'mt)re  U)'>5  e  ri|ir<nKitl"  ipiì  di  loinr"  nelle 
sue  parti  essenziali.  I.<'  Mern<irif  tlo\r.iiin-i  essm- 
spedite  al  soiinseriUn  pure  entf»  il  1.  Mar/o  i<».>7  »■ 
saranno  es;iunn.ite  da  una  Commissione  ili  almeno 
_^  memltri  da  nominarsi  nella  Conferenza  del  i'*<>r. 
};iusta  r  art.    9  del   Keffolamento  citato. 

•  • 

l'er  poter  distinituere  le  Memorie  che  .si  presente- 
ranno al  Ctin'-trso  sir.iordinarii'  internazionale  aperto 
a  tutti,  da  quelle  presentate  al  Concorso  iirilinario 
aperto  ai  s«>li  soci,  queste  d»»vranno  jHìrtarc  I'  imli- 
cazione  :    Conforso  ordinario. 

Con  iK-rfetta  (»s.ser\-anza. 


-  ii6  - 


Progrinnii  del  Concorso  straordinirlo  internizloRilo 

(rimurvato  per  l'anno  igoy) 


I  temi  stabiliti  sono  i  seguenti  : 

i.o —  «Cenni  sullo  stato  attuale  delia  questione 
dei  forni  relativamente  alla  preferenza  da  darsi,  sia 
in  linea  Tecnica  che  in  linea  Elconomìca,  ai  si- 
stemi con  : 

a)  Storte  ordinarie  orizzontali, 

b)  Storte  inclinate, 
e)  Storte  verticali, 

tenendo  pure  conto  delle    condizioni    diverse  in  cui. 
si  trovano  le  Officine  grandi,  medie,  piccole  ». 

2.*'  —  «  Cenni  sulla  convenienza  economica  di 
rivivificare  la  materia  depurante  satura  in  siiu,  per 
mezzo  di  ossigeno  aspirato  negli  apparecchi  di  fab- 
bricazione ;  sul  punto  da  preferirsi  per  tale  aspira- 
zione, e  sul  suo  effetto  sulla  qualità  del  Gaz  ». 

II  tutto  illustrato  da  ampi  esperimenti  pratici 
eseguiti. 

S."» —  «  Studio  generale  dei  fenomeni  elettrotittìci 
sulle  condotture  metalliche  sotterranee,  prodotti  da 
correnti  vagabonde  o  da  fenomeni  d' induzione  in 
dipendenza  di  grandi  Impianti  Elettrici.  —  Mezzi  per 
rimediarvi  o  ridurli  ». 

4.0  —  €  Quantunque  si  richiami  specialmente  l'at- 
tenzione dei  concorrenti  sui  tre  quesiti  che  precedono,  , 
tuttavia  uno  qualunque  dei  premi  potrà  essere,  a 
giudizio  della  Commissione,  accordato  all'  autore  di 
una  memoria  interessante  un  punto  qualsiasi  dell'In- 
dustria del  Gaz.  Le  comunicazioni  di  natura  princi- 
palmente commerciale  non  verranno  prese  in  consi- 
derazione ». 

Le  memorie  presentate  al  concorso  dovranno  es- 
sere inedite  e  stese  preferibilmente  in  lingua  italiana 
o  francese. 

Pel  carattere  internazionale  del  concorso  saranno 
però  ammesse  anche  quelle  in  tedesco  ed  in  inglese. 

Le  memorie  non  devono  portare  il  nome  dell'au- 
tore, ma  saranno  contrassegnate  da  un  motto  che 
sarà  riprodotto  sopra  una  busta  chiusa  nella  quale 
V  autore  metterà  il  suo  nome  e  dichiarerà  che  la 
memoria  o  la  comunicazione  presentata  è  inedita,  e 
si  interdirà  qualsiasi  pubblicazione  sul  medesimo  sog- 
getto durante  un  anno. 

I  manoscritti  non  saranno  restituiti  ;  essi  reste- 
ranno di  proprietà  della  Società  la  quale  avrà  il  di- 
ritto di  pubblicarli  nei  propri  resoconti  annuali. 

La  Memoria  premiata  al  35°  Congresso 

dei  Gazisti  Italiani 
tenuto  I  Milano  10-12  Settembre  1906 


Al  tema  : 

I.  Cenni  sullo  stato  attuale  della  que- 
stione dei  forni  relativamente  alla  preferenza 
da  darsi,  sia  in  linea  Tecnica  che  in  linea 
Economica,  ai  sistemi  con  : 

a)  Storte  ordinarie  orizzontali, 


Dicci  delle 
diti  magsìo- 
rì  huino  im- 
pianti dì  (U 

d'acquo. 


b)  Storte  inclinate, 

e)  Storte  verticali, 
tenendo  pure  conto  delle  condizioni  diverse 
in  cui  si  trovano   le   officine  grandi,  medie, 

piccole. 

MOTTO  :  "  Nelli  spennza  di  rtascHa  „ 

Nelle  osservazioni  sullo  stato  attuale  della 
questioue  dei  forni  deve  considerarsi  quale 
sistema  sia  da  scegliersi  per  una  determinata 
produzione  di  gaz,  tenendo  conto  sempre 
delle  speciali  condizioni  locali,  come  p.  e. 
quelle  riguardanti  le  fondamenta,  gli  ope- 
rai, ecc. 

Nel  nostro  progetto  ci  siamo  prefìssi 
impianti  affatto  nuovi,  e  precisamente  quello 
di  una  città  grande,  dì  una  città  media  e  di 
una  città  piccola,  considerando  le  condizioni 
quali  si  presentano  da  noi  (*),  dove  di  io6 
officine  a  gaz  soltanto  i6  delle  piccole  sono 
in  mano  a  privati. 

La  ripartizione  ne  è  la  seguente  : 

a)    4  con  più  di  zoo.ooo  abitanti 
A)    4    »      »    »     50.000       » 

f)   38      M        n     n       10.000         » 
(/)  30     »        »     M  5.000         » 

e)  30    »  mano  »       5.000      n        / 

Nomineremo  perciò  a)  e  b)  officine  grandi, 
e)  e  d)  officine  medie,  e)  officine  piccole,  dando 
per  a)  e  b)  un  progetto  con  : 
Forni  a  storte  inclinate, 
Forni  a  storte  orizzontali  con  apparec- 
chi meccanici  per  carico  e  scarico. 
Forni  a  storte  verticali. 

Il  riscaldamento  è  il  medesimo  per  tutti 
i  sistemi  ;  almeno  per  le  officine  |^randi  og- 
gidì non  si  costruiscono  che  forni  a  rigene- 
razione, i  cui  vantaggi  in  confronto  a  forni  a 
semi  rigenerazione  ed  a  quelli  a  griglia  sono 
sufficientemente  noti.  E'  vero  che  costano  di 
più,  ma  presentano  vantaggi  notevoli  :  nell'  e- 
sercizio  dei  quali  nomineremo  soltanto:  mi- 
nor consumo  di  combustibile,  miglior  resa  di 
gaz  in  seguito  alla  più  regolare  distribuzione 
del  calore,  e  maggiore  durata  dei  forni. 

Spinti  dal  bisogno  ancora  crescente  di 
gaz,  si  cercò  negli  ultimi  anni  : 

di  produrre  maggior  quantità  di  gaz 
sopra  aree  più  ristrette  ; 

di  ridurre  il  numero  degli  operai  dei 
forni  in  seguito  all'aumento  continuo  delle 
mercedi  ; 

di  rendere  più  facile  il  lavoro  poco  sano 
nel  calore  e  nella  polvere  del  locale  dei  forni, 
e  di  rendersi  più  indipendenti  dagli  operai. 

Considerando  questi  punti  si  sono  trovate 
tre  soluzioni,  cioè  :  Storte  inclinate,  esercizio 
a  storte  orizzontali  con  macchine,  e  storte 
verticali. 

Per  grandi  officine  si  tratta  quindi  sol- 
tanto della  questione  quale  di  questi  tre  si- 
stemi sia  da  preferirsi. 

A  schiarimento  di  quanto  siamo  per  esporre 

(*)  L'  autore  parla  dell'  Olanda. 
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per  ogni  sistema  un  disegno  che 
silttizionc  e  l'area  necessaria,  mu- 
dai nostro  punto  di  vista,  di  tee- 
teatrale,  i  vaniagp  ^  K^^  svantaggi    in 
feo  ci    sono    noti    per    la    propria  nostra 
e  nfcrcndiKi  ad   wipcnoruc    proprie. 
rgm  cJtf  sé  riferiscono  alla  presenif  Me- 
nm,    sono   troppo  grandi  «  complicati  ptr 
■V  simmipaH). 

I    —  F«r«i  «  «lartt  incJlBau. 

fai  quanto  alJo  sviluppo  di  questo  sistema 
riferirci  alla  letteratura  ;  neil'  In- 
^  Murdoch  ha  fatto  esperimenti 
storta  inclinata,  e  /.  PrunloH  (1818) 
é  iatto  brevettare  il  principio  di  questo 
Dopo  il  1884  \Coze)  si  sono  fatti 
li  progressi  nella  prova  pratica  di  aue- 
fafXR.  La  buona  rinomanza  Hi  cui  gooono 
lente  £  dovuta  sopratutto  alta  rigenc- 
perch*  dopo  il  perfezionamento  del 
aci  «neralori  si  è  riusciti  a  distri- 
hét^  m  tmtao  uuiforme  la  temperatura  nelle 
sorte  lunghe  fino  a  6  m.,  e  render  possibile 
«  buon  esercizio.  Le  cifre  seguenti  danno 
v'  idea  generale  della  distribuzione  della 
lOBperstura,  in  una  storta  inclinata,  della  lun- 
^»MM  di  ^^  tn.,  al  termine  di  una  carica 
S  6  ore,  in  confronto  a  quella  in  una  storta 
«montale  di  3  m.  di  lunghezza. 

SiorU  imclinate  iti  4.J0  m, 

ftiti  iB  T un  rifili  ■frani  •   lojto—  1030—   1040'C. 
iàmim   aupcriorc:  9SS—     9«5—     9*5  *C. 

t^lic  laferkice:  880—     885  C. 

Siortt  oriatontali  di  }  m. 

^  ,.  •      1000—   lOJO*  - 

nOK  aMdtana  •  porta  posteriore  :  .  „ 

*  '  1010—    i«o*C. 

^Ètm  mam\tMv  :  9R0—    96o*C. 

Questi  dati  furono  ottenuti  col  pirometro 
ikmitu  di  Hotborn  e  Kurlbaum. 

Con  una  costruzione  scrupolosa,  nella 
Ottalc  devono  ìmpii-garsi  soltanto  materiali 
ai  pnnu  qualità,  non  t  da  temersi  una  grande 
ione  della  storta  sulla  parrtc  anteriore 
forni,  e  con  un  risraldament<^>  fatto  a  re- 
d'arte  le  storte  si  comportano  altrettanto 
ehe  nei  vecchi  forni  orizzontali  ;  del 
pMi  restano  esclusi  grandi  abbassamenti  delle 
tfone  tali  da  compromettere  lu  scaricamento. 
I  grandi  vantaggi  di  questi  forni  sono  : 

a)  Mmor  costo  dtlla  mano  d'opera. 
Per  fare  un  eonfronto  indicheremo  il  co- 
ito per  tonnellata  dì  carbone  distillato,  per 
opn  «Urina  e  per  i  forni  orizsontali  con 
wrn3ào  teto  a  mano.  La  capacita  dei  15  forni 
e  di  173  toooellate  di  carbone,  ossia  di 
4^410  me  di  gaz.  Per  produrre  il  medesimo 
tivo  oca  forni  a  6  storte  orizzontali 
n.  di  lunii^hrzza,  occrorono,  se  ogni 
distilla  a75  tonn.  al  giorno  in  5  carì- 
Ae  gtr  34  ore.  e  ammessala  medesima  resa 
di  ano  ne  per  tonn. 


.73  xf 


•  230  storte  =•      Q       -  »9  forni 

(3  storte  per  la  decarburazione^ 

Il  costo  del  servizio  per  giorno,  ammesse 
le  medesime  condizioni  come  per  le  storte 
inclinate,  risulta: 

^  X  3  "    87  «p<^rai  dei  forni  a  I„  30  per 

settimana  L.  3610. — , 
cioè  per  34  ore  .    U  372.86 

6  sorveglianti  a  L.  5      .         .      •      yx — 
5   fuochisti    pel    generatore 

a  L.  4        .        .        .        .     »     ao. — 
3  operai  per  la    pulitura   dei 

tubi  ascendenti   a  L.  4.48 


ossia  436.30  :  173 

lì 


'3-44 

L.  436.30 

L.  3.52   per    tonnellata 
di  carbone  distillato. 

Per  ottenere  questi  dati,  furono  ammesse 
le  condizioni  piìi  favorevoli.  Come  dimostra- 
zione servano  1  risultati  d' esercizio  degli 
ultimi  anni,  ottenuti  con  forni  orizzontali  (di 
cui  la  metà  però  era  di  7  storte): 

1903 ...»  3.72  ' 

Dal  progetto  si  riconosce  che  il  costo  del- 
l' esercizio  con  forni  a  storte  inclinate  ò  di 
L.  0.96  per  tonnellata,  compreso  il  trasporto 
dei  carboni  ;  il  risparmio  di  mano  d'opera,  in 
confronto  ai  forni  orizzontali,  risulta  di: 

-^-6..../,. 

b|  Magfriore  produzioni  di  gtm  aoprm 
arra  ptii  ristrtlla. 

Questa  condizione  ò  pure  di  grande  im- 
portanza, sopratutto  se  si  tratta  di  ricostru- 
zione sullo  stesso  terreno  per  aumentare  la 
produzione  di  gaz. 

Anche  qui  per  dimostrare  il  nostro  asserto 
faremo  un  confronto  con  i  forni  orizzontali: 

Area  fabbricata  (  compreso  magazzino 
carboni)  per  39  forni  orizzontali  con 
servizio  a  mano*  2552  mq. 

Produzione    di    gaz    per    mq.    e    giorno 

48440 

^^^      —  IO  me. 

aSSa 

Area  fabbricata  complessiva  di  15  forni 
inclinati,  1313  mq. 

Produzione    di    gaz    per   mq.    e    giorno 

48A40 
-*^*^^  -  40  me. 

Risparmio  di  area  complessiva  fabbricati 
compresi)  di  fronte  a  forni  orizzontali 
con  magazzini  di  carbone.  53  */,. 

e)  Come  lUteriori  vantaggi  indicheremo 
la  mai*tTÌorf  indipmdtnza  dagli  operai,  in  se- 
guito al  numero  minore  dei  medesimi,  la 
facile  decarburazione  dcUe  storte,  la  produ- 
zione dei  pezzi    più    grossi   di    coke    per  la 
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fabbricazione    del    gaz    d' acqua,    la    minore 
produzione  di  grafite,  ecc. 

Venendo  ora  agli  svantaggi  di  questo  si- 
stema, dobbiamo  indicarne  i  seguenti  : 

a  '  )  Maggior  capitale  d' impianto. 

Il  maggior  capitale  d' impianto  deve  tro- 
vare la  sua  compensazione  nel  costo  sensi- 
bilmente inferiore  del  servizio. 

Un  confronto  del  costo  dei  diversi  sistemi 
è  dato  dalla  tabella  prima. 

Sulla  base  di  questi  dati  si  può  calcolare 
il  costo  pel  locale  dei  forni,  per  me.  di  gaz, 
come  segue  : 

Fabbricati   e    fondamenta   da   ammortiz- 
zarsi in  40  anni. 
Armature  e   impianto   trasporto   carboni 
da  ammortizzarsi  in  20  anni. 
Rinnovamento  interno  dei  forni  ogni  1000 
giorni,    quindi    da   ammortizzarsi    in   5   anni 
(calcolando  in  media  200  giorni  di  esercizio 
air  anno). 

Fabbricati,  camini,  fonda- 
menta ecc.,  L.   125.600- Annualità  al  4  Vo  L.     6.346 

Armat.f«^  e  imp.t*'  trasp.'» 

carboni,    L.   209.800        -       »  »        »     15.436 

Rinnovazione  interna  forni 

15X18.000,  L.  270.000-       »  »        »     60.650 


A  carico  dì  ogni  anno  L.  82.432 

Mercedi  in  200  giorni    dì    esercizio    con 

una  media  di  20  caricatori  di  storte   .    »  55-202 

Costo  delle  riparazioni    .  .         .         .    »  15.000 


L.  152.634 


Costo  del  locale  dei  forni,  per  1000  mc.^ 
di  gaz,  compreso  le  mercedi  : 

^52-634 _  L  1^76 

200  X  173  X  280  ^'' 

Pel  confronto  serva  il    medesimo   calcolo 
per  storte  di  3  m.  e  servizio  fatto  a  mano: 

Fabbricati,  camini,  fonda- 
menta ecc.,  L.  104.000 -Annullila al 4 0/"  L.     5-254 

Armat."  e  Ìmp.t°   trasp.to 

carboni,   L.    103.000         -       »  »        »       7-S8o 

Rinnovazione    interna    dei 

forni,  L.  200.000  -       »  »        »     44.926 


A  carico  di  ogni  anno  L.  57,760 
Mercedi  in  200  giorni  d'esercizio  .  .  »  97.600 
Costo  delle  riparazioni  .  .    »     15.000 


L.  170.360 


Costo  del  locale  dei  forni,    per  1000   me. 
di  gaz,  compreso  le  mercedi  : 

^360 j 

200  X  173  X  280  '7-50- 

b  )  L' ingombro  di  materie  sporche  che  si 
producono  mentre  le  storte  sono  aperte  :  al 
caricamento  per  causa  dell'immediata  com- 
bustione di  particelle  di  carbone,  allo  scari- 
camento per  causa  della  corrente  d'aria  pas- 
sante per  la  la  storta,  perchè  è  quasi  sempre 
necessario  aprire  i  coperchi  superiori  per  dar. 


aiuto  dal  di  sopra  allo  scaricamento.  La  po- 
sizione inclinata  delle  storte  ha  per  effetto 
una  grande  produzione  di  catrame  ;  a  questo 
inconveniente  si  può  rimediare,  in  parte,  pro- 
lungando il  tempo  della  distillazione  o  man- 
tenendo più  calda  la  parte  inferiore  delle 
storte,  ma  le  numerose  otturazioni  di  tubi 
ascendenti  che  ne  provvengono,  non  permet- 
tono quest'  alta  temperatura  al  fondo.  \J  a-. 
spetto  dei  forni  dalla  parte  dove  si  scarica 
non  è  mai  bello,  perchè  i  canaletti  contengono 
sempre  del  catrame  che  durante  la  discarica 
abbrucia  con  forte  produzione  di  fuligine.  , 
Questo  inconveniente  del  forte  fumo  si  farà 
sentire  specialmente  se  l'officina  si  trova  in  ', 
vicinanza  di  case  di  abitazione,  locchè  spesso  ; 
sarà  il  caso  col  grande  estendersi  delle  città,    j 

e')  //  riempimento  irregolare  delle  storte,    - 
Questo  inconveniente  è  di  speciale  impor- 
tanza per  le  storte  molto  lunghe,  p.  es.  quelle 
di  6  m.  Molte  qualità  di  carbone  presentano 
il  fatto  che  la  carica  durante  la  distillazione    ■ 
scivola  abbasso,    producendo    minor    resa  di 

Eaz  e  rendendo  più  difficile  lo  scaricamento, 
'inconveniente  è  minore  per  storte  più  corte, 
f)er  cui  abbiamo  scelte  quelle  di  4,50  m.  di 
unghezza  pel  nostro  progetto.  Ma  anche  con 
tali  storte  più  corte  la  quantità  del  carbone 
è  in  dipendenza  dalla  qualità,  grandezza  dei  . 
pezzi,  umidità,  ecc.,  e  le  storte  nei  diversi  .  : 
piani  d' altezza  sono  riempite  differentemente 
m  seguito  alla  differente  velocità  del  carbone; 
a  ciò  soltanto  in  parte  può  rimediare  1'  abi- 
lità degli  operai. 

Inoltre  devono  farsi  alcune  osservazioni 
generali  : 

In  riguardo  alla  qualità  del  gaz  non  ab- 
biamo potuto  constatare  alcuna  apprezzabile 
differenza  in  confronto  ai  forni  orizzontali. 
Colla  medesima  qualità  di  carbone  e  sotto  le 
stesse  condizioni  furono  levati  alcuni  cam- 
pioni di  gaz  ripartiti  esattamente  sulle  6  ore, 
dai  tubi  ascendenti  dei  due  sistemi,  e  i  ri- 
sultati medi  delle  analisi  furono  : 


Tubo  ascendente 
della  storia  inclinata 


CO, 

Idrocarhuri  pesanti 

o, 
oc 

CH, 
H, 


V« 


1.7 
3.7 
o,r 

6,7  volume 
32,- 
52.2 
3.6 


Ha  S  =;  1, 17  %  in  voi. 


Tubo  ascendente 
della  storta  orizzontale 

r.7 

0.4 

6,6 
32,8 
50.1 

S.i 

H  a  S  ^^  1 ,08  l^o  in  voi. 


L' analisi  riesce  un  po'  migliore  per  la 
storta  inclinata,  ma  il  numero  dei  giorni  di 
esercizio  delle  storte  orizzontali  era  di  8ao, 
quello  delle  storte  inclinate  soltanto  di  400. 

In  quanto  al  riscaldamento  in  generale, 
questo  è  quasi  indipendente  dalla  posizione 
delle  storte.  Si  affermò  spesso  che  tanto  per 
i  forni  inclinati  che  per  i  forni  verticali  il 
riscaldamento  risulta  più  economico  che  non 
per  i  forni  orizzontali,  ma  a  nostro  parere  i 
progressi  fatti  in  questo  campo  sono. da  ascri- 
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pnnctpaliiicnte  alLi  migliore  costrujfìonc 
(vticncorì,  e  U  ({uantità  necessaria  di 
e  pd  riscaldamento  dipende  in  massima 
br  daUA  qualiU  del  carbone  e  dulia  su- 
delle  storte  che  deve  essere   rìscal- 


N di' esercizio  si  richiede  in  media  il  15*., 
del  |>eso  del  rarbonc,  sempre  supposto  chr 
le  posizioni  dei  registri  e  le  conduiuni  del 
lira^^io  siano  regolan.  VaJ](anu  a  dimt>slrarlu 
alcuni  dati  di  un  forno  in  buon  funziona- 
mento t 


,  GCNEKATOUt 


CO,  T.6 
Idrocarborì  pciaiHi  — 

O.  0.0 

CO  10,8 

CH,  O.S 

H,  0.6 

S.  70.S 


GAZ   01    COMBUSTIOMK 

■  Imo  ddic  MDfte  taUbrtari 


16,1 


81.8 


(TIUII'IUUTL'ItA 
M  laiMM 


N.  1  ^  nero 
»    a  s=  romo  cupo 

»    4  =  890" 
►    S  —  970" 
ncU'flltcìtui  iltllc  sione 
=   ii«o* 


TtlAOClO 
4'«ema  ad  1 


D,0 


Evaponuione  d'acqua. 

Vasca  dell'acqua  (sotto 

la  griglia)  .  -»  34B  1.  in  34  ore 

Generatore  di  vapore 
(pretto  il  camino)  .  »  ^5  1.  in  04  ore 

Assieme  693  1.,  cioè 

51  •  ,  dW  ni^r  €uhperato  pei  nscaldttmeftta 
isciua  cenere). 


I  generatori  di  vapore  proteggono  bene 
le  {griglie  e  facilitano  la  rimozione  delle 
scorie. 

Facendo  lavorare  un  forno  senza  gene- 
ratore di  vaunrc,  il  consumo  d'acqua  nella 
vasca  sarà  il  33*,  del  coke  adoperato  pel 
riscaldamenti),  ma  si  ha  l' inconveniente  che 
la  pulitura  dalle  scorie  riesce  tnulLu  più  dif' 
(ìcile. 

fOmtinuaJ 


PARTE    TECrilCA 


CANALIZZAZIONE 

fSìmimat'io  ptr  ii  caUoto  deìie  tubazioni  di  gas 
t  di  &c^ia,  dei  sig.  A.  GREb(x,  ingtgurre 

Togliamo  dalla  Rivista  •  Le  Gaz  ». 
I. 

ShNi  tf  IH  finiti  pir  la  tibizlonl  tfi  |iz 

Mentre  il  flusso  nei  tubi  capillari 
pMt  essere  studiato  analiticamente  con  la 
eoanderazione  degli  attriti  interni  del  fluido. 
èri  quale  la  velocità  diminuisce  dal  centro  alla 
parete  del  tubo,  e,  che  la  formula  stabilil4  è 
ngoronuncnte  venfìcaU  dai  risultati  d'esperì- 
■enlo»  il  flusso  nei  tubi  larghi  non  potè  essere 
die  l'oggetto  di  formule  empiriche. 

La  questione  ò,  in  effetto,  assai  complessa. 
Koo  t  possibile  assegnare  dei  movimenti  rela- 
tivi ben  definiti,  alle  differenti  parti  della 
masK»  '^  ""  liiido  movcntesi  in  grossi  tubi, 
eco  p  ne  velocita    sopratutto,    e,   non 

•1  poO   ICAcre  conto   di  tutti    gli    attriti   che 
entrare  in  giuoco.  Non  si  potè  inoltre 
che  delle  rappresentazioni   approssi- 
abbastanza  grossolane,  che  non  sono 
>di  che  nei  limiti  dove  esse  sono  state 
te. 
L'cspenenza  ha  dimostrato  che  la  resi- 


stenza al  flusso  e  indipendente  dalla  pressione 
idrostatica  ed  è  propor/iunalr  alla  densiLi  del 
fluido  ;  che  essa  ò  propurzionale,  per  delle 
sezioni  uguali,  all'estensione  della  superfìcie 
con  la  quale  il  liquido  tocca  il  tubo  e  cne  essa 
varia  con  la  velocità.  Si  ammette,  da  Coulomb, 
che  si  possa  rappresentare  questa  ultima  va- 
riazione con  la  Mtmnia  di  due  termini,  uno 
semplicemente  proporzionale,  l'altro  propor- 
zionale al  quadrato  della  veltK-ità  media.  Que- 
st'ultima corrisiHindercbbe  al  flusso  del  fluido 
tutto  insieme  cne  fornirebbe  la  quantità  data 
per  il  flusso  reale,  con  delle  velocità  ineguali 
ai  differenti  punti  d'  una  stessa  sezione.  Per 
i  gaz,  che  sono  compressibili,  il  problema  del 
flusso  si  complica  di  ouestioni  di  compressione 
e  di  termodinamica.  Nelle  tuba/ioni  ordinane, 
si  può  supporre  il  f1ussr>  isotermico. 
Indichiamo  con  /'la  velocità  media, 

•  con  0  ti  diametro  del  tubo, 

•  con  L  la  sua  lunghezza, 

•  con  S  la  densità  del  fluido, 

la  perdita  di  carico  II  in   un    tubo  rcttihneo 
ed  orizzontale  ò  rappresentata  dalla  formula: 


(l) 


X  L  +  «   (a  V  f 


i^  è  d    [  'o   d 

—         ali..     ■    ■  'ne. 

Quanto  al  consumo 
a  D* 


»  fa  V  T 
tubo   in 


rapporto\ 


(a) 


Q  è  evidente: 
+  V  o  0,7854   D'   V. 


—  lao 


Se  si  trascura  il   termine  V  nella  (i),  Q 
può  essere  rappresentato  sotto  la  forma  : 


Questa  è  la  formula  che  nel  1827  Aubuis- 
son  aveva  presentata  per  le  tubazioni  di  gaz 
illuminante. 

Per  il  gaz  si  ha  meno  dati  precisi  che  per 
l'acqua,  tuttavia  delle  esperienze  abbastanza 
numerose  sono  state  eseguite.  Da  quelle  di 
Girard,  fra  le  altre,  si  ha  trovato  845  per  il 
coefiiciente  k  o  0,0000014    per    il  coefiicente 

1  ILO* 

-^  della  relazione  H  =  -^  X  -^5      ottenuta 

dalla  (3). 

Mayniel  si  era  fermato  a  860  per  il  valore 
di  k.  Questo  coefiiciente  stesso  è  stato  rico- 
nosciuto, ulteriormente,  troppo  debole  per 
tubi  di  ghisa  di  diametro  superiore  a  m.  0,300. 

Arson  ha  pubblicato,  nel  1867,  i  risultati 
degli  esperimenti  fatti  alla  Compagnia  Pari- 
gina del  Gaz.  Ha  fatto  risaltare  cne  il  termine 
in  V  non  è  trascurabile  per  i  diametri  infe- 
riori a  m.  0,600,  ed  ha  proposto  la  formula: 

E'  con  questa  che  sono  state  calcolate  le 
tavole  pubblicate  da  Claudel.  Q  essendo 
espresso"in  metri  cubi  per  ora,  H  era  espresso 
in  millimetri  di  altezza  d' acqua  per  metro,  L 
in  metri  e  V  in  per  secondo. 

I  coefficienti  a  e  b  erano  variabili  con  la  na- 
tura delle  pareti  e  i  diametri,  ma  costanti,  con 
uno  stesso  tubo,  per  tutte  le  velocità  fino  a 
12  m.  al  secondo.  Si  ebbero,  con  tubazione 
in  ghisa,  le  cifre  riunite  nel  quadro  seguente  : 


D 

a 

b 

0" 

050 

0,000.702 

0,000.589 

0 

100 

0,000.550 

0,000.475 

0 

150 

0,000.440 

0,000.430 

0 

200 

0,000.330 

0,000.395 

0 

250 

0,000.240 

0,000.360 

0 

300 

0,000.180 

0,000.332 

0 

350 

0,000.125 

0,000.310 

0 

400 

0,000.075 

0,000.280 

0 

500 

0.000.020 

0,000.246 

La  densità  del  gaz  a  O"  e  760  mm.  in  rap- 
porto all'aria  era  di  0,41  ;  il  peso  di  i  me. 
era  di  conseguenza  kg.  0,530. 

Per  lo  stesso  gaz  a  12"  ,  le  cifre  di  Claudel 
devono  essere  moltiplicate  per  0,96. 

Si  può  notare  che  i  coenicienti  sono  poco 
differenti  da  quelli  di  Prony  al  di  là  di 
m.  0.500. 


Nel  1876,  Monnier  ha  ripreso  nel  suo 
ti  Aide-memorie  pour  le  calcul  des  conduites 
de  distribuitìon  de  gaz  d'éclairage  »  la  for- 
mula di  Aubuisson,  perchè  a  suo  credere,  il 
grado  di  esattezza  ragg^iunto  non  giustifica  la 
complicazione  che  cagiona  l'uso  di  formule 
contenenti  un  termine  in  V. 


mente 
forma 


L'equazione  Q  =  1/-^^!=^,  adottata  eg:ual- 
da    Schilling,    può   mettersi    sotto    la 


|/  Hiooo    =  Q   |/ 


840 


D' 


(Hiooo:  perdita  di  pressione  per  chilometro). 

È  l'equazione  di   una  retta  passante    per 

r  origine  e  nella  quale  Hiooo  rappresenta  le 

ordinate  e  Q  le  ascisse,  l^-^—  è  il  coefii- 
ciente angolare  della  retta  o  la  tangente  del- 
l'angolo  che  la  linea  forma  con  l'asse  delle 
ascisse. 

Monnier  ha  costruito  così  dei  quadri  gra- 
fici formati  da  fasci  di  linee  rette  che  rappre- 
sentano la  relazione  fra  !  Hioo  e  Q  per  ogni 

valore  di  D. 

Per  evitare  di  troppo  imbrogliare  i  trac- 
ciati, ha  dovuto  portare  i  risultati  su  3  serie 
di  3  quadri  con  delle  scale  di  ascisse  differenti. 
E  malgrado  ciò,  le  indicazioni  date  dalle  linee 
che  si  avvicinano  dalla  verticale  e  dall'  oriz 
zontale  non  sono  mai  molto  chiare. 

Noi  abbiamo  pensato  di  tradurre  la  formula 
con  un  prontuario  a  coordinate  parallele  più 
chiaro,  più  preciso,  più  facile  a  consultare  e 
meno  ingombrante  di  un  prontuario  a  triplice 
reticella  disoplèthes  costruito  col  sistema  car- 
tesiano. 

Nella  formula  di  Monnier  e  di  Schilling, 
dove  Q  è  espresso  in  me.  per  ora,  D  in  cen- 
timetri, H  in  millimetri  d' acqua  ed  L  in  metri, 
il  fattore  K  è=  0,091. 

In  Germania,  la  D.  C.  G.  G.  si  serve  di 
tavole  calcolate  col  mezzo  della  stessa  formula 
d' Aubuisson  nella  quale  K  =  1.052,  se  le  di- 
verse quantità  sono  riportate  alle  stesse  unità 
di  qui  sotto. 

In  Inghilterra,  si  si  serve  molto  delle  tavole 
pubblicate  nel  1882,  nel  «  King*  s  treatise  on 
the  science  and  practice  of  the  manufacture 
and  distribution  of  coal  gas  ».  Il  coefficiente 
adottato  corrisponde  a  K  =  1,12. 

Nelle  stesse  condizioni,  il  coefficiente  di 
Girard  non  era,  lo  si  vide,  che  di  0,845  ^ 
auelìo  di  Mayniel  0,860.  Se  si  riporta  le  cifre 
aella  tavola  di  Claudel  alla  formula  di  Aubuis- 
son ed  alle  unità  scelte,  sì  ottengono  per  K 
i  valori  raggruppati  nel  quadro  seguente  : 


V 

D  =  5cm 

D 
Q 

me. 

=  IO  cm 

K 

D 

=  25   CI 

n. 

D 

=  50  cm. 

Q 

H 

Q     1      H 

Q 

H 

K 

[l> 

riic. 

mm. 

me 

0,254 

1,8 

o.oogi 

1.14 

7.2 

0,0036 

0.4 

46.1 

0.0007 

0.6 

180 

0,0008 

1,20 

3.565 

25,2 

0.4257 

0.69 

100,8 

0,  1696Ì 

0.77 

6^^0.0 

0.0457 

0,93 

2,520 

0,0135 

1,22 

7.130 

150,4 

1,4907 

0,74 

201,7 

0,5777 

0,84 

1260,0 

0,  r6,S8 

0,98 

5.040 

0,0540 

1,23 

—  tax  — 


l^f^'i'^'-imcntr    abbiamo   rilevato  le  |ht- 
d.  ^u  tubazioni  abbastanza  grosse. 

prrvii:  nel  rajìpurto  Ha)  sem- 

ai il  Ile  datf  dalle  tavole  di 

che  iionn  state  d'altronde  trovate  assai 
•oirmle   in    difetto.   Conviene    anche   non 
àarr  iroporunza  alle  differenze   sensibili  fra 
-  "  ffwicnli  calcolati. 

.\.i  abbiamo  avuto  l'occasione  unica  di 
potar  misurare  i  consumi  e  le  cadute  di  pres- 
v^vt^  --"rrupondenti  su  di  una  canalizzazione 
ir  .  ferro    dì  74  ;<  8a  avente    7  chilo- 

«icin  a;  hinghezza.  Questa  tubazione  serve, 
come  un  feeder,  ad  alimentare,  dairuftìcina  di 
F.  '    r.  appartenente  al  Sig.  P.  Mallet,  i 

ptc,   munì  di  Krirl,  Verneuil  e  Vcrnouillcl, 

pMSBndo  per  un  ^^omctro  e  per  una  rete 
fl^v*ÌTTP  di  cueflicienti  calcolati. 

A  Fin  d'Oise.  il  gaz  e  aspirato  nei  gazo- 
■rtri.  attraverso  un  contatore  e  con  interpo- 
sizione di  un  antimiisatore,  da  una  pompa  a 
rtantufTo  a  scanneilacura  e  a  doppio  effetto.  E' 
■nato  con  una  prensione  alla  partenza  evì- 
étatemtnte  variabile  con  il  consumo.  Dedu- 
Booe  iiitu  del  peso  fm.  0,100  in  altezza  di 
aemiaL  del  ga/ometro  posto  a  Triel,  questa 
p-  rappresenta    la    perdita    di    carico 

otiiA  mnne,  poiché  i  posti  di  riflusso  e 
di»rTi\  ■  ij  '  sensibilmente  allo  stesso  livello. 
1  lobi  (il  ^andr  lun|;hezza  <m.  6.50)  sono  uniti 
di  nanicotti  stagnati,  avvitati  e  saldati.  Ogni 
50  m..  vennero  colloeaD  dei  collegamenti  ad 
aaellì  incastrati.  La  tubazione,  che  ^  dunque 
particoUrmente  liscia,  non  t  interrotta,  lungo 
■bJko  i]  p<  t'he  da    apparecchi    di    sc- 

Hteament  nr  i  di    cui  rubinetti,  sono 

tatti  ad  occhio  rotondo. 

I  pcxzi  a  gomito,  salvo  alla  partenza»  sono 
a  grande  raggio  (più  di  un  metro)  (i), 

Q'.  1  rspcrimenti,  i  di   cui  risultati 

mno  '.  sotto,  sono  stati  fatti,  non  pre- 

amtava  la  tubazione  alcuna  ramificazione.  Essa 
serve  que&t'anno  all'alimentazione  diretta  del 
piccolo  villagio  di  Chantcloup  situato  sul  suo 
percorso* 


r««n    m   H.  Mr«ta 
dia— ut  liJMMra  la  an 


V  =  V»h>."  K  ^  «*«- 
cita  In  neUl  deatc  »ko- 
pCT   mcwmIo  telo 


0.0538 
0.0714 

0,1171 

o.aii4 


MOTI 

I-550 
2.536 

4.26J 


E*  iodispen&abilc  notare  che  le  perdite  di 
carico  coai  rilevate  sono  tsagtrait,   perchè  i 


(i)  Qnclta  tuiMrinne  In  ferro  è  (Mista  rntro  unn 
■Im  dcacinBCi  ad  evitare  la  niKirine  e  furtnata  di 
»  lyipcic  di  bifune   onnpoitu  tU  pece  e  ocra  per 

(**1  Stocoroc  questa  canalìasulone  non   è  avo- 
bnpcnnaibile,  si  prese  come  consumo  la 
■ritnctica  fra  il  voluroo  as|Hni(o  a  Fin  d'Oiae 
e  a  ««hniMt  riorvmo  a  Trìe). 


colpi  dello  stantuffo,  che  si  manifesuau,  soura 
tutto  per  i  piccoli  consumi,  con  delle  osciila- 
ziuni  dillìciimrnte  estinguibili  del  mant»metro 
a  mercurio,  portano  a  grandi  (>rrditr  di  forza 
viva. 

AU'  opposto,  è  da  notare  che  la  perdita  di 
carico  <t,  dati  gli  estremi  eguali  però,  più  ele- 
vata nei  tubi  tu  ghisa  che  nei  tubi  di  ferro 
più  lìsci. 

Arson  ha  trovato,  in  effetto,  che  per  una 
canalizzazione  di  o  m.  050  : 

a  —  0,000703  e  ^  —  0,000593  per  Ir  ghisa. 
n  ~  0,000738  e  6  ^-  0,000345  per  il  ferro 
bianco. 

l-a  Sociale  d'EcIairagc,  Chauffage  et  Force 
Motrice,  che  ha  succeduto  alla  Compagnie 
Parisienne  per  la  distribuzione  del  gaz  nei  sob- 
borghi di  Parigi,  comprime  dalla  «iua  ofiìcina 
di  Genncvillicrs  per  mezzo  di  "  Beales  •,  con 
una  pres.sione  iniziale  di  65  cm.  d'acqua,  delle 
quantità  di  gaz  calcolate,  si  dice,  a  5,500  me. 
all'ora  su  Boulogne  e  5000  me,  su  Alfort- 
ville.  La  pressione  dei  gazomrtri  telescopici 
di  questi  due  posti  varia  da  18  a  35  cm.  di 
acqua.  I^a  canalizzazione  d'  alimentazione  in 
ghisa  di  o  m.  600  di  diametro  ha  circa  18 
chilometri  da  Gennevilliers  a  Bulogne  e  35 
chilometri  da  Gennevilliers  a  Alfortvillr.  Non 
vi  è  grande  ditrtreri/?a  di  livello  fra  i  gazonictn 
situati  sulle  sponde  della  Sena. 

Quantunque  si  manchi,  lino  ad  ora,  di 
cifre  esatte,  si  può  però,  a  titolo  di  informa- 
zione, i-alcoUirr  dopo  questi  dati  poco  precisi 
i\  coefficiente  K. 

Si  trova  1,3  —  1,3  ammessa  la  perdita 
dì  carico  totale  ai  consumi  situati  à  dì  47  cm. 
di  acqua. 

Noi  siamo  completamente  dell'opinione 
del  Sig.  .Monnier.  I  dati  essenziali  dei  pro- 
blemi di  flusso  del  gaz  :  volume  da  consu- 
marsi, diametro  della  tubazione,  dentiti  del 
gaz,  ecc.,  non  possono  essere  conosciuti  che 
approssimativamente.  Anche,  si  deve  dare  la 
preferenza  alle  formule  semplici  senza  cercare 
un  grado  di  precisione  che  questi  problemi 
non  comporuno. 

Noi  aobiamo  adottato  l'equazione  d' Au- 
buisson  che  ò  la  più  usata. 

Noi  facciamo  puramente  e  semplicemente 
K  —  I,  perchè  risulta  dai  diversi  paragoni 
fatti  qui  sopra  che  questo  coefficiente  offre 
una  garanzia  pratica  soddisfacente,  anche  per 
tubazioni  Icegermenle  lorde  e.  che  mette  sen* 
sibilmentc  «raccordo  i  diversi  autori  e  i  nsul- 
tati  delle  esperienze  recenti  che  riferiamo. 

Nella  nostra  formula,  Q  ~  1.000  D  -'-  H  4" 

il  consumo  Q  è  espresso  in  me.  per  ora,  il 
diametro  D  in  cm.,  la  perdita  di  carico  H  in 
mm.  di  colonna  d'acqua  per  metro  di  lun- 
ghezza di  tubo  o  in  m.  di  colonna  d'acqua 
per  chilometro  di  lunghezza  di  tubo. 


—   122   — 


Dell'influenza  dei  gazometri 

sulla  qualità  del  gaz  che  essi  contengono 


Comunicazione  del  Sig.  J.  Payet 
(Contin.  al  N.  jo) 

II.  —  Inflnenza  del  Sole 

i."  —  Mentre  il  gazometro  è  basso 

Il  gazometro  rappresenta  allora  un'atmo- 
sfera chiusa.  Sotto  1*  influenza  del  sole,  il  gaz 
tende  a  dilatarsi,  da  ciò  produzione  di  vapore 
d*  acqua  sia  a  spese  della  nube  di  condensa- 
zione, sia  a  spese  dell'acqua  della  vasca. 

Questa  dilatazione  non  si  effettua  subito 
che  per  il  gaz  situato  nel  lato  toccato  dai 
raggi  solari.  Vi  è  dunque  in  quel  momento 
un  punto  caldo  ed  un  punto  freddo  nell'  at- 
mosfera gazosa.  Da  ciò  una  corrente  di  gaz 
che  tende  a  mescolare  la  massa  ed  a  renderla 
più  o  meno  omogenea  secondo  la  durata  del 
riscaldamento  dovuto  al  sole. 

2j  novembre.  Gli  esperimenti  del  mattino 
presentano  delle  variazioni  di  circa  0,5  1.  fra 
essi.  La  media  è  di  27,3. 

Dopo  la  prima  serie  di  esperimenti  e  prima 
della  seconda,  il  sole  illumina  e  riscdda  il 
gazometro. 

Gli  esperimenti  del  dopo  mezzodì  danno 
26,7  ;  26,8  ;  26,7  ;  26,8. 

Dunque  :  miglioramento  ed  omogenità. 

20  dicembre.  Gli  esperimenti  non  ebbero 
luogo  che  nel  dopo  mezzodì  a  partire  dalle  14. 
Il  tempo  che  era  sereno  e  calmo  dal  mattino 
ha  permesso  all'  influenza  del  sole  di  manife- 
starsi da  sola;  dapprima,  il  gazometro  fermato 
a  6,500  m.  a  8  ore  del  mattino,  accusava  del 
fatto  della  dilatazione  6,700  m.  a  mezzodì. 

Gli  esperimenti  danno,  a  parte  un  solo, 
23,8;  24,0  e  24,1. 

Dunque:  omogeneità  manifesta. 

21  dicembre.  Il  tempo  rimase  coperto  du- 
rante gli  esperimenti  del  mattino;  che  diedero 
come  media  25,3  con  uno  sbalzo  di  circa  i  1. 
fra  il  primo  e  1'  ultimo. 

Fra  le  due  serie  di  esperimenti  del  mat- 
tino e  del  dopo  mezzodì,  il  sole  splendeva. 
Gli  esperimenti  del  pomeriggio  non  diedero 
che  dei  risultati  eguali  a  24,5;  24,4  e  24,3. 

Dunque  :  miglioramento    ed  omogeneità. 

iS  gennaio.  Il  tempo  è  coperto  durante  gli 
esperimenti  del  mattino. 

Diedero  come  media  24,9  con  uno  sbalzo 
di  1,5  1.  fra  il  primo  e  l'ultimo. 

Fra  le  due  serie  di  esperimenti,  il  sole 
splendeva. 

Gli  esperimenti  del  pomeriggio  diedero 
dei  risultati  eguali  a  24,5  ;  24,6  e  24,7. 

Dunque  :  miglioramento  e  omogeneità. 

Questo  miglioramento  e  questa  omogeneità 
constatati  in  ciascuno  di  questi  esempi  con- 
fermano il  mescolamento  del  gaz  previsto 
dalla  teoria  e  sono  in  perfetto  accordo  con  le 
ipotesi  qui  sopra  ammesse. 


2.'*  —  Durante  gli  esperimenti. 

Dal  punto  di  vista  fisico,  gli  stessi  feno- 
meni che  precedentemente  devono  prodursi, 
ma  siccome  hanno  luogo  durante  gli  esperi- 
menti, quest'  ultimi  permettono  di  seguirne 
le  differenti  fasi. 

Così  si  può  verificare  che  ogni  volta  che 
il  sole  risplendeva  dal  mattino  (30  novembre, 
6  dicembre,  io  dicembre,  12  dicembre,  23  di- 
cembre, IO  gennaio;  19  gennaio,  23  gennaio) 
gli  esperimenti  della  prima  serie  annunciano 
un  gaz  che  si  migliora  progressivamente  nello 
stesso  tempo  che  il  gazometro  si  riscalda. 
Questo  fatto  è  tanto  più  accentuato,  gli  sbalzi 
di  un'  esperienza  alla  seguente  sono  tanto  più 
notevoli,  quanto  il  gazometro  ha  subito  più 
lungamente  o  più  fortemente,  durante  il  suo 
riempimento,  una  azione  refrigerante  qua- 
lunque. 

Notiamo,  inoltre,  che  questa  influenza  del 
sole  può  essere  ritardata  se,  al  principio  del- 
l'apparizione di  quest'ultimo,  il  gazometro,  per 
una  causa  qualunque^  è  bagnato.  Una  parte 
del  calore  solare  serve  allora  ad  asciugare  la 
campana  prima  di  riscaldarla. 

Questa  influenza  complessa  del  sole  si  è 
sopratutto  manifestata  il  io  gennaio.  Ad  8  h.  30 
del  mattino,  la  parte  superiore  del  gazometro 
doveva  essere  bagnata,  perchè  si  scorgevano 
alcuni  piccoh  rigagnoli  in  alto  della  superficie 
laterale.  Del  resto,  la  parte  superiore  del  ga- 
zometro n.  2,  visibile  perchè  era  tutto  ab- 
bassato, era  bagnata.  Il  sole  splendeva.  Gli 
esperimenti  incominciarono  ad  ore  8  42'.  Il 
primo  esperimento,  quello  che  noi  almeno 
abbiamo  considerato  tale,  annuncia  28,0;  ha 
luogo  a  ore  8.58'.  Il  seguente,  che  \xa.  luogo 
a  9  ore  e  14',  dà  27,6.  Poi  si  ha  :  27,6  a  '  '9h.  29'  ; 
27  a  gh.  44'  e  26,4  a  io  ore.  II  ^az  non  mi- 
gliora molto  in  seguito.  Avviciniamo  questi 
risultati  della  temperatura  del  gaz  alla  sua 
uscita  dal  gazometro  :  essa  è  di  9°  5  a  9h  15* 
e  di  13"  a  IO  ore.  Il  miglioramento  del  gaz 
coincide  bene  con  il  riscaldamento  del  gazo- 
metro, ciò  che  concorda  assai  bene  con  la 
teoria  e  le  ipotesi  ammesse. 

III.  —  Influenza  del  vento 

In  via  generale,  il  vento  ha  per  effetto  di 
raffreddare  il  gazometro  e  per  conseguenza 
di  produrre  nell'  interno  di  questo  deUe  con- 
densazioni analoghe  a  quelle  che  abbiamo 
studiato  nel  caso  di  una  bassa  temperatura 
esterna.  Questa  azione  è  sopratutto  sensibile 
se  il  gazometro  è  bagnato;  ed  è  proporzionale 
alla  velocità  ed  alla  forza  del  vento. 

Viene  modificata  e  può  essere  anche  di- 
strutta dalla  pioggia  che  tende  a  mantenere 
il  gazometro  ad  una  temperatura  costante. 

Del  resto,  se  la  superficie  del  gazometro, 
sotto  l'influenza  del  vento,  è  sufficientemente 
raffreddata  rispetto  alla  massa  interna  più 
calda  del  gaz,  si  produce,  in  seno  a  quest  ul- 
timo, un  punto  caldo  e  un  punto  freddo. 

Da  ciò  la  produzione   di  una  corrente  di 


ffU  piÉ  o  meno  mpida  capace  di  attivare  più 
o  Beno  11  raflTrcddanicntu  generale  e  le  cun- 
dcA&Anoni. 

1.'  —   Venio  durante  il  riempimenlo. 

Se  il  ricmpimrntu  del  ga/oiiietro  ha  luogo 
:  ifintr  una  tempera,  la  nubt'  di  condcnsa- 
.•  ..nr  <■!  produce  come  nel  coso  in  cui  la  tem- 
peratura cKtema  tt  Htata  molto  bassa  rispetto 
atta  Ccmpenitura  del  gaz  che  entra  nel  ga- 


O^i  %'olla  che  questa  circostanza  si  prò- 
du^r  ^3  gennaio;  j3  gennaio;  13  f;ennaio; 
13  gmnaio:  17  gennaio)  gli  cspcnmi.nli  del 
^■Uino  indicavano  un  impoverimento  sensi- 
Wle  nel  ga2.  Questo  migliorava  appena  la 
cpttkn        ^  '  irti  M  riscaldava. 

^v.  luegualnuntc  d'accordo 

eoo  tutte  le  ipotesi  precedentemente  ammesse. 

a.*   — .  IhtrtìHit  gli  esperimenti. 

I  feoomeni  5s)ci  più  vpra  studiati  nel  caso 
pmcralc  devunn  produrci  ed  cssrrc  resi  sen- 
flbili  dagli  esperimenti  che  hanno  luogo  du- 
mote  la  loro  man ifestiiz ione. 

j/  mav^nxbrt.  Lhirantc  gli  esperimenti  del 
Slattino,  il  sole  splende,  ma  il  vento  soflia 
nolentemente  ad  intervalli. 

Gli  e*penmcnti  che  hanno  luogo  durante 
le  miriche  danno  come  risultati  :  25.0  e  25,1. 
Qaclli  che  hanno  luogo  durante  le  calme 
teoo  34^:  34.6  e  34.7. 

a  dieèmhre.  Gli  esperimenti  del  pomeriggio 
danno:  34.7  a  3h.  s^' :  24.6  a  4h.  12':  24,6 
a  4h.  «7':  35.1  a  411.49';  25,1  a5h.  5':  24,6 
«  5h.  ao  e  24^  a  sh.  37*.  A  4  h.  35'  11  vento 
a&ai  debole  tino  a  quell'ora  diventa  forte  e 
la  ptoggi  '  !  a  cadere.  Devesi  perciò 

pcodunv  :<-  dapprima  un  violento 

raffreddamento  per  efletto  del  vento  o  delle 
priiDe  gocrie  di  pioggia  ;  in  seguito  un  riscal- 
Auaento  per  la  persistenza  ui  quest'ultima. 
Gli  cspcnincnti  dimosiranu  che  il  gaz  che 
M  Mlimia  omogeneo  si  i\  congiunlamenle  ai 
(eoocncn  tU.    suhitajnente    impoverito 

|ier  migl..>;...  ..  |kji. 

tiv.  -  nofigu 
I  •  ^  Oa  tm  tempii  calmo. 
Itt  qucfttu  caso,  la  piogi^ia    ha  per  effetto 
pulijuv  progressivamente  il  gaJtometro,  e 
di  mantenerlo,  se  c&sa  cade  per  tempo  sufH- 
Die  lungo,  ad   una  temperatura  co- 


produce  dunque  : 
ay  Ó  un  riscaldamento    sensibile,  se  il 
(BZDmetro,    sotto    un'  influenza  qualunque,  è 
ttato  violentemente  raffreddato. 

f  a  ras4y  iitl  34  navtmòre.  La  temperatura 
turante  il  riempimento,    era    ■  a  i'.  A 

h    40  incominciani>  gli  espr  ;.  Quello 

9  ore,  d  primo  della  serie»  da  24.2  ;  il  sc- 
chc  ha  luogo  a  9  h.  2o  dA  23^-  Verso 
_   di  questo   esperimento,    a  9  h.  30.    la 

[ta   comincia   a    cadere    in  abb^maanza, 

/esperimento  »egventc,  che  ne  subisce  l'in- 


fluenza, annuncia  allora  2^.3  e  il  gai  si  man- 
tiene all' incirca  su  quest  ultimo  potere. 

//  7v  nnvem/ire,  la   pi"g^        "  '      :i  gu 

prima  dell' incominciare  dej;!  ti  del 

mattino  continuò  durante  la  durata  di  questi, 
che,  salvo  un  24,6  ed  un  24,7  sono  tutti  eguali 

//  if  tiieemhre,  il  tempo  era  calmo  e  la 
pioggia  cade  durante  tutta  la  durata  degli 
esperimenti. 

Salvo  i  due  primi  che  danno  25.0  e  24,0 
tutti  gli  altri  —  e  sono  in  numero  di  cinque  — 
danno  24,0  e  34.1. 

L'effetto  della  pioggia  in  un  tempo  calmo 
t  dunque,  in  questo  caso,  di  portare  un  mi- 
glioramento e  dell'  omogencUA  nel  potere  illu- 
minante. 

Questi  risultati  sono  conformi  alta  teoria 
ed  alle  ipotesi  ammesse. 

h)  O  un  raffreddamento  se  il  gaztmietro 
è  stato  sufiicicntcmcniL-  riscaldate!  prima  del 
comparire  della  pioggia. 

Questo  caso  non  51  presentò  nel  corso 
degli  dS[>crimenti.  l-i  teoria  e  le  ipotesi  am- 
messe CI  conducono  ad  ammettere  che  vi  sa- 
rebbe in  questo  caso:  inipuvL*ruin.-nto  ed  omo- 
geneità. 

a."  —  //  vento  .soffia  mntlrf  piove. 
Vi  è  allora,  in  qualche  mi»do.  lotta  tra  l'azio- 
ne refrigerante  del  vento  e  l'azione  di  riscalda- 
mento della  pioggia.  Il  risultato  finale  dipende 
dal  valore  relativo  che  possedono  o  che  rag- 
giunge l'abbondanza  dell'una  e  la  violenza 
dell'altro. 

In  particolare,  se  U  vento  soffia  gìA  al 
momento  in  cui  incomincia  a  pioverv,  le  prime 
goccie  di  pioggia  danno  lu<^^  a  una  forte 
evap()r.t/ionc  camion. nido  un  raffreddamento 
accentuato.  Se  la  pioggia  finisce  per  dominare, 
L*  un  riscaldamento  apprezzabile  che  deve 
prt.Klursi. 

Questo  ò  esattamente  il  caso  —  gìA  esa- 
minalo —  del  2  dicembre  r  noi  abbiamo  visto 
che  si  era  prodotK».  quel  giorno:  impoveri- 
mento quando  la  pioggia  incominciò,  poi  mi- 
glioramento ed  omogeneità. 

22  tk.yi'emòre.  Durante  gli  esperimenti  del 
mattino,  un  ventu  forte  ha  soffiato,  ma  la  piog- 
gia non  ha  cessato  di  cadere.  La  loro  media 
ò  di  a6^. 

La  sera,  il  tempo  rimane  nuvoloso,  ma  la 
pioggia  non  cade  :  un  vento  forte  soffia  come 
\]  mattino.  La  media  degli  espenmenti  dk  27,5. 
9  dicembre.  Gli  stessi  fenomeni  atmosfenci 
e  nello  stesso  ordine  che  il  23  novembre  si 
producono.  Gli  esperimenti  del  mattino  danno 
24,6;  quelli  del  (K^meriggio:  25,7. 

77  dicembre.  In  questo  giorno,  al  contrario, 
il  vento  soffia  nel  mattino  ma  la  pioggia  assai 
fine  non  cade  che  in  pìccolissima  quantìt.1. 

Nella  sera,  la  pioggia  continua  cadere,  ma 
il  tempo  resta  calmo. 

Gli  esperimenti  della  sera,  che  danno  24,0 
in  media,  sono  migliori  di  quelli  del  mattino 
che  danno  la  media  di  24.^. 

Dunque  1  qualunque    riscaldamento  pre- 
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visto  più  alto  dalla  teoria  corrisponde  in  pra- 
tica un  miglioramento  del  gaz  e  a  qualunque 
raffreddamento,  un  impoverimento.  Questi 
fenomeni  sono  conformi  alle  ipotesi  ammesse. 

V.  —  Vtrn 

I.*  —  La  fteve  è  caduta  pritna  del  riempi- 
mettto  del  gazometro. 

Forma  sulla  campana  una  specie  di  invo- 
lucro refrigerante  che  conduce  e  mantiene  il 
gaz  ad  una  temperatura  assai  bassa,  è  vero, 
ma  costante  a  misura  che  entra  nel  gazo- 
metro.  Si  comprende  allora  che  la  quantità 
di  vapore  di  acqua  di  cui  si  spoglia,  il  gaz,  per 
condensazione,  corrisponde  ad  una  pioggia 
sulVicientemente  abbondante  per  portare,  per 
l'ipotesi  ammessa,  una  diminuzione  sensibile 
nel  potere  illuminante. 

2.'*  =^  La  neve  cade,  il  gazotneiro  essendo 
di  già  riempi/o. 

La  condensazione  totale  di  vapore  acqueo 
è  allora  il  totale  : 

1.  Della  condensazione  dovuta  alla  dimi- 
nuzione di  volume  provocata  dall'aumento  di 
pressione  ; 

2.  Della  condensazione  dovuta  aJ  rafred- 
damcnto. 

Qualche  caso  non  corrisponde  ai  due  casi 
esaminati:  essendo  la  neve  caduta  in  troppo 
piccola  quantità  durante  il  periodo  in  cui  gli 
esperimenti  ebbero  luogo. 

VI.  —  Variazioni  barometriolie 

V  H 

La  formula  :-j—- r- =  C**  corrispondente 

alle  leggi  di  Mariotte  e  di  Gay-Lussac  dimo- 
stra bene  che  delle  variazioni  della  pressione 
H  conducono  delle  variazioni  inverse  per  U 
volume  V  e  per  conseguenza,  seconda  i  casi, 
delle  condensazioni  o  delle  produzioni  di  va- 
pore acqueo  nell'  interno  aella  campana  del 
gazometro. 

Le  variazioni  della  pressione  atmosferica 
sono  troppo  poco  sensioili  auando  il  gaz  non 
rimane  —  come  durante  gli  esperimenti  di 
ciascun  giorno  —  che  qualche  ora  solamente 
nel  ^ometro.  E'  dunque  impossibile  citare 
degh  esempi  corrispondenti  a  questa  in- 
fluenza. 

CONCLUSIONE 

Delle  osservazioni  precedenti,  risulta  che 
un  gaz,  anche  di  natura  sempre  identica,  con- 
tenuto nelle  stesse  condizioni,  ma  in  momenti 
differenti,  nello  stesso  gazometro,  (prima,  pu- 
lito negli  intei-valli),  non  presenterebbe  sem- 
pre le  stesse  caratteristiche. 

Un  gazometro,  bene  riflettendo,  non  è  una 
atmosfera  in  contatto  con  un  liquido  capace 
di  dissoluzioni,  di  evaporazione,  ecc.  ;  un'at- 
mosfera che  non  è  altro  che  un  miscuglio  di 
gaz  e  di  vapori  dei  quali  uno,  il  vapor 
acqueo,  è  saturante;  un  atmosfera  sensibile 
di  rìscaldaracnU  e  di  raffreddamenti;   un'at- 


mosfera, in  un  moto,  paragonabile,  per  più 
di  un  punto  con  l'atmosfera  terrestre  e  dove, 
perciò,  devono  prodursi,  a  colpo  sicuro: 

r.  Delle  correnti  di  gaz  ; 

2.  Delle    condensazioni   e,   per   conse— 1 
guenza,  delle  formazioni  di  nubi  ; 

3-  Delle  pioggie. 
Si  comprende  dunque    perfettamente  che 
tutti  questi  fenomeni  abbiano  la  proprietà  dì 
modificare  la  costituzione  di  questa  atmosfera  i 
e,  perciò,  a  turbare  le  caratteristiche  del  gaz\ 
di  cui  essa  è  costituita. 


PARTE  INDUSTRIALE 


I  BAZISTI  D'ITALIA 

Come  è  detto  nella  Relazione  del  XXXV»] 
Congresso  dei  gazisti  d'Italia,  quale  Presidente' 

f>er  Tanno  venturo,  fu  chiamato  all'unanimità, 
'ing.  Franoosoo  Bebnflèl,  direttore  deirOffìciiia 
Comunale  del  gaz  di  Bologna. 

E'  quindi  non  solo  un  dovere,  ma  un  onore, 
per  noi,  presentarlo  ai  giovani  gazisti. 


L' ing.  Francesco  Rebuffel,  è  fi^Uo  del 
compianto  Augusto  (uno  fra  i  più  noti  nazisti 
d'Europa,  già  direttore  delle  Officine  gaz  di 
Milano,  e  ael  quale  anzi  molti  ricordano  ui- 
cora  il  geniale  apparecchio  —  conosciuto 
sotto  il  nome  di  Èa/fo  di  Rcbuffel  —  per 
r  accensione  dei  becchi  a  gaz  nella  Galleria 
Vittorio  Emanuele  di  Milano  ;  uno  dei  foo- 
datori  della  Società  delle  Conferenze  Ami- 
chevoli fra  i  gazisti  d*  Italia). 

L'ingegnere  Francesco,  tosto  laureatosi  a 
Milano,  al  Politecnico,  prestò  servizio  presso 
la  Compagnie  des  funderies  et  forgcs  de  Tcr- 
renoire,  Lavoulte  et  Bessèges;  poiché  suo 
padre,  persona  eminentemente  pratica,  volle 
che  prima  di  iniziarsi  alla   nostra   ii 
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anche  per  pratica  ta   metallurgia 

T&T7  enxrò  all'Oflìcina  del  eaz  di 
ddu  Campania  Gìnrt'rina  deli' !n~ 
iti  Ona,  come  semplice  ingegnere 
quindi  gradatamente  sali  al  posto 
irr  di  quella  officina,  raggiun^fendu 
di  Direttore  Generale  per  la  Francia, 
Compagnia  Ginevrina. 
Alla  fioc  del  1890  venne  dalla  aua  Com- 
nomtnato  Pirettore  generale  delle 
d'Italia,  e  nel  1893  fissava  la  sua 
V  a  Bologna,  as!&unicndu  pure  la  dire- 
dì  questa  importante  officina  :  alla  quale 
t  vivamente  affrxionato,  al  punto  che 
lo  i]  I  Luglio  iQoo  l'uDìcina  fu  munici- 
ita.  riuscì  farile  al  lomincndatorr  Dal- 
'Obo  —  «indaco  di  Bologna  -  persuaderlo 
a  nmaacre  al  suo  posto.  Ed  in  enetti  quando 
«»  ha  dato  tutto  »t  stesso,  affine  una  affi- 
ena assufgm  al  posto  che  le  si  coroocte.  gli 
neioe  troppo  doloroso,  mi^^iunto  Io  scopo, 
Mandonare  il  prupno  lavoro. 

£  la  cittadinanza  bolognese  ste&sa,  c4ie  lo 
ebbe  tempre  a  ritenere  come  un  suo  concit- 
MdiaOk  fu  grata  all'  ing.  Kcbuffel  di  aver  ac- 
MttMo  r  incarico  ed  applaudiva  in  Consiglio 
GHinnale  al  sindaco  che  lo  proponeva  a  dirct- 
•arr  dell'Officina  Municipale. 

Scodioso  dcUa  nostra  industria,  geniale. 
Afla  parola  facile  ed  elegante,  sa  accapar- 
ranì  subito  la  stima  e  la  fìduria  di  tutti  :  ed 
i  SMoi  operai  per  1  primi,  ne  tessono  le  lodi. 
E*  la  pnma  volta  che  1  gasisti  d' Italici 
faranno  d  loro  Congresso  in  una  officina  mu- 
■icipaliwata  :  ed  era  ouindj,  quasi  giustifica- 
Me  U  loro  timore  che  l'ing.  Rebuffel  non  ac- 
cettasse la  proposta;  ma  qiwindo  commosso 
per  1*  onore  che  gli  veniva  fatto,  si  al/ò  a 
nni^raziare  l'assemblea,  unanime  fu  l'applauso 
dfee  lo  salutò  ouale  Presidente  annuo. 

E*  ovvio  Cile  con  un  uomo  che*  alla  sc- 
neH  ciei  propositi,  sa  unire  una  genia- 
btft  non  comune,  U  Congresso  dcU'anno 
Tcnturo  riuscirà  di  crrt..  .l..tt,>  per  le  varie 
mmninriTinni  tecnich  o  sappiamo  ^ià 

dbe  ring.  Rebuffel  vuoi  invitare  vari  gasisti 
a  preaentare  memorie  tecniche)  e  dilettevole 
ì  lempo,   poiché,   non   per  nulla, 


Ed  approfittiamo  di  una  bella  occasione. 
RT  presentare  ai  lettori  l'ing.  Afialbala  Fiooh!o. 
DireOore  dell'  Officina  Gaz  di  Biella. 

D  3  dello  scorso  mese  venne  nominato. 
mmim  frvfrìo  di  S.  M.  il  Ke,  (aiaittrt  dtlla 
CsnMM  a  ftaiùt. 

L'ing.  Picchio,  che  non  nasconde  ad  alcuno 
la  sua  età,  perché  nessuno  gli  darebbe  47  anni 
tonto  sembra  giovane,  nacque  a  Pouget-Thé 
tàa%  ^Nixza»  prima  quindi  della  cessione  del 
principato  alla  Fruncix 

Laarealoai  al  Valentino  di  l'urino,  come 
avile,  nel  '85.  fu  chiamato  all'Offi- 


cina GaJE  di  S.  Celso  (Milano)  dall'ine.  Charles 
Jones,  da  dove  dovette  allontanarsi  ooyto  qual* 
che  tempo,  per  ragioni  di  famiglia  per  recarsi 
ad  Olcggio,  dove  costruì  col  concorso  degh 
ingegneri  buccoli  e  Giana  della  Sortr/à  ffa- 
iiana  ptr  t'industna  tifi  (ut:,  e  diresse  poi  per 
due  anni,  V  Officina  Gaz  di  Ol^gio. 


Nel  1894  fu  chiamato  dalla  SonVff  Gaz  «t 
Eattx  di  Parigi  a  dirigere  1'  OlTicina  Gaz  di 
Biella,  in  momenti  piuttosto  difficili,  ed  oggi 
va  lieto  ed  orgoglioso  degli  encomi  che  la 
sua  Oirezione  non  manca  di  fargli,  per  aver 
saputo  innalzare  r  bene  Ir  sorti,  forlemcnle 
compromesse,  dal  suo  prcdeccìtsorc,  di  quella 
Ofhcina. 

Al  cav.  Pìcchio,  simpatico  e  caro  amico, 
che  durante  il  pranzo,  offerto  dalla  l'nion  dea 
Gaz  a  Pallan/a,  seppe  ripetutamente  farsi  ai:* 
plaudirc,  congratulazioni  affettuose  per  la 
onorificenza  avuta. 


A  PROPOSriD 

tfilla  Bttovi  libbrlu  a  Mlliio  fi  rellii  %w 


Quel  diavolo  di  Lapa/ù.  V  ossessione  con- 
tinua di  tutti  i  direttori  di  oOicine  a  gaz,  è 
come  r  ombra  di  voi  stessi.  Ve  lo  trovate 
sempre  di  fra  i  piedi,  anche  quando  viaggiate 
in...  incognito. 

Nessuno  sapeva  che  io  fossi  a  Milano,  ma 
lui.  con  quegli  occhietti  che  frugano  dapper- 
tutto, mi  aveva  scovato  fuori. 

Sfuggirlo?  Eh  no!  non  perche  non  fosse 
facile,  ma  perche  dopo  tutto,  *  cosi  simpatico, 
che  non  menta  gli  si  usi  la  benché  minima 
scortesia. 

Vedermi,  chiamar  una  carrozza,  farmi 
montare,  condurmi  alla  nuova  jgrandiosa  fab* 
brica  della  Società  Auer.  di  Pia  Torftmm^fìì 
tutto  uno. 

E  vi  andai  volentieri,  perche  cosi  ebbi  U 

fiiacerc  di  conoscere  un  manipolo  di  bravi  e 
orti  lavoratori  :  di  quei  lavoratori  che  si  oonh 
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prendono  subito,  ed  ai  quali   si  stringe   con 
afTctto  la  mano. 

U  signor  Edoardo  Pfeiffcr,  il  Presidente 
della  Aucr  italiana,  colla  sua  faccia  bonaria, 
un  entusiasta  di  questa  nostra  Italia,  che  egli 
vi  decanta  in  tutti  i  modi  :  che  vi  narla  di 
Roma,    di    Milano,    di    Padova,   di    Venezig, 


i^pKi 


"Si 


Infatti  dei  cartelli  a  caratteri  cubitali,  appe- 
na entrati,  avvertono  corno,  per  evitare  noiosi 
rifiuti,  sia  proibita  rigorosamente  la  visita  dello 
stabilimento. 


I.a  fabbrica  risponde  nella  forma  più  ra-1 
zionale  allo  scopo  pel  quale  venne  costrutiail 
Capace  di  forte  numero  di  operaie,  essa  com-) 
prende  perfettamente    distinti,  i   vari  reparti 
voluti  dalla  natura  dell'  Azienda  pel  suo  fun- 
zìi>namcnto    più    regolare,    più    sollecito,  più 
completo. 

Sugli  800  mq.  di  terreno,  gli  ambienti 
elevano  ampi,  bene  arieggiati,  giudiziosamente 
illuminati.  Accanto  alla  tessitura,  il  lavaggio, 
l'asciugamento;  quindi  i  reparti  per  la  cuci- 
tura, per  r  impregnatura,  per  la  bruciatura, 
per  r  imbossolatura.  Da  ultimo  i  locali  pei 
la  spedizione  e  tutti  gli  ufiici  di  ^ammini- 
strazione. 


Sala  TcuiItKfl  icliiir 

come  vi  fosse  nato:  che  ammira  in  ispecie 
la  fibra  milanese  per  il  suo  slancio  e  per  la 
sua  intraprendenza  ;  il  sig.  Alfredo  Neri,  Ìl 
rigido,  impassibile  contabile,  che  stava  spie- 
gando, con  chiarezza  ammirabile,  cnme  voleva 
e  doveva  essere  tenuta  la  nuova  anuninistra- 
zione  ;  ed  il  biondo  Ilermaini  RubtI.  il  capo- 
fabbrica, che  colla  nordica  impassibilità  stava 
disponendo  il  suo  gabinetto   chimico. 

E  questi  tre  tipi,  dififerenti  l'uno  dell'altro, 


(ilininiiniiii 


"'«wifiiSifi 


Satu  il'  Im^iir^natura  (N.  3} 

C'osi  vediamo  la  calzetta  che  ben  bene  la* 
vata  passa  sui  telai  per  l' asciugamento  :  ri- 
cevere poi  le  strisele  di  velo  ed  il  filo  d'a- 
sbesto :  e  cosi  preparata  arrivare  alla  sala  d»' 


SbIh  d' iraiirrifiulHTft  (N.  i) 

il  Lapalù.  li  ha  fusi  insieme  completandoli 
col  suo  focoso  ardire. 

E  fui  contento  di  aver  visitata  questa  gran- 
diosa fabbrica,  perchè  ò  davvero  la  vera  fab- 
brica per  la  preparazione  delle  retine  per 
l' incandescenza,  e  che  fa  onore  alla  nostra 
Italia. 

Col  cortese  consenso  del  sig.  Lapalù,  ri- 
produco qui  alcune  delle  sale  visitate:  e  dico 
cortese  consenso,  perchè  non  è  tanto  facile 
poterlo  ottenere. 


Sfthi  di  C«4-it»ra 


bagno,  per  essere  tuffata  nelle  soluzioni  dei 
sali  lummosi,  quindi  è  diligentemente  pressata: 
la  floscia  retina  portata  in  altra  sala  subisce  la 
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e  «otto  il  iretto  della   fiamma  del 

vcdUmo  .!■-  forma  r  dtirr^/a  ; 

nfirrddat..  nella  sala  della  col- 

per  enstT  portata  in  quella  della 

ira.  e  finalmente  in  magazzino. 

tulli  questi  ampi  locali  trovate  curati 

'1  pia  piccoli  dettagli,    aflìne   il  lavoro 

f^KfDO  della  Ditta. 

'rocrhò  *■  nvvin,  rhc  se  ancor  in  oggi 
ha  sentito  il  bi&ogno  di  co.siruire  un 
9tahilimrntn  nella  metropoli  che  acceO' 
--  rro  movimento  rommercìalc. 
dc%  '  HetA  del  nroddlti,  rh*-  dalle 

icine  di  Knma  e  di  Padova  va  diffon- 
tiitt.i  ritittiii. 


e    tirilo.  sc|:uirc  passo  a  passo  nella 

ne    una   di   quelle    retine,    che 

ano  la  nostra  industria.  Quando 

IO  dal  bits*»*Jo,  noi  non  ritxirdìamt»  più 


il  Bravtatara  •  ltMBp«*«»ov(blVe 

[intrlliKen/e    furono    sfruttale,    quanti 

.irono  !  Gettan 
u         ^  I  lulc  sulla  storia 

idc*>ccnxa.  noi  troviamo  il  lUreeUtix, 


Nel  1826,  il  Drummond,  al  quale  spetta 
r  idtfa  madre  della  inrandevenza,  scopre  la 
/«re  sidtrfiì.  Nel  183P  abbiamo  eli  stuai  im- 
{Kjrtantissimi  del  Cruik>hank  ;  nel  i6^8  (oUard 
applica  il  gaz  d' acqua  per  l' illumma/ionc 
puDblica,  ed  idea  il  ditale  di  platino;  ne)  1&49 
troviamo  Ir  Itwtf-tuif  solari   del  Prankestcin  : 


'l'iiiti'ij 
'" '.Jj* 


ed  il  Roberto  Werner,  di  Lipsia  che  imbe- 
vendo un  tes>suto  di  velo  in  una  «ftluzionr  di 
creta  polverizzata  e  cloruro  di  sodio,  otteneva 
gli  stessi  risultati  del  Frankestcin  ;  nel  i86a 
■  la  calotta  refrattaria  degli  svizzeri 
i  I  .  i  e  Willy  :  e  nello  stesso  anno  il  New- 
ton, in  Inghilterra,  idea  il  beccuccio  per  por- 
tare lo  zirconio  all'  incandescenfa. 

Nel  1863  Balir  e  Bunscn    riprendono  gh 
studi  del  l^rzcliu»  e  si  applicano  all'  incan- 


*^\ 


r5.    CI  avverte   come   gli  o»-iidi  di 
U  cerio,  al  contatto  di  un»   lìatnma, 
una  luce  smagliante 


fida  4'  ImlMMolUara  •  4)  *Ckhctiatim 

descenxa  con  gli  ossidi  rari;  nel  1867  Tessié 
du  Motav  e  Manwrhal  f  '  '     .  I  '  -i 

differenziale;  nel  186B  \ 

utilizzanti  il  hcccn  bunscn  per  bruciare  una 
miscela  di  aria  e  di  gaz,  s<itto  pressione;  e 
nel  beccuccio,  sopra  il  bunscn.  applioina  una 
calotta  di  fili  di  platino.  Nel  idra  Caron  ri- 
prende lo  studio  del  Tessii-.  Nel  1878,  per  le 
modificazioni  dell'  Edison*  si  entra  nel  campo 
delle  terre  rare. 

Nel  1880  Lewis  costruisce   un   beccuccio 


di  forma  cilindrica,  che  porta  una  retina  a 
cono  di  garza  e  fili  di  platino,  il  tutto  posto 
sopra  il  Dunscn. 
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m   —                             '^K?^  ^^HB    " 

Com[>rcMJDoe  dtt  lia» 


Nello  stesso  anno  Clamond  leva  il  suo  bre- 
vetto  pel  becco  a   doppia   corrente   d' aria  ; 


IrohalUxKl  ^  ttptdiatatà 


nel  i88i,  Khotinsky  apolica  ^li  ossidi  di  terre 
rare,   soli   od  in  miscela,   per  la  produzione 


piccola  quantità  d' iridio  ;  Stocks  William, 
Riwerton  (New-Jersey)  prende  un  brevet 
per  la  sua  Termo-caneiela  destinata  ad  aume 
tare  la  potenza  luminosa  della  fiamma.  L'us  ^ 
degli  ossidi  rari  quali  lo  zirconio,  e  l'impre^ 
gnatura  dei  tessuti  leggeri,  per  mezzo  di  so- 
luzioni metalliche  sono  indicate.  Ka  stessa  ap- 
plicazione cioè  delI'Auer.  Nel  1883  abbiamo  il 
Somzee  colla  calotta  di  magnesio  perforata  ri- 
coperta di  zirconio;  Fahnehjen,  nello  stesso 
anno,  trova  di  applicare  in  grande,  negli  Siati 
Uniti,  la  sua  pi^na;  nel  iBQoFahnehjchn  perfe- 
ziona questo  sistema;  e  Dcllvik  ideala  retina 
di  alluminio  rivestita  di  sali  di  cromo;  nel  1891 
Haitinger  usa  l'alluminio  e  gli  ossidi  di  cromo 
0  di  manganese  intimamente  mescolati  e  sot- 
toposti ad  alta  temperatura;  nel  1893  Ilirsh- 
field  adopera  la  cestina  foiTnata  di  solfato 
alluminio  e  di  ossido  di  cromo. 

Ma  sino  da!  1885,  Carlo  Auer  von  Weisbac 
già  allievo  di  Bunsen,  all'  Università  di  Hei 
dclbcrg,  aveva  levato  un  brevetto  per  l'app" 
cazione  di  un  corpo  incandescente  forma 
colla  calcinazione  ai  un  tessuto  di  cotone 
di  lana,  impregnato  di  una  soluzione  di  nitra 
e  di  acetato,  e  di  una  combinazione  di  ossi 
di  lantano,  di  ossido  di  ittio  e  di  zirconi 
Nel  1886  aggiunge  al  suo  brevetto  1*  ossi 
di  thorio  (già  indicato  dal  fìergemann  si 
dal  1852).  t  da  allora  le  perfezioni  dell'Au 
si  susseguono  le  une  alle  altre  ;  ed  ora  s 
studiando  la  retina  infrangibile,  ottenuta  anch 
questa  vittoria,  potremo  lottare  con  maggi 
lena,  contro  i  nostri  concorrenti. 


i 


LE  STORTE  VERTICALI  DI  DESSAU 


I 


Il  nostro  confratello  inglese,  Journal 
Gas  Li^fhing  pubblicò  il  13  marzo  una  critica 
sull'impianto  delle  storte  verticali  di  Dessau, 
critica  dovuta  al  sig.  Th.  Settle,  d'Exeter, 
uno  dei  promotori  del  sistema  delle  storte 
verticali,  e  della  quale  riproduciamo  i  punti 
principali.  Il  sig.  Settle  infatti,  col  sig.  Padfield, 
fu  tra  i  primi  a  propugnare  il  ritorno  alla 
storta  verticale,  usate  all'inizio  dell'industria 
del  gaz  illuminante. 

U  sistema  Settle  differisce  da  quello  esami- 
nato a  Dessau  in  ciò.  che  il  carbone  non  viene 
introdotto,  in  grande  quantità,  in  una  sola 
volta,  ma  invece  ad  mtervalli  vicini  ed  a 
piccole  quantità.  11  gaz  prodotto  quindi  passa 
per  un  piccolo  strato  di  carbone  e  non  deve, 
come  a  Dessau,  passare  attraverso  una  gran 
quantità  di  carbon  fossile  portato  ad  un  alta 
temperatura.  Questa  spiegazione  era  neces- 
saria per  ben  comprendere  l'articolo  del  si- 
gnor Settle. 


SaU  pa  le  C9|>viktiic 


della  incandescenza  ;  nel  1882  Popp  propone 
r  uso  del  cono    di    platino    racchiudente  una 


Il  sig.  Tommaso  Settle  ammette  grande 
interesse  alla  pubblicazione  dei  risultali  di 
di  Dessau,  ma  questi  risultali  non  hanno 
nulla  di  definito  ;  d*  altro  canto,  secondo  il 
parere   del   signor  Settle,    basato   su    lunga 


— -  »aa  — 


e  su  numerosi  esperimenti,  il  me* 
di  lavoro  M  Detuau  non  t  fondamental- 

articolo  spiegherà  le  cause  che 
tasso  motivato  questa  rniica.  Dolihiamo  do- 
kra  che  coloro  che  espenmcntarono  il  si- 
«OM  a  DciASu  e  che  tentano  ora  di  sfrut- 
dal  punto  di  vista  commerciale,  abbiano 
una  certa  moderazione  nelle  loro 
ioni,  tantn  che  prr  poter  ottenere  i 
età  nect^^ari.  per  poter  stimare  il  valore  di 
fOTftj  .    bisogna    ricorrere    a  metodi 

iBflHb««m^-iiic-  differenti. 

Stt^trjteir  €  (ap<Mcìth.  —  Quando  si  comtn- 
CB  a  studiare  qucNlo  argomento  si  fa  subito 
■Jtije  la  mamcanza  di  informazioni  tanto  da 
fcrta-  arrestarsi.  Ci  dissero  che  la  superficie 
ciycita  per  X  installa/ione  di  io  storte  ver- 
bali a  Dessau  (  di  i6  piedi,  io  pollici,  per 
X\  piedi*  4  pollici,  ossia  n^  pirdi  quadrati  e 
At  o^aì  scorta  ha  13,1  piedi  di  lunghezza. 
perciò  le  misure  della  base  e  della 
?  saperiorc  della  storta.  Per  conseguenza 
sj  può  sapere  la  capacità  cubica  della 
31.  Tuttavia  ci  dissero  che  la  carica  di 
storta  è  da  io  a  11  cwt.  Prendendo  la 
r  quantità  e  ricordando  che  nei  rap- 
paci *  scntlo  che  •  le  storte  sono  caricate 
«9Ka  ta.<ictarr  alcun  spa/io  libero  in  alto  ■  si 
ha  una  capaciti  dì  24.15  piedi  cubi,  ammet- 
che  il  peso  del  carbone  sia  di  51  libbre 
cubo.  1^  relazione  dice  ancora  : 
8  cwt.  di  coke  caldo  da  una  sola 
e  ciò  prova  la  capacità  di  24,21  piedi 
ocrupando  il  coke  i  piede  cubo  ogni  37 
e.  Questa  particolarità  cioè  che  la  storta 
Bpre  piena,  e  che  ogni  piede  cxibo  della 
capacità  e  occupato,  ò  di  grandissimo 
_^_  in  per  le  storte  inclinate  od  orizzontali. 
0—1  miiifii  che  ra  storte  producono  170.000 
aeiit  cubi  di  gaz  in  34  ore.    su    uno    spazio 

•  3163  piedi  quadrati  e  una  media  di  11,459 
fK^  nihì  'Il  ^az  d'un  potere  di  13,3  randele 
|cr  t<  .è  facile  prevedere  gli  immensi 

1  ui  un  sistema  che  darebbe  un  au- 
di  15  a  20  (su  queste  cifre)  in  volume 
r  A  oo  potere  illuminante  leggermente  eie- 
falò. 

Temperatura  dette  storte.  —  Le  cifre  rela- 
tpre  alla  temperatura  sono  cosi  elevate  che 
U  prof.  Lunge  ha  detto  «  che  rimase  un  po' 
■:»MCi.nilo  quando  conobbe  la  temperatura 
<^  regnava  nella  parte  inferiore  della  storta  ». 
Tcaieva  che  ne  risultassero  due  svantaggi: 
I."  •  cbe  le  storte  durino  poco  tempo,   e  2." 

•  cfac  il  giù  ne  sia  im^k^vcrito  ".  II  dottor 
che  la  temperatura  all' entrata  delle 
''  1.400  gradi  centigradi.  Ma  le  cifre 

date  dal  sig.  Koerting  provano  distintamente 
dbe  la  temperatura,  che  il  signor  Hueb  dice 
Uuppo  alta,  è  •ktata  sorpassata  a  Manendorf 
con  1.465  gradi  centigradi. 

Ija  cmnca  dri  ttir&one  e  ta  autsfione  deila 
^m^trmhtrtu  —  Eccettuato  la  amiinuzione  di 
lavoro  e  Pecononiu  relativa,  non  conviene 
lacrodurre  in  massa  il  carbone  in  una  storta 


verticale,  e  ciò  è  provato  sufficientemente  dal 
poco  potere  luminoso  ottenuto  a  Oessau  e  a 
Maricndorf.  Conseguenza  diretta  b  la  perdita 
considerevole  nel  volume  e  nella  qualità  del 
^az  cagionata  dall'  aumento  di  densità  del 
carbone  introdotto  in  una  sola  massa.  Il  dot- 
tor Bueb  dice  «  che  poco  dopo  il  caricamento, 
la  pressione  nella  parte  inferiore  della  storta 
sale  a  circa  4  '\  pollici,  ma  che  poco  dopo 
ritorna  alla  pressione  normale  di  '/,  pollice. 
E'  evidente  che  il  dott  Bueb  si  dimentica  di 
dare  la  pressione  o  il  vuoto  nel  tubo  di  ascesa, 
ed  il  sig.  T.  Settle  dopo  numerose  esperienze 
di  caricamento  in  una  sola  mas.sa,  ha  osser- 
vato che  c'erano  circa  75|io  della  pressione 
al  basso  della  storta  en  un  leggero  vuoto 
nel  tubo  di  ascesa;  ed  in  un  altro  caso  47iro 
della  pressione  nel  basso  della  storta  con  un 
vuoto  nella  testa. 

K'  facile  comprendere  che  lavorando  nelle 
condizli^ni  del  primo  caso  la  metà  inferiore 
della  storu,  almeno,  *  responsabile  della  per- 
dita di  volume.  la  metà  supcriore  della  per- 
dita di  potere  illuminante  ;  la  perdita  non  i 
dovuta  alla  decomposizione  prodotta  dal  con- 
tatto con  superaci  troppo  riscaldate.  Infatti 
il  dottor  Bueb  dice  •  che  il  passaggio  di 
uscita  è  un  nncciuolo  relativamente  freddo 
di  carbone  •  Il  ^a2  non  può  dunque  soffrire 
dal  suo  passaggio  in  questo  nocciuolo  di  car- 
bone. Ma  è  difucile  comprendere  che  mentre 
la  temperatura  del  ■  nocciuolo  freddo  »  era 
solamente  di  145  gradi  centigradi  dopo  la 
prima  ora,  la  temperatura  dei  gaz  sviluppane 
tisi  fosse  di  190*  centigradi,  e  che  soltanto 
dopo  la  quarta  ora  la  temperatura  del  noc- 
ciuolo freddo  nell'interno  della  storta  sorpas- 
sava la  temperatura  dei  gaz  sviluppatisi  fuori 
della  storta,  cioè  370*  centigradi  per  il  •  noc- 
ciuolo freddo»  e  jiS"  centigradi  per  i  gaz 
prodotti.  E*  pure  facile  comprendere  che  con 
una  temperatura  di  1.400  gradi  centigradi 
intorno  alla  storta,  e  le  parti  esterne  della 
colonna  di  carbone  premente  contro  le  pareti 
della  storta  esposte  a  si  alta  temperatura,  la 
trasmissione  del  calore  —  ossia  8  pollici  in 
un  senso  e  5  nell'altro  —  possa  solamente 
aumentare  fa  temperatura  del  nocciuolo  di 
250  gradi  centi^raai  in  5  ore,  Il  sig.  Tom- 
maso Settle  assicura  che  alla  fine  della  quarta 
ora  il  calore  sarebbe  già  penetrato  nella  colon- 
na di  carbone  per  una  profondità  di  k  pollici 
da  ciascun  lato,  la  storta  essendo  consioerata 
cnme  avente  ao  pollici  per  14  pollici  di  dia- 
metro. 

Il  dottor  Bueb  dice  che  «  i  gaz  sviluppati 
durante  la  carbonizzazione  cercano  la  via  dove 
ci  sono  meno  resistenze,  e  passano  cosi  nel 
mezzo  della  storta,  in  guisa  che  questo  nocciuolo 
di  carbone  farebbe  I  ufficio  di  un  passaggio  di 
uscita  ».  Il  sigr,  T.  Settle  *  d' accordo  su  que- 
sto punto.  A  tJceter,  è  stato  ritirato  da  una 
storta  un  pezzo  di  coke,  di  circa  1.6  piede  di 
diametro,  di  2.9  piedi  di  lunghezza,  e  in  mezzo 
del  quale  c'era  un  buco  quxsi  circolare  di  un 
diametro  di  4  polliei.  Parecchi  ingegneri  pos- 
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sono  testimoniare  di  aver  veduto  questa 
massa  di  coke.  Facendo  delle  esperienze  con 
cariche  intere  di  coke,  si  trova  generalmente 
una  colonna  di  coke  avente  un  foro  come  è 
detto  più  sopra. 

Si  può  dunque  da  ciò  concludere  che  la 
trasmissione  del  calore  della  parete  nella  di- 
rezione del  centro  tende  a  mantenere  una 
certa  espansione,  premendo  ÌI  coke  contro  le 
pareti  della  storta. 

Facendo  delle  esperienze  a  Exeter  nella 
sola  storta  che  vi  è  montata,  si  pulì  un  mor- 
taio sotto  del  quale  c'era  della  polvere  di 
carbone.  Il  signor  Settle  fece  gettare  questa 
polvere  nella  storia  (circa  7  libbre).  Il  risul- 
tato fu  quasi  come  lo  si  aspettava:  la  repen- 
tina evoluzione  de!  gaz  fu  sì  grande  che  tutte 
le  chiusure  furono  arroventate.  Si  continuò 
r  esperienza,  a  dispetto  delle  diflicoltà  per  co- 
noscere il  risultato  nell'interno  della  storta. 
Quando  la  si  aprì,  la  si  trovò  piena  di  un 
coke  così  leggero  che  somigliava  più  ad  una 
piuma  che  ad  altro. 

Temperatura  e  potere  inuttmiante.  —  Il 
dottor  Bueb  nell'impianto  di  Dessau  (1903) 
aveva  tre  aperture  sovrapposte  su  un  lato 
della  storta,  che  servivano  per  traspor- 
tare il  gaz  formato,  in  una  camera  verticale, 
posta  fuori  della  zona  dì  riscaldamento  di- 
retto. Il  dott.  Bueb  dice  «  che  pensava  che 
il  gaz  dovesse  essere  levato  dalla  storta  su- 
bito dopo  la  sua  formazione  e  per  il  più  corto 
cammino,  allo  scopo  di  evitare  la  decompo- 
sizione degli  illuminanti  ».  «  La  perdita  era 
—  continua  il  dott.  Bueb  —  che  la  storta  non 

f)Oteva  essere  riscaldata  che  da  tre  lati  so- 
amente  ».  Chiuse  le  aperture  laterali  il  dottor 
Bueb  ebbe  l' idea  di  far  passare  il  gaz  per 
una  via  più  lunga,  in  mezzo  ad  una  colonna 
densa  di  carbone,  e  a  traverso  un  noccìuolo 
relativamente  freddo,  sopprimendo  la  sua  ca- 
mera di  scappamento,  che,  per  servirci  di 
una  buonissima  espressione  del  prof.  Lewes, 
era  «  la  migliore  fabbrica  di  naftalina  del 
mondo  ».  Il  sig.  T.  Settle  crede  che  il  cen- 
tro della  carica  (con  cariche  intiere»  sia  il 
passaggio  più  facile  per  il  gaz  in  produzione, 
ed  è  quasi  certo  che  poco  o  nulla  di  gaz  sale 
fra  il  coke  e  la  storta.  Ciò  che  accade  in  una 
storta  verticale  durante  la  carbonizzazione  è 
^tato  molto  ben  descritto  dal  prof.  Lewes, 
dal  sig.  Carlo  Hurst  e  da  altri. 

Il  sig.  Ilurst  nella  sua  •■  Tecnologia  chi- 
mica volume  III.  w  dice  :  Al  principio  della 
carbonizzazione  di  un  carico  dì  carbone, 
quando  la  porzione  esterna  della  massa  si 
decompone,  gli  idrocarburi  prodotti  non  do- 
vendo passare  attraverso  o  sopra  del  coke 
incandescente,  scappano  dalla  storta  subendo 
relalivamenti:  poche  modificazioni.  Il  putere 
illuminante  del  gaz  è  elevato  e  contiene  idro- 
carburi condensati.  Mentre  la  carbonizzazione 
si  avanza,  la  parte  esterna  della  massa  si 
converte  in  coke,  la  temperatura  si  eleva  e 
si  avvicina  a  quella  della  storta;  i  gaz  pro- 
dotti nell'interno  della  massa  devono  passare 


attraverso  una  massa  di  coke    incandescente 
che  aumenta  graduatamente  di  spessore, 
seguito  la  decomposizione  dei  caroun  diviei 
sempre  più  completa. 

Il  prof.  Lewes  dice  :  -  La  carbonizzazione 
ideale  del  carbone  consisterebbe  nel  sotto- 
mettere ciascuna  delle  sue  parti  ad  una  tem- 
peratura assolutamente  uniforme  e  regolata 
m  modo  che  la  decomposizione  degli  idrocar- 
buri nel  carbone  aumentasse  Ì  gaz  carburati 
del  più  alto  valore  illuminante.  Se  si  desidera 
un  gaz  d'un  alto  potere  calorifico  o  d'un 
alto  potere  illuminante  si  dovrà  ricorrere  a 
questa  maniera.  Prima  di  gazifìcare  gli  idro- 
carburi conviene  principalmente  trasp4»rtar]i 
fuori  della  zona  calorifica,  il  più  presto  pos- 
sibile, per  evitare  le  azioni  secondarie  della 
decomposizione  o  della  polimerizzazione  che 
li  trastormerebbero  in  gaz  meno  luminosi  o 
meno  calorifici,  F*  evidente  che  Xumforwità 
d'azione  ò  la  chiave  del  successo  reJla  car- 
bonizzazione *>. 

It  sig.  Butterfield  ha  pubblicato  il  risul- 
tato di  esperienze  nelle  quali  il  potere  lumi- 
noso saliva  a  17  0  a  18  candele  e  discendeva 
a  8  candele:  la  media  era  di  14  candele  du- 
rante la  distillazione. 

Il  sig.  Blair  ha    egualmente    pubblicato    Ì 
risultati  di  alcune    esperienze,  nelle   quali   il 
potere  illuminante,  durante  la  prima  ora,  crh^ 
di  6  candele  superiore  della    media  ;    la  se^| 
conda  ora,  di  una  candela;  la  terza  e  la  quart^^ 
ora,  di  4  candele  al  dì  sotto  della  media  otte- 
nuta durante  le  4  ore. 

Potere  luminoso  e  trasporto  rapida  del  gi 
—  Il  signor  dott.  Bueb  dà  i  nomi  di  parecc 
carboni  inglesi  cai  quali  il  signor  Settle  fece 
delle  esperienze  e  nelle   storte    orizzontali  e 
nelle  storte  verticali.  Si  sa  che  negli  impia 
ordinari  il  potere  luminoso  del  gaz  dal  15 
45     minuto  può  essere  di  20  o   21    candel 
anche  col  gaz  estratto  dal  carb(m    fossile  di 
Durham  ;  ma  a  mano  a  mano  che  la  decom- 
posizione ha  luogo,  nell'ultima  ora  si  ha  un 
gaz    che    merita    appena    d' essere    raccolto. 
Prendendo  tre  dei  carboni    inglesi    nominati 
dal  dott.  Bueb,  e  dai  quali  egli  ottiene  11.409 
piedi  cubi  di  gaz  di  un    potere    luminoso  di 
13,40  candL-k*  alla  tonnellata,  il  sig.  T.  Set  ' 
ottenne  i  seguenti  risultati: 

Lavoro  ordinario  nelle  storte  orizzontali 


Tiinnell. 


l'ic<lì  •.Hill 


CoVe 


t>cr  lonncM.        Ilhbtt  infl. 


CNHlWt« 


N.  I.    46        10.537        1.570         14.33 
"  2.    73        10.135        1.554         14.30 

-  3-    =7  9-557        1-677  U-oo 

CarboHÌzsazione  nelle  storte  verticali 


rkiii  >-tii>i 

|>VT  lotiitdUt.i 


Iuoiìdcwo 
13.80 


i^^8    ^*^"'*=  cati-ai 


N.  I.  13.358 

"  2.  13.192 

"  2.  13191 

•  3-  »3-57o  13-5" 

Facendo  delle   esperienze   con   i   carboi 
suddetti  per  ottenere  un  potere  luminoso  con 
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«■ncfae  minori  di  quelle  impiegate    general- 
«mtc  È»  «Ctconero  ì  seguenti  risultati  : 
C^rÒcmwvantm*  per  fiùco/f  cariche 

H.  1.    ItatefM-  hMfaL  «IvrMit    7  h.       ao.14  rVHWa 

•  a.     •        »  •      7  h.     20.64     • 

•  I .      •         •  ■      9  ",     20.J5     " 

•  3.     •         •  •      7  '*     18.89    • 

■  fre  prete  con   la   lampada    al   pcniano 
ai  i-iu-coun^ 

Esprritnsf  tiri  prof.  Lrtvts  a  Exfitr 
Carbone  di  Camcrton:  13^50  piedi  cubi 
di  gaz  d'un  potere  luminoso  di    14.73 
calcele. 
Lo  stcuo  carbone  llavoro  ordinano)  9^03 
piedi  cubi  di  gaz,  d'un  potere  luminoso 
di  is  candele. 
1  risultati  suddetti  prcivano  il  valore  della 
tfom    verticale    a   cartcamt*nto    continuo,    e 
f  MttlÉ  dì  ritirare  il  %az  dalla  storta    il    più 
■MB»  pOMtbtIe.  La  tabella  seguente  mostra 
■  coinposìxione  media  di  6  esperienze   fatte 
èri  prof.  Lcwes  : 

Idrogeno 52,25 

Idrocftrbun  t>on  saturi  .  3.56 

»  ssturi  .        .     34<oi 

Ossido  di  carbonio  5.63 

AxoKo 3.8a 

Acido  carbonico     ....      0.43 
IO o^ 

100. — 

Le  analisi  sedenti    sono   quelle  del  gaz 

"*    storta  verticale  d'Exeter,  fatte  dal  pro- 
Lewea: 

A  B 

reno  ....    33.57  33.63 
-buri  non  saturi           3.06        7.00 

•  saturi    .  60.05  5^-^ 

idu  di  carbonio  4.02        ^joa 

to«o        -        ,        .        ,        —  — 

carbonico  0.30        — 

:cno  ....       —         — 

xoo,—    loa— 

Le  influenze  che  agiscono  sulla  decompo- 
mmemc  dei  gaz.  nelle  storte  orizzontali  non 
•OMO  aumentate,  dopo  il  signor  Settle,  unto 
die  la  si  ritenne  dov\ita  alta  radiazione  del 
calore  attraverso  In  spazio  libero  tra  la  ca- 
nea e  la  corona  della  storta.  Come  pt>ssiamo 
qgdere,  da  parecchie  esperienze,  è  solamente 
la  piccob  quantità  di  gaz,  immediatamente  in 
contatto  col  dorv>  e  le  coste  della  storta,  che 
arriva  quasi  alla  stessa  temperatura  della 
sUMta. 

La  trasmissione  del  calore  in  una  carica 
earbiMie,  con  storte  orizzontali,  è  lon- 
tana dall'essere  eguale  e  le  osservazioni  di 
ScttSe  hanno  provato  che  la  carbonizzazione 
none  nella  parte  superiore  ^  rguale  ai  35 
dcUo  spessore  e  la  carbonizzazione  inferiore 

Si  crede  generalmente  che  l' impoveri- 
■nito  dei  gaz  s'accentui  con  la  distillazione. 
Si  prov<6  d  grado  di  traMUissione  del  c^Uore 


prendendo  una  parte  del  nucleo  interno  della 
carica  di  una  storta  per  distdlarlo  in  un'  al- 
tra; il  che  SI  fece,  sapendo  che  il  gaz  prove- 
niente da  una  storta,  alla  quarta  ora.  per 
esempio,  non  aveva  che  un  potere  luminoso 
di  13  candele,  si  apri  la  storta  e  venne  levato 
il  grosso  della  canea  ponendolo  in  una  storta 
già  riscaldata,  dalla  quale  si  ottenne  del  gaz  di 
un  potere  luminoso  da  17  a  17  Vi  candele; 
mentre  il  ga/  (>r»dotii}  con  lo  stesso  carbone 
all'  intrrno  (Ìrll:i  carica,  attraverso  lo  strato 
di  coke  aumentando  sempre,  non  aveva  un 
potere  luminoso  che  di  13  candele. 

Diverse  esperienze  di  pa^swgio  del  gaz 
di  diverse  specie  attraverso  coìce  riscaltuto 
hanno  dato  delle  perdite  di  4  a  B  candele 
con  la  stessa  of»erazionc,  che  e  quella  della 
carbonizzazione  del  carbone  nelle  storte  orix- 
zontali. 

Con  cariche  continue,  la  produzione  di  gaz 
è  quasi  costante  nelle  storte  verticali,  e  varia 
solamente  da  18.6  a  134  "...  tra  la  pnma  e  la 
sesta  ora. 

CatratMf  td  atout  ammoniacali.  —  U  ca- 
trame ottenuto  a  Oessau  e  di  circa  5.6  a  5.8 '/# 
del  peso  di  carbone  carbonizzato,  e  a  Maricn* 
dorf,  di  4.21  "  „.  L'esperienza  a  Kxeter  diede 
per  risultato  la  prr>du7Ìone  da  4  a  5  galloni 
di  catrame  per  tonnellata  di  carbone  carbo- 
nizzato. Il  sig.  Norton  H.  Humphreys,  nel  suo 
rapporto  dice  :  *  Il  catrame  ii  certamente  ri- 
dotto a  4  n  a  5  galloni  per  tonnellata,  e  con 
un  maggior  numero  di  esperienze  nel  lavoro, 
non  SI  ha  alcuna  ragione  perchè  non  si  possa 
ridurre  ancora  questa  produzione  •. 

La  quantità  media  di  acqua  ammoniacale 
ottenuta  (per  condensazione  solamente)  va- 
nava  da  10.75  a  15.36  galloni  del  carbone 
carbonizzato.  Senza  menomare  l'importanza 
dell'ammoniaca,  dal  punto  di  vista  finanziario, 
si  deve  però  cercare  di  produrre  mag^or 
quantità  di  gaz.  e  ciò  si  otterrà  con  la  distilla- 
zione perfetta  del  carbone  e  la  produzione  com* 
binau  di  gaz  aH'acaua  nelle  storte  verticali. 

Nel  mjourttai  oj  (iav  I.i^ìttiHff  -  del  7 
giugno  1904  pagina  656,  il  signor  C.  Lettlc 
pumilio'i  un  resoconto  delle  sue  esperienze 
sulla  fabbricazione  del  gaz  d' acqua  nelle 
storte  verticali.  Da  allora  numerose  espe- 
rienze furono  fatte,  e  combinando  la  distilla- 
zione del  carbone  con  la  produzione  di  gaz 
d'acqua,  si  ottenne  il  28"»  di  gaz  d'acqua, 
ossia  circa  16.435  piedi  cubi  per  tonnellata, 
tonnellata.  Servendosi  bene  acl  vapore,  e 
impiegandolo  in  tempo  utile,  non  e*  è  alcuna 
difficoltà  di  combinare  Questi  sistemi. 

Il  difetto  maggiore  aclle  storte  verticali, 
con  il  caricamento  in  una  sola  volta,  e  la 
troppo  grande  pressione  sul  fondo  della  storta, 
ed  il  pericolo  di  diminuire  il  potere  luminoso 
per  eccesso  di  vuoto,  necessario  nel  tubo  di 
ascesa  per  sormontare  la  pressione  rccrs-"ìiva, 
prodotta  nella  parte  inferiore  della  storta. 

Tali  infennuictil  carrispoadono  a  quoto  pubbU- 
oUimo  ft  psg-  113  e  Ietti  atl  Cosgmto  dil  OiiIiSt 
d'Italia,  III  tlfl-  Ziaoan. 
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IL   BENZENE  (C,  HJ 

Il  primo  prodotto  proveniente  dalla  distil- 
lazione secca  del  catrame  di  carbon  fossile  è 
il  Benzene. 

I  punti  di  ebollizione  fra  ì  quali  distilla 
il  benzene  sono  tra  gli  80"  e  180  gradi. 

In  questa  distillazione  noi  otteniamo  non 
solo  il  benzene,  ma  pure  dell'  acqua  ammo- 
niacale. Acque  di  bassissimo  grado  in  ammo- 
niaca pura  non  possedendo  che  un  titolo  del 
1,2  per  mille. 

Queste  acque  ammoniacali  vengono  in 
parte  utilizzate  per  la  fabbricazione  del  sol- 
fato di  ammonìaca. 

II  benzene  che  si  ottiene  in  questo  primo 
frazionamento  del  catrame  è  allo  stato  greg- 
gio, e  contiene  una  forte  quantità  di  naftalina. 

Il  benzene  così  ottenuto  viene  ridistillato 
ottenendo  cosi  un  secondt»  frazionamento  e 
comincia  in  questo  secondo  frazionamento  a 
separarsi  di  quasi  tutta  la  naftalina  avendo 
così  un  prodotto  più  chiaro  e  precisamente 
di  un  colore  giallognolo,  mentre  il  benzene 
greggio  ha  un  cohire  rossastro. 

Il  benzene  dopo  la  prima  rettificazione 
contiene  ancora  tutte  le  sue  basi,  le  quali 
vogliono  essere  asportate  per  mezzo  di  una 
epurazione  chimica,  ossia  per  mezzo  di  re- 
golari lavature  ad  acido  solforico  e  ad  idrato 
di  soda,  con  intermedie  lavature  ad  acqua. 

Dopo  essere  stato  convenientemente  epu- 
rato chimicamente,  si  ridistilla  il  prodotto  in 
un  apparecchio  di  rettificazione  del  tipo  Sa- 
valle  o  Coupier. 

In  questa  terza  ed  ultima  rettificazione  si 
fanno  in  generale  due  quote,  in  base  ai  di- 
versi punti  di  ebollizione. 

Il  primo  frazionamento  è  tra  1  punti  di 
ebollizione  di  So"  ~  100"  e  questo  è  il  pro- 
dotto che  viene  posto  in  commercio  sotto  il 
nome  di  Benzolo,  incoloro  di  odore  penetrante 
il  quale  serve  come  solvente  delle  gomme  e 
dei  grassi  e  come  pure  per  la  fabbricazione 
di  certe  vernici. 

II  secondo  frazionamento  è  formato  dai 
prodotti  che  passano  alle  temperature  ira  i 
100*  e  170".  Detto  frazionamento  del  ben- 
zene viene  chiamato  benzina  solvente. 

La  benzina  solvente  ha  gli  stessi  usi  del 
benzolo,  gode  però  la  proprietà  di  avere  un 

f)unto  di  evaporazione  minore  che  non  il 
lenzoln  e  qutsto  è  di  gran  vantaggio  essen- 
dovene  un  minore  spreco  per  chi  lo  usa  come 
solvente  nelle  gomme. 

II  benzene  nei  catrami  delle  nostre  ofii- 
cine  a  gaz  si  trova  nella  percentuale  dal  2 
al  2,5  per  cento. 

Nel  primo  frazionamento  per  eliminare  la 
naftalina  il  prodotto  si  riduce  aella  metà  circa, 
per  modo  che  riferendoci  alla  cifra  2  Vi,  esso 
sì  riduce  in  seconda  distillazione  al  i  "/,  e 
questa  quota  dimmuisce  ancora  del  io  Va 
circa  nell'epurazione  chimica  riducendosi  così 
a  0.9",,  e  nell'ultÌDiissima  rettificazione  la 
sua  percentuale  è  del  0,8  ■*;,, 


Così  nel  catrame   possiamo  ritenere    chi 
non  vi  sia  di  più  del  0,6  per  cento  tra  Ben- 
zolo  e  Benzina  solvente. 

Nella  cifra  0,8".,,  soprascritta  noi  abbiamo 
in  Benzolo  0,2  Vo  ^  '"  Benzina  solvente  0,53'  , 
riferendoci  sempre  al  catrame. 

Il  Benzolo  e  la  Benzina  solvente  vanno  in 
commercio  abusivamente  col  nome  di  Ben- 
zina dando  origine  così  ad  una  confusione 
tra  la  benzina  del  catrame  e  quella  derivante 
dai  petroli]. 

facilmente  si  può  riconoscere  il  benzolo 
dalla  benzina  del  petrolio: 

1.  Dalle  diverse  densità;  nella  benzina 
del  petrolio  in  generale  la  densità  varia  tri 
0,700  -i-  0.710  mentre  quella  proveniente  dal] 
catrame  varia  tra  0.875  -^  0.885. 

2.  La  benzina  del  petrolio  non  da  rea-] 
zioni  con  l'acido  nitrico  fumante,  mentre  ilj 
benzolo  da  origine  a  del  nitro  benzene  0' 
essenza  di  mirbana  di  un  odore  assai  aggra-: 
devole  di  mandorle  amare. 

3.  Il  benzolo  è  solubile  nell'alcool  al 
90  "'„  mentre  la  benzina  del  petrolio  non 
gode  questa  proprietà. 

GiaHluigi  Hicci  ' 


Accenditore  a  spirale  conica 
"CON  US „ 

In  questi  ultimi  anni  furono  inventati  di- 
versi sistemi  di  accenditori  automatici  da  gaz 
che,  malgrado  i  miglioramenti  portati  alla 
loro  costruzione,  conservano  ancora  molti 
difetti.  M 

Assai  di  frequente  ci  si  lagna  che  gli  ac-™ 
cenditori  non  abbiano  una  durata  suflìciente, 
difetto  che  bisogna  attribuire  all' insudicia- 
mento  della  spugna  d'  accensione  e  dei  fili 
di  platino,  causa  i  prodotti  della  combustione 
del  gaz. 

Esistono  due  generi  di  apparecchi,  lo  scopo 
dei  quali  è  di  proteggere  le  spugne  di  ac- 
censione ed  i  fili,  dai  gaz  nocivi. 

I  primi  apparecchi  di  questo  genere  ed  i 
più  conosciuti  (quale  il  sistema  Martini)  sono  — 
disposti  in  modo  che  la  spugna  d'accensioneM 
attaccata  ad  una  lamina  di  mica  oscillante  al 
momento  dell'accensione,  si  trovi    fuori  del- 
l' inlluenza  nociva  della  fiamma.  La  corrente 

d'  aria  calda  produce  questo  risultato. 

La  fragilità  estrema  di  tutti  gli  apparec- 
chi a  movimento  automatico  diede  l'idea  di 
costruire  un  secondo  genere  di  apparecchio 
protettore,  che  consiste  in  una  spugna  d'ac- 
censione che  rimane  costantemente  al  disopra 
della  fiamma,  ma  garantita  dagli  effetti  nocivi 
delle  fiamme  da  lamine  di  mica  forate,  in 
forma  di  rrivrlln,  che  si  trovano  poste  fra 
la  spugna  ed  il  fumivoro. 

II  vantaggio  apparente  che  possiede  l'ap-^ 
parecchio  protettore  immobile,  e  quindi  men< 
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ha  però  minor  numero  di  ìnconvc' 


Udo  dei  principali  svantaf^f^ì  consiste  nella 

■Aornte  protezione  della  spuf^na  dì  .-icccn- 
,  perche  I  gaz  incandescenti  non  possono 
fflQ;ìre  liberamente,  poiché  sono  intercettati 
■  porte  dalla  lamina  protettrice,  arrivano 
pcmA  «  atterrare  la  spugna. 

1  gsz  in  combustione,  non  potendo  libc- 
r^Mflt«  fanire  vendono  ad  accumularsi  nel 
TtCro della  lampada  ed  esercitano  un'influenza 
■Trlr**f  sulla  namma  che  non  tìA  allora  lutto 
il  «OD  pocere  illuminante. 

Bisa^pui  dunque  trovare  un  nuovo  ap- 
pan  iiliiii.  che  riunendo  tutti  i  vanta^^  degli 
ikh  accenditori  aucomatici.  non  abbia  i  loro 
ajowivrnienti. 


n  5i|^.  Jacques  KeJlermann,  di  Berlino.  doiK» 
parecchi  anni  dì  ricerche,  ha  infine  inimagi- 
aaCo  un  nuovo  apparecchio  a  cono,  in  spirale, 
dtt  chiamò  •  Conus  ». 

Questo  apparecchio  sembra  possedere  i 
fM<a»KÌ  che  si  ha  dirittt)  ili  aspettarsi  da  un 
aecmoitorc  fisso. 

La  spagna  d'accensione  si  trova  contenuta 
m  un  cono  formato  da  una  spirale  di  ferro, 
ahbttttarua  fìiu  alla  base,  di  guisa  che  l'ap- 


parecchio presenta  alla  fiamma  una  superficie 
■olto  limiuta.  poiché  è  solunto  la  punta 
dcO*  accenditore  che  é  esposU  ai  ^az  incan- 
fL—piiti  I  prodotti  della  combustione  sono 
alfen  gettati  sui  lati  dell'apparecchio  e  la 
fpvpu  fti  trova  completamente  protetta. 

Qiteico  sistema  cosi  semplice  assicura  una 
atmai  hiQga  durata  alla  spugna  ed  ai  Hli  che 
provocano  rarcenatone. 

D  potere  illuminante  delle  lampade  può 
■ffiuiiyere  co5\  tutto  U  suo  sviluppo,  poiché 
9  gv  non  si  accumulano  nel  vetro.  I^  retina 
MBflM  ha  una  durata  maggiore,  perché  il 
•  Conila*  presentando  alla  namma  una  su- 
perficie assai  poco  estesa,  non  provoca  deto- 
li  al  momento  dell'  accensione,  mentre 
SI  pnxlucooo  con  gli  altri  apparecchi. 

0     vantaggio     grande     che    possiede    il 
CofNU  •    consiste    nella    sua    grande    resi- 
ai  calore  ;  la   punta  deir  apparecchio 


essendo  la  sola  esposta,  le  fiamme  le  più 
forti,  prodotte  dalle  differenze  di  prensione 
del  gaz  nel  vetro  della  lampada  non  possono 
raggiungere  l'accenditore  tutto  intero. 

Per  lampade  a  grande  potere  illuminante 
e  che,  per  conseguenza,  hanno  delle  tempe* 
ralure  assai  elevate,  l'accenditore  •  Conus  » 
é  indispensabile. 

Per  la  sua  forma,  il  «  Conus  ■  si  adatta 
meravigliosamente  alle  lampade  a  becco  ro- 
vesciato. 

Nell'occasione  di  una  esposi/ione  di  appa- 
recchiatori a  Berlino.  l'accenditore  «Conus» 
resistette  per  i8  giorni  ad  una  forte  fiamma 
di  cannello  ferruminatorio,  senza  perdere 
alcuna  delle  sue  qualità  di  accensione. 

All'esposizione  tenuta  a  Vienna  sotto  gli 
auspici  dell' arridnchessjj  Maria -Josepha,  Uì 
decretato  al  sig.  Keller  mann  la  grande  me- 
daglia d'oro  e  il  diploma  d'onore  per  il  suo 
accenditore  •  Conus  ». 

I.* accenditore  «Conus*,  posto  solo  sul 
vetro  della  lamp.ida.  é  rappresentato  dalla 
figura  n.  i. 

Il  m  Conus  »,  con  fumivoro  in  mica,  é  rap- 
presenuto  dalla  figura  n.  a. 


Movimento  personale 

Torino  ^'"^  Giovanni  fìofiln,  l'ispet- 
tore tecnico  della  bocictà  Italiana  del  Gaz  di 
Torino,  ha  dato  le  sue  dimissioni,  per  assu- 
mere la  gerenza  di  una  costituenda  Società 
per  la  faobrioazione  di  contatori  ed  apparec- 
chi a  gaz. 

I^  dipartita  dell'  egregio  ing.  Roella  dal 
ramo  della  fabbricazume  gaz,  per  passare  a 
quello  della  utili/za/.ione  del  gaz,  é  sentita 
con  vero  dispiacere  dai  tecnici  gazisti,  che 
avevano  avuto  gìA  campo  di  apprezzare  il  suo 
non  comune  valore  :  e  che  lo  riguardavano 
come  uno  dei  più  valorosi  studiosi  della 
nostra  industria:  però  conforta  il  pensiero, 
il  sapere  che  si  é  dato  ad  un'  altra  branca 
della  nostra  industria:  a  quella  »enza  la  quale 
la  produzione  sarebbe  inutile. 

Nel  nuovo  ramo  auguriamo  all'  pregio 
ingegnere  la  fortuna  che  si  merita,  non  solo 
per  la  sua  capacità,  ma  ben  anco  per  la  sua 
bontà. 


XXIII'  Riunlofia  annuale  a  Lugano 

dall'  h  al  IO  Scllcnbrt  1«0» 

iilli  Soditi  Silzuri  fn  Q»Utt  iJ  Améiittistl 

ORlUNt  DEL  GIORNO 

ptr  ia  srdu/tt  ifi  i)omenira  g  Setttmbrt  nllt 
orr  9  antim.  nella  sala  tUi  Ctmsi/^lio  Co- 
matnaU. 

1.  Apertura  della  seduta. 

2.  Accettazione  di  nuovi  membri, 

3.  Elezione  di  a  revisori  dei  conti. 
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4-  Resoconto  annuale  del  presidente  (signor 
Miesher,  dell'officina  di  Basilea). 

5.  Conferimento  di  diplomi  ad  operai  anziani. 

0.  La  conduttura  di  gaz  ed  acqua  della  città 
di  Lugano  (sig.  Guidi,  Lugano). 

7.  Ricerche  sui  carboni  (sig.  Ing.  Weiss  del 

Gnz  di  Zurigo). 

8.  Le  acque  termali    a   Baden   (Svizzera)  e 

nuovo  loro  assestamento  (signor  Peter 
delle  Opere  idrauliche,  Zurigo). 

9.  Ampliamento  e  ricostruzione  dell'officina 

a  gaz  della  città  di   Berna  (sig.  Rothe 
del  gaz  di  Bernai. 

10.  L'ampliamento  delle  condutture   d' acqua 

della  città  di  San  Gallo  {sig.  Direttore 
Kilschman,  S.  Gallo). 

11.  Corpi  incandescenti  per  luce   di  gaz  in- 

candescente mediante  fili  artificiali. 

12.  Discussione  di  questioni  tecniche  e  varie. 

(Referato  sopra  l' Esposizione  di  Milano 
e  del  Sempione). 

13.  Resoconto  annuale  e  determinazione  della 

quota  annuale. 

14.  Desie^nazione  della  località  della  prossima 

seduta  annuale. 

15.  Richieste  generali. 

//  Presidente 

PAOLO   MIESCHER 
(Si  prega  di  numeroso  intervento). 
PROGRAMMA 


Sabato    8  Settembre 

Ore  pom.  -  dalle  6  alle  9  —  Ritiro  delle  carte 
di  intervento  all'hotel  Rister  sul  Lago. 

Dalle  9  pom.  in  poi  —  Riunione  libera  al- 
l'hotel  Rister. 

Domenica  9  Settembre 

Ani.  ore  9  —  Seduta  plenaria  nella  sala  mu 
nicipale.  —  Per  le  signore  riunione  alle 
9  7i  al  caffè  Jacchini  sulla  piazza  prin- 
cipale. —  Gita  nei  dintorni,  in  carrozza. 

Pom.  ore  i  —  Banchetto  al  Grand  Hotel  Me 
tropole. 

Ore  4*lt  —  Ispezione  dell'Officina  a  gaz. 

Ore  j  —  Passeggiata  a  Sprengo.  -  Refezione. 

Ore  8  Va  —  Concerto  della  musica  munici- 
pale in  piazza. 

Lunedi  io  Settembre 

Ant.  ore  9  —  Partenza  col    battello    speciale 

per    Porlezza,    Porto    Ceresio    e    Ponte 

Trezza. 
Ore  12  —  Pranzo  a  Ponte  Trezza. 
Pom.  ore  2  Vi  —  Partenza  da  Ponte  Trezza. 
Ore  j  —  Arrivo  a  Porto  Ceresio,  coincidenza 

per  Milano  alle  ore  4.10. 
Ore  4  —  Arrivo  a  Lugano  ;  coincidenza   pel 

Gottardo  alle  ore  4.24. 

Prezzo  del  biglietto  del  festeggiamenti 

Signori  .         L.  18. — 

Signore         .        L.  15. — 


nUNICIPALIZZAZIONE 


il  riscatto  delle  tranrie  di  Terino 

il  parte  MI' AnhistraziMe  «niclpile 

Togliamo  dalla  Rivista  «  L' Elettricità  n  : 

Si  tratta  di  una  rete  moltx>  complessa  ed 
assai  poco  razionale,  una  parte  della  quale 
è  oggi  esercita  dalla  Società  Belga-Torinese 
e  l'altra  dalla  Società  Alta  Italia:  il  Comune 
di  Torino  si  prepara  a  riscattare,  a  quanto 
sembra,  precisamente  la  rete  che  appartiene 
a  questa  seconda  società,  che  ha  linee  meno 
produttive  ma  il  miglior  materiale  e  la  mi- 
gliore organizzazione. 

Ricordiamo  solo  per  la  migliore  intelli- 
l^enza  della  cosa,  come  a  Torino  esisteva  in 
tllo  tempore  una  società  belga,  che  aveva 
delle  ottime  linee,  esercite  con  trazione  ani- 
male, sulle  quali  facevasi  un  servizio  molto 
primitivo  e  con  tariiTe  altissime  :  questa  so- 
cietà realizzava  auìndì  utili  lautissimi  scon- 
tentando la  cittadinanza  al  di  là  del  vero- 
simile. 

Sorse  quindi  una  società  concorrente, 
detta  Torinese,  che  si  fece  dare  linee  più  a 
meno  concorrenti  e  adottò  migliori  tariffe, 
biglietti  a  serie,  abbonamenti,  e  così  vìa.  Si 
ebbero  quindi  tariffe  più  basse  su  tutte  le 
linee,  perchè  la  Belga  si  affrettò  a  diminuire 
le  proprie  per  resistere  alla  cohcorrenza;  ma 
si  costituì  una  organizzazione  assai  irrazio- 
nale di  linee,  molte  delle  quali  erano  veri 
doppioni,  con  giri  viziosi  stranissimi,  mentre 
grandi  plaghe  restavano  senza  servizio. 

Avvicinandosi  T  esposizione  del  1898  la 
Società  Alta  Italia  (esercente  una  parte  del 
servizio  linee  e  forza  in  concorrenza  con  la 
Società  Piemontese)  chiese  la  concessione  di 
altre  linee  tramviarie  a  trazione  elettrica  ; 
così  Torino  si  trovò  minacciata  di  avere  un 
triplo  servizio  tramviario,  con  un  intrico  di 
una  trentina  di  linee  concorrenti  in  mano  a 
tre  diverse  società. 

Per  fortuna  le  due  preesistenti  si  fusero^ 
trasformando  le  proprie  reti  in  servizio  unico 
semplificato  e  razionalato,  per  quanto  possi^ 
bile,  sostituendo  gradualmente  la  trazione 
elettrica  alla  trazione  animale,  ma  la  sovrap- 
posizione della  rete  dell'Alta  Italia  pegg^iord 
m  ogni  modo  il  servizio  generale. 

Così  Torino,  che  per  la  sua  dìsposìzicme 
a  scacchiera  avrebbe  potuto  avere  un  servi- 
zio semplice  e  perfetto  a  linee  ortogonali  con 
qualche  diagonale  si  trovò  percorsa  da  linee 
intrecciantisi  in  ogni  senso  e  serpentinosc; 

Dapprima  TAlta  Italia  adottò  un  sistema 
misto  a  filo  aereo  e  accumulatori,  come  a 
Roma,  che  diede  risultati  disastrosi;  per  ab- 
bandonare gli  accumulatori  e  mettere  dap- 
pertutto il  filo  aereo  si  addivenne  ad  una 
convenzione  col  Municipio  per  la  quale  questo 
ebbe  una  interessenza  nell*  esercizio.  Poiché 
a  Torino  avevasi  allora  (contro  il  parere  del 
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'--  ^'-frtbia  amta  per  aniorr  della 
bncv  ■'  I,  che  indusne  il  Comune  a 

prvacrivc-n-  in  due  %'ir  la  prrsu  sottrrrnnea, 
nBe  bticc  d«Ua  Bclga-rurincse,  a  cui  si  ri- 
lanciò m  «ef^tto  mediante  compenso  di  un 
nfiooe:  coad  tutti  t    mali    non   vennero  per 

nSOOBFC  i 

Per  6mre  diremo  che  le  linee  dell'Alta 
lak^  dniMtrose  ijuando  si  facèvs  T  esercizio 
eoa  accoBuiUton,  furonu  sempre  puco  pro- 
dotthre  per  forza  di  cose,  poiché  le  lince 
mmtt  eraao  state  accapparratc  dalla  Bcl^a, 
akiBie  buone  e  parccrnir  cattive  erano  in 
■MIO  alU  Tonncse  e  per  l'Alu  Italia  non 
cnao  nmasti  che  pochi  oshi  magri  da  rosic- 
,-fc  ■  .1  *'**^ 

<j  le^e  deirAltu  Italia  sono  le  linee  che 
a  comune  di  Turino  si  prepara  a  riscattare, 
e  In  proposta  venne  poco  tempo  addietro  di- 
«cana  dal  Consilio  che  si  affrettò  ad  appro- 
caria. 

L' approvazione  unanime,  data  dal  Consi- 
gko  comunale,  alla  pro^xKsta  della  Giunta  dì 
re  la  rete  trarnviana  della  Società 
Italia  mrn  poteva  che  incoraggiare  la 
a  sollecitare  le  pratiche  gm  iniziate 
po'  municipalizzare  il  servizio  pubblico  ora 
a  quella  Società.  K  quindi,  sindaco, 
re  per  i  servizi  pubblici,  e  Commis- 
i  ciò  appositamente  costituita,  sì  accin- 
«  studiare,  sotto  tutti  gli  aspetti,  il  pro- 
blema tIeUa  nuova  municipalizzazione,  e  in 
pari  tempo  a  trattare  con  la  Pìrezione  della 
AJta  Italia,  per  trovare  una  base  equa  e  con- 
Tenimte  per  il  trapasso  al  Comune  di  tutto 
à  complicato  impianto.  Né  minor  buona  vo- 
kaotii  venne  dimostrata  dai  direttori  dell'Alta 
kaha,  per  ragioni  ovvie.  Così  fu  presto  rag- 
pUto  l'accordo  e  si  può  oggi  dire  che  il 
motratto  oon  aspetta  più  che  l' approvazione 
^cfioibva  del  Consiglio  comunale  e  Ir  tirme 
49  rappresentanti  libali  del  Comune  e  della 

In  base  a  questo  contratto  il  Comune 
Ki^flnterebbe  luRo  il  materiale  rotabile  — 
ao  vetture  circa  —  della  Società  ;  la  rete 
«Tftdale  ed  i  fili  aerei  ;  i  fabbricati  por  le 
tutta  l'azienda,  in  una  parola,  che. 
appartenendo  alla  Alta  Italia,  fn  già,  fin 
sue  orìgini,  parte  a  s^.  con  un'Ammi- 
UEinnc  e  un  personale  suo  proprio.  D 
pagbcreboe  alla  Società,  per  questo 
la  somma  dì  due  milioni  ed  otto- 
iila  lire. 

B  contralto  contempla,  naturalmente,  an- 
thc  la  fornitura  dell'energia  elettrica  per 
Fcacrràiot  e  non  soltanto  per  la  rete,  com'è 
Ite,  ma  avuto  riguardo  al  previsto 
che  e  se  Uftrà  avere.  Questa  parte 
4cl  eooLratto  vorreobe.  anzi,  a  risolvere  l'an- 
&Kr  che  verte  fra  il  Municipio  r  la  Aita 
per  i  mille  cavalli  dì  forza  motrice  che 
e  in  obbli^  di  dare  al  Comune  a  un 
piCiJ"  speriale  di  favore. 

Net  renare  di  concessione  del  servi- 

lo ài  azione  luce  e  forxa  a  l'orino  da 


parte  dell'Alta  Italia  era  assicurato  a)  Comune 
i)  diritto  di  avere  a  prezzo  di  favore  l'ener-' 
già  rlctinca  corrinpondi-ntr  alla  potrnza  dì 
looo  IIP  da  impiegare  a  scopo  di  forza  mo- 
trice per  il  Municipio  o  per  la  piccola  indu- 
stria, e  da  rirhiedcre  entro  un  certo  termine. 
Ora  l'Atta  Italia  sostiene  che  il  termine  è 
trascorso,  cosa  che  il  Municìpio  nega,  ìndi 
la  causa. 

Regolalo  cost  il  trapasso  della  proprìetA 
della  rete  dalla  Società  al  Comune,  restava 
da  risolvere  la  questione,  non  certo  facile, 
dell' esercizio  della  rete  stessa. 

Scartata  l' idea  dì  un  esercizio  diretto  in 
.seguito  ai  propositi  manifestati  .dal  Consiglio, 
si  presero  in  esame  le  varie  proposte  fatte 
da  Società  e  da  pnvati  per  l' esercizio  indi- 
retto del  nuovo  servizio  municipale,  ed  anche 
in  questa  parte  rAmmmisi^ji/ionc  municipale 
non  ebbe  ad  incontrare  grandi  dillicoltà;  si 
assicura,  infatti,  che  se  il  Consiglio  comunale 
approverà  le  modalità  del  contrauo,  col  pnmo 
Ocnnuio  le  tramvie  della  Società  Alta  Italia 
potranno  divenire  nuinicipidi  ed  cs&erc  rego- 
larmente esercitate  da  una  Società  tedesca  o 
da  un  appaltatore  italiano  ^sono  queste  le  due 
offerte  prese  in  considerazione),  mediante  il 
pagamento  da  parte  del  Municipiu  di  tanto 
per  vettura-chilometro,  seguendo  in  ciò  U 
sano  e  lodevole  esempio  dato  da  Milano. 

Naturalmente,  il  Nlunicipìu,  appena  dive- 
nuto padrone  della  rete,  darebbe  opera  a 
tutti  ì  prolungamenti  delle  linee  attuah.  ed 
alla  costruzione  delle  nuove  linee  rese  ne- 
cessanc  dallo  sviluppo  della  magfjior  parte 
dei  sobborghi  di  Tonno. 

Per  la  statistica  diremo  ancora  che  la  lun* 

fhezza  totale  complessiva  delle  7  linee  dei- 
Alta  Italia,  attualmente  in  seo'izio,  raggiunge 
i  38.B03  metri  ;  ad  esse  sono  adibite,  tra  con-, 
dutton  e  fattorini.  a5o  [xTMine  circa;  le  vet- 
ture ogni  giorno  circolanti  sono  normalmente 
da  6^  a  70. 

Kon  si  hanno  per  ora  maggiori  particolari 
e  dati  più  precisi  sopra  la  condiztom*  del  tra- 
passo. I^  slampa  lm*ale  si  mostra  un  p«iro 
dubbiosa  perché  l'attuale  contratto  del  Mu- 
nicipio con  l'Alta  Italia  sarebbe  assai  fa* 
vorevole.  data  l' interessenza  assicurata  al 
Municipio  da  quiuido  m  addivenn)*  alln  cim- 
vcn/ione  per  1  abbandom»  degli  accumulatori 
e  la  posa  del  tìlo  aereo.  Pare  che  oggi  il 
Comune  possa  contare  sopra  un  reddito  di 
1^  100.000  annue,  e  non  bastando  sì  vorrebbe 
trovar  modo  che  l'affare  migliorasse  ancora. 

Noi  troviamo  la  pretesa  non  del  lutto  ^jii- 
stificata  poiché  quando  ad  una  azienda  muni- 
cipale è  assicurata  una  gestione  non  passiva^ 
se  anche  non  si  hanno  utili  diretti  si  possono 
avere  mille  utili  indiretti  per  la  •  '  'jnza. 
che  hanno  ti  loro  vahjrc.  K  tnn  .  cosa 

tanto  più  strana  in  quanto  è  anctir  recente  la 
eco  delle  discussioni  prò  e  contro  l' impianto 
municipale  per  luce  e  per  forza,  nella  quale 
la  stessa  stampa  citi.idina  sosteneva  i  mede- 
HÌmi  principi  rispetto   ad   una  azienda  quasi' 
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certamente  passiva,  n^la  quale  si  voleva  far 
passare  ai  costituenti  tutti  quei  vantaggi  dei 
quali  giustamente  godono  gli  utenti  di  luce 
e  forza  motrice. 

Bisogna  proprio  concludere  che  «  mutano 
i  saggi  a  seconda  degli  eventi  i  lor  consigli  •» 
per  non  dir  di  peggio  I 

Ing.  Fumerò. 

Il  servizio  municipale  delle  acque  a  Roma 

L'azienda  antonoma 

La  Giunta  comunale  ha  sciolto  la  riserva 
fatta  in  Consiglio  circa  il  funzionamento  del 
servizio  delle  aca  uè  potabili,  d'inafliamento,  ecc. 

A  norma  dèlia  legge  sulla  municipalizza- 
zione dei  pubblici  servizi,  sarà  costruita  per 
le  acque  un'azienda  autònoma  alla  quale  pre- 
siederà una  commissione  di  cinque  membri 
nominati  dal  Consiglio  comunale  fuori  del  suo 
seno  e  di  un  direttore. 

L'azienda  avrà  facoltà  di  eseguire  i  lavori 
necessari  per  rendere  fruttifero  il  capitale  ad 
essa  affidato,  di  fare  concessioni  e  noli  di 
acqua,  di  provvedere  al  suo  aumento,  di  mo- 
dificarne le  condutture,  di  ordinare  il  personale 
ed  ingegneri  di  provvedere  a  tutto  ciò  che 
può  occorrere  per  il  funzionamento  del  ser- 
vizio. 

Potrà  pure  contrarre  mutui,  ma  in  tal  caso 
è  necessaria  l'autorizzazione  e  l'intervento 
del  Comune. 

Il  capitale  e  I  redditi 

Il  capitale  dell'azienda  sarà  costituito: 

a)  della  dotazione  del  patrimonio  acqua 
appartenente  al  Comune,  valutato  a  circa  io 
milioni  e  costituito  da  circa  4500  oncie  di 
acqua; 

b)  delle  officine  già  in  funzione  a  San 
Pietro  in  Montorio  ed  in  via  Flaminia; 

e)  di  tutta  la  condottura  già  esistente, 
sia  dalla  sorgente  a  Roma  che  nell'  interno 
della  città. 

Inoltre  il  Comune  cederà  il  reddito  deri- 
vante dai  diritti  patrimoniali  sulle  acque 
(lire  36,886)  e  quello  delle  tasse  di  manuten- 
zione, ecc.  spettanti  agii  utenti  dell'  acqua 
Vergine  (lire  96,500):  complessivamente  li- 
^^  I33»386  annue,  alle  quali  vanno  aggiunte 
lire  400.000  che  il  Comune  pagherà  all'azienda 
per  i  servizi  di  acqua  occorrenti  al  Comune 
e  cioè  fontane  pubbliche,  inaffiamento,  fogne, 
ecc.  ecc. 

Tale  ultima  somma  corrisponde  a  quella 
che  finora  il  Comune  ha  speso  per  detto 
servizio,  e  non  costituisce  quindi  un  aggravio 
per  il  bilancio  comunale.  In  correspettivo  di 
tutto  ciò,  l'azienda  dovrà  naturalmente  assu- 
mersi tutte  le  spese  del  servizio. 

Personale  dirìgente 

Il  personale  dirigente  il  servizio  sarà  co- 
stituito di  un  direttore,  per  il  quale    si    farà 


pubblico  concorso  nazionale  e  di  tutti  quegli 
impiegati  tecnici  ed  amministrativi  che  la 
Commissione  riterrà  necessari. 

La  nomina  del  personale  normalmente 
spetta  alla  Commissione,  ma  all'inizio  passe- 
ranno a  farne  parte  tutti  gli  impiegati  attual- 
mente addetti  all'ufficio  idraulico  municipale. 

Ripartizione  defli  Introiti  netti 

Provveduto  il  pagamento  di  tutte  le  spese 
di  esercizio,  gli  introiti  netti  saranno  così 
ripartiti: 

Dieci  per  cento  da  dividersi  fra  i  vari 
membri  della  Commissione  amministrativa  ; 
due  per  cento  da  ripartirsi  fra  il  personale 
come  soprassoldo  oltre  lo  stipendio;  88  per 
cento  al  Comune. 

Sappiamo  che  la  Giunta  non  sarebbe 
aliena  di  aumentare  la  percentuale  da  ripar- 
tirsi al  personale,  e  crediamo  che  il  Consiglio 
comunale  farà  cosa  saggia  elevando  la  detta 
percentuale  ad  almeno  il  5  per  cento.  Inte- 
ressare quanto  più  è  possibile  il  personale 
agli  utili  dell'azienda,  vuol  dire  assicurarne 
il  buon  funzionamento  e  la  economia  delle 
spese. 

Le  acqne  di  cnl  disporrà  l'azienda 

Le  acque  di  proprietà  del  Comune  e  già 

portate  in  Roma,  sono  attualmente  tre: 

Acqua  di  Trevi.     .     .     .  oncie  2900 

Acqua  Traiana  ....       »      1000 

Acqua  Giulia »      1000 

Totale  oncie  4900 
La  Società  dell'Acqua  Marcia  dispone  di 

sole  4400  oncie,  con  le  quali  può  disimpegnare 

pressoché  tutto  il  servizio  dei  privati  ed  una 

parte  di  quello  pubblico. 

L'acqua  Vergine  e  di  Trevi  sorge  presso 

la  tenuta    Salone    ed    il    fosso    Gottifredi,    a 

f)ochi  chilometri  dalla  Porta  Maggiore,  ed  ha 
a    temperatura    da    14   gradi    e  mezzo   a  14 
gradi  e  tre  quarti. 

La  sorgente  di  Salone  scaturisce  a  m.  24 
sul  livello  del  mare  e  mercè  un  acquedotto 
quasi  tutto  sotterraneo  con  pendenza  dell'  i 
a  10.000,  è  condotta  in  Roma,  ove  alla  quota 
di  m.  22  sgorgano  circa  3600  once  di  acqua 
a  temperatura  di  15°  anche  in  estate. 

Maggiore  però  sarebbe  la  quantità  di  acqua 
che  potrebbe  condurvisi. 

L'ufficio  idraulico  comunale,  infatti,  ha 
potuto  appurare  che  per  insufficienza  dell'a- 
cquedotto, circa  300  once  si  abbandonano  allo 
sfioratore  di  Salone  e  circa  200  a  quello  di 
Bocca  di  Leone. 

È  poi  notorio  che  non  tutte  le  sorgive 
sono  allacciate  e  che  presso  Salone  potreb- 
bero con  facilità  ricuperarsi  ben  256  once  di 
acqua  che  ora  vanno  disperse. 

Dagli  studi  poi  pubblicati  dal  Ministero  di 
agricoltura,  industria  e  commercio  sul  bacino 
idrografico  dei  Tevere  risulta  che  altre  vene 
vanno  disperse  nel  tratto  intercedente  tra 
Salone  e  Gottifredi.  Né  ciò  deve  recar  me- 
raviglia, ricordando  che  l'acquedotto  è  scavato 
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roccu  nuda  per  molti  chilometri  e  senza 
«o.  Se  in  tutto  il  suo  percorso  e&»o 
sul  letto  impermeabilr  hiiI  quale 
le  pozzolane,  tnterceturt'bbe  lutic 
Ir  ac:t|a«,  funzionando  d»  f^allrna  di  mcroltn; 
■a  Ciò  accade  nel  pnroo  tronco;  poi.  abbas- 
«■bAosi  ìt  pozzolane,   le    acque    sottopassano 

Tttnc  queste  vene  di  vera  e  propria  acqua 
Vcripne  cnc  ora  vanno  disperse,  dovranno 
iBOVcmefUe mente  essere  allacciate  e  condotte 
a  Roma;  ma  limitandosi  nel  primo  perìodo 
id  uÙhxzMTc  l'acqua  perduta  agli  sfioratori  ed 
a  ncnpcrare  soltanto  le  bt>rgivc  disperse  a 
Sibnc;  la  totalità  dell'acqua  Vcrf^ine  condotta 
•  R««n«  ascenderebbe  ad  oncic  4350. 

Purtroppo  Unta  copia  di  acqua  a  livello 
saturale  non  può  servire  la  città  alta  e  nep- 
parc  «  piani  terreni  di  tutta  la  città  bassa; 
ed  m  cali  condizioni»  date  le  esigenze  e  le 
afaOttdixu  della  vita  moderna  che  vuol  l'acqua 
a  portata  di  mano  sin  nei  piani  più  elevati 
dnle  abitazioni,  è  naturale  che  soltanto  in 
■■*'"**  parte  venga  utilizzata  per  bere.  Del 
Rgto  t  da  ricordare  che  600  once  ne  vendono 
ncri6cate  alta  mostra  della  fontana  di  Trevi, 
ed  altre  154  circa  per  mostre  di  altre  fontane. 

Egli  t  evidente  che  tanto  tesoro  non  può 
andare  più  a  lungo  perduto  e  che,  presto  o 
ordì,  converrà  sostituire  a  questa  eccellente 
acqua  Vergine,  almeno  in  parte,  altra  acqua 
tra  le  meno  potabili. 

Cofnptuta  tale  sostituzione,  quasi  tutta 
ftec|iia  Vergine  che  fluisce  in  Roma  potrebbe 
cacre,  col  consenso  dei  privati  possessori, 
ÌMHlsata  mercanicamente  e  distribuita  anche 
^^  nltiini  piani  delLi  città  alta. 

Si  può  adunque  con  grande  approssima- 
laaae  istituire  il  seguente  computo: 
Acqua    Vergine   che    attualmente    fluisce    in 

Roma once  3600 

Acqua  Vergine  da  ricuperarsi  dalle 

sorbenti  di  Salone  .  .  once    250 

Id.  dagli  sfioratori  ....  once    500 

Totale  once  4350 
1  lavori  per  11  ricupero  deir.-»cqua  che  si 
rde  alle  sorgenti  saranno  eseguiti  dall'  a- 
àienda  auando  sari  costituita  ;  frattanto  la 
Olfiri  na  opportunamente  limitato  il  calcolo 
ddle  once  disponibili  a  J900,  tenendo  anche 
ooOto  che  una  parte  appartiene  ai  privati. 

Att/ua  Pao/a  *  Trajatm.  —  L'acqua  Paola 
ha  usa  eronzione  di  2733  once,  delle  quali 
^6  circa  di  proprietà  comunale.  Kssendo 
uwhlrnti  come  noo  potabile  viene  usata 
per  noatra  di  fontane,  inafTiamento,  lav.ig- 
g«^  *.<-r  Ciò  deriva  dal  fatto  che  l'acquedotto 
e  V.  conduce  in  Roma  actpia  prove- 

BKJUC  in  gran  parte  d.il  la^*^  di  Bracciano. 
presa  a  riva,  e  naturalmonic  inquinata  dagli 
9tytU  del   terreno. 

Fu  ga  imm;iginalo  dì  prender  l'acqua  a 
gran  distanza  dalla  riva  nella  persuasione  di 
trovarla  para.  Affermano  infatti  i  competenti 
dhc  nette  acque  centrali  dei  laghi  non  giunge 


l'inquinamento  delle  sponde.  L'idea,  sebbene 
non  disprezzabile,  richiederebbe  lunghi  espe- 
rimenti e  ripetute  analisi,  prima  ai  essere 
incarnata  in  una  concreta  proposta. 

Ciò  che  più  importa  ^  il  lar  conoscere  come 
l'acquedotto  Paolo  mescolata  alle  acque  in- 
quinate del  lago,  convogli  ancora  acqua  pu- 
rissima, sorgente  dalle  colline  vulcaniche  che 
circondano  il  lago,  acqua  che  già  condotta 
in  Roma  dall'  imperatore  Traiano,  fu  dagli 
antichi  tenuta  in  gran  pregio,  perché  dotata 
delle  stesse  ottime  qualità  dell'  acqua  Ver- 
gine, anche  essa  proveniente  da  terreni  vul- 
canici. 

Le  cinque  sorgenti  che  riunite  costitui- 
scono l'acqua  Traìana  si  trovano  nel  territori 
di  Manziana.  Bassano,  NHcarello  e  sono  state 
in  questi  ultimi  tempi  assai  curate  dall' Ulficio 
tecnico  comunale,  tantoché  il  loro  volume 
supera  ormai  le  mille  once. 

La  temperatura  di  queste  sorgenti  t  bas- 
sissima e  se  nell'acquedotto  sale  a  1^'  '/t 
(come  risulta  da  accurate  misurazioni  dell'  U^ 
fìcio  tecnico  comunale,  ciò  è  dovuto  soltanto 
alla  improvvida  immissione  di  piccole  vene 
termali,  eliminate  le  auali,  la  temperatura 
dell'acqua  Traiana  risulta  inferiore  a  quella 
dell*  acqua  Vergine. 

Convogliare  a  Roma  quest'acqua  eccel- 
lente in  cond'.ttura  forzata  ù  impresa  dì  facile 
e  pronta  attuazione  ;  ed  è  da  osservare  che 
l'acquedotto  attutile,  liberato  tlall'acqua  Tra- 
iana potrà  condurre  altrettanta  quantità  d'ac' 
qua  dal  lago,  acqua  che  potrà  ottenersi  dal 
regio  demanio  per  non  depauperare  le  fon- 
tane pubbliche  ed  1  privati  utenti. 

Actfua  Giuiia.  —  L'acqua  Giulia  che  sorge 
nei  terreni  vulcanici  a  Grottaferrata,  ò  di 
qualità  ecccllcnle,  non  deposita  sedimenti 
calcarei,  ed  ha  la  mrdesima  temperatura  del- 
l'acqua marcia.  Il  suo  volume  oscilla,  secondo 
diversi  autori,  dalle  1000  alle  laoo  once.  An- 
ticamente quest'acqua,  come  la  Tepula.  giun- 
geva a  Roma  in  acqurdi>tti  murati  e  se  ne 
vedono  ancora  gli  specchi  sopra  la  Porla 
Maggiore.  Ora  invece  dà  origine  alla  Marrana 
(fosso  dell'acqua  Marrana)  che  giunge  a  Roma, 
l'attraversa  e  si  scarica  nel  Tevere.  Essa 
muove  alcuni  opifici  e  serve  ad  irrigare  pic- 
cole zone  di  terreni  ad  acquativi. 

Facile  sarebbe  convogliare  a  Roma,  mercè 
condotta  forzata,  questa  eccellentissima  acqua 
che  pel  suo  elevato  livello  potrebbe  salire  ad 
ogni  più  alto  edìfizio  della  città.  Converrebbe 
naturalmente  disinteressare  gli  utenti  me- 
diante indennizzi  in  denaro,  o  meglio  col 
sostituire  altra  forza  motrice  od  acque  non 
potabili  a  questa  saluberrima,  che  non  ò  più 
lecito  cosi  male  impiegare. 

ArtfUiì  f-'f/iff.  —  L  '  tto  Felice  ctm- 

duce,  o  medito,  dovrei  liirre  in  Roma 

1169  once  delle  quali  soltanto  114  sono  pro- 
prietà ctmiunale  ;  ma  purtroppo  per  impove- 
rimento delle  sorgenti  la  portala  effettiva  in 
alcuni  anni  ^  alqu-inio  minore  della  nominale. 

L'acqua    Felice    non    é   potabile  e  dovrà 


cs-scre  quindi  utilizzata  soltanto   per    inaflìa- 

mento,  ecc. 


I-a  Giunta,  fon  tale  atto,  dimostra  di  voler 
cominciare  il  suo  programma  di  concorrenza 
alle  Società  monopolizzatrici  dei  pubblici  ser- 
vizi. 

E*  opportuno  ricordare  che  per  le  acque 
esistono  due  contratti,  uno  del  186.=,  che  scade 
nel  1964,  l'altro  del  1885  che  scade  nel  1910. 
In  forza  di  quesl' ultimi»  contralto  Ìl  Comune 

Cuò  utilizzare  anche  per  uso  di  acqua  pota- 
ile  tutte  le  acque  già  convogliate  in  Koma 
alla  firma  del  concordato,  ma  non  può  por- 
tarne delle  nuove  :  é  invece  in  sua  facoltà  di 
far  ciò  per  le  acque  da  utilizzarsi  per  net- 
tezza o  inalìiametito  o  per  uso  industriale. 

L'opera  della  nuova  azienda  sarà  dunque 
suddivisa  in  due  periodi  ;  quello  di  pronta 
attuazione,  al  quale  abbiamo  largamente  ac- 
cennato e  quello  da  attuarsi  nel  1910,  alla 
scadenza  drl  contratto  di  monopolio,  per  il 
quale  già  furono  fatti  diversi  importanti  studi. 

K'  questo  il  primo  esporìmenlo  che  si  fa 
in  Roma  di  un  grande  servizio  municipaliz- 
zato e  la  forma  escogitata  sembra  dia  garan- 
zie di  successo. 

Infatti  la  nuova  azienda  inizia  la  sua  vita 
in  condizioni  favorevolissime  con  un  capitale 
rilevante,  una  rendita  fissa  di  più  che  mezzo 
milione  annuo,  due  oflicine  in  funzì<me  ed  il 
servizio  già  avviato  presso  i  privati. 

Da  parte  sua  il  comune  non  aumenta  in 
alcun  modo  la  spesa  sostenuta  finora,  e  mette 
in  valore  un  capitale  che  finora  non  rendeva 
quasi  nulla. 

Facciamo  voti  che  coloro  che  saranno  chia- 
mati a  dirigere  la  nuova  azienda  abbiano  la 
capacità  e  la  volontà  di  farla  funzionare  in 
modo  proficuo  per  la  cittadinanza. 

Catania.  —  Per  il  pane  a  Catania  -  Che 
cosa  diverrà  il  forno  niuuidpafe  —  Mercè  la 
preveggenza  conciliante  del  prefetto  it  tentalo 
sciopero  degli  operai  fornai  è  abortito  ed 
intermediario  il  prefetto  stesso,  gli  operai  si 
vanno  rapidamente  collocando  presso  i  padroni 
fornai.  I  quali,  edotti  dal  passato,  hanno  aperti 
nuovi  forni  con  sistemi  moderni,  igienici,  sod- 
disfacenti. 

D'altra  parte  il  Governo,  tenendo  ferma 
la  liquidazione  del  panificio  municipale  or- 
dinata dalla  Commissione  reale,  esaudendo 
quanto  é  a  ragione  nei  desideri  delT  autorità 
municipale    cioè    l'apertura    di    un    forno    di 

f}aragone,  lo  ha  consentito,  a  condizione  che 
a  produzione  non  superi  i  cento  quintali  e 
si  stabilisca  il  prezzo  di  affitto  di  determinati 
locali  pel  forno,  che  l'esperimento  duri  quattro 
mesi  e  si  conformi  alla  legge  sulla  municipa- 
lizzazione. I  fondi  pel  funzionamento  saranno 
attinti  dalla  liquidazione  del  panificio  e  del 
forno  di  paragone,  che  è  vigilato  da  un  liqui- 
datore prefettizio. 


La  proposta  de!  Governo  è  più  che  equa- 
nime, e  il  Municipio  dovrebbe  accoglierla, 
tanto  più  che  mercé  essa  si  torna  alla  pani- 
ficazione tra  padroni  e  fornai  ravvednti,  e 
non  SI  fa  desiderare  né  per  qualità,  né  pei 
quantità  il  pane  al  paese. 

—  Per  l'impianto  elettrico  a  FrancavilJa, 
il  tribunale  civile  ha  sentenziato  nella  contesa 
fra  il  comune  e  la  impresa  Pantane  Ladotca 
che  spetta  al  comune  il  diritto  di  operare  il 
riscatto  e  quindi  è  stata  ordinala  la  perizia 
giudiziaria. 

Cerignola.  —  Iht  a  referendum  n  -  In  seguite 
a  viva  agitazione  promossa  dal  partito  socia- 
lista, il  Municipio  di  Cerignola  ha  indetto  ut 
ri'ferendum  sulla  convenienza  o  meno  di  mu-' 
nicipalizzare  il  servizio  d' illnminazic)ne  elet- 
trica pubblica  e  privata. 

Il  referendum  ha  avuto  luogo  ed  ha  dat< 
il  seguente  risultato:  595  elettori  hanno  votat< 
per  la  municipalizzazione,  124  pel  ser\'izio  ìt 
appalto. 

Ora  SI  attende  quale  sarà  la  decisione  della 
Amministrazione  cctmunale  in  seguito  a  tale 
verdetto. 

Imola.  —  //  risitltaio  di  un   «  referendum  rj 
—  E*  terminato  lo  spoglio  delle    schede    per 
il    referendum    indetto    dall'  Amministrazione 
comunale  sul  nuovo    impianto    termoelettrico 
annesso  airofiicina  municipale  del  gaz.  I  vo-j 
tanti  furono  1383;  favorevoli  1397,  contrari  8: 
nulli  3. 

All'ultima  ora  l'Unione   commercianti    e* 
industriali,    nonché    il    giornale    clericale: 
Diario,  si  proclamarono  sostanzialmente  contro 
il  progettato  impianto. 

riarsala.  --  //  u  referendum  >*  per  t' illi4fni-\ 
nazione  elettrica  a  Marsala  —    Il    referendi, 
per  r  illuminazione  elettrica  è  terminato,  rii 
scendo  alla  quasi  unanimità  favorevole. 

Votanti  1475,  sì  1428,  no  45. 

La  cittadinanza  accoglie  festosamente  que-J 
sta  solenne  manifestazione  di  modernità. 

Palermo.  —  Consiglio  Conmnale  -  Per  la 
municipalizzazione  del  eaz  —  Sangiorgi  rife- 
risce sul  contratto  definitivo  con  la  Società 
del  gaz  per  l'acquisto  deirusina»>cd  espone  le 
poche  aggiunte. 

Il  Consiglio  approva. 

—  La  municipalizsosiofis  del  gaz  —  Si 
trovano  già  presso  la  Prefettura  le  obbliga- 
zioni in  favore  della  Società  del  gaz,  che  per 
contratto  debbono  essere  originalmente  firmate 
dal  Prefetto. 

E'  stato  inviato  per  l'esame  alla  Direzione 
generale  della  Società,  l'ultimo  contratto  ap- 
provato dal  Consiglio.  La  stipulazione  dell'atto 
avrà  luogo  fra  giorni. 

Subito  dopo  si  comincieranno  le  operazioni 
della  consegna. 

Torino.  —  //  sendzio  delle  affissioni  mu- 
nicipalizzalù  —  Il  sindaco  notifica:  ^ 

bai  I  ottobre  1906  il  Municipio  di  Torino-™ 
assume  l'esercizio  directo  del  servizio  di  tutte 


—  T»  — 


a  anno  dell'art.  16  drlla  InDTc 
marmo  1903.  n.  103.  con  esplicita  dichia- 
sae.  M  ncntc  delia  le>;Ke  «tiessa  e  degli 
icoii  3  e  65  del  re^oUinento  io  marzo  1904 
caercìCare  il  servizio  con  diritto  di  priva- 
a. 

U  •crvtxio  «tesso  ^  posto  alla  dipendenza 
ma  del  Civico  Ufficio  di    polizia    ch«*   ne 
PCXA  l'UMlaia  in  vigore  nelle  forme  tracciate 
Rcigolainenin  comunale  in    materia    reso 
col  citato  nianitesto,  alle  cui  dispo- 
si fa  col  predente  espresso   richiamo 
per  ofni  effetto  di  lc^fji;e. 

Per  ap)j  eventuale  *>chiarìmrnto  gli  inte- 
nmttà  posaono  fiu*  capo  al  Civico  Ufficio  di 

ZiArasO  XtMft.  —  Muniti  futi àzoMiotu  dtt- 
.  'j  foiaòiU.  —  n  Consi^Ho  Comunale 
iizK.ua&c  ti  problema  della  municipalizzazione 
ddTar^iM  potabile:  un  fatto  questo  di  vitale 
■ieressc,  per  cui  si  verrebbe  ad  eliminare  il 
pOMibìie  inconveniente  di  avere  l'acqua  in- 
qvinaca  a  causa  della  conduttura  attualmente 
m  pessime  condizioni. 

Con  ciò  si  axTcbbc  anche  il  benefìcio  di 
pMete  avere  la  bellissima  acqua  in  casa 
■rdiwHe  un  piccolo  contnbuto  al  Comune 
die  verrebbe  ad  alleviare  le  spese  che  esso 
fm%  per  sostenere.  Anche  questa  proposta 
tm  votata  unanime  e  fra  le  grida  ed  i  batti- 
■■u    della    pi  'le    che    con     interesse 

■He  oni  del  Consiglio  Co- 


mmu  DEiniiDusTRiii  del  m 

ED  ELETTRICITÀ 

Almia.  —  Da  vari    ffìomt    >e   c«mpaf(nc   sovra- 
■ci  «MIO  percorre  da  una    »>quui)rH  ili    misuratori. 
{■■fi  mina  aq[TuuuÌo  i  punti    uve    ilovraimo    im- 
MOfii  i  patì  per  U  tnumistìunc  dctl'  cncripa  rlet- 
ca  cte  da  TaggU,  1*  impresa  N<;ktì  cftcUucrà  fino 
SvRHH  c  kw*e  a  VAfane. 
K*  OB*  ianirfa  udiu  che    onora    l' Iniziativa  ed 
kaliuio.  Per  l' impUtntu  ili  drtii  |wiU  m  txr- 
ttl  adatti  per  la  Ìna*luiniiit  drtlc  pcrsonv,  do- 
vawia  cMk  Mipponarr  dei  fili  a  15.000  volta. 

L' im^mm  !f«icrì  *  diipoMa  a  concedere  anèhc 
mt  Ataaiia  «iia  qiainfhi  di  energia  ctcttHca  ed  a 
laHO  pnxao,  motto  inferiore  ■  quello  (naticato  ditlla 
Dlia  «Tb*  AlasHo  Elctricity  Suppty  Cump.  ».  pur' 
cM  ■■  C«mluiD  penanat  alle  spese  per  hi  deriva- 
mamt  ad  a(U  impianti  relathri. 

Maaa  l«Mi.  -  Cm^t  tltthiem.  —  11  amalnHcie 
Rem  (ha  imwrofa»  Il  itodaoa  «un»  sospeiulonc  dei 
tof*fl  4tfla  )«c*  elelirìca.  rk-hiMmandn  l'oswrvanza 
Atf  «MMMto,  propoocmlo  rh«  «e  il  29  nnvrmbrv*  b 
ìmm  tArtarta  ncm  comlnrcrà  «  funti'inure  rcffolnr- 
ÉVaMB.  b  Scctat*  lia  winniifiii  «Ila  mulu  di  L.  7>4 
MBitfl,  Bn»  al  cfHafilincflto.  L'ano  del  Rìjiì  ha  ol- 
la inMffale  approvasiom. 


BaaaHoli.  —  TosHìamo  dal  «  Caffaro  •  : 
A  liJJumtMtianf  tUttriCitf  —  Ce  1*  avwmno  pm 
mem  per  i  primi  ili  liij:lin,  e  re  Thanno  fatta  tt.ilr 
tiare  dfnruin»  «irli  (xrhi  della  im  mairi  nozione  (>rr  (ìw 
mcii  con  impiantì  di  mentolo,  di  pali  e  rrlAlivf  fili 
conduilori  :  ma  finora  buio  petto.  Ed  i  ItoméRo- 
n— tilcai  uMcrviini).  e  ooninriano  a  maaiJcafT  aonra 
mormonuuto  •ommeaicamenu!  fraal  pan>  ludnjthtcri- 
air  indirìuo  om  deUa  lmpr«)ia  ora  della  AmmiMni- 
Eìonc  Coroanalc.  Quella  Infatti  non  ha  aaorvra  nlii- 
mato  defioltìvamente  il  suo  compilo:  «d  II  MnnlcIHo 
(l'altra  parte,  dopo  aver  appruvoiu  in  mA»ima  l'im- 
pianto fitrAfw)  per  quanto  ai  nfcriart*  alla  iilumin;u:u>fi« 
atradale,  ora  sì  arresta  a  melA  strania  su  tuia  ridicola 
i|uc»ti«mL'  di  faliw  interesse  finatuUario.  protneodu 
trattative  che  K^à  BÌ  mi  a  priori  che  non  potranno 
fOuneere  ad  un  fine  ooncrcto. 

In  (iiintto  stato  eli  crtfir-,  e  primo  rbr  m  pubblici 
monnorii  non  «ut  cedano  le  |*rpiilc  proteste  u,  quel 
che  aarcbt)C  |»e};xio,  i  nuitlcKKi  «ari-aatid.  ma  tfii»^' 
ficati  della  (mpolazione,  noi  vogliami)  duinandarc  ai 
nostrì  Ammmi<iiraturi.  Comi  pcruutc  di  fare?  Coaa 
ai  appetta  a  risolvere  una  qucHtiune  che  nmai  sta 
(|un<(!  {KT  dtvrntare  una  veryuicnttM  burlL-ua.* 

—  //  t'tmiigito  CommnaU  t  ta  luft  eUttrk^.  — 
()|txi  si  radunò  il  nonno  Consilio  Oimmiale  per 
l'apenuni  della  Krwiionc  aiitunn.ilr.  Fra  Ir  pmtirhr 
lacrhtr  all'  ordine  del  Kiumn  di  intem««nte  vi  ti|r«- 
rava  per  la  seconda  volta  1'  Uliimlnattona  elettrica 
pubblica. 

Data  lettura  dexli  enencfauneati  apportali  dall'Im- 
presa Sturla  e  Lavaggi  alb  ili  hrf  prima  dtimamla. 
si  apre  ta  discu.wiftne. 

Molte  quani'i  inconriudrnti  «ooo  le  citiacrhere  al 
proposito  :  tantoché  il  coitaii^iere  Benamino  finisce 
per  suscitare  un  pandemonio  e  qualche  intcrwjipuione 
per  (aUo  personale  che  ni  cirnvertc  tosto  in  un  omi- 
chcvtklc  sorriso  non  appena  il  campanello  del  siodaco 
si  fa  più  sonoro. 

Ristabilita  la  calma  II  consigliere  Vittorio  Roni 
domanda  la  chiusura. 

Il  sindaco  allora  projMsnc  per  1'  ultima  volto,  in 
via  di  tranaazlone  con  t'  Impresa  Middctta,  di  accor- 
diirle  lire  dnquccenlo  luinuc.  impianto  r  tnanuten- 
ziitne  a  niriro  della  siMsa.  locuionc  per  cinque  anni 
ed  nbeniione  dalle  tasse  ptrr  unni  due:  la  proposta 
viene  approvata  ad  unanimità. 

Ne  poteva  essere  altrimenti.  Giacché,  a  quok 
M:r)po  procrastinare  ancora  detta  pratica,  come  avreb- 
Ite  votuu»  taluno,  (ler  la  irrisoria  economia  di  II* 
rp  cento? 

ijk  luce  omai  si  Ìmp<}nes'a  ni*lle  eaigenw  di  questa 
popohuiune.  e  se  il  bilancio,  come  sì  disse,  non  [m> 
teva  sopportare  la  kpoa  di  lirr  cinquecento  ma  sol- 
tanto qnellu  di  lire  qoaurorentn.    perclié    min  ripfi 
Ktlnare  I  tanin  rombcinnti  r   '  'i  (anali  a  petrolio 

ct%n  la  flrmplife   i«prM  di   In  iiin^ 

Ma  però  in  tal  caso,  ce  lo  permettano  i  nostri 
l«dri  coacrilli.  perette  allettare  prima  il  pubblico  ■ 
grandi  novità  con  lu  aumaiaraentu  fino  dalla  scotid 


—  I4d  — 


anno  in    bilancio    di    lire   trecento    per    l' impianto 
elettrico  ? 

Per  buona  fortuna  il  buon  senso  prevalse  sugli 
oppositori  presenti  o  volontariamente  assenti.  «  Et 
lux  facta  est  ». 

Cariai.  — ■  Per  l' impianto  della  luce  elettrica.  — ■ 
Quest'  amministrazione  comunale,  dovendo  provve- 
dere di  luce  elettrica  il  paese,  ha  diramato  inviti 
alle  società  assuntrici  di  presentare  le  opportune  pro- 
poste al  riguardo. 

Speriamo  che  con  detta  amministrazione  la  sim- 
patica nostra  cittadina  venga  a  dotarsi  di  detta  luce, 
stando  all'avanguardia  del  processo. 

Cfalerì  (Torino).  —  Consiglio  Comunale  —  Presenti 
24  consiglieri,  presieduti  dal  sindaco  cav.  uff.  Fasano, 
si  riunì  oggi  il  Consiglio  in  seconda  seduta  della  tor- 
nata autunnale. 

Era  air  ordine  del  giorno  la  notificazione  fatta 
dal  signor  Vittorio  De  Bartolomeis,  concessionario 
della  pubblica  illuminazione,  di  cessione  dell'  officina 
alla  costituenda  Società  anonima  Unione  italiana  gaz 
ed  elettricità,  a  far  tempo  dal  16  ottobre  p.  v.,  e 
conseguente  richiesta  al  Comune  della  licenza  scritta 
voluta  in  simili  casi  per  i'  art.  4  del  capitolato. 

Su  proposta  del  consigliere  comm.  Radino  la  se- 
duta venne  dichiarata  segreta,  ed  in  questa  discus- 
sione occupò  oltre  un'ora  e  mezzo.  Risultò  alta  fìne 
approvato  con  forte  maggioranza  un  ordine  del  giorno 
Sambuy  che  rinvia  ogni  deliberazione  ad  altra  adu- 
nanza, nella  quale  la  Giunta  farà  una  relazione 
accompagnata  da  proposte  estendentisi  anche  alla 
risoluzione  delle  attuali  vertenze  coll'impresa  gaz. 

In  ultimo,  dopo  breve  discussione,  si  votava  per 
un  aumento  di  56  fanali  riconosciuti  indispensabili 
per  integrare  la  pubblica  illuminazione. 

Comltial.  —  Pubblica  illuminazione.  —  Da  parec- 
chi anni  il  municipio  aveva  tentato  di  trasformare 
l'illuminazione  pubblica,  sostituendo  con  l'acetilene 
il  vecchio  sistema  a  petrolio. 

Però  diverse  difficoltà  si  opponevano  all'attuazione 
di  tale  innovazione,  specie  d'  ordine  finanziario, 
giacché  il  bilancio  comunale  è  abbastanza  gravato 
di  spese. 

Nello  scorso  marzo,  essendo  terminato  il  contratto 
di  appalto,  il  Municipio  volle  direttamente  ammini- 
strare questo  ramo  di  servizio,  dandoci  la  chiara  luce 
ad  acetilene,  mentre  fece  pratiche  perchè  la  Prefet- 
tura approvasse  il  tenue  aumento  di  spesa,  nel  rela- 
tivo articolo  del  bilancio. 

Finalmente  si  ebbe  il  fatto  compiuto,  pacche  l'ap- 
palto venne  definitivamente  deliberato  a  certo  Gio- 
vanni Nabbone  per  L.    1790. 

Foligno.  —  Impianto  idroelettrico.  —  Presso  quella 
R.  Soito  Prefettura  il  primo  agosto  l' ing.  Bertuzzi 
Giuseppe  firmò,  versando  1'  importo  del  canone  e 
delle  tasse  relative,  il  disciplinare  per  la  concessione 
<lelle  forze  idrauliche  de!  fiume  Topino.  La  conces- 
sione è  basata  sullo  studio  fatto  dall'  ing.  Bertuzzi  e 
non  è  soggetta  a  limitazione,  per  cui    sarà  possibile 


V  istituzione  di  un  impianto  idroelettrico  capace  di 
sviluppare  oltre  2000  cavalli.  Il  canale  di  derivazione 
si  formerebbe  a  Pieve  Fanonica  ed  Ìl  salto  delle 
acque  (60  metri  circa)  avverrebbe  nelle  vicinanze 
della  Vescia. 

Qenzano.  —  L'inaugurazione  della  luce  elettrica  a 
Genzano.  —  Genzano  ha  festeggiato  la  patriottica  ri- 
correnza de!  XX  Settembre,  con  la  inaugurazione 
della  luce  elettrica,  impiantata  dalla  Società  Elettrica 
Laziale. 

La  città  era  in  festa  ed  imbandierata. 

Liigo.  —  La  luce  elettrica.  —  La  Ditta  che  ha 
assunto  l'impresa  della  luce  elettrica  a  Lugo  rappre- 
sentata dall'  ing.  Luigi  Rossi,  ha  ormai  ultimato  il 
suo  lavoro  e  la  città  al  presente  trovasi  completa- 
mente illuminata  a  luce  elettrica.  È  da  notarsi  però 
che  il  contratto  col  Municipio  veniva  fatto  in  via 
provvisoria  e  di  esperimento,  per  la  durata  di  un 
anno. 

Marino.  —  Luce  elettrica.  —  Ogni  giorno  vieppiù 
sì  deplora  l'insufficienza  di  questa  luce  elettrica  che 
ci  fa  ricordare  i  lumicini  a  goccia  della  ditta  Mayrar- 
gues,  e  tutti  si  domandano  perchè  mai  il  municipio 
non  provvede.  A  proposito,  siamo  ad  agosto  e  la 
luce  ai  privati,  come  la  Società  aveva  promesso?... 
Per  ora  nulla,  né  se  ne  i>arla,  sebbene  taluno  abbia 
già  fatto  le  spese  d' impianto. 

Milano.  —  Gaz  che  s' incendia  —  Operai  ustionati 
—  Nel  pomeriggio  del  7  settembre  alcuni  operai  ad- 
detti alla  tubazione  dei  gaz  in  corso  Buenos  Aires  e 
precisamente  all'  angolo  di  via  San  Gregorio,  erano 
intenti  a  mutare  alcuni  tubi,  allorché  per  causa  non 
ancora  bene  accertata  s*  infiammò  d'  improvviso  il 
gaz  che  trovavasì  nei  tubi.  Non  vi  produsse  alcun 
scoppio,  ma  un'  enorme  vampata  avvolse  gli  operai 
i  quali  rimasero  più  o  meno  ustionati. 

I  lavori  in  seguito  alla  disgrazia   furono  sospesi. 

—  Si  vocifera  che  fra  un  noto  proprietario  e 
comproprietario  di  Officine  a  gaz  del  Piemonte,  ed 
una  Società  costruttrice  di  misuratori  e  materiale  di 
officina  a  gaz  di  Milano,  proprietaria  di  una  nuova 
officina  a  gaz,  sia  avvenuto  un  accordo  per  una  com- 
pleta fusione.  La  nuova  Ditta  si  costituirebbe  con 
forte  capitale  per  rilevare  anche  altre  officine  a  gaz. 

Nlcosla.  —  Luce  elettrica  ed  Acquedotto.  —  Il 
nostro  Consiglio  Comunale  nonìinava  1*  ing.  Costan- 
tini per  redigere  il  progetto  di  sistemazione  e  miglio- 
ramento del  corso  d'  acqua  ed  opere  accessorie  e 
r  ing.  Badenberg  per  la  redazione  del  progetto  di 
illuminazione  a  luce  elettrica. 

Novara.  —  Vittime  della  corrente  elettrica.  —  Certo 
Spiro  Rigoni,  dell'  Unione  elettrotecnica  di  Milano, 
venuto  a  Novara  per  conto  dell'  Impresa  Conti,  pure 
di  Milano,  per  V  impianto  di  un  wattometro  al  nuovo 
stabilimento  di  tintoria  Rotondi  e  C,  riceveva  una 
potente  scarica  elettrica  che  lo  poneva  in  pericolo 
di  vita,  o  per  lo  meno  di  doversi  far  amputare  una 
gamba.   Le  abili  euro  del  prof.  Borella  scongiurarono 


tm»  «  t'aliro,  ed  II  RJKoni,  tuttora  dcKenie  atl'o- 
^hMw  a  ia  vto  di  irutftgiantr. 

Db  OMi  aasloffo,  nu  meno  gcaw.  è  accaduto  ■ 
k^  Qì^maad.  ifl  anni  19.  da  Milano,  come  11 
^paii  dlpCDcScntc  dell'  (Joiune  clettroiecnica  olavo- 
oac  pari*  fcnpraa  Conti  nello  «ubilimcnto  Rotondi. 
faaa^  iatta»  m  lavori  ad  un  inierruttore  elcarico 
é  aadla  lanrinne  nello  mcaso  «tnbilimcntu  Rotondi, 
iwivf*  «w  acark-a  Hciirict.  che  gli  [ir\Klucvva  «oil- 
MW  cB  prìtDci  e  arcvndo  unnUj  al  lato  destro  del 
«às  «^  alla  mano  dcalrm. 

Amth'  «icfl  &i  ricoverato  nella  sezione  del  lUittor 
IviOa.  odi*  oapcdale  moKKi^re.    La  mm  guaritone 

Pttmwm.  ■^  GU  asfissiati  di  via  desi  e  Maria  ai 
isf».  —  la  ima  casetta  a  pUnicrrcno  ttita  in  via 
Gaa  «  Mafia  *l  Capa  n.  la.  abiuino  i  t-oniugi  Bel- 
taMe  Fcmnocflco  di  anni  5H  traAicanlc  e  Prcn'vidcnxa 
L*  Itmio  dì  anni  56  con  i  loro  6Kti  Enrico  di  31 
mm  ooocUen  e  Rosina  dì  anni  u- 

La  Lo  Iacono   alitfaaj  alle  ore  5  —  per  andare 
a  asoM  —  arwfU  lUi   i^rande    malessere    cuntrnw- 
SMÉO  àa  una  ìnaopportabile  pesantezza  alla  tetta 
MMIB  dM  icavm  per  cadere  a  terni. 

Avrldnatari  al  letto  del  ^^\vi.  la  \jo  Iacono  vide 
^m  ifseatì  raapirava  a&nnoflanieate  ed  avea  il  viso 
tnpeno  di  an  pallore  mnrtale. 

La  doma  cominciò  allora  a   gridare  al  soccorso 
tutte  le  aiK  fone  si  spinse  fino  alla  porta 
apretidola. 
Aecncatro  sabho  dd  vicini. 
FnKunu)  D  BeHante  e  la  figlia  eransi  destati,  in 
ivte  cai  pure  ad  unn  strano  maleasere. 
Appeaa  1'  aria  Ri  fu  rinnovata   ìn  quella  ctaa  — 
%Vu  dw  giaonra  inerte  e  privo    di  aensi  sul  let- 
I  —  apri    Kh   occhi    accusando  dei  forti  dolori    al 

In  «na  ^uroexella  il  Ikrllante  e  i  suoi  rìcovcramno 
ddhi  Concezione  -  dove  il  dou.  Ciri- 
km  pronti  ed  eneri;iche  cure. 

S  tiaiHww  di  un  caso  di  asftasia  —  jtrtKlotto  da 
a  %ia  di  (■•  —  che  attraveno  il  cesso  era  penc- 
A  neSa  caaa  del  Bdlantc. 

SoBa  parete  esterna  della  coni,  |iaasava  infatti  un 
»  della  oonduttum  del  ipaz  —  e  nella  |utreti:  in- 
ma  *  colKjcabi  il  emù 

U  pu  metodo  da  un  ^iixulo  foro  del  tubo  pene- 
r  od  c^no.  Invadendo  |fti  amhicnu  della  camrtta 
«*  la  fiaaiiglia  Hrllante  dormiva. 

RwtL  —  /Vr  ii  trasporto  del  rarècuf  ororrrntf 
''t0timà  tmmmmaSe.  —  II  R.  Commissario  Ita  dita' 
■o  la  otanidplo  11  Presidente  dHla  Coofieratìva 
I  kanaiaoli  «Iella  nostra  cìttA,  per  vedere  se  sia 
c«r(uirr  per  via  fluviale  il  trasporto  del 
t««e  orecrmir  all'iifficina  cuniunale  del  sax.  circa 
*  UMHvHtalr  aU'anno. 

Dai  caicDfi  fiati  è  rinduiu    che  coli*  auinmrio  a 
nffu  0  pracao  di  trasporto  per  c«nì  tonneliau  di 
da  Vraesia  a  P.iv{a.  mrebbe  di  circa  >  Hit 
a  ^aaflo  |i«r  ferrovia  da  iìenova. 


Dovendosi  (Quindi  eaclmlere  rattirafflo  a  cavalli 
il  R.  Commissario  ha  iniziate  pratiche  colla  SciciHà 
di  Navigazione  fluviale  di  Venezia  per  vedere  se  col 
trasporto  meccanico,  meilUntc  convofpli  di  6  barconi 
di  100  tonnellate  ciascuno,  sia  poaaibtle  oticnere 
un*  economia  sull'  atluolc  preno  di  trasporto  dd 
carbone. 

Questi  trasporti  verrebbero  eaecuiti  nei  mesi  di 
aprile,  mutnpo.  tPuicno<  luglio.  MCtiembre  e  novem* 
brv.  nei  qujili  la  raivigazione  tra  Venezia  e  Pavia  può 
compiersi  rc|{olannent«  aenza  che  occorrano  ipeciall 
opere,  e  con  Ì  mezzi  di  cui  attualmente  dispone  tial- 
tandofti  di  merce  non  deftcrtbik  e  che  può  aOBira 
ammassata  in  ifrande  quantitA. 

Qualora  risultasse  la  convenienza  economica  di 
tale  trasporta,  è  intctizione  del  K.  Commlsaario  d'i- 
niziare subito  ttll  opfK'nuni  esperimenti  prendendo  1 
neccMtari  accordi  colla  onor.  Commismone  Ammini' 
Klratrice  dell'  O^icina  Comunale. 

nombioo.  —  /llumiiMsioHt  rkttrirm,  —  £'  stato 
approvalo  dal  Comune  di  Piombino  il  progetto  per 
r  illuminaxione  pubblica  e  privata.  La  corrente  alla 
tensione  di  jooo  volu.  sari  lomita  dalla  nuova  Cen* 
trale  deielì  AUi  Formi  di  Ptomhìito  ;  mentre  Ìl  Ognune 
provs'cderà  a  suo  conto  {tcz  traitalivu  o  licitazione 
privata,  all'  impianto  dei  trasformatori,  della  rete  di 
distribuzione  e  delle  lam(>ade  pubbliche. 

L*  esercizio  sarà  pure  assunto  in  economia  dal 
Comune. 

RMa.  —  ^  l»t£e  tUttriea,  —  V  Initeiriere  della 
Società  Elettrotecnica  Emiliana,  ha  ktto  incomindorv 
i  lavoii  per  la  luce  elettrica. 

l.'Ammìnjsinuione  comunale  ha  dato  tutto  1' op' 
poKKÌ<^  possibile  {>er  la  reaMxiazIone  del  progetto.  E 
siccome  la  linea  sarà  prolunghila  fìno  a  Casola  \'ul- 
senio  passando  per  l' imporiariic  frazione  di  Rìvols. 
ccwì  fiuestn,  che  fi  affatto  xprovvixta  d'  illuminazione 
e  che  aspettava  l'impianto  di  qualche  fanale,  avrà 
la  luce  eleuHca. 

Scaasaae.  —  /mfnamti  di  tu  e  eUtlrica.  —  tjt  ditta 
Scittvi-kici.i.irclli  di  S.  Fiora,  la  quaW.  u»>ufTUendu 
della  cascata  imponente  della  Peschiera  Slbnta-Cca- 
rìni,  ave\'a  fatto  l'impianto  di  lut.-e  elettrica  ae)  paeae 
di  S.  Fiora,  foco  tempo  fa  un  contratto  con  i  Co* 
munì  dì  Kuccalbesna  e  Scanaaao  per  fòmirh  della 
luce. 

Per  un  percorso  di  50  chilometri  la  cimdunura 
dell'  eneriEia  elettrica  da  S.  Fiora.  KÌunffc  a  Scannano 
passando  per  Roecolbcgna. 

I  lavori  scmu  a  buon  punto  e  nel  mese  dì  ottobre 
sali  fatta  1*  inauiturafione,  in  occasione  della  qoale 
si  preparano  irrandi  feste. 

Trattandosi  di  una  forza  motrice  idraulica  di 
KTamle  imprirtanza  la  Ditta,  impianterà  in  questo 
|itic«e  mulino  r  ihmIAcìo  clectric». 

Serravalk  Scrlvto.  —  tm  drmimmtMmé  dfl  prwam 
det  gai.  —  Nella  seduu  «lei  Cunsif  Ilo  Comunale  del 
zj  settembre  per  la  diminuzione  del  gaz.  renne  data 
letlfim  di  una  reUiìone  della    »|>etubìle  l>tita  a«id- 
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rana,  la  quale  dice  che,  pur  non  essendovi  obbligata 
(come  da  capitolato)  col  i.  settembre  diminuirà  il 
gaz  di  un  centesimo  e  pel  i.  prossimo  gennaio  di 
«n  altro  centesimo  per  ogni  metro  cubo. 

■  Spoleto.  —  Fulminato.  —  Nelle  gallerìe  della  mi- 
mìera  di  lignite  di  Morgnano,  l'operaio  Coccetta  An- 
tonio di  anni  20  stringeva,  insieme  con  due  compa- 
gni, alcuni  vagoncini  carichi  di  minerale.  Avendo 
trovato  a  terra  un  filo  conduttore  di  energia  elettrica, 
che  ostruiva  il  passaggio,  lo  raccattò  con  l'intenzione 
di  rimetterlo  a  posto,  ma  essendo  il  filo,  a  caso, 
scoperto,  il  disgraziato  ne  rimaneva  avvinto  e  fulmi- 
nato. I  compagni  Io  strapparono  a  forza,  e  con  grave 
pericolo,  dall'  abbraccio  fatale.  Nelle  due  miniere 
venne  sospeso  il  lavoro  in  segno  di  luto. 

Susa.  —  Fulminato  dalla  corrente  elettrica.  —  II 
ragazzo  dodicenne  Paloello  Camillo  di  Venaus,  vo- 
lendo impossessarsi  di  una  nidiata,  salì  sopra  uno 
dei  pali  conduttori  della  forza  elettrica  prodotta  dalla 
Società  del  Moncenisio. 

Disgrazia  volle  che  egli  toccasse,  malgrado  l'av- 
vertimento che  ogni  palo  porta,  uno  dei  fili  condut- 
tori, e  fu  sbattuto  a  terra  fulminato. 

Terni.  —  Impianti  elettrici.  —  Il  limitrofo  comune 
di  Torre  Orsina  inaugurò  il  suo  impianto  elettrico 
per  i'  illuminazione  pubblica  e  privata.  Eseguì  i  la- 
vori il  giovane  elettricista  Geremei,  dell'  officina  elet- 
trica di  Spoleto. 

—  Nella  seduta  del  Consiglio  comunale  si  effettuò 
r  aggiudicazione  dell'  impianto  elettrico,  per  1*  illu- 
minazione pubblica  e  privata,  a  favore  della  ditta 
Lo  Cacio  di  Napoli,  mentre  la  gestione  si  affidò  al 
direttore  dell'  oflìcina  elettrica  di  Spoleto,  signor 
Geremei. 

Terranova  (Sicilia).  —  Per  l'illumiuazìone  elettrica, 
dopo  la  aggiudicazione  fatta  alla  Casa  Lahameyer  di 
Milano  per  quanto  riguarda  macchine,  positura  e 
prudente  fornitura  di  fili,  colonne,  mensole,  lam- 
pade, ecc.  ecc.,  si  è  atteso  che  il  municipio  appal- 
tasse le  opere  murarie  per  V  officina  che  sorgerà  a 
sud  della  città  e  altri  fabbricati. 

La  prima  asta  rimase  deserta;  e  allora  fu  neces- 
sità elevare  i  prezzi  unitari  e  relativamente  l'importo 
complessivo,  quindi  ottenere  la  approvazione  del 
nuovo  capitolato  da  parte  delle  autorità  tutorie. 

Sappiamo  ora  da  fonte  attendibile  che  l'autorità 
tutoria  ha  approvato  le  modifiche  ;  e  così  è  da  spet- 
tarsi che  subito  1' ammini.strazione  comunale  indica 
r  asta  e  che  1'  asta  non  resti  deserta,  per  non  ve- 
dere procrastinata  la  data  della  inaugurazione  fra  io 
mesi. 

Torino.   —    Tentato  suicidio  col  ffaz.  —  Certa  Al- 

berone    Palmira  moglie    Teppa,    di  anni  27,  per  di- 

•spiaceri  di  famiglia  tentò  di  suicidarsi  in  una  camera 

del  suo  alloggio,    in    corso  Brescia   n.    19,    aprendo 

i  rubinetti    del    gaz  e    coricandosi    quindi   sopra  un 

sofà. 

Accortasi  la  di  lei  madre  fece  aprire  la  porta  da 

un  fabbro,   ed  entrata  trt)v<>  la  figlia  svenuta. 


Accorsa  sul  posto  una  guardia  municipale  le  pra- 
ticò la  respirazione  artificiale,  continuata  poi  dal  dott. 
8ig.  Arnaud  con  buon  esito. 

Pqpo  dopo  venne  lasciata  dal  sanitario  fuori  pe- 
ricolo. 

—  Togliamo  dalla  «  Gazzetta  del  Popolo  %  : 
Pensiamo  all'  irwerno  !  —  Anche  quest'anno,  come 

già  successe  qualche  anno  fa,  alcuni  incettatori  si 
accapararono  il  «  coke  »  prodotto  dai  gazometri  tori- 
nesi, e,  padroni  del  campo,  tentano  spingere  Ì  prezzi 
ad  altezze  inaudite,  procurandosi  così  facili  ma  ingordi 
guadagni. 

I  Municipi  e  le  Società  operaie  dovrebbero  pen- 
sare a  difendere  il  piccolo  consumatore  facendo  arri- 
vare il  «  coke  »  a  vagoni  da  altri  centri  e-dettaglian- 
dolo  a  prezzi  onesti. 

Basterebbero  pochi  vagoni  per  paese  a  ridurre 
quegli  ingordi  a  più  miti  consigli. 

Un  piccolo  consumatore. 

—  A  proposito  del  carbone  coke.  —  Riceviamo  : 
Leggo  sul  numero  del  3  corr.,  «  Echi  cittadini  >, 
uno  scritto  riguardo  al  carbone  coke  per  riscal- 
damento. 

Se  chi  lo  scrisse  avesse  prima  prese  le  necessarie 
informazioni,  certamente  sì  sarebbe  astenuto  anche 
dalle  gratuite  allusioni  cui  pose  mano. 

1.  Le  due  Società  gaz  di  Torino  non  fecero  e 
non  fanno  impegni  con  chicchessia  ;  Io  danno  ai  loro 
azionisti  e  consumatori  pel  solo  fabbisogno  ; 

2.  Forse  qualche  casa  di  Genova,  Milano  o 
Torino  avrà  (tentato  fare  forti  acquisti,  cosa  arri- 
schiata quest'anno  per  i  forti  prezzi  in  tutta  Europa; 

3.  La  Francia  che  spediva  il  suo  coke  perchè 
pochissimo  in  uso  finora  sul  posto,  ora  non  dispone 
più  il  quantitativo  di  una  volta  perchè  usato  colà  ora 
per  le  loro  industrie. 

(Jn  piccolo  rivenditóre. 

—  Auspice  la  Consumatori  Gaz  di  Torino,  non- 
ché vari  tecnici,  si  sta  costituendo  in  questa  città 
una  forte  Società  per  rilevare  la  Ditta  Agostini  Fran- 
cesco esercente  rappresentante  con  deposito  dì  nnri- 
suratori  da  gaz  ed  apparecchi  per  gas. 

Trevi.  —  La  luce  elettrica.  —  Questo  Consiglio 
comunale  ad  unanimità  approvava  l'impianto  della 
luce  elettrica  e  forza  motrice  co!  comune  di  Spoleto. 

La  cittadinanza  festante,  plaude  ai  consiglieri 
tutti. 

Trieste.  —  Una  torpediniera  che  spezza  il  cm>o 
della  luce  elettrica.  —  Grado  è  rimasto  all'  oscuro. 
La  torpediniera  «Sparviero»  della  marina  A.  U., 
entrando  in  porto,  urtò  con  l'elica  nel  cavo  della 
luce  elettrica  che  attraversa  il  Canal  Grande  e,  per 
liberarsi  la  rotta,  indietreggiò  con  forza,  spezzandolo. 
Il  cavo  è  stato  riaggiustato. 

Udine.  —  Fulminato  dalla  corrente  elettrica.  ~- 
Dulki  Svizzera  giunse  notizia  d'  una  grave  disgrazia 
toccata  ail  un  pordenonese,  il  giovane  Giovanni 
■•Schocli  fijjjlio  del  direttore   di  quel  Cotonificio   Am- 


m  eh*  U   povero   Schoch,    occudcmlo  «j 

ài  wiHoof  cecntco  in  ono  ^tabiUtncntn 

per  eriure  una  cwhiu  si  già  alferrato  ad 

deiuiea  e  titt  rimaAo  fulminalo  dalla 

V«Brtri.  -^  tmet  elfttrica.  —  Il  CimaiKlIn  Comu- 

»  aifffa**  almae  «odifiauioni    nella  tmunilone 

4en>  luce  eleurìca    alla  quale  al  c»nce> 

ift  RM«i  <b  tempo  per  «iaiemar*  drAnltivamonw 

«  Hr  sooo  a  HUito  dì  canone  dt  ft  mesi 

—  tmamgurazwne  detta  luce  ttettrica.  — 
detta  «olcnnitn  dHIn  Mtulrmn;!  deicl! 
AmbcH  Teme  nAcialincnte  inuugurjia  rilluniinuiunc 
denrka  ddla  citti. 

l'ili  Ila  tCuoco).  —  Lmet  tUUrica.  —  Fìp  dallo 
•oDCso  atttuniMi  la  i-4iitUda  luce  clcuriui  rìxchiarava 
Ib  vie  di  qocsi»  h-lllatc^u.  La  Mulcru:  intprcui  Ijin- 
tari  ara»  coalmCto  l'impÌAnta  in  breve  tcinpcj.  ma 
a&Ka  ooo  ai  potè  broc  1'  iuaugunulonc,  cauiui  la 
MV^aoc  ifioluau  e  fu  hni^inUnta  a  tem|K>  miuUurc. 

TwM  —  tj»  energia  rlef/riem  éml  Panate  a 
Il  tuonale  sbocca  nel  Garda  vicino  a 
uHlixuMo  é  di  drca  joo  nKiri  e  la 
panala  di  3  metri  cutù,  (luindi  una  energia  dìspo- 
MftAv  di  circa  la.ooo  cavalli  nomtnnti.  Questa 
«■Mvfai  vicna  irasporuu  medianic  corrente  irtiasc 
a  IJ.000  v<olla  a  Rovereto  e  dinturui  UcstinaU  ad 
tmàmtan  atatAìmenti  inUu-ttrmli  csiBU-ntì  e  di  prus- 
^mm.  illliiiiiiiii,  nonché  la  futur.i  ferrovia  Gurdc- 
aaa.  \jk  oowìU  in  tiuciuo  impianto  è  1'  uito  dei  cavi 
atattW  aubaciiuei  per  t' attraversamento  drl  Garda. 

La  tTMomaione  si  e8cttui.T:i  mrdiantc  sci  rarri 
^■■amo  dd  quali  contiene  una  corda  di  rame  della 
■■Ihw  di  75  BUBC'  *  (li  Mtt  cavi  ct>«iiiulfic(inu  due 
dmld  triinl,  csaicuno  dei  qt^li  può  truumcttcre 
joao  lùkrMin  di   la.oo»  volt. 
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A««Ib.  -'  La  fmesrione  drlf  argiia  potaòiU.  — 
Afiptmtimxmt  con  vivo  piacere  che  finalmente  al 
OBBMMe  dì  Avola  t  «tato  occonLitn  un  mutuo  di  330 
«Bb  lire  per  la  cYiatruilonc  dell'  uaiuedoiin  :  e  ri 
■^Mftamn  cfcc  non  aorffami  altri  Inciampi  e  che 
4«MUa  prima  li  dia  mano  ai  lavori. 

BcaevcBfa.  —  /Vr  t' aci/mfihtlo.  —  Ut  Commts- 
■MW  pranocìal'r  '     '  ita  nell*  ultim»  mlnnanna  del 

Camégtio.  per  ;<  >:<irn<i  al  proKcuu  inir  T  ae- 

di Benevento.  Ita  dato  U  suo  parere  fiavo* 
«e. 

V»  filtMlinano  ai  cumpìacc  vivamente  di  qucmo 
I,  dw  aiiretta  b  K^uxìonr  di  un  (n'andò  pro- 
M  d  iattmae  cutodino. 

BitapA.  -  To^li^mo  dial  «  Rcvto  dc4  Carlino  »: 
.ifffmi  ^«t-iit  m  rafp&rt0  aU' igitmc  detta  citta. 


—  Il  colonnello  l'oalorv  d  taaacipMi  qncaic  «ne 
proposte  : 

Do  parecchio  la  stampa  cittadina  e  specie  ài 
ìtéitQ  del  Caritno,  rileva  Dalla  dita  e  nei  popcloiÉ 
M>()|iori;hi  1'  inronvenitfnle  della  acarvlti  delle  pub- 
bliche fnntant'Ile,  nttribucndo  a  tale  causa  rprinci|)al- 
menlc  dicemmo)  la  esistcasa  del  tiCu  e  delle  altre 
malattie  infettive  all'  apparalo  (pastro-entierjco  impo- 
rocche  viene  usata  t'acqua  dei  puixi  inquinata  (alla 
vidnaniM  delle  latrine  (ed  anche  tìn  altre  canae]. 

lui  a  coofcrnta  di  tale  ajacrtn  kÌovb  ricordare 
che  il  generale  Araldi  uri  detennio  iH7$-Ss  nel* 
r  idea  appunto  dì  e\-ÌlAre  I*  infcsiune  tifoide,  mani- 
festato»! in  t  '  rme  aiiribiilti  ibi  «onltarl  mi- 
litari nir  in'i  '  t  '  di-ir  itoiua  dei  |xirii  fece 
ri&re  t  ponzi  neri  prescrivendo  una  ^«eciale  costru* 
uune  Lvmcntixia.  Il  rrsulUiio  di  qucata  geniale  idea 
fu  nejtntivji,  iK>Ì(-hc  il  remnit»  n4>n  ^  atto  ad  evi- 
lare  l' incvm  ve  niente  lamentato.  IH  ciò  si  dcducv 
die  r  acqua  ilei  pouo  a  fMica  dictanta  iblta  Uirina 
\*ienc  ìnqiitnuta  dai  incrini  potoireoì  the  rÌMcdunu, 
come  quelli  tlel  tifo,  nelle  nwterìe  e^cremamixie. 

La  potioiaaìone  delle  closai  povere.  ìgiuira  dì 
coffnitioni  ademifrdie,  allcuau  dalla  macviorc  frc- 
schexxa  dell'  acqua  di  poaxo.  la  preferincc  (come  oa* 
servava  il  CarUtii>)  alla  |KiUbile,  che.  ««irmlo  meno 
fresca,  ^,  per  (ciunu,  anche  per  molti  a  dtKUuisa 
dalle  cose. 

l'er  provare    che  la  acaraltA  delle  fonianotlc  aia 

cflettivnmenie  la  couaa  dclln  penciMenia  del  tifo  nella 
iHttA  lo  sì  putn't  dedurre  dalln  pianta  |op4i>;raltc«  di 
Bologna,  scgnun(lo%i  nell'  ufTicio  d'  ijpcnu  del  Co- 
munr,  con  un  punto  rosso  le  case  colpite  doì  aud 
di  tifo.  Se  qnrKiì  ptmtt  ruftuì  m  m^  "  -  >  nelle 
«me  o  rìuni  dell»  cittA.  privi  delle  f^'in  '  ucqua 

potabile,  si  dedurrebbe  acevotmunte  la  cauna  del- 
l' tnfcxione  e  quindi  sì  pro^-vcderettbe  con  le  ae- 
Kuenti  determinazioni  : 

i*>  Inibire  l' uao  dell'  acqua  potabile  In  quel 
«ervUt  pubblici  nei  quali  si  può  {rrovvedm;  ilìver* 
samentc  :  c<*me  n«ririnaninincnto  dii  K>"r^>nì  e  delle 
strade  pubbliche  ila  praticani  invece  con  1'  acqua 
corrente  ; 

1^  Nelle  fontanelle  cm»tenU.  con  «ppAfeccUo 
a  pressione,  da  coHocarst  In  ciascuna  dì  cmc,  hurU- 
luire  r  attuale  itetto  continuo  in  altro  intetmìtlcnlc 
ed  a  comonco  di  chi  altingr  acqua,  con  riniarmio 
di  quella  che  ora  inutilmente  va  perduta  nelle  dtia* 
viche. 

Con  tali  provvedimenti    1'  Aniroinlmnuione  eoo 
un  semplice  calcolo  aritmetico,  itrrmlrnd-. 
inni  concerti    con    la  Società    dell'  .\r<]ii'  ;<  •- 

tn^be  mohiplicarc  le  fontanelle  aaaeirnandti  a  dar- 
acua  indivìduo  una  dctcmiinata  quantità  d' acqna 
Twc—ariii  «olaroenie  fwr  rIi  usi  inirmi,  (mtcnclo 
atrvire  V  acqua  dei  poni  per  kII  usi  cdiemì.  R 
qualora  la  quantità  d*  acqui  |K*t«l)ile.  diaponibilr  per 
le  lònlanine  Ioaae  inferiore  okIì  l^i  m-c.  al  KÌorno 
aeceaaarl  per  le  daaii  meno  afiaie,  1'  utfidfi  tecnico 
raunÌr)|Kile  dovrrbtw  studiare,  in  i-ia«un  rione  l'ai* 
lacciomcnto  delle    vene  d'  ao>]u,a  «ordiva    citi  l'Olii 
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Norton  per  1'  esclusivo  uso  della  popolazione  e  con 
r  inibizione  per  gli  usi  interni  dell'  acqua  dei  pozzi. 

G.  Pastore 

Tenente  colonnello  milizia  territoriale 


Questa  non  è  la  sola  lettera  che  riceviamo  in 
proposito  dell'acqua  potabile.  L'argomento  interessa 
vivamente  :  segno  questo  che  i  cittadini  ne  sentono 
tutta  r  importanza.  Le  osservazioni  del  colonnello 
Pastore  sono  ovvie,  ma  giuste  ;  e,  senza  vanteria, 
possiamo  dire  che  rappresentano  una  parte  di  quelle 
fatte  in  varie  occasioni  in  questo  giornale.  Causa 
prima  del  permanere  del  tifo  è  ritenuta  la  poca  dif- 
fusione del  servizio  di  acqua  potabile,  poiché  molte, 
troppe  case  ne  sone  prive  in  città,  e  solamente  un 
numero  grandemente...,  esiguo  ne  è  dotato  fuor 
delle  mura.  E  qui  ci  cade  in  acconcio  di  ripetere 
una  constatazione  altra  volta  fatta  e  che  viene  a 
completare  quella  del  Pastore  riguardo  ai  punti  più 
infetti  neir  interno.  Se  si  segnassero  in  rosso  sulla 
carta  topografica  nel  comune  le  località  del  contado 
colpite  dal  tifo  si  vedrebbe  che  sono,  relativamente 
alla  cifra  totale  degli  abitanti,  di  molto  più  nume- 
rosi i  focolai  del  tifo  all'  esterno  delle  mura  che  nel- 
r  interno.  E  questa  è  veramente  la  prova  documen- 
tale che  la  causa  prima  della  diffusione  del  tifo  è  la 
mancanza  dell'  acqua  potabile  nei  casali  dei  sob- 
borghi. 

La  prima  proposta  del  colonnello  Pastore  è 
logica,  e  va  completata  con  un'  altra  corrispondente  : 
con  r  istituzione  di  fontanelle  pubbliche  nel  forese 
per  rendere  più  facile  e  possibile  l' imposizione  della 
chiusura  di  pozzi  inquinati. 

Pei  servizi  d'  inafììaniento  in  città  si  potrebbe 
tentare  appunto  V  estrazione  d'  acqua  dal  sottosuolo 
con  pozzi  Norton  e  con  trivellazioni  d'altro  genere. 
A  questo  scopo  dovrebbero  moltiplicarsi  gli  esperi- 
menti non  difficili  né  eccessivamente  costosi  a 
Bologna,  dove  esiste  anche  una  reputata  ditta  per 
la  perforazione  dei  poz/.i  rappresentata  dall'  ing. 
Luigi  Baz/anì. 

Come  si  è  trovata  acqua  buunissinia  di  sottosuolo 
allo  stabilimento  ilei  tram  e  al  zucclierificiu,  in  ab- 
bondanza, perché  non  sarà  lecito  sperare  di  trovarne 
anche  in  altra  località  specialmente  dalla  zona  nord- 
est fuori  e  dentro  Bologna  ?  SÌ  tenti  e  quando  se 
ne  trovasse  in  copia  francherebbe  anche  la  .spesa  di 
qualche  motorino  di  sollevamento  e  di  qualche  con- 
duttura e  depositi  speciali. 

Caserta.  -  /.<?  acque  del  Lete.  —  L'  ing.  Mario 
Bonghi,  rapjiresentaiite  della  Società  Italo-Svizzera 
concessionaria  del  Lete,  ha  preso  ^H  accordi,  nel 
seno  della  Deputazione  provinciale,  con  1'  ingegnere 
capo  della  nastra  provincia  cav.  Albini,  circa  la 
esecuzione  dei  lavori.  La  Società,  oltre  alla  deriva- 
zione delle  acque  per  uso  d'  irrigazione,  si  propone 
anche  di  ailoperare  per  u.so  industriale  le  acque  del 
lago  sul    Malese. 

La  riuscita  di  questa  seconda  parte  del  progetto 


va  collegata  con  un  futuro  sviluppo  commerciale  ed 
industriale  di  queste  contrade,  le  quali  potranno 
ricavare  benefìzi  incalcolabili  da  un  avvenire  di  pro- 
fìcuo lavoro.  È  quindi  sperabile  che  gli  sforzi  della 
Italo-Svizzera  vengano  facilitati  e  secondati  dalla 
Provincia  e  dai  Comuni  più  da  vicino  interessati. 

Civitavecchia.  —  Commissione  di  visita  per  i  lavori 
dell'  acquedotto.  —  La  Commissione  per  i  lavori 
dell'  acquedotto,  composta  dell'  assesore  Vallarino, 
consigliere  Dellementi,  ing.  comunale  Pascoli,  aw. 
Bonizzi,  notare  Carbonara  nonché  dagli  ingegneri 
direttori  dei  lavori  sigg.  Sinibaldi  e  Manassei  si  è 
recata  alle  sorgenti  già  dì  proprietà  del  Principe 
Altieri. 

I^  Commissione  per  adempiere  a!  suo  mandato 
si  è  recata  prima  a  Roma  ed  in  ferrovia  sino  alla 
Manziana  e  dopo  ha  dovuto  percorrere  a  cavallo 
9  ore  di  strade  difficili  e  pericolose. 

L'  esito  di  questa  ispezione  sarà  letta  dal  sinda- 
co in  seduta  consigliare.  L*  idea  però  di  questo  so- 
praluogo senza  alcun  valore  giuridico,  è  sembrata 
poco  vantaggiosa.  Il  comune  dovrebbe  richiamare 
i  direttori  al  dovere  ed  esigere  1'  esecuzione  inte- 
grale dei  patti  ;  oggi,  invece,  il  municipio  è  co- 
stretto a  pagare  circa  90  mila  lire  di  lavori  fuori 
contratto  ed  inoltre  !'  accesso  è  costato  oltre  otto- 
cento lire. 

Cotrone.  —  Furono  approvati  dal  Consiglio  co- 
munale, i  maggiori  lavori  d' indole  igienica,  eseguiti 
nella  rete  interna  dell'  acquedotto  ;  fu  approvata  la 
convenzione  con  1*  impresa  Meregaglia  circa  i  lavori 
da  eseguirsi  per  1'  adattamento  a  serbatoio  del  ci- 
sternone  esistente  ne!  Castello  di  questa  città. 

Firenze.  —  L' acqua  e  il  conte  di  Torino.  —  II 
conte  di  Torino,  che  considera  Firenze  come  sua 
patria  d'elezione  e  si  interessa  di  tutto  l'andamento 
della  città,  si  è  recato  a  visitare  i  pozzi  dell'  Anco- 
rella  dai  quali  Firenze  —  grazie  all'  opera  del  di 
rettore  dell'  ufficio  d' igiene,  prof.  Gasparini  e  del 
sindaco  —  ha  l' acqua  salubre,  gradita  ed  abbon- 
dante. 

11  principe  è  sceso  nelle  camere  sotterranee, 
dove  hanno  sede  i  motori  ed  è  penetrato  nella  gal- 
leria esaminando  i  tubi  di  aspirazione,  nonché  tutto 
r  impianto  provvisorio  degli  elevatori  ;  ha  voluto 
anche  arrampicarsi  per  le  scale  di  ferro  a  pinoli  dei 
pozzetti  a  cemento,  addossati  al  gran  pozzo. 

Si  interessò  alla  quantità  d'  acqua  che  ne  esce 
ed  alla  temperatura  e  si  intrattenne  famtgliarmente 
con  gli  assistenti  e  gli   operai. 

Nessuno  era  a  riceverlo,  perché  egli  non  aveva 
avvertito  della  sua  visita. 

Et)he  parole  di  vìvo  elogio  per  Ìl  modo  nel 
quale  Firenze  ha  saputo  risolvere  economicamente 
ed  i.y;ienica mente  il  problema  importantissimo  del- 
l' acqua  potabile. 

Fossombrone.  —  L'acqua  potabile  a  Fossombrone.  — 
.Nella  prnssitiia  seduta  consigliare  si  discuterà  1'  af- 
fare <icir  acqua  potabile,   la  penuria   della   quale,  in 
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giofvf  dì  euiioolit  cpcctaimrntc.  ha  (Uln  luo- 
■d  «a  vfvH  BMlcntnentu  eia  {>anc  tlcIlM  rìtlaili' 
ìm  qualt!  li  fSoataoda  •  dove  «ono  antlalì  a 
i  >oo  Uui  tT  aoi|iiji  che,  sì  iIìrw,  toccavano  a 
òwiwi  afallMUt.  «U*  cimoi  dell'  Inautfix'iuionc  del- 
*    «cT|vedono  •- 

impfmmo  cbc  U  CiunU  ha  qui  i^rrunto  un  [.ru' 
trllD  oÈKto  ad  aotiBiatan!!  ta  noiv^ntc  ddl'  Acqua 
SiMlB  ;  |«t%«tiu  che  non  incontra  il  fav(»rc  della 
ctaMitaAiua.  per  mi  cmao  dì  incdmiMithitlià  mf>rnlc 
fterìbOc  ad  un  «m  iumi  in  funxìone.  più  che  per 
tÈtto  Beno  bkNivo. 

Commaqnc.  pcr6  au  di  ftitto  che  l'acqua  manca, 
e  ciA,  hmaiul  tirtio.  perchè  è  mal  dlstrìbuiw,  nei 
che  t1  mkki  aJcuni  ]>rìvilcrf;iiiil  che,  per  loro 
fantMj  RpcrpcTTt  a  ditnno  di  colum  cui. 
per  ptmàMkmr  cocxalc,  oon  è  dato  dì  poter  inKnn- 
•af«  b  pwhbUca  lede  :  quindi  urge  di  provvedere 
ìm  «|oald>e  modo.  E  U  mwlu  u  parer  nostro  — 
aiiHii  €)i«  la  rappreaenunxa  comunale  indicesse 
aa  «  refirreadan  »,  anche  per  esìmersi  can  da  ogni 
Rsyoaa^iihiA,  a  fìoc  dì  idiKTC  dat;))  clcltorl  te  lono 
pulmti  di  avere  l'acqua  Urlla  ^urgente  di  «  bella- 
fwdto  ».  ofipare  di  quella  dell'  «  Acqua  Stint»  ». 

flqiHtf.  "  L'4Kqmmii>Uo  tiri  t'o/tanp  -  Ad  prima 
imi  iKvri  tmn^mii.  —  Tuj;liamu  dal  Glor- 
r  *  L' Orm  •  :  L' uflìcio  di  direzione  dei  lavori 
la  coMninooc  dell*  ai-tiuedu.tu  del  Voltano  ha 
■BtaUi  al  Conaorzto  la  prima  relazione  sommarla 
della  saio  di  avunuirncnto  di  dcuì  lavurì. 
a  ka  iWBMdenia  del  Cunsunuo.  al  lodevole  scopo 
#lnlÌMiiiaiin  le  popolazioni  interessate,  1'  ha  (aita 
fabòfi^tfv,  diranaodola  ai  Sindaci  e  ai  Cìrcoli. 

La  HliiiniKi.  che  pona  la  firma  tietl'  inieecnere 
«vr.  I,  TedcaoD.  Ia*da  una  Intona  impreaoiane.  di- 
ia  csaa,  con  dati  e  bitti,  rhr  ì  lavori 
rcyolonnentc  |>er  quiiniu  celermente  e 
lÉa  a*  ai  lupenno  te  difltcolta  del  ponte  canale  sul 
Aib^.  l'opera,  che  tanto  prroccupfi  le  pofiolaiioni 
jalercsaie,  aartk  finita  nel  tem|>o  previsto. 
I  truochl  di  bvorauione  iono  tre  : 

I.  Qudlo  dal  VolLtnu  al  Vitto  della  Monaca. 
ODO  db«majtkMie  per  S.  Aniceto  e  San  Biapo,  con 
^m  pcnscTcnjta  di  km.    15,540. 

t.  ^oello  dal  Vìjtn  della  Monaca  ad  Aragona, 
—  dhaiaiÌMie  par  S.  Elioahetta,  Radiidali,  luppolo. 
Aia  paenormua  di  km.  9.460, 

j.  Qoelko  da  Aragona  a  Glnccnti,  am  la  dì- 
r— a*ifinì  por  Comltini.  Pono  Rint>e(U>ele,  con  pcf- 
oovTvBxB  dì  km    it.9i&. 

Dei  primi  du^  tronchi  molte  i>f>crc  di  muratura, 
di  rtnacimeiMo.  di  elevBxiune,  di  imoKsamrntu.  di 
■■^yilnnp  «  trovano  al  completo,  altre  sono  a 
bann  paolo,  altre  rtmanKono  ad  rscKuirmì. 

Le  lubuUlure.  di  varti  «liamt-irl  e  prr«MÌonÌ.    si 
per  la  aiOMlma  (arte  (fìa    nllinratc    lungo  i 
m    tlrpr^itate    nd    luoghi    >tjibilili    nei    tre 

Del  icxxu  iroaco  naoun   lavoro   di    muratum  ^ 
«liodaio.  perche  1*  imprrw»  conta  ili  i-t»n<-«ntrur\) 


tutta  la  ma  anivlti  nei  mesi  da  dicembre  a  manto, 
in  cid.  |>cT  effetto  della  riKÌdiià  del  dima  nelle  con* 
traile  Voltano.  Ruonanoitc.  Pitzo  della  Mooaca  ecc.. 
dovranno  i  Uvurì  eucre  ivi  «o«pesl. 

Tra  il  primo  ed  il  fecondo  tronco  v'*  un'opera 
importante  d;i  ejscjriilrr  :  Il  Ponlf -canale  hi)  fiume 
riflUni,  della  luni^hcua  compkaslini  di  m.  104  «in 
tre  lud  di  m.   tS  dnseunu. 

Costruita  la  spalla  verno  S.  Biaiplo,  era  a  huon 
punto  lo  scavo  della  «palla  vento  Sant'Angelo.  Con 
aiuto  dì  (ximpa  a  mano  ed  a  vapore  ai  progrediva 
nello  acavo  avanti  per  la  fondazione  delle  due  pile, 
e  già  una  aveva  raggiunto  la  prorondiU  dt  m.  6  e 
l'altra  dì  va.  ì.y>.  Ma  il  temporale  del  jy  agoaio 
ineroMi'i  1»  corrrnlr.  e  la  piena  distrusse  le  paste- 
fcllc.  ìnveAl  ì  dcpvmtt  dei  materiali,  infossò  le  pompe 
u  mano,  dannciCK>ù  il  maccliiiiariu  di  quelle  a  va- 
pore e  colmò  gli  scavi  ileltc  due  pile.  La  tavnraslune 
di  scavo  sarà  ripresa,  tosto  che  urà  rì|iarBta  la  pompa 
a  \'apore.  ed  ove,  pel  aopnt%'venLra  della  stagione 
invernate,  non  potranno  eaeguirsi  le  pile  o  almeno 
una,  i  lavori  «urunnu  ripresi  nel  proaùmo  mese  di 
aprile. 

A  proposito  dì  detto  Ponte  -  canale,  io  nelle 
colonne  di  questo  giornale,  e  predanmeote  nal 
n.  JSi  del  lo  oWuhre  u.  s.,  d>bi  a  riiwirlorc  il  rìu- 
dtjcio  di  una  persona  competente,  che  esaminò  a  mia 
richiesu  il  |troxctto  relativo.  Tale  jpudiuo.  t  bene 
rammentarlo  p<T  quello  che  vale,  cosi  eaprlmevasl  : 

<  In  quanto  al  passaggio  aul  Platani  lo  Reato 
inK<  De  Angeli»  (autore  del  progctlo)  non  ha  na- 
wHJsto  le  gravi  diflìcoltit  che  ano  presenta,  e  fra  le 
due  poasiliiti  Miluzioni,  cioè  o  passaggio  in  gallerìa 
o  con  un  ponte  In  muratura,  egli  pare  sia  ottenuto 
a  quest'  ultimo  mezzo. 

Il  pro)£ettista  unimctte  che  il  ponte  sarebbe  imo 
dei  pio  grandiosi  della  Sidlla,  ed  ha  pre\'rntìvnlo 
una  spesa  di  U  70.000  circa.  Dm  ognuno  vede  che 
un  p<-kntc,  «pcciaimcnic  sul  Platani,  prcAenterA  étOe 
sen-tiMà  éifficùUA  éi  costrusùme.  e  \kAxì^  einerv  Cidi- 
mente  os|iosto  alle  piene  del  fiume,  allo  scoppio  dd 
tubi  pei  colpi  d' ariete,  che  (mtrebboro  danneggiarlo 
ed  anclic  distruggerlo,  Interrompendo  1*  esercizio 
della  condotto. 

11  Ponte  -  eanale  si  dovrcblK  abbandotuire,  e  ao* 
Btiluirlu  con  una  galleria  nubalvca,  la  quale  preaen* 
terebbc  maggiori  garenxie  <lcl  ponte.  Dì  lall  gallerìe 
subalvee  sì  hanno  «plenditli  e  recenti  esempì  ndl*  ac- 
quedotto ili  Messina. 

Qucjita  incognita,  ai  finì  ddla  spesa.  6  dì  grande 
importanza  ». 

IstradiCtaa.  —  //  Cfinsigtio  Comnmmle,  —  one- 
sto Cottsigliu  ctimunolc  riunitosi  in  seiluta  Kraordl- 
Ilaria,  ha  deciso  di  aifrontarr  il  problema  deQa  con- 
duttura dell'acqua  poubile,  ed  ha  affidato  all' inge- 
gner Inveranli  di  Aquila  l' ìncaricti  di  re^iìgere  ti 
relativo   ^trogetto. 

1^  presente  opera  era  della  masrfma  urgenza. 
perchè  la  nustm  dtudtna*  sebbene  ricui  di  aa^ua, 
pure  è  corirrtta  a  bere  acqua  inquinata  che  è  causa 
di  nudAUie  infettive. 
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Lirl.  —  Conduttura  ds/f  acqua  potabile.  —  È 
stata  ai>presa  con  viva  soddisfazione  la  notizia  che 
il  Censitilo  dì  Stato,  11  Sezione,  dichiarata  di  pub- 
blica utiliià  la  conduttura  dell'acqua  potabile  pel  no- 
slro  Comune.  È  da  sperare  che  le  ultime  formalità 
vengfano  praticate  colla  maggiore  sollecitudine  pos- 
sibile, e  che  quindi  al  più  presto  possiamo  avere 
quello  di  cui  difettiamo  affatto  e  che  è  di  assoluta 
e  prima  ne::essità. 

Lecce.  --  Per  l' acquedotto  Lecrese  •  L'inaugti- 
razionc.  Alla  presenza  di  numeroso  di  pubblico 
acclamante,  è  stato  inaup^urato  il  nostro  acquedotto. 

Alte  9.30  tra  applausi  vivissimi  da  una  fontana 
provvisoria  in  piazza  l-ibertini,  innaizavasi  a  tre  me- 
tri di  altezza  una  cnlonna  d'  acqua  fresca,  limpida, 
edotta  dal  sottosuolo  da  potenti  motori  dalla  pro- 
fondità di  cinquanta  metri. 

Quest'  opera,  importantissima  che  se^n^  'a  prima 
tappa  verso  la  rigenerazione  igienica  della  nostra 
città,  la  prima  tra  le  consorelle  pugliesi  che  usu- 
fruisce d'un  dono  speciale  concessole  dalla  natura, 
quello  di  possedere  abbondanti  e  freschissime  acque 
nel  sottosuolo,  si  deve  a  tre  persone  i  cui  nomi 
la  storia  cittadina  segnerà  indelebilmente  ;  al  con:e 
CoTza  che  ebbe  1'  idea  dell'  esistenza  di  una  falda 
acquifera  nel  sottosuolo  già  affermata  da  vari  scien- 
ziati ;  al  comm.  Pellegrino  sindaco  del  tempo  che 
la  tradusse  in  atto,  stipulando  un  contratto  ed  al 
signor  Roberto  Guardati,  romano  —  del  quale  vi  ha 
parlato  a  lungo  in  brillanti  articoli  il  vostro  Mele  — 
che  con  fede  di  apostolo,  con  coraggio  che  ai  più 
parve  temerità,  mise  a  disposizione  dell'ardita  ini- 
ziativa, tutti  i  mezzi  finanziari  occorrenti  per  l'attua- 
zione del  colossale  progetto. 

L'  opera  nei  nove  anni  che  occorsero  per  essere 
ultimata,  subì  parecchie  vicende. 

I,' impresa  Cozza-Guardati  nel  1898  si  propose  di 
dotare  la  città  di  un  acquedotto,  rinvenendo  nel 
sottoiiuolo  una  falda  acquifera  potabile,  perpetua  e 
tale  da  fornire  24  litri  al  minuto  secondo,  e,  con 
contratto  stipulato  col  comm.  Pellegrini),  si  conveinie 
che  l'opera  sarebbe  stata  costrutta  con  ca[)itali  dello 
stesso  comune,  quando  si  fosse  dimostrato  che  le 
acque  ri.spondcvane»  alle  condizioni  stabilite. 

Scavati  du?  pozzi  verticali  nella  roccia  leccese, 
in  un  fondo  a  due  chilometri  da  Lecce,  dato  dal 
comune  all'  impresa,  una  circolare  del  diametro  di 
m.  i.io  e  l'altro  a  sezione  quadrata  di  m,  4.70  di 
lato,  profomli  circa  50  metri,  le  cui  basi  furono 
messe  in  comunicazione  con  una  galleria  di  raccolta 
di  circa  60  metri  di  lunghezza  per  3  di  larghezza  e 
2.50    di     altezza,     fu    rinvenuta    dell'  acqua  limpida, 

potabÌtÌHSÌm;i. 

I.a  commissione  di  collaudo,  costituita  dal  geo- 
logo prof.  Taramelli,  dall' ing.  capo  del  distretto 
numerario  signor  Gabet.  dal  prof.  G.  Del  Torre 
chimico  igienista  e  dal  cav.  Perrau  ingegnere  idrau- 
lico, trovò,  per  gli  esperimenti  fatti,  che  l'acqua 
rispondeva  alle  qualità  e  ciiiantilà  volute  dal  con- 
tralto. 


In  seguito  a  tale  lodo  non  rimaneva  che  ese- 
guire r  impianto  pel  sollevamento  delle  acque  in 
città  e  la  rete  di  conduttura,  la  cui  spesa  era  stata 
preventivata  dall'  intelligente  ing.  Liberi,  che  aveva 
diretto  gli  esperimenti  in  mezzo  milione. 

Ma  il  Consiglio  comunale  accettava  in  parte  il 
collaudo,  domandando  nuovi  esperimenti  per  sta- 
bilire meglio  la  portata  delle  acque. 

L*  impresa  però,  rimasta  impersonata  nel  solo 
lavoro  per  1'  uscita  del  conte  Cozza,  stanco  delle 
tergiversazioni  del  comune,  sfiduciato  nelP  opera 
dell'amministrazione,  per  tagliar  corto  a  tutte  le  noie, 
e  mostrandosi  anche  longanime  verso  il  comune, 
addivenne  or  sono  due  anni  iid  unr.  tmnsazione, 
mercè  cui  si  obbliga  di  dare  slla  città  trenta  metri 
cubi  di  acqua  al  giorno  e  percependo  per  una  volta 
tanto  L.   25.000,  pagabili  in  cinque  esercizi. 

Cosi  fu  possibile  mandare  innanzi  l'opera  con 
sollecitudine,  ed  ora  V  officina  sorge  a  due  chilo- 
metri da  Lecce  su  progetto  dell' ing.  Lili:i.  Essa 
ha  due  gruppi  termoelettrici,  atto  ciascuno  ad  cstrarre 
dal  sottosuolo  e  spingere  in  città  12  litri  al  minuto 
secondo,  sicché  funzionando  entrambi,  si  ha  una 
portata  complessiva  di  litri  24  al  minuto  secondo 
con  un  carica  utile  di  venti  metri  sul  piano  stradale 
ed  una  perdita  di  carico  sulla  condotta  principale 
di  circa  m.    15. 

1  gruppi  suddetti  sono  costituiti  da  due  motori 
a  gaz  povero,  che  mettono    in    funzione   due   alter- 
natori   elettrici  ;  le  cui  correnti  mettono  in  funzione 
due  gruppi  di  sollevamento  dell'acqua,  collocati  su 
;  volta  gettata  in  fondo  al  pozzo. 

E  Lecce  non  ha  potuto  dimenticare  chi  volle 
la  sua  rigenerazione  e  volle  dotarla  di  un'  opera  di 
incontestato  valore,  ed  acclamando  all'  ardito  inira- 
prenditore,  a  Roberto  Guardati,  ha  acclamato  pure 
vivamente  a  Giuseppe  Pellegrini,  al  cui  nome  1'  ac- 
quedotto va  legato. 

Livorno.  --  (Inn  commissione  del  connine  di  Li- 
vorno a,s^.^rcdita  nel  Lucchese.  —  Dopo  varie  tergi- 
versazioni degli  Alti  forni  di  Piombino,  che  erano 
in  trattative  per  assum  .re  la  costruzione  dell'acque- 
dotto di  Pescaglìa,  con  cui  dovevasi  alimentare  la 
nostra  città,  la  Giunta  entrò  nel  concetto  di  iissume- 
re  direttamente  la  costruzione  dell'  acquedotto,  e  allo 
S':oi)o  di  accertarsi  sulla  qualità  e  sulla  quantità  del- 
l' accjua,  prima  di  concretare  una  proposta  da  pre- 
sentarsi al  Consiglio  comunale,  inviò  sul  luogo  delle 
varie  sorgenti,  denominate  complessivamente  col  no- 
me di   Pescaglia. 

La  commissione  era  composta  dell'  assessore  ai 
lavori  pubblici  ing.  Frullani,  dei  consiglieri  comu- 
nali doti.  Vottancoli  e  Maccario,  dell' ing.  BadaUmi, 
capo  dell'  ufiicìo  tecnico,  e  degli  ingegneri  Padova 
e  Longo. 

La  commissione  fu  accolta  festosamente  dal  sin- 
daco di  Pescaglia  avv.  Puccinelli  e  da  altri  notabili 
del  comune  ed  esegui  le  misurazioni  delle  .sorgenti 
nella  valle  Campore. 

Finite  le  misurazioni,  allorché  la  commissione  co- 


-  T47- 


di  LniMBo,  MPmi  rìMmo  hi  vm  mlRtre.  9 

m  prenden  II  trmo  Alla  nacione  di  DIedmn, 

«nli]  chikMRMrt  ila  (V^CAtflU,  In  pfoMimiU 

ttukme  HfiUrtta.   f»   frnnniit  >U  una  nirlin  di 

ilf  A  luaimri.  imo  del  (fitall  ni  «pmliftn') 

tetPil  avOTiri.  dlMT  rhe  1*  aiport»lonc 
4Mir  CiMifinrR  avrebbe  raoMo  danno  alla 
4ella  Vallr  del  Scrr-hlo.  baModo  t*  w* 
il  w  «rroQtl  tlad  ;  dìiM*  Hio  Livorno  do* 
WWMii  faeqaa  altro\*c.  «  che  ri|>nncMe  In 
di  «vrria  dÉJhi  Valk  rM  Comporr  :  in  a^ì 
egli  ed  il  drpotato  Croce.  venata>  di  lontano 
Ite,  BvrcMKfn  dlfcM>  le  atviur.  e  che  me 
thmmt»  ntm  avea^a  cadalo,  yirtlnww  sanMt  mt4a^ 
ai  X'wmpt  Ma*  t  fMUErAr  «AVv  m  faretre. 

S  ^tJlt  parok  fece  eco  la  Mia  dr4  rnnBuHnl 
e  flchtamiuil.   l.'lnjt-   I'«r*ova  rcrcA  di  per- 
la ta&m  :    m*    eirli    fU  arroltn    da  fischi  ed 
ivoUti,  ed  uno    dei  plO  esaltati  dando  uni 
tkfarfiteMle  tannala  alla  cairoxjui  esdumò  :  é  Manlio 

n  ««nnenio  H  crltkn  aani.  r  la  c«>iamianane, 
p^  «so  navur  ff«ddo,  e  per  la  sua  intnr|>idessa 
fai»  ntv4«a|E«v  k  mailnnn  dt  DieolRm.  dove  Ir^ 
I  ODoiadlnl.  ella  aarebbaro  «mirali  anche 
aLwiiawtlimnto  della  commÌMÌone,  ac  non  vt 
^  fiaar  alterno  il  rapii  sinrinne. 

Alla  mtloac  del  Phf^ipkme  dove  ha  wde  uno 
iBn   dell'  on.    Croce.  I  laHnnro*!    Moenero  ; 
OR  ttltìnw,  iinnuUiman  dinK'Milnutione,  In* 
•ptldi  tnflwfoai,  e  minacrie  albi  commla- 
.  e    qiialcyaq    ardi    anche   aivirc    lo   Bportetto 
aoo«i|iajrtiawiiie.   aacnira  —  ■!  dloe  —  cha  H 
Croca,  tfanqttillitaavtt  ì  auui  colle  {Minile  : 
Ofm  waéntt  taf  mam  lontmm  pia. 

ToHMia  la  comailaakne  a  IJvomo  ed  informa- 
«M»  Il  «Indaco,  laaim-  Malenrhlnl,  f|ifmii  convocava 
4  orvvaaa  te  Gtuiiu  alle  fttr  1 1 ,  t>^r  dreiderc  w 
tfntjgcec  luerela. 


—  Vm  stgmmk  é' aliar m*,  —  St  lurna  a 
^■C  il  «walc  d*  altanne  contro  1'  csixirUuiunr  delle 
mmn  an|uc  perchè  secondo  unn  ceru  c<>rn»ipun- 
éiaca  il  aiadaco  dì  Uvorno,  avrebbe  dichtamtn  ch« 
i  yi"t4i«w  dclk  aci)ue  in  riurlU  riitÀ  Mrcbbc  per 
aictira  e  «•jtledtA  «kjluiiMnc  da  una  pro- 
a  oDOcnta  dì  oportare  te  acque  dì  Pe»Cii|{lia. 
t  siumali  citttdini  Icvanilo  la  loro  voce  per 
icrc  h)  letfikrilia  L-iwtrn  il  nuovo  pcrioilo. 


-   L*  hmugwnsittme   érW  mìjua  dì  Se- 
—    Tra    muaka.    luminarle   e  muri,  nbliinmo 
r  mimmk  inaoirwajcione  del  chiosco  dell'  eci|ua 
Aif  Strino. 

D  rifonr  Sottocan  apri  H  rubineilo,  ed  offrì  n 
fTmtn  t4rchlerv  d'  acqua  ni  S1n<ìarfi  mv  X'Iin  Ra- 
lae».  Il  quale  be\vr  alla  rcdrnrìnoe  if;tcnica  c«l  alla 
ptwpaiia  di  Molfrnn.  mentre  la  m  urica  iniuonnva 
la  Htaf^iflcar.  Da  ana  tn*t>ana  ImprovvìMln  Giuac- 
cflriaA    PMI  ariolae    un    innu  all'  artjua  rìccocmtrire 


che  la  feate  41  ^icfla  ■Itomi»  dfet  Sei»,  ri* 
Ira  treaerall  t)f>fttat>al  la  ttgwa  (H  M.  R.  tathrlaal. 
AMaiatevn  alU  «impatim  feaia,  olite  al  Slnd.icr>  tutta 
r  ammlnliUaaione  a  molta  A>IIm.  che  vollr  «ubitn  ona 
una  raaaa  inrrrdlbilv.  bere  queir  acqaa  limpida. 
frrmn  e  lalmare, 

Napoli.  —  L' aiquedoU^  fiei  Ommmi  Trsmìtmì. 
—  Si  i»oiio  riuoìt)  orli'  ufficio  del  Comitato  regio  I 
commiìuari  di  Oituinno.  San  Gìuaeppe.  Somma.  S; 
Gennaro  ed  t  mpprc^entanti  del  comuni  (H  Boaco- 
trccaac  e  Palma  Campania  per  owittuirr  il  conaonio 
per  la  conduttura  dell'  acqua  iKitabile  In  tcfjuìtn  alle 
ajfrvolaitinni  conaeniiie  al  primi  cinque  comuni  «trita 
IcKKe  del  19  luglio  IQ06  a  favore  dei  (bnnrKni^tl 
dal  Vesuvio. 

«  OH  Intervenuti  ronvennem  di  «dottare  11  pro- 
pello rll  derivali' >ne  dell*  ai^qua  di  Srrìao  all' altezca 
della  Maxiiine  ficrniviarln  di  CaocrlUi  e  prepararono 
In  ddìbcniMune  (ler  la  coptiiuxiot»e  ild  ooMauruo  a 
per  r  adattamenio  del  progetto  ivciui»  dei  tevoii  ». 

Peuro.  —  A^  fuestwtu  deif'ae^a  fioìaòile. 
Da  qualche  irnirM>  w>n«>  ultimali  i  lavori  della  cxin- 
duuum  «uMidiorm  dell'  acquu  potabile  ed  è  afeala 
imnteflMa  1*  acqua  aicaaa  nel  nuuvti  tubo.  Altre  ciafitw 
fontanelle  aono  tute  Minate  in  locaUdi  dlverae  della 
dita,  permelten^lolu  la  ma|tKÌ<>re  qtHiMllA  di  acqua. 

Rimane  sempre  pero  da  riaohwfv  il  problaaia 
dell'  acquedotto,  die  aoaicuri  alla  dtiA  noaum  una 
quantica  d' acqua  aulftdente  u  di  qualità  miflliore 
dell' attuale. 

Molti  aono  1  iirn^citi  per  1' jrqunlipttu  t<  fra  dt' 
eaai  biaogna  acc{flirrc  dopo  maturo  rjuine.  nrrie  «ari- 
irenae  ed  oculata  aiìlualoDe  rmantiarta,  qirello  rha 
sembri  il  mif^iorc  ed  il  pili  convenfenic. 

Inumo  r  uthciu  tecnico  o>munale.  KHto  La  di 
rexione  dell'  aaaeaiorc  |iei  lavori  puM^lici  sta  eae- 
gucndu  scandagli,  amaicgi  e  lìvelUxioni  la  ove.  do* 
vrehberu  coatniire  1  •ibarramcnfì  jier  aumentare  U 
[tortiOit  dell'  attuale  aci)unlotto,  Nello  «teiwi  trm|>o 
si  (unno  ricerche  anche  lun^o  il  rorao  del  Foglia  e 
ncir  antico  letto  del  fiume. 

Pieve  41  Ccalo.  —  /.'  aefum  ptàM/t.  —  Il  |>re- 
fcito  cttn  un  irlexrainma  al  nndaco  anauitciava  uf- 
ficialmente che  il  laboratorio  chimico  bacteurokHrtoa 
di  Roma  rlounoeceva  poialUlc  1*  acqua  dei  ihiuI  di 
riaerva  acavall  in  un  podere  dò  fnii>  Ili  Carpi  praw» 
il  RoQtt.  La  popplatione  ha  acmlio  con  compiaci* 
menm  (pieata  nolbi*  aprrawlu  diqMi  ciA  di  avete 
HoUccitaiaenie  11  unto  desideralo  e  necewiaria  aoqiie- 

ilKIO. 

Rapane.  ~  /Vr  il  mmv  atftteuMkf.  —  Ptqrtl 
studi,  e  dai  profrctti  che  «Ì  tctanno  Hnltonurdo.  e 
logico  nrxiiire  che  fra  non  molto,  aan-nKi  inondati 
dalle  ncque,  di  cut  divrrae  Socìrtdl  il  contendono  IT 
priviUuio  di   il(»l.nri«   RnpaMo. 

Di  queaiii  riicvcgll't.  e  di  qucur  pire,  noi  tutti 
ci  ralleicrìamo,  aRamndod  una  prtmta  ed  ottima 
riHotuiione. 

Intanto,  t  bene  «1  sappi»   che   1*  ntXH^UHldBi' 
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strazione,  non  ha  in  ciò  nessun  merito,  perchè  gli 
studi  sono  dovuti  alla  iniziativa  privata  ;  ed  il  Comune, 
non  solo  non  studiò  la  pratica  riflettente  gli  acquedotti, 
ma  neppure  volle  dare  il  suo  appoggio  morale  a 
quel  comitato  sorto  per  merito  del  cav.  Andreae,  e 
che  ottenne  il  plauso  di  tutti  i  cittadini.  Soltanto 
ora  il  Comune  usò  qualche  cortesia  alla  O.  E.  G., 
e  ciò  per  la  solerzia  dell'egregio  avvocato  Corriani, 
che  non  trascurò  la  pratica,  a  lui  affidata. 

Queste  cose  era  necessario  far  constatare  per 
non  lasciar  usurpare  dall'  attuale  amministrazione 
delle  benemerenze  che  non  ha  ;  e  per  ricordare  gli 
studi  dalla  cessata  amministrazione,  risultanti  da  un 
opuscolo  in  proposito. 

Roma.  —  L'acqua  Traiana.  —  Sono  terminati 
gli  studi  intrapresi  dal  Comune  per  condurre  le  looo 
once  di  acqua  Trajana  a  Roma. 

La  quantità  non  è  rilevantissima  :  in  compenso 
però  r  acqua  potrà,  mercè  la  pressione  di  cui  è 
dotata,  salire  agli  ultimi  piani  delle  case  più  alte 
della  città. 

Salerno.  —  L'acqua  potabile  a  Salerno  e  paesi 
vicini.  —  In  una  sala  del  nostro  palazzo  civico  ì 
comuni  di  Salerno,  Angri,  Pagani  e  Scafati,  rap- 
presentati dai  rispettivi  sindaci,  hanno  stipulato  con 
la  Società  italiana  per  condotte  d'acqua,  rappre- 
sentata dal  sno  direttore  ing,  cav.  Francesco  Astorri, 
il  contratto  per  la  quale  i  comuni  suddetti  saranno 
ben  presto  forniti  di  abbondantissima  e  saluberrima 
acqua  potabile,  che  verrà  derivata  dalle  sorgenti 
dell'  Ausino. 

L'  atto  che  corona  le  lunghe  e  laboriose  trat- 
tative intercedute  tra  le  parti,  é  stato  accolto  da 
tutti  con  viva  soddisfazione. 

Sanremo.  —  Un  grande  acquedotto  d' irrigazione 
lulla  provincia  di  Portomaurizio.  —  Da  Sanremo  ad 
Oneglia.  Un  milione  e  mezzo  di  spesa.  —  Confortato 
dall'  appoggio  e  dal  consiglio  di  persone  facoltose 
della  nostra  città,  l' ing.  Mario  Buchini  ha  redatto, 
prefìggendosi  di  mandarlo  a  compimento  al  più 
presto,  un  progetto  d'  un  grande  acquedotto  avente 
per  iscopo  la  irrigazione  di  molta  parte  delta  pro- 
vincia di  Portomaurizio,  la  quale  da  questo  acque- 
dotto verrà  a  trarre  in  poco  tempo  un  utile  immenso. 

Il  canale  d' irrigazione  verrà  derivato  dal  fiume 
Argentina,  che,  quantunque  abbia  una  portata  di 
soli  circa  quattrocento  litri  d' acqua,  si  presta  ad 
una  irrigazione  ortiva  e  floreale  di  ettari  691.20. 

Siccome  la  derivazione  delie  acque  del  fiume 
Argentina,  ad  una  quota  di  circa  100  metri  sul  li- 
vello del  mare,  avrebbe  generato  fondate  lamentele 
da  parte  degli  utenti  che  attualmente  godono  delle 
acque,  cosi  1'  ing.  Duchini  pensò  alla  pompatura 
delle  acque  alla  foce  del  fiume. 

Mediante  cioè  1'  installazione  presso  la  foce  del 
fiume  Argentina  di  due  pompe-turbine  Worthington 
direttamente  accoppiate  ciascuna  con  un  motore 
elettrico  a  960  giri  e  con  una  forza  di  415  cavalli, 
si  spingono    tutte    le  acque    coliticcie    del    fiume  in 


un'  unica  condotta  del  diametro  di  600  millimetri 
per  mezzo  della  quale  1'  acqua  sale  in  due  gruppi 
di  serbatoi  capaci  quelli  di  levante  dì  tremila  metri 
cubi  e  quelli  di  ponente  dì  1500. 

Dai  serbatoi  di  ponente  si  disparte  il  primo 
ramo  dell'  acquedotto  della  lunghezza  di  circa  metri 
51  So  verso  Sanremo  e  dai  serbatoi  di  levante  si  di- 
parte il  secondo  ramo  dell'  acquedotto  della  lun- 
ghezza complessiva  di  metri  16.300  verso  Oneglia. 
Altri  rami  secondari  si  dipartono  dai  due  principali. 

11  complesso  delle  aree  irrigabili  dall'  acquedotto 
è,  secondo  il  progetto,  di  ettari  2600  circa  ed  i  varii 
comuni  cui  toccherà  tale  benefìcio  sono  :  sotto  il 
ramo  di  ponente  :  Sanremo,  Bussana,  Taggia  ;  e 
sotto  il  ramo  di  levante  :  Taggia,  Riva  Ligure  Santo 
Stefano  al  Mare,  Cipressa,  Costa  Rainerra,  San 
Lorenzo  al  Mare,  Poggi,  Piani,  Portomaurizio  e 
Oneglia. 

Il  costo  totale  dell'  acquedotto  è  preventivato 
in  un  milione  e  mezzo. 

I  comuni  interessati  dovranno  concorrere  nella 
spesa  con  sussidi  pecuniari  annuali. 

Torino.  —  La  condotta  d'acqua  potabile  muni- 
cipale. —  Sono  ultimati  i  lavori  di  posa  dei  tubi 
dell'acqua  potabile  municipale  nei  seguenti  percorsi  : 

Dalla  Madonna  dì  Campagna  alla  Barriera  di 
Lanzo  ;  dalla  Barriera  di  Lanzo  alla  Barriera  di  Val- 
docco  ;  dalla  Barriera  di  I-anzo  alla  Barriera  di 
Milano  :  dalla  Barriera  di  Lanzo,  pel  corso  Principe 
Oddone,  alla  piazza  Statuto. 

I  proprietari  dì  case  e  di  stabilimenti,  che  cre- 
dessero di  chiedere  1'  erogazione  dell'acqua  potabile 
municipale  lungo  i  percorsi  predetti,  potranno  pre- 
sentarsi al  Municipio  alla  sez.  IV  dei  lavori  pubblici 
per  gli  accordi  necessari. 

L'  acqua  sarà  venduta  dal  Municipio  a  cente- 
simi 15  al  metro  cubo  ed  a  centesimi  io  per  gli 
stabilimenti  industriali  con  erogazione  limitata  nelle 
ore  notturne. 

Civitavecchia.  Per  l'acqua  d'Oriolo  --  Inter- 
vista con  l'ingegnere  Zannini.  — Togliamo  dal  Cor- 
riere di  Civitavecchia  : 

A  seguito  della  mozione  del  consigliere  comunale 
De  Clementi  abbiamo  creduto  intervistare  l' ingeg. 
Zannini,  rappresentante  i  sigg.  Manasse!  e  Sinibaldì, 
direttori  dei  lavori  dell'  acquedotto  d'  Oriolo  per 
conto  del  Comune  di  Civitavecchia. 

L' ing.  Zannini,  per  ragioni  facili  a  comprendersi, 
si  è  mostrato  sulle  prime  riluttante  a  farsi  intervi- 
stare, e  si  è  limitato  a  darci  queste  poche  risposte, 
che  andiamo  a  pubblicare  : 

—  Dica,  ing.  Zannini,  come  vanno  le  cose  del- 
l' Acquedotto  d'  Oriolo  f 

—  Premetta  che  io  non  sono  addetto  ai  lavori 
dell'allacciamento  delle  sorgenti,  né  a  quella  della 
galleria  di  femmina  morta;  poiché,  a  tali  lavori  è 
stalo  addetto  il  collega  ingeg.  Mariani.  Non  posso 
quindi  pronunziarmi  sulla  qualità  e  quantità  dell'ac- 
qua e  neppure  in  quanto  riguarda  la  costruzione  del 
ponte  sul  Lenta;  che,  a  mio  credere,  dovrà  soltanto 
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■■rsf.i  r  non  HmtuKtrsi  del  tuttu.  Di  (jiianto  si  è 
.■'.'.■•  ì'Ct  unto  Mlir  Acquedotto  multe  com*  risultano 
.  r-  ni.i  .kltrc  merìUtno  <li  cfiserc  rettificale.  Come 
I  ■.•:.-,uv  dicevo,  (tirÌK"  ì  lavori  del  2.  e  3.  tronco 
<  il-iìia  Oallcria  di  femmina  moria  HÌno  in  città. 
Mj  h;li  arbitri  ebbero  ad  occuparsi  di  qualche 
••.\:->  •-■;r«»*ttii  alla  sua  giurisdizione? 

>:  Oli  arbitri  sì  sono  occu|>ati  anche  della 
£^>T\A  l'amtamrlk.  ma  tali  lavori  erano  stati  sottratti 
x.-.\  nii.i  vicìlan/a  perchè  molto  vicini  alla  galleria 
•'^mma  morta,  E  ciò  perchè  rome  la  Direzione 
>.ìr-.  ..i\->ri  di  Ruma  per  rafiìone  di  distanza  ha  cie- 
:  <:■  .irtidarli  all' intc-  del   i.  tronco. 

IVMm»  jht»»  dire,  per  amore  del  vero,  che  quando 
j-i'wnr'^T.i  !f  •(ticKtioni  fra  1'  impresa  dei  lavori  Dì 
•.r-  ..ir.,  r  Di  Cola  e  la  Direzione  dei  lavori,  ho 
-  -.iTo  .-•.nii-  ntl  pnifilo  il  punto  più  allo  del  terreno 
--,»  w  m.  ij  sulla  galleria,  e  cretletti  proporre  che  i 
....  r:  \eiiis.strii  fatti  in  triocea  anziché  in  gillcrli, 
~:a  .É  Direzione  dei  lavori  non  avvisò  opiKirtuno  di 
^...■^-•-■■nd.ire  il  mio  consiglio. 

—  Ma  tutte  queste  lìti,  (>er  cui  il  Comune  di 
C:\i:a\t-it-hia  è  stato  conilannato  a  pagare  Ao  o  9$ 
milj   lire,  non  avrfbl>ero  tK>tuto  scongiurarsi? 

—  \'eramente  io  proposi  una  concilìazitme  eco- 
n-.r-i.-a.  ma  la  mìa  projMista  non  trovò  alcun  valido 
-;  i-'Cci"  C'>sì  per  i  lavori  <lella  galleria  l*aMlanelle 
a-.r^'-  ijimlìrato  che  oiS4;ienzÌMsanientc   un    maggior 

rr;i^n>.i  sì  duvfsse  all'  impresa  dei  lavori. 

\:  «lira,  ing.  Zannìni,  a  quanto  ammonta  la 
.  .:t.i  i  he  gli  arbitri  hanno  deliberato  di  far  slmrsarc 
i.  C->riunc  di  Cìviuvecchia  ? 

—  Ter  ta  galleria  di  Fantancllc  13  mila  lire  e 
•.^r  la  galleria  di  femmina  morta,  da  60  a  70  mila 
:.T>. .  ■.'.tre  le  siM.'se.  vale  a  dire  un  totale  dì  70080 
Tn:U  I:re.  N«in  conosco  però  a  quanto  ammonteranno 
:  r*a;:giori  im|M>rtì  per  gli  altri  lavori  dati  dal  Mu- 
-.:.;p;o  in  economia  presso  le  sorgenti. 

—  Ma  dica.  ing.  iCannini,  cosa  sono  questi  tabi 
ul  si  e  occupalo  il  consigliere  comunale   signor 

If   dementi* 

—  fVr  la  questione  dei  taM  il  consigliere  I>e 
•  irment»  ha  tutte  le  ragioni  di  questo  mondo.  Però 
;<nma  di  «ignì  alirii  bÌ.sognerà  correggere  una  data 
r.'ij  'jualc  è  caduto  il   Corriere. 

\^  I*tomhino  avrebbe  dovuto  consegnare  i  tubi 
:'-.   .Ul    :j   dicenilirc    1905. 

!..  :i»  prittt-stato  al  Municipio  sulla  condtHta  della 
f':.'m'-:Ho.  ma  (K-T  tutta  rìs|K}Sta  la  Piombino  non  volle 
:^.i  c-.rrif.pondcrc  con  me,  ma  con  gì' ingegneri  dì- 
--::--ri  :  e.  questo  esempio,  venne  pure  imitato  dal 
Mun.cipio  di  Civitavecchia  forse  per  consiglio  di  chi 
.'irfc'  xmSc  U  ràiaz-i  del  cuor  di  Federifo  !  Di  guisa 
•.'■X  Mollimi  e»auturato,  non  mi  sono  curato  d'altro 
:ht  ■;■  applicare  a  carico  Av\\3l  Piantino  le  multe  prc- 
'.  Ls!'-  •!al  capitolato  che  a  tutt' oggi  ascentlono  a 
.re    ?4  6<K>  ' 

—  Con  salute  !  .Ma  Htla,  sig.  tannini,  non  è  in- 
'.^^z'K£,jt.\'t  dalla  Commissiime  degli  arbitri? 

—  <jue.<>io  fatto  non  so  anch'  io  come  spiegarlo. 


So  |KTÒ  che  in  mia  vece  la  Commissione  degli  ar- 
bìtri ha  sentito  r  ing.  ca|H>  del  Municìpio  sig.  l'a- 
scoli.  \'.  ciò  mi  r  parso  stranissimo  quando  il  Pascoli 
non  ha  avuto  alcuna  ingerenza  sui  lavori  alhdati  «lai 
Comune  agi'  ingegneri  Sinibaldì  e  Manassei  da  me 
solUmto  rappresentati. 

—  Ma  come  Klla  può  spiegare  questo  anacroni- 
smo che  invece  d'  interr<)gare  Lei  si  e  interrogato 
chi  nulla  ha  mai  s;iputo  dei  lavori  dell'Arquedotto? 

—  Non  è  possibile  che  io  iK)s.sa  rispondere  a  ciò 
che  io  stesso  ntm  so  spiegarmi.  Cosi  è  stato  fatto  e 
cosi  sì  l'olle  colà  doi'e  si  puote. 

—  VA  ora,  sig.  Zannìni,  vuole  avere  la  cortesia 
dì  spiegarci  questa  ilìstribuzìone  interna  dell'  acqua 
che  taluno  ha  definito  altn  sff;reto  di  Stato  ed  altri 
definiscono  quale  vero  liiberint"  di  Arianna  ? 

<Juan<lo  ir»  venni  a  Civitavetxhia  trovai  che 
il  progetto  della  distribuzione  interna  dell' acipia  di 
Oriolo  difettava  dì  quah'he  requisito  tecnico  e  i>en'ió 
mi  accìnsi  a  studiare  un  nuovo  progetto  che  feci 
vedere  al  ff.  Assessore  stgn<ir  Vallarino,  e<l  il  signor 
Vallarino  non  ha  detto  che  verit-ì  :  scnonchè  Ìl  mìo 
progetti»  non  trovò  terreno  propizio,  [K>ichè  sembrò 
a  taluno  che  io  volessi  as-surgere  a  maestro  della  di- 
rezione sui>eriore  dei  lavori.  Ed  allora  io  non  ho 
più  parlato  del  mio  progetto,  che  non  ho  presentato, 
né  presenterò  giammai  ! 

—  Ma  dica,  ingegnere,  a  quanto  ammonterii  la 
cifra  che  si  ilice  |>otrà  ricavarsi  ilalle  economie  dei 
lavori  dell' .\cque<lotto  ? 

—  Nei  miei  due  tronchi  credo  che  si  jKitrà  avere 
un'economia  dalle  30  alle  40  mila  lire.  Ma  nel  pri- 
mo tronco  non  S4)  quali  economìe  potrebbero  con- 
seguirsi dopo  la  decisione  degli  arbitri. 

—  Kd  ora  dica,  a  quanto  jKitrà  ammontare  la 
sjtesa  |>er  l'cM'guìmento  del  progetto  per  la  distri- 
buzione dell'acqua  nell'abitato  di  Civitavecchia? 

—  Una  buona  distribuzione  dell'acqua  che  cor- 
ris{>unda  alle  regole  dell'arte  e  nello  stesso  tem|K>  a 
giustizia  di  tutti  gli  abitanti,  non  può  costare  menu 
di  Z50  mila  lire. 

—  Ma  allora  dove  prentlerà  il  Comune  queste 
250  mila  lire  e  le  altre  So  o  90  mila  <Ieir  lU'bitraggìo? 

—  Ma  queste  sono  domande  alle  quali  ilovrebl>e 
risjKindere  l'assessore  delle  finanze! 

—  Ila  ragione,  ingegnerei  Ivi  allora  vuole  dirci 
tleir  innesto  vegetale  ilei  tubi  vecchi  cim  ì   nuovi? 

—  Volentieri.  Con  tutta  cu.si-ienz;i  debU)  dire  che 
i  tubi  (U-lla  vecchia  conduttura  non  simo  ailalti  né 
|)er  |K»rt;ita  né  per  pressione,  e  come  l>en  disse  l'as- 
ses.sore  \'allarìno,  simn  jmk'o  resistenti  :  i»eri«>losi  e 
suscttiibili  di  future  spese  se  non  si  |K'nsa  a  rij^i- 
rar\i  da  ora. 

—  Ma,  sig.  Zannini.  lei  In-n  comprende  come 
noi  siamo  profani  di  questi  lavori.  (Jutndi  sì  ct>m- 
piacfia  tlirci  si-  unclu.-  ptr  ì  serlKiti>i  c'è  qualche 
irregoliirit.!  ? 

—  11  progetto  .Sìnilialdi-Mana.ssei  sarebl>e  quello 
dì  avere  ta  ritl.i  <li  Civit.ivec-ehi.i  in  mezzo  .1  due 
serbatoi  in  comunica/ione  l'r,i  essi,  ma  cÌV>  jM>rterebl>c 
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una  perdita  di  pressione  giacché  i!  serbatoio  vecchio 
è  più  basso  di  38  metri  dal  nuovo. 

Per  r  acqua  di  S.  Marinella 

—  Ed  in  ultimo  sa  qualche  cosa.  Ella,  per  il 
nuovo  Acquedotto  di  Santa  Marinella  ? 

—  Fui  incaricato  di  compilare  un  progetto  il  cui 
preventivo  per  l'opere  da  farsi  ascendeva  ad  una 
spesa  di  90  mila  lire,  ma  poi  so  di  un  altro  progetto 
che  alibaiuluna  molle  opere  da  me  presentate.  È 
stato  approvato  ed  ha  ridotto  la  spesa  a  sole  50  mila 
che  io  non  credo  però  sulììcienti. 

—  Ma  si  parla  di  una  quantità  d'acqua  eccedente 
i  bisogni  di  quegli  abitanti  ? 

—  No,  la  quantità  dell'acqua  è  proporzionata 
anche  ai  bisogni  per  l' inaftìamento  dei  villini. 

—  Ma  allora  avranno  sottoscritto  i  villeggianti  un 
compromesso,   un  contratto  d'obbligo? 

Ma  queste  domande  non  sono  tecniche  ! 

—  Perdoni,  sig.  ingegnere,  noi  giornalisti  sof- 
friamo, come  le  donne,   la  mania  della  curiosità. 

—  Va  bene,  ma  loro  signori  avrebbero  dovuto 
allora  assistere  a  quello  che  in  Consiglio  Comunale 
ebbe  a  dire  il  Capitano  Villani.  E  del  resto  oramai 
e'  è  un  voto  per  appello  nominale. 

Per  la  fo^atnra  dei  corsi  luridi 

—  Ed  ora  dica,  sig.  Zannini,  non  gioverebbe 
pensare  a  sistemare  con  la  distribuzione  interna  del- 
l'acqua potabile  anche  quella  della  fognatura? 

—  Certamente.  1  corsi  luridi  di  Civitavecchia 
sono  malandati,  molti  dovrebbero  rifarsi  secondo  i 
nuovi  sistemi  d'  igiene  prescritti  dalle  leggi  sanitarie 
ed  il  tutto  incanalarsi  in  modo  da  non  far  più  sboc- 
care nel  nostro  porto  le  materie  fecali,  poiché  di- 
versamente con  la  chiusura  della  bocca  di  levante 
del  porto  di  Civitavecchia  si  avrà  da  combattere  con 
il  tifo  e  le  febbri  infettive  ! 

—  Grazie  del  complimento  ! 

—  Ed  allora,  caro  ingegnere,  ci  dica  a  quanto 
potrà  ascendere  la  spesa  per  avere  a  Civitavecchia 
una  buona  conduttura  ? 

—  Per  riparare  tutto,  mettendo  in  armonia  i  corsi 
luridi,  i  cessi  ed  il  beneficio  dell'  acqua  d'  espurgo, 
occorrerà  una  spesa  di  circa  600  mila  lire.  Però  se 
sì  vuole  poi  liberare  il  nostro  porto  dalle  infezioni, 
occorrerà  divergere  i  corsi  luridi  e  allora  occorrerà 
una  spesa  di  circa  un  milione. 

—  Allora  bisognerà  vincere  alla  lotterìa  di  Milano? 

—  E  forse  a  quella  di  Valparaiso  ! 

—  Ma  allora  faremo  altri  mutui  con  la  Cassa.... 

—  No.  —  Basta,   un'accademia  di  scherma. 

—  Allora  :  Toccalo  ! 


Assemblee  e  costituzioni  di  Società 


Torino  —  Assemblea  generale  della  Società 
dei  Consumatori  di  gaz-luce.  —  Ha  avuto  luogo 
l'assemblea  generale  degli  azionisti  della  So- 
cietà anonima  dei  consumatori  di  gas-luce. 


Erano  presenti  121  soci. 

Il  presidente  conte  Corsi  di  Bosnasco,  con 
nobili  ed  elevate  parole,  commemora  il  com- 
pianto direttore  della  Società,  ing.  cav.  Luigi 
Berla,  inviando  alla  famiglia,  che  io  circon- 
dava di  immenso  affetto,  non  solo  le  condo- 
glianze, ma  il  rispettoso  omaggio  ed  ossequio 
dell'assemblea;  e  termina  augurandosi  che  il 
nuovo  direttore,  rag.  cav.  Berla,  coadiuvato 
dal  gerente 'tecnico  ing.  Bonino,  ì  quali  sotto 
la  scuola  di  lui,  si  fecero  ottimi  e  prudenti 
amministratori,  ne  seguiti  le  tradizioni. 

L'aw.  Alloatti  con  brevi  parole  s'associa 
all'omaggio  ed  al  ricordo  del  presidente. 

Vien  data  lettura  della  relazione  del  Con- 
siglio d'amministrazione,  la  quale  incomincia 
ricordando  l'opera  dell'  ing.  Luigi  Beria. 

Fra  le  benemerenze  dell'estinto  ricorda 
che  nominato  direttore  della  Sociefà  col  i. 
gennaio  1899,  ne  assumeva  le  redini  e  con 
un  colpo  d'occhio  sicuro,  con  geniale  sintesi 
tracciava  subito  la  strada  da  percorrere;  e  di 
tappa  in  tappa,  compiendo  un  lavoro  immane 
in  mezzo  aa  enormi  difficoltà,  riordinò  in 
breve  volgere  di  tempo  la  parte  amministra- 
tiva sociale,  rinnovellò  intieramente  tutto  l'an- 
damento tecnico,  portò  la  Società  ad  un  grado 
di  floridezza  mai  raggiunto,  rendendo  l'omctna 
la  più  moderna  e  Ta  più  bella  che  esista,  e 
tutto  ciò  senza  mai  dimenticare  lo  scopo  finale 
della  Società,  che  è  quello  di  vendere  il  gaz 
al  puro  prezzo  di  costo,  ridotto  al  limite  più 
basso  possibile. 

E  fu  suo  vanto,  mercè  l'opera  sua  inde- 
fessa, ridurre  tale  prezzo  a  soli  12  centesimi 
al  metro  cubo,  prezzo  minimo  mai  praticato 
in  Italia  e  che  prima  di  lui  mai  nessuno 
avrebbe  pensato  ai  poter  raggiungere. 

Ammontare  ^az  venduto.  —  L' ammon- 
tare complessivo  del  gaz  venduto  fu  di  Li- 
re 2,506,205:23,  con  una  differenza  in  più 
sull'ammontare  di  quello  dell'esercizio  prece- 
dente, di  ben  Lire  57,468:36. 

«  E  così,  ad  onta  del  nuovo  ribasso  di  i 
centesimo  su!  prezzo  del  gaz,  da  noi  praticato 
a  partire  dal  i.  luglio  1905,  abbiamo  avuto 
un  notevole  aumento  nell'importo  complessivo 
del  gaz  venduto,  portato  dalla  cresciuta  con- 
sumazione n. 

La  relazione  parla  pure  della  grave  crisi 
subita  duranle  l'esercizio  1905-1900,  crisi  che 
fu  inacerbita  dal  disservizio  ferroviario. 

Coke.  —  La  scarsità  di  coke,  che  nella 
relazione  dell'anno  scorso  già  si  prevedeva 
si  è  manifestata  in  modo  sensibilissimo  e 
generale.  Basti  il  dire  che  al  51  ma^^gio  u,  s. 
si  dovette  sospendere  la  stipulazione  dei 
contratti  estivi,  ed  al  31  luglio  quella  dei 
contratti  invernali,  perchè  tutta  la  quantità 
disponibile  era  già  esaurita. 

Appena  la  domanda  di  coke  andò  accen- 
tuandosi, nell'intento  di  accontentare  il  mag- 
gior numero  possibile  degli  utenti,  si  limitò 
la  vendita  esclusivamente  ad  essi,  riducendo 
altresì  tutte  le  ordinazioni  giornaliere  a  soli 
due  quintali. 


•  pi-   -'  ii't    il-  per  cfiirì  nostri  consu- 
cht-,    CI    |>cr    ilini(-ntican2a    o    j»crHi^ 

;nano  dtirantr  Y  inverno  di  qu:tntiU1 
mfcTÌon;  bIIi*  2  tonntllatr  (limite  minimo  da 
KM  lUsato  per  la  <^ipiil.izìonp  dri  rontratti), 
non  iMwno  ancora  potuto  Karantir&i  laquan- 
b£à  loro  ocoorrL-nir,  abbi:unu  liiscuta  disp<>- 
nìbik-  per  tutta  la  sti^ìonc  invernale  una 
cuogrua  <]uantitj  gtornaliera  di  coke  per  far 
frrrtite  alle  loro  nchicstc. 

Danntr  l'cvrcirio  1905-1906  rammentare 
DODlesaivo  del  coke  venduto  fn  di  !..  1,352:—. 
XuUpaZiaHlOM.    —    Su    questo    punto    i 
rdamn  »chvono: 

*  Per  quanto  da  parte  nostra  si  sta  segui- 
talo m  porre  ojjni  impegno  per  agevolare  il 
llToroalla  C«>mmissinne  incarirata  dal  Muniei- 
ptf>a  rr<1»cf'rr  l' inventario  del  ni»stro  impianto 
*,.  ''-ggt-'  ap  marzo  1903  sulla 
it-..  ic,  «ic  il  Municipio  di  Torino 
con  ('               one  del  13  marzo  1905,  si    ri- 

Ti.  'Al  jf>plicare  in  nostro  eonfrunto,  pure 
forti  priK-cdecon  unak'nte//.'i  veramente 
impresnonante. 

n  verbale*  fu  iniziafo  il  30  marzo  dello 
m€^%o  anno  e  condotto  innanzi  a  sbaUi,  !>cnza 
ìdcaCiU  di  ved ute  da  pa rt e  dei  q uatlru 
Qomni^san.  fino  al  4  maggio  del  corrente  anno 
dal  qtial  giorno  noi  non  abtuamo  più  avuta 
aIpMM  notizia  della  precitata  Commissione. 

H  lavoro  stato  eseguito  nelle  65  sedute 
della  Commi^Monc  non  rappresenta  neppure 
d  quarto  del  lavoro  com|>le^sivu  che  rssa 
dovrebbe  compiere  se  intendesse  condurre  a 
irnmnc  l'impegno  assunto,  del  che  avvi  fon- 
date rafioiu  a  dubitare* 

Ad  ogni  modo  però,  giudicando  alla  stregua 
4fi  qoafiio  fu  fin  qui  fatto»  noi  crediamo  che 
ti  <  ancora  passare  moltissimi  nnm  prima 

ch>  <  nga  a    capo    di   qucj>ta    voluiniii)).>>a 

pntac^  che.  c<kme  vi  dicemmo  lo  scorso  anno, 
"--^irà  di  nessuna  utilità. 

'  M  ciò  non  dubbiamo  stupirci  perchè  qua- 
laa(|uc  pratica  che  si  vot^lia  tentare  per 
(^  mai  nessuno  avrebbe  sperato  di  |Hiter 
aostra  SocieU  t  strettamente  osservante  del 
iK>  fttatnio  e  che  per  suo  esclusivo  merito 
Il  cittadìnanxa  fruisce  del  gaz  ad  un  prezzo 
nsohrerc  la  cosi  detta  queMumc  del  gaz, 
qocsliooe  che  qui  in  Tiinno  non  esiste  asso- 
loiaflKfltc,  nà  in  confronto  alla  nostra  Società 
oè  in  confronto  alla  cittadinanza*  riuscirà 
tcaiHirit  fiuni  accademia  e  quindi  di  nessuna 
praticità. 

£  n  pare  che  dopo  tutte  le  inuuli  pratiche 
Ertte  >  rnntro  di  noi  sarebbe  pur 

ara  e;  ..i.i'Urazione  comunale  ricnno- 

mv9»*  'Ue  ciò  che  é  già  slato  ricono- 

taaào  aau  intera  citcadin^nra.  e  cioè  che  la 
prezzo  mimmo  rhc  miaNiasi 
munici|>ale,  relativa  alla  cost 
detta  qwBtiune  del  gaz,  renderebbe  per  Tav- 
rtnsTK  tmpounbde. 

Pur  tropfM>  questo  leale  rici>noM'imenti> 
oc»  ou*ln  menti  sarù  diffìcile  oltentre.  * 


Sfindo.  ~  n  bilancio  al  «>  ffìugno  1906 
si  chiude  con  un  saldo  utili  di  L.  ^Rjgr^rj, 
che  yli  ainmitiistraiori  |  nodi  passare 

a  conto    nuovo.    Detto  ■    si    pareggia 

nelle  cifre  di  U  ^ù^/j^^. 

Le  relazioni  degù  amministratori,  dei  sin- 
daci e  il  bilancio  sono  approvati  all'unanimità. 

Si   nciininn  per  acci.  r 

Corrado  (>>rraaino.  vie    ;  rv 

tura   assemblea. 

Si  procede  quindi  alla  nomina  delle  cariche 
sociali. 

Kiescono  eletti  :  a  ronsiglieri  i  signori*. 
Cravetto  Tommaso,  Uel  Tetto  cav.  Domenico 
e  Tavella  Felice;  a  sindaci  i  signori:  Saxer 
Giovanni.  Scott  Alfonso  e  liarberis  i'aolu;  a 
sindaci  supplenti  i  signori:  Triozzo  Giovanni 
e  Della  Rocca  cav.  Andrea. 

Torino.  —  Venne  costituita  una  Società  an. 
per  frigorigeni  e  motori  inotofrigi)ri  col  ca- 
pitale di  L.  420,000  in  16.800  azioni  da  L.  2^ 
cadauna,  di  cui  versati  i  quattro  decimi,  ed 
elrvabile  ad  un  milione  per  semplice  delibe- 
razione del  Consiglio  d'amministrazione.  Scopo 
della  società  è  la  fabbrica/ionc  ed  il  commer- 
cio di  motori  a  scoppio  ed  a  vapore,  la 
fabbricazione  ed  il  commercio  di  apparecchi 
frigorigeni  ed  in  particolare  degli  apparecchi 
frigorigeni  a  cloruro  di  metile,  nonché  l'indu- 
stria delle  costruzione  meccaniche  in  genere. 
La  società  potrà  prendere  parte  ad  altre 
industrie  analoghe  od  affini.  I.a  s(M-ietA  avrà 
la  durata  di  anni  30  e  si  occuperà  in  modo 
il  più  po'isibilmcntc  esclusivo  di  cf>snnizioni 
suscettibili  di  essere  eseguite  a  sene,  appli- 
cando un  sistema  speciale  economico  e  di 
precisione.  U  Consiglio  d' ammmistnizione 
venne  composto  dei  signori  cav,  Francesco 
bocca.  Arturo  Cinzano.  Claretta  As^andri  mg. 
Luigi,  Cornetti  Uttortiio,  Tnulzi  Ouilio;  sindaci 
effettivi  Astuti  rag.  Pietro,  Chinelli  Luciano, 
Weis  Carlo  ;  supplenti  OUvieri  mg,  Lorenzo 
e  Ceresa  ing.  Carlo  Angelo. 

—  RtìHeUano- Aimtìrtii- Fncrtti  fitmilurt 
tOMfiUfc  ptr  tUtttìcitit,  ci$s  /(/  i^ntf  —  Gli 
azionisti  di  questa  accomandita  per  azioni,  che 
ha  un  capitale  di  L.  800.00,  hanno  approvato 
il  bilancio  .al  30  giugno  1906.  |>  rcixio 

sociale.  11  30  giugno  u.  s..    l'a--  .    vi46 

l'aumento  del  capitale  sociale,  mediante  la 
emissione  di  16,000  nuove  azioni,  aumento 
che  ser\'l  ad  acquistare  lo  stabilimento  mec- 
canico e  fonderia:  Tarizzo.  Battueltn  e  C.  di 
Favria  Canavesc.  L'esercizio  1905-1906  ha 
dato  un  utile  netto  di  L.  30.165.  A  far  parte 
del  comitato  di  vigilanza  nirono  eletti  1  si- 
gnori: Augusto  Curti.  dott.  Felice  Tappato, 
avv.  Dasilio  Pecco;  a  >i'   '  "  ignori: 

Pcracino  trnesto,  ing.  »  ■  .  rag. 

Giuseppe  Spin.irdi  ;  ed  a  sindaci  supplenti  i 
signori:  comm.  Camillo  Tacconts,  Pecco  Piero. 

KUuo  I>alla  Ditta  R.  Radaelli  e  C.  di 
Milano  abbiamo  ricevuta  la  scgutute  circ  Au<  : 
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IL  XXXV^  CONGRESSO 

DEI  GAZISTI  ITALIANI  IN  niLANO 

lt-12  Settembre  ÌHb 

Llng  Bftbsftl  CI  prega  di  rettificare  un  errore 
Tifi  quale  starno  incorsi  involontarinitì/ntf  ncWa. 
idùooe  della  discussione  avvenuta  m  merito 
a  BRmi  non  us^^natì. 

la  luogo  di  «  ring.  SAbnflbl  f  tU  ptrtre  che 
I  ém  pmm  mm  assfj^Ma/i  l'fHgano  stabiliti 
ftr  a  cotKorso  Hfii'amto  i'niturOf  ma  che  late 
tmnrm  sia  natitmaic  -. 

andava:  «L'bg  Sabuflbl  non  sembragli 
prcfienbile  di  avere  due  concorsi  nello  stesso 
■BBo,  e  propone  che  venga  annullata  la  dcli- 
bennooc  del  giorno  precedente,  colla  quale 
à  BMliceva  un  concorso  internazionale  deli- 
beralo in  questa  seduta.  « 

I  6AZISTI  D'ITALIA 

La  So€Ì4ti>  per  asioni  per  i'ojfiatta  del  gas 
é  JUamìova.  in  Auj^xhure.  u  la  Stfcietìì  Ano- 
■HM  ftr  l'Iminstrta  del  gaz  in  Aìigshurg, 
hnao,  oltre  che  all'estero,  in  Italia  alcune 
dì  officine  a  gaz,  e  cioè  quelle  di 


VaatoYa,  di  Brescia,  di  Ancona,  tli  Foggia. 
^  Rapallo,  di  Kivarolo  Ligure,  e  quella  per 
b  Riviera  fìenacense  a  Salò. 


liiri- 


•  Il 


r  ingcgiii         wujlielmo    Q«y»r  i 

Corona  d'  Italia  e  kgl.  Kummerzicnrat  di  ba- 
viera. 

L' ingegnere  Guglielmo  Geyer,  laureatosi 
nel  1863  a  Monaco  di  Baviera,  dopo  alcuni 
anni  di  pratica  in  vari  stabilimenti  industn.tli, 
cominciò  la  sua  carriera  di  gazi^ta  nrlla  grande 
officina  L.  A.  Riedittger:  di  quel  Kiedinger. 
che  in  pochissimi  anni  costruì  oltre  un  ccn> 
tìnHÌo  (Ti  ufficine  a  gaz  in  tutta  l'Europa  me- 
ridionale, dal  .Mar  Nuru  alla  Costa  Azzurra. 

Nel  1869  r  ing.  Guglielmo  Geyer  venne 
in  Italia  incaricato  di  costruire  l'officina  di 
Foggia  :  quindi  balzato  in  Austria-Ungheria, 
in  Russia,  in  Germania,  nella  Svizzera,  solo 
nel  1875  può  trovare  un  po'  di  quiete  qui  da 
noi,  essendogli  affidata  la  direzione  dell' of- 
ficina di  Ancona,  ove  seppe  accapararsi  la 
Stima  e  la  fiducia,  non  solo  degli  operai,  ma 
ben  anco  della  cittadinanza,  e  delle  Autorità 
tutte.  Her  l'affetto  che  sentiva  per  la  nostra 
Italia,  per  aver  concorso  in  moltissime  opere 
di  beneficenza,  Sua  Maestà,  di  moto  proprio, 
lo  nominava  Cavaliere  della  Corona  d'Italia. 

Stette  dodici  anni  fra  noi,  e  cioè  fino  al 
1887.  nella  quale  epoca  venne  chiamato  a  di- 
rettore generale  ai  quella  potente  Societi 
di  Augsburg. 

E  come  già  l' abbiamo  annunciato  nel 
N.  43  delia  nostra  Rivista,  S.  A.  K.  il  Prin* 
cipe  Reggente  di  Baviera,  come  onori6ccnza 
di  questo  CajMj  d'anno,  lo  nominava  Kom- 
mcrzienrat. 

Persona  oltremodo  seria,  colta,  afTabile,  di 
animo  veramente  buono  e  gentile,  gode  non 
solo  un'alta  reputazione  fra  i  gazisti  d'Eu- 
ropa, ma  b  sommamente  caro  a  tutti  i  suoi 
dipendenti. 

E  tali  sue  qualità  seppe  pure  instillare 
nel  suo  giovane  figlio,  1'  mg.  Ciulio  Geyer, 
come  il  padre,  pure  socio  delle  Conferenze 
amichevoli  fra  i   Gazisti  d' Italia. 


Nobile  Iroola  cavaliere  ZoooolL  —  Com- 
pletati gh  studi  fisico-matematici,  nel  1871 
inizia  la  sua  carriera  di  meccanico,  nella  fon- 
deria di  Ancona,  e  quindi  quella  di  indu- 
striale, come  capo-fabbrica  nella  vetreria  an- 
nessa alla  fonderia. 


Ma  la  sua  vocazione  era  per  l' industria 
del  gaz  :  e  sacrificando  1'  utile  materiale,  nel 
1872  si  portava  a  Genova,  dove  dalla  Uniott 
fies  ^iiz,  veniva  addetto  alla  pressione  nella 
officina  del  Bisagno. 


NntMle   l-jnil«  Cav.   ZUCCOti 

L' allora  direttore,  ì!  compianto  iiig.  Nor- 
berto de  Mny;et,  lu  applicava  poi,  sotto  la  sua 
direzione,  alla  posa  della  nuova  tubazione 
che  da  Sampierdarena,  lungo  la  linea  ferro- 
viaria, passando  sotto  tutte  quelle  gallerie,  sì 
porta  a  Genova. 

Fu  quindi  nominato  capo-tecnico  della 
officina  di  Sanipierdarena. 

Nel  1878  pabsa  direttore  della  officina  gaz 
di  Patras^so  (Grecia)  della  quale  aveva  la  con- 
cessione il  banchiere  Erminio  Vogel  :  una 
officina  completamente  alibandonala  e  pas- 
siva. In  breve,  sotto  la  sua  direzione  fu  riat 
tata  divenendo  attiva.  Per  tredici  anni,  e  cioè 
fino  alla  fine  della  concessione,  lo  Zuccoli  ne 
tenne  la  direzione:  e  nel  frattempo  si  prestò 
per' fondare  una  scuola  per  gli  italiani:  una 
società  di  mutuo  soccorso  ed  ottenne  da] 
Governo  Italiano,  che  in  Patrasso  venisse 
Stabilito  un  Consolato  di  carriera. 

Nei  189T  entrò  nella  Società  Italiana  del- 
l' Industria  del  eaz.  sede  di  MHatw,  che  gli 
affidava  subito  la  direzione  della  officina  di 
Cremona  della  quale  ii  tuttora  Direttore.  E 
tra  un  aquarello,  ed  un  album,  egli  trovò  il 
modo  di  portare  questa  officina  da  un  con- 
sumo annuo  di  75  mila  m.  e.  di  gaz  ad  oltre 
i  2  milioni. 


Ingegnere  Carlo  Margary.  —  Laureatosi 
nella  sua  Torino  nel  '94  come  ingegnere  ci- 
vile, nel  '95  fa  il  corso  di  perfezionamento 
di  elettro-tecnica,  e  subito  il  compianto  ing. 
Luigi  Beria,  lo  volle  nel  suo   stuciio.   Occu- 

[)atosi  poi  per  proprio  conto  in  lavori  di  edi- 
Lzia,    idraidica,    fondiaria    e    celerimensura, 


vinse  un  primo  premio  al  Concorso  Omar 
di  Novara,  ed  esegui  il  canale  industriale  di 
Chivasso  e  Montanaro. 

Su  cinquantuno  concorrenti,  nell'  ottobre 
del  '98,  ^  prescelto  quale  capo  Ufficio  Tecnico 
del  Municipio  di  Voghera,  nella  quale  città, 
essendosi  municipalizzato  il  servizio  gaz,  pro- 
gettò e  costruì  quella  nuova  officina  col  ri- 
cambio delle  canalizzazioni,  nonché  la  officina 
elettrica:  assumendone  anche  la  direzione 
interinale    d'esercizio.    Progettò    l'impianto 


litjtrgncrc  Carlo  }kliif|{iiiy 


della  officina  gaz  di  Piove  di  Sacco.  Dal  1902, 
per  pubblico  concorso,  fu  nominato  Direttore 
della  Azienda  autonoma  del  gaz  di  Livorno, 
della  quale  ha  tuttora  la  direzione. 


Erminio  TìiÌ.  -  Entrato  nel  1882  al  ser- 
vizio ddla  /  'nion  dts  j^az,  nella  officina  di 
Sampierdarena,  dapprima  come  vice  ispettore 


Eimlulo  TlKl 


della    Illuminazione    Pubblica,    quindi    come 
addetto  alla  Contabilità:  nel    1883    Ispettore 


dd  icrvuìo  lavori  ed  illumìnaJEÌonc  :  carica 
die  mpn  «no  al  1889.  nel  qual  anno  venne 
yruwKiMO  Capo  officina. 

Dal  maffKto  1891  all'Ottobre  1898  fu  Di- 
wiOiicc  dcwi  officina  gai  di  Girgcnti,  in  al- 
lom  esercita  dalla  Impresa  P.  A.  Kavicr  di 
Palcnna. 

Ncir  ottobre  1896  venne  nominato,  fuori 
otMKorw,  Direttore  tecnico -amniini<«trHtivo 
4cUa  officina  Comunale  del  ^az  di  l'aduva. 
HmucipalLuatosi  m  questa  cittìk  anche  I'  A- 
qoedoUo,  venne  formata  una  sola  Azienda 
nz  ed  acaua.  ed  essendo  che  l' ing.  Giulio 
OrefBcr,  dircllorc  dell' acqueditlto.  ora  più 
aBxiano  del  Tixi.  venne  prescelto  a  dircttore- 
dclla  nuova  Azienda  Ci>munale. 

U  Tisi  ritorno  alla  t'nion  r/r«  ^nts  e  fu 
destinato  all'officina  di  S.  Celsu  come  vice 
i0^cfDere  Capiv  officma  :  e  dal  febbraiu  1904 
lime  la  direzione  dcH'oflìcma  Gaz  di  Modena. 


Nato  a  Roma 
nel  '77,    entra 


Rag.  Oidairo  cav.  Cmnonflsl 
Del  '57.  patentato  ragioniere 
Drlla^  Amministrazione  dello  Stabilimento  in 
Carpenteria  HrarnhiUti  e  Corttsi  di  Milano 
tooci  SocictA  Anonima  A.  iWambiUa  tS-  Ci 
ove  resta  per  venti  anni  dedicandosi  partico- 
larmente »lc  costruzioni. 


che  da  oltre  venti  anni  si  andava  studiando 
per  fornire-  Parma  di  ac(|u;t  purissima  e  fre- 
sca. Per  quest'opera,  che  seEno  l' ini/io  del 
rì&anamentu  di  Parma,  dal  ftfinistro  di  Aicri* 
coltura  Industria  e  Commerci»!  venne  nomi- 
nato Cavaliere  della  Corona  d'  Italia. 

iVrsona  attiva  rrl  intetli^rntr  si  dette  a 
tutt'  uomo  aliti  studio  in  ispccic  del  gaz,  e  vi 
riuscì  cosi  bene,  che  ora  è  tenuto  al  »U(i  giusto 
valore  dai  colleghi  gazisb. 


IL  TRASPORTO  DEL  GAZ 

A  DISTANZA 

Duìhì  Barlin-  MihaliiBcha  Vinehlngahan  AetJen- 
Ottllltehaft  abbiamo  paUtlo  ottnirrf  non  saio  il 
prnih'-^siy  ili  pubhlictìrt  l' importanir  suo  stmiio 

sul  Trasporto  del  gas  a  dltta&za,  ma  ben  anco 
di  riportare  tutu  $  cliché^,  rhf  ^rtt/i/mrtt/f  a 
s peti 9  va. 

Diita  l'importanza  tUlV ar^omnifa,  così  poco 
ancor,  ucm  solo  ila  itot,  ma  in  auast  tutta  l  Eu- 
ropa, conosciulo,  crftliamo  di  far  con  talr  pufy 
blicazionr  cosa  veramente  tarata  ai  tjnsistt. 

A  ci  sia  lecito  rinjifrasiarr  tjui  puMdicétmetitt 
oltre  la  Spettabile  Heriin-Anhalii'sche  Maschi- 
nenhnu  .\.  G.  della  gentilezza  fattaci,  noneki 
la  Spettabile  Ditta  l^othenbach  k  C.  di  Afi- 
lano e  l'Egregio  fug.  Giovanni  Hoella  di  To- 
rino che  pur  jrentihnente  si  prestarono  perche 
la  traduzione  italiana  avesse  ad  essere,  per 
quanto  possibile,  ftdtlt  interprete  delta  pubbli- 
castone  tedesca. 

I.  —   lilroduilooe 

Un  cambiamento  nrirclcttP'.tPcnica  ci  fu 
present;ttu  all'espiisuionr  flctlncji  di  Franco- 
forte  nel  1892,  colla  sua  trasmissione  di  forza 
al^ufen.  Questa  dimostrava  che  d'ora  innanzi 
era  pos&ibdc  utilizzare  fanlmentr  delle  forze 
in  un  luogo  anche  moltu  distante  dal  sito 
dove  esse  vengunu  trasformate  in  energia 
elettrica. 


Nel  1896  avendo  la  Società  /n^.  E,  J^os- 
tetti  <^  C.  di  Como  assunta  la  gestione  della 
Ofictaa  Gaz  di  Parma  (già  esercita  dalla 
UfWM  dcs  Gaz)  e  conoscetuìo  ed  apprezzando 
r itcBigenza,  l'attività  e  l'onestà  del  Cremo- 
mrjii  gli  offerse  la  gerenza  e  direzione  di 
eurlU  o(5cina«  quantunque  non  si  fosse  mai 
dedicato  all'  indu-stria  del  gaz.  K  nel  giugno 
57,  dopo  aver  fatto  pratica  per  più  mesi  nella 
(Btrinii  di  Como,  il  Cremonesi,  •  --a- 

■eme  ne  assunse  la  dire/it)ne,  sin  ;  •  al 

Ft  netti. 

iNcl  '9B  assunse  pure  la  concessione  mu- 
ai^ttle  dell*  Aqucdotto,  che  costò  circa  un 
Mone  e  mezzo,  nsolvendo  cosi  il  problema 


>>*Uu=- 


Questa  irasmis*-  itava  grandissime 

speranze  credi'iulosi  _  uitlu,  che  si  avreb- 
be potuto  ormai  lavorare  sempre  con  correnti 
elettriche,  che  sarebbero  prodotte  in  unacen- 
tralc.  nel  luogo  più  vantaggioso,  e  condotte 
radialmente  nelle  varie  regioni. 


_  ,3)S- 


Se  anche  molti  impiantì,  causa  U  fortissioio 
cotto,  noo  furono  e^Je^mù.  questo  sistema  <& 
pnxlBzaooc  di  cornale,  rispondeva,  nowlmifr- 
DO  troppo  ai  biso^i  economici  dell'epoca, 
die  aspira  alla  fHù  grande  rìanione  dei  capi- 
tali, onde  ridurre  k  spese  d'esercizio,  per 
ottenere  il  ben  menuto  successo. 

Non  potrebbe  anche  la  tecnica  del  gaz 
prendere  una  posizione  nel  problema  d<-i  tra- 
sporti a  distanza,  risolto  in  modo  cosi  brillante 
oall' elettrotecnica?  Non  sarebbe  possibile  la 


r 


trasmissione  nel  suo  campo  di  questo  fertile 
pensiero. 

Per  lungo  tempo  V  industria  del  gaz  re- 
stava inerme  dì  fronte  a  questi  cambiamenti. 

Come  si  faceva  cinquant'anni  fa,  le  officine 
a  gaz,  davano  il  loro  prodotto,  mediante  una 
rete  di  distribuzione  più  o  meno  fitta,  ai  consu- 
matori. Aumentando  troppo  i\  consumo,  si  fa- 
ceva una  nuova  officina  per  un  altro  quartiere. 


tarivi  dì  gaz  naturale,  si  trovava  nella  posi- 
zione più  vsnt^giosa,  diventò  la  patria  degli 
ini|itjmi  per  il  tn^>orto  del  gaz.  Questi  sì 
sono  cob  introdotti  eoa  rapidamente,  che  in 
poco  tempo  si  ebbero  degli  impianti  con  pa- 
recchie centinaia  di  chìlometn  di  tubazione. 

Sul  nostro  continente,  questo  cambiamento 
arrivo  soltanlonel  191^  colla  messa  io  opera 
del  primo  impianto  di  trasporlo  del  gaz,  su 
più  grande  scala,  cioè  la  provvista  alU  valle 
del  Reno  con  gaz  dalla  Centrale  di  St.  Mar- 
grethen,  impianto  costruito  dai  5ìgg.  Rothen- 
bach  e  C.**  di  Berna  secondo  gli  studi  del 
Sig.  A.  Rochenbach  junior. 

Il  bnllanie  saccesso  che  ottenne  questo 
primo  impianto  importante,  come  pure  gli  im- 
pianti antecedenti  più  piccoli  di  Luebeck-Tra- 
vemQnde  e  Thonon-Evian  costruiti  dalla  sud- 
detta ditta  o  sotto  la  sua  direzione,  contribuiva 
OK^to  allo  sviluppo  grandissimo  che  doveva 
prendere  in  seguito  questo  sistema  dì  tra- 
sporto del  gaz,  come  lo  dimostrarono  nume- 
rosi impiantì  che  nel  fìrattempo  furono  estuiti 
o  prt^ettati  in  \'arie  regioni. 

11.  ~  Uee  tomUmtmlaB  éeffi  tepiaati 
per  H  tnsfotim  4d  Gu  ia  Aacrka 

Negli  Stati  Uniti  del  Nord  America,  causa 
la  loro  estensione  enorme,  e  l'audacia  degli 
abitanti  e  la  grande   ricchezza  di  capitali  il 


Oficina  Gas  di  Si.  Mffrtllmi 

Il  guadagno  era  cosi  buono,   che  si  credeva  1  \ancere  le 
di  non  aver  bisogno  di  introdurre  delle  inno- 
vazioni finché  11  corso  trionfale  della  trasmis- 
sione elettrica  di    energia   obbligò   ali'itnìta- 
zione  ed  a  abbandonare  le  vecchierie. 

L' America  che  per  i  suoi  grandi  quanti- 


distanze  non  incontrava  mai,  fin 
dal  principio,  le  apprensioni  e  gli  ostacoli 
come  in  Europa.  11  petrolio  per  es.  viene,  dai 
pozzi  di  Pensilvania,  condotto  con  lunghissime 
tubazioni  fino  ai  porti  e  centri  industnali  della 
costa  orientale. 


I 


-15»- 


PitNhiirii  riceve  il  suo  f^az  naturale  dalla 
lloddridffe-County  (Wrsi-Virjfinia*.  I^  dr- 
Htan/a  (•  di  i6t  rliilomrtn.  Akron  e  Danson 
(Ohio)  vendono  fornite  da  Beuel-County,  a 
341  ('hilom-' 

I  tubi  a  ioperatt,  da  50-900  mm. 

di  diamotrM,  >«iik»  di  arriaio  n  di  ferro  bat- 
tuto con  manicotti  o  con  briglie  e  anelli  di 
gomma. 

Ih  tutta  la  regione  del  ffoz  naturale  vi 
sono  40,000  chilometri  di  tubazioni.  I^  pres- 
sione e  generalmemo  niirlla  fornita  dalla  sor- 
(jcnle  di  gaz.  In  r|nalcnc  luo^o  pen"»  la  pres- 
sione *  diminuita  in  modo  da  ruhiedere  un 
aumento  meccanicamente.  In  generale  vi  sono 
delle  pressioni  iniziali  da  é  a  d  Atm.  Nei 
lunghi  di  distribuzione    vi  sono   disposti  dei 


I.  n  comprimere  il  gaz  a  6S  atmosfere 
porta  un  ifrandissimo  lavoro,  causando  perciò 
grandi  spese  d'  esercizio. 

2.  AI  prodursi  di  fughe  nella  rete  o  per 
l'alta  pressione  oppure  per  rottura  di  tubi, 
la  perdita  di  gaz  è  grandissima  e  la  ripara- 
zione è  causa  di  grandi  disturbi  nella  regione 
di  consumo.  j 

3.  In  caso  di   grand»    rotture  di  tubi  \fi 
regione  di  consumo    non    può  essere  fornita 
di  gaz,  CIÒ  che  effettivamente  ha  già  prodotto 
grandi  noie. 

4_  In  regioni  abitate,  le  rotttire  di  tubi 
con  gaz  ad  alla  pressione,  possono  essere 
causa  di  gravi  pericoli  per  gli  abitanti. 

Per  le  nostre  rondizioni    per  aò,    questo 


:? 
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regolatori  per  »lta  pressione  congiunti  colle 
eventuali  condutture  a  bassa  pressione.  Per 
alta  pressione  si  adopera  tanto  regolatori  a 
rliiusiira  d'nrqiia  che  regolatori  a  membrana; 
da  noi  si  possono  adopprare  regolatori  a  mem- 
brana poiché  nei  stessi  lunghi  vi  i-  quasi 
«empre  la  stessa  alia  pressione. 

La  spesa  per  la  costruzione  del  gazometro 
viene  risparmiala,  la  lunga  tubazione  ad  alta 
precisione  servando  rome  late  <*  coli' u.sualc 
espansione  del  gaz  a  5  e  3  atmosfere  vi  è 
nella  rete  di  tubazione  suflicientc  gaz  per 
poter  provvedere  al  crmsumo  almeno  dì  al- 
cune ore,  nuche  se  le  pompe  venissero  a 
mancare 

Tali  impianti  però  hanno  quattro  difetti 
principali  : 


sistema  di  trasporto  del  gaz  è  da  considerarsi 
non  pratico  e  troppo  costoso  nell'esercizio. 

111.    —   Idee   fondamenlaii   degli   impiantì 
per  II  trasporto  dd  gii  ia  Europa 

Contrariamente  agli  impianti  americani 
con  gaz  ad  alta  pressione,  si  adottarono  nel 
primo  impianto  in  Europa,  a  5t.  Margrethen, 
(Svizzera),  gazometri  intercalati,  (gazometri  di 
compensazione). 

Come  è  detto  nella  introduzione,  questo 
primo  impianto  fu  ideato  ed  eseguito  dai  si- 
gnori Rothenbach  &  C."  di  Berna. 

Date  le  circostanze  locali,  per  le  quali 
erano  sutlicicnti  soltanto  piccoli  impianti,  non 
si  poteva  convenientemente  approfittare  dei 
principi  americani. 
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Dove  vi  sono  dei  gazometrì  dj  coinpensa 
ae,  basta  aovcntr  la-sciarc  durante  il  f^iorno, 
fl  pu  colla  pressione  del  Razomctro 
pnnopalc,  quello  cioò,  della  ollicìna  produt- 
mce;  poiciié  mentre  i  ^^'^nietri  di  compcn 
hanno  ffencralmonte  una  pressione 
campana   di  80  mm.  i    gazometri  della 


seconda  dell'impianto  e  secondo  il  consumo  di 
gax.  Del  resto  in  ogni  ca.so  si  ha  scmprr  alla 
hne  della  tubazione,  a  propria  disposizione, 
una  riserva  di  gaz  data  dai  ga/omciri  che 
vcneono  riempiti. 

rcr  queste  ragioni  non  abbiamo  in  Europa 
neppure  un  impianto  con  gaz  ad  alta  pressione. 


»^A. 


Sala  ftcìto^lMt 

frincipale,   secondo   la  telescopìzxa- 
anno    una    pressione    molto    mag- 
Cìnre. 

Se  non  fosse  sufficiente  questa  differenza 
di  pressione,  si  adopera  per  aumentarla  una 
pompa  speciale  |E.stratt<>rc,  snlTiatore  o  com* 
pressore^ 

Tutti  e  due  i  tip)  si  possono  adoperare   a 


Sì  sviluppò  invece  un  altro  tipo,  cioè  rim- 
pianto, senza  gazumetri  intercalati,  in  modo, 
che  il  gaz,  viene  ai  luoghi  di  eonsnmo,  me- 
diante re};(iIator[  di  pri*ssione,  che  dalla  più 
alta  pressione  della  tubazione,    viene  ridotto 

I  a  quella  più  bassa,  che  serve  a    quella  dot 

!  per  la  distribuzione  desiderata. 

1         II  gaz  viene  perù,  nella  OHicina  centrale. 


eomprcMO  *  e  qaejoz  è  U  dxfierenza  carat-  | 
CrrMtica  —  dm  che  vince   la  rtahibatxz  dì 
■tcrito  pCT'  poter  dare  il  gaz  nel  qoaDtitstnro  i 
rkfeieMo. 

Noi  diftiftgifiamo  dunque  i  «eguenti  «utemì 
di  frHport/>  dH  tC'^: 

>^/  Impiantì  crm  gazometrì  dì  compensa- 
zione i  ■■     ■  '  I 

!..  nano  Mmza  aumento  meecaiMCO 
di  presMooc,  cioè  solcamo  colla  preassone  dei 
fotzomnn  della  centrale  o  approlKnando  di 
atfTerenze  d'altezza  del  terreno. 

3."  Fonzionano  con  aumento  meccanico 
dì  pre«ionr  mediante  «ofTiatori  ecc. 

Bj  Impianti  Aenza  ga^ometh  intercalati, 
fdi  compensazione^  noi  quali  le  condutture 
di  difttnbuzionc  vengono  congiunte  colla  tu- 
bazione a  pressione  mediante  r^olatori  di 
pressione. 

Cogli  impianti  A  (con  gazometri  di  com- 
penMZionei  onde  rvntarc  trnppri  lunghe  con 
duciure  a  baA^a  pressione  per  singoli  consu- 
mauiri,  vi  «ono  srivcnte,  tra  i  gazumeth 
in(ercal.i(i«  dei  piccoli  regolatori  ad  alta  prcs- 
nione  che  danno  )1  gaz  ai  cf>n-*umatori. 

Gli  impianti  /1  i."  rassomigliano  as5>oluta- 
monte  alte  di^poiiziont  di  una  rete  di  distri- 
buzione ordinaria  e  non  richiedono  perciò 
una  ulteriore  spiegazione. 

(ConlhuiaJ 


L'asfissia  da  Gaz  illuminante 


Come  già  avevatHo  breammcinto  nel  numero 
prfftuh'titr,  ilitUn  j^entiìfzzti  del  sig.  C*7.  Gia- 
como Sa^.  Boria,  direttore  della  Consumatori 
Gii/  di  forinit,  tihhifimo  ottenuto  ti  p^nnesso 
di  ripuIAd irate  nella  nostra  Rivista,  ifuesto 
tmJKtrtanliHsimo  studio,  dovuto  alla  pernia  del- 
l'kgregio  dett  Pietro  Torretta. 

A  (fuant/i  noi  consta  r  l'unirà  OJfirina  a 
gaz  Italiana,  quella  dei  Con. su  ma  fori,  clte  non 
badando  a  .ipese,  prorurii  di prm'vedr.re  la  propria 
azienda  di  tutto  qimnto  possa  riusrire  ai  utilità 
prntirn  e  benessere  pel  proprio  personale.  E' 
hen  fero,  d'altro  tanto,  rhe  essa  non  deve  dare 
per  yitafuto,  rhe  un  litnila/issimo  utile  al  proprio 
capitale,  animortizzalnle  in  un  lungo  perioih, 
§  che  quindi,  dato  l'appoggio  fortissimo  che 
seppe  avere  dai  propri  roncittadini,  può  darsi 
di  anemie  soddisfazioni  che  non  a  tutti  i  diret- 
tori di  off  line  gaz  è  concesso. 

/.  ////  mento  in  ogni  modo  indiscuttihiìe  di 
quella  IHrezione,  alla  quale  rinnoviamo  pubbli- 
camente le  nostre  rongratulazioui  per  la  felice 
idea,  ed  Ì  nostri  ringraziamenti  per  la  cortesia 
usataci. 

Dulia  distillazione  del  carbon  fossile  si 
ricavano  varie  sostanze  complesse  che  si  pos- 
sono riunire  in  tre  gruppi: 

Solide:  r(ike  e  sfistan/r  minerali. 

Liquide  :  entrarne  ed  acque  ammoniacali. 

^//isou^^f.- costituenti  il  così  detto  gaz  illu- 

IllKtillUL'. 


hk  esso  noi  dobbiamo  a  soa  volta  distin-l 
giMJC  tre  <pgcig  di  sastaftze  : 

Sotfamr*  iìfmmimamfì:  bcmeae,  toluene  ed 
akn  carban  amwafiri,  etìlrtir,  propQene  e 
traccie  A  naftalina. 

Smf0ffse  ìMim  Hlmmàtamiù  Birtano.  idro|^no. 
fwaidrt  di  carbooioL 

Sar/miifr  Moràv  od  ttmi»ù  :  acido  carbonico, 
i&io^ciio  soUorato,  anunooiaca,  solfuro  di  car- 
bomo,  cianogeno,  azoto  ed  oss^eno. 

A  quali  di  queste  soetanze  deve  il  gaz 
ìUiuninante  la  sua  losstdtl? 

Dalia  scoperta  di  Filippo  Leboa  (1791». 
passò  quasi  mtxzo  secoki  prima  che  gli  igie- 
nisti si  occupassero  del  gaz  illuminante.  Si  è 
nel  1841  che  Tourdes  in  occasione  dei  casi 
d'asfissia  occasionati  a  Strasburgo  dal  gaz 
dell'  illuminazione,  pubblica  una  relazioue  as- 
<ìai  importante  su  questo  argomento,  ma  nella 
quale  egli  non  insiste  sulla  natura  del  gaz 
tossico.  Poco  dopo  Devergie  attribuisce  la 
tossicità  del  gaz  illuminante  agli  idrocarburi 
ed  air  idrogeno  carbonato.  N\'sten  lo  qualìfica 
di  gaz  irrespirabile.  Tourdes  ed  Orfìla  gli 
attribuiscono  un'azione  affatto  particolare  ne- 
gli a%'velenamenti.  Dragendorf,  Biefel  e  Polek 
proclamano  invece  la  sua  innocuità.  Infìnc 
Layel  con  una  serie  di  esperienze  assai  dimo- 
strative, mette  in  causa  l'ossido  di  carbonio, 
esperienze  che  Bruneau,  suo  allievo,  ha  riu- 
nito in  una  eccellente  monografìa. 

Tra  tutti  i  suoi  componenti  il  gaz  illumi- 
nante deve  adunque  la  sua  tossicità  all'ossido 
di  carbonio,  il  quale  vi  può  essere  contenuto 
in  quantità  vanabili.  Cosi  l'analisi  di  Bunsen 
dà  li  6.64  '  fl,  quella  di  Hempel  1' 8  "/«•  quella 
di  Heidelberg  r8,88",  ma  si   può  giungere 
anche  al  15-^0  "  ,.  In  genere  ^li  igienisti  am- 
mettono un  contenuto  di    ossido  di  carbonio 
dal  5  al  IO  * ,  e  sotto  il  punto  di  vista  del- 
l' igiene,  pretendono  appunto  che  il  gaz  illu-j 
minante  non  contenga  più  del  5-7  V,,  e  traccici 
di  idrogeno  solforato  e  di  combinazioni  sol-| 
forate  in  genere. 

Ma,  secondo  ricerche  di  Fodor,  la  dose 
letale  del  CO  à  assai  più  bassa  e  pare  che 
il  0.04  per  cento  penetri  già  nel  sangue,  e 
costituisca  un  pericolo  per  la  salute.  l3'altra 

fiarte  in  medicina  legale  si  ammette  possibile 
a  morte  per  avvelenamento  da  gaz  illumi- 
nante, senza  che  la  sua  concentrazione  sia. 
tale  da  provocare  esplosioni,  tanto  che  il  tro-, 
vare  una  lampada  accesa  dove  deve  essere; 
avvenuto  V  avvelenamento  non  lo  esclude< 
l  Hofmann!. 

Ricordando    questi    fatti    è    facile    intuire 
quanto  grande  sia  pel    lavoratore  il  pericolo  ^ 
che  offre  l'industria  del  gaz  illuminante.        ^É 

L'  avvelenamento  da  ossido  di  carbonio  è"^^ 
stato  oggetto  di  numerosi  ed  autorevoli  studi 
sia  per  quello  che  si  riferisce  alla  clinica,  sia 

fier  quanto  riguarda  l'igiiMie  e  la  medicina 
egale.  Non  occorre  quindi  che  descriviamo 
minutamente  la  fenomenologìa  dell'  avvelena- 
mento da  gaz  luce,    né  che    ci  fermiamo  sulj 
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caso  di  asfissia  in  un*  abitazione  privata,  per 
dimostrare  l:i  necessità  assoluta  tielle  onicine 
di  fabbricazione  di  essere  provviste  di  tutti 
i  sussidi  terapeutici  dell' asfissia  (i). 

Altre  volte  il  gaz  illuminante  non  agisce 
che  dopo  un  certo  tempo  ;  un  operaio  lavora 
in  un  ambiente  canon  di  gaz  e  dopo  un  pe- 
riodo di  tempo  variabile    si  accascia   e  stra- 


di operai  paragonando  nel  gergo  del  me- 
stiere il  gaz  al  vino,  forse  perchè  queste  asfis- 
sie hanno  ai  loro  occhi  qualcosa  di  analogo 
air  alcoolismo  acuto,  chiamano  l'asfissia  una 
ubbriacaiura,  ed  usano  per  denotare  questi 
asfissiati,  che  subito  sì  ristabiliscono,  delle  frasi 
caratteristiche,  prese  appunto  in  imprestito 
dalla  terminologia  dcll'alcoolismo. 


mazza  a  terra.  I  sintomi  iniziali  sono  incerti, 
anche  percht*  le  vittime  scami>atc  al  (>ericolo 

§oco  sanno  riferire  delle  sensazioni  provate, 
lembra  che  si  manifestino  dapprima  dei  do- 
lori di  testa  molto  forti,  vertigini,  disturbi 
dell'udito  e  della  vista;  poi  i  movimenti  si 
fanno  difìicìli,  il  polso  si  fa  piccolo  e  frequen- 
tissimo, ed  a  pt)CO  a  poco  l' indivìduo  diviene 
incosciente.  Talora  l'operaio,  sentendosi  male, 
corre  all'aria  aperta;  se  si  trova  in  una  fossa, 
si  fa  tirar  fuori,  ed  alle  prime  inspirazioni  di 
aria  pura  11  quadro  supradescritto  svanisce. 


mnntnnll  dri  forni 

Queste  asfissie  lievi,  queste  piccole  intos- 
sicazioni successive,  u]>puru  certe  intossica- 
zioni tanto  leggiere  che  non  danno  neppure 
fenomeni  manifesti,  portano  inevitabilmente 
alla  forma  cronica  dell  avvelenamento,  la  quale 
si  manifesta  generalmente  con  una  semplice 
anemia.  Ma  in  certi  casi  questa  può  farsi  grave 
e  prendere  1' andamento  di  un'anemia  perni- 
ciosa progressiva  ;  talora  invece  predominano 
i  fatti  nervosi  (nevralgie,  paralisi,  vertigini, 
debolezza  psichica,  ecc.),  in  modo  da  simulare 
una  paralisi  progressiva. 
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forni  delle  storte  e  quelli  addetti  all'allonta- 
namento ed  estinzione  del  coke  incandescente 
possono  essere  soggetti,  ma  assai  raramente, 
a  fenomeni  di  asfissia,  ciò  può  succedere  pei 

"1 


1^. 


^ma 


l.HVoru  IH  itii  |tiiit<ii  Uli-iatc  (Ié   u>i  );a<otuctro 

fuochisti,  specialmente  durante  l'apertura  delle 
storte,  0  la  carica  e  la  pulizia  dei  focolari 
sottostanti  ai  forni,  od  anche  durante  il  cari- 


rendcrci  conto  dei  casi  di  asfissia  citati  dagli 
autori;  vale  a  dire  all'influenza  complessa 
della  temperatura  elevata,  della  rude  fatica 
muscolare,  del  bagliore  dei  focolai,  della  pol- 
vere e  del  fumo  dell'ambiente,  del  sudore  pro- 
fuso e  della  sete  inestinguibile  che  li  travaglia. 

Una  classe  di  operai,  poco  numerosi,  che 
prendono  parte  alla  prima  operazione  della 
fabbricazione  e  sono  più  esposti  ai  pencoli 
dell'  avvelenamento  da  gaz,  sono  i  pulitori 
delle  colonne  dei  forni,  i  ^uali  stanno  in  alto 
sopra  le  batterie  dei  forni. 

Ma  in  generale  si  può  dire  che  nella  prima 
operazione  1'  avvelenamento  nò  acuto,  ne  cro- 
nico, si  verifica;  nei  pulitori  delle  colonne  si 
riscontra  una  forma  cronica  leggiera  che  as- 
sume generalmente  i  caratteri  di  un'anemia. 

Epurazioni'  fisica.  —  Durante  il  secondo 
tempo  della  fabbricazione,  col  quale  si  spoglia 
il  gaz  delle  impurezze  che  vi  si  trovano  sem- 
plicemente mescolate  (catrame  ed  ammoniaca), 
li  pericolo  dell'avvelenamento  è  quasi  nullo. 

Il  gaz  illummante  è  aspirato  dagli  estrat- 
tori e  spinto  nei  condensatori  a  colonne  e  ad 
acqua,  attraversa  nei  lavatori  uno  stillicidio 
di  acqua  fredda  che  arresta  Tanimoniaca,  ma 
tutto  ciò  deve  farsi,  e  si  fa  effettivamente, 
senza  esalazione  alcuna  di  gaz  ali'  esterno. 

Eburaziottt  chimica.  —  Coli'  epurazione 
chimica  il  gaz  viene  liberato  dagli  acidi  car-- 
bonico,  solfidrico  e  cianidrico,  dal  solfuro  dì 
carbonio  e  dall'ammoniaca  salificata.  In  questo 


rulliuik  <klU  uinpaua  di  un  |[.-uora>t(o 


camento  e  scaricamento  dei  forni  ;  per  gli  ad- 
detti allo  spegnimento,  quando  gettano  1  acqua 
sul  coke  vainpante. 

Ma  in  questi  due  generi  di  lavori  gli  operai 
si  trovano  esposti  aa  altre  cause  che  possono 


tempo  il  gaz  attraversa  in  speciali  casse  l'os- 
sido di  ferro  naturale  od  artificiale  (miscela 
di  I^aming).  Gli  operai  addetti  a  questa  ope- 
razione, quando  sollevano  il  coperchio  delle 
casse,  o  ne   estraggono   l' ossido   di  ferro,  0 
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all'arù  la  miscela  e  U  rimescolano 
nvìWfìcuia,  sono  espoMi  nd  intense  folate 
na.  e  po«cta  ad  una  esalazione  IcgjE^icra, 
conCinua,  di  gaz  nocivi;  sono  queMi  cssen- 
ite  vapori  ammoniacali  e  di  idrocarburi 
lì,  che  possono  dare  morl>ose  nianife- 
per6  ben  diverse  dall'avvelenamento 


di  mefitismo,  nei  quali  senza  voler  inda^re 
cogli  Autori  (Vcrnois)  se  i  fenomeni  siano 
dovuti  al  CO  o  non  piuttosto  all'  acido  car- 
bonico ed  air  idrogeno  solforalo  nvollisi  net 
terreno,  noi  abbiamo  tutti  i  caratteri  dell'  a- 
sfissia  del  gaz  illuminante,  che  si  verifica  in 
altri  momenti  della  fabbricazione. 


^iM<, 


Oparmlo  di  (untli  aA  tuia 

da  gmz  luce,    e  cioè   solo   tosse   spasmodica, 

vomiti,  catarro  intestinale. 

imtmagassinamtnto.  —  Questo  si  compie 
lomaticamente,  col  raccogliersi  del  gaz  dc- 
irato  nei  cosi  detti  gazomctri,  enormi  cam 

pwie  capovolte  in  un  ba^no  di  acnua,  le  quali, 

ahhtwandosi,  spingono  ti  gaz  nelle  tubature 

reno  i  punti  di  consumazione. 


bocca  4«IU  KTotn  iMtMliirm 

Oislribnsìone.  —  Dai  gazometri  il  gaz  passa 
nei  regolatori  di  pressione  e  poi  nella  grossa 
conduttura  che  si  dirama  per  la  città. 

Gli  operai  addetti  alla  canalizzazione  del- 
l' ortìcina  e  delle  strade  sono  i  più  esposti  al- 
l'avvelcnamentu  da  gaz,  specialmente  nei  la- 
vori di  npuhtura. 

Questi  consistono  nel  mettere  allo  scoperto 


Fmm  aletta  In  «« 

n  perìcolo  dell'asfissia  esiste  in  questo 
aabie&Ce  in  due  casi:  il  primo  che  succede 
nnMBcnte,  ma  può  dar  luogo  a  fenomeni 
cnvi,  accade  durante  la  pulitura  e  riparazione 
tfcDe  campane  e  dei  bacini  in  cui  esse  sono 
BBcrse  ;  il  secondo  caso,  che  può  verificarsi 
pi6  spesso,  ma  non  causa  mai  fenomeni  im- 
succede  durante  i  lavori  nei  pozzi 
ai  gazomeln.  Durante  la  pulitura  dei 
fuometrt  e  dei  bacini  si  danno  dei  veri  casi 


le  fosse  in  cui  passano  le  più  grosse  tubature, 
aprire  le  bocche  dei  tubi  ed  asportare  da  essi 
le  nafte  ed  altri  residui  dir  il  gaz.  per  quanto 
depurato,  finisce  sempre  col  depositare.  Questi 
resìdui  sono  staccati  dai  tubi  e  portati  all'im- 
boccatura  per  mezzo  di  un  ferro  a  molteplici 
punte  (scovolo^,  che  si  fa  passare  nei  tubi  per 
mezzo  di  corde. 

Neil'  istante  in  cui  si  toglie  la  comunica- 
zione tra  una  determinata  zona  di  canalizza- 
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zìonc  ed  il  deposito  centrale,  una  certa  quan- 
tità di  gaz  non  può  essere  trattenuta  in  alcjn 


l.nv-i(r>  ili  iiti.1    l<iv%n 


Eslratiotte  delle  nnfte  evUu  bcovuId 

piccoli  accidenti  tossici,  talora   ad  avvelena- 
menti gravi. 

Pericoli  se  non  uguali,  però  sempre  temi- 
bili, presenta  la  ricerca  delle  fughe  nel  terreno. 


modo  e  colpisce,  come  una  fdlitla  di  vento,  gli 
operai  in  pieno   viso,   dando   luogo    talora  a 


Oltreché  all'asfissia  brusca,  questi  operai 
sono  esposti  ad  un  avvelenamento  cronico, 
che  si  manifesta  in  essi  con  uno  stato  ane- 
mico abituale,  disturbi  nervosi  e  diminuzione 
della  capacità  sensoria;  ma  è  diflìciie  stabilire 
qual  parte  spetti  nella  patogenesi  di  questi 
fenomeni  ali  alcione  del  gaz  e  quale  al  satur- 
nisnto  cronico. 

Riassumendo,  adunque  diremo  che  il  pe- 
rìcolo dt  asfissia  da  gaz  illuminante  si  verifica 
nelle  oflicinc  di  fabbricazione  solo  in  un  ri- 
stretto numero  di  operai,  e  più  specialmente, 
per  ordine  di  frequenza,  nelle  seguenti  cate- 
gorie :  a)  operai  della  canalizzazione  e  della 
ricerca  delle  fughe  ;  b)  fuc>chisti,  spcgnitori 
del  coke  e  pulitori  delle  colonne  dei  forni;' 
cj  operai  della  depurazione. 


(i)  Credo  Interessarne  riporiare  da  quella  mìa 
pubblicazione  (in  Corriere  .Sanitario,  anno  XV'II. 
n.  3K),  la  narrazione  e  descrizione  del  caso:  Il  giorno 
10  oUobre  1903,  alle  ore  11,50.  si  procedeva  nel- 
l'Officina della  SocietA  Consumatori  Gaz  all'annuale 
pulimra  delle  grosse  condutture.  Già  sì  approssimava 
]*  yra  dell'  uscita,  quando  l'operaio  Go  P.  di  anni  40, 
posatore  dì  tubi.  VfJle  ancora  scendere  in  una  fossa 
l>er  pulire  un  lul>o  e<l  asportare  le  nafte  ed  altri  pro- 
dotti iuK"iiibr.inti  in  esso  dep<jsiiati.  Queste  fosse 
sono  ricoperte  da  grandi  lastre  di  pietra  ;  quella  iti 
cui  il  G.  volle  calarsi  era  profonda  circa  2  %  metri, 
e  scoperta  solo  tu  parte,  per  una  larghezza  di  i  me* 
tro  circa, 

V.'  norma  dello  stabilimento  clie  quando  l'operaio 
procede  a  questi  lavori,  deve  jwjrlarc  una  cinghia 
di  ciioii"».  a  CUT  si  attacca  una  robusta  fune  ;  1'  altro 
rapo  della  fune  è  tenuto  da  un  operaio  che  sta  al- 
l' aperto. 

Il  G.  invece,  facendo  u  fidanza  della  sua  lun^ 
pratica  di  qucslit  lavoro  e  podi  pauroso  di  quello 
ihc-  nui  chiameremmo  /itr:-e  azidenumcnfo  da  g-as 
iUuminatitc  e  che  gli  operai  de!  nicsliere.  che  lutti 
r  hanno  privato,  chiamano  pinoh  xfiorttia  o  Òrz'uta 
di  _s'iiz,  si  cala  da  solo  nella  fc»ssa,  ch'ali  j^iudicava, 
ed  era  invero,  non  molto  profonda. 

Dal  tubo  in  cui  il  G.  vok-va  f;ire  pulizia,  gemeva 
ctTiamcnic,  per  quanto  fosse  chiusa  la  sua  comuni- 
cazione coi  jjiwouitftri.  del  gaz  illuminante,  il  quale 
si  era  andato  raccojjlieiulu  nella  piccola  fossa.  Il  G, 
tUi[M)  pochi  istanti  non  dà  più  seicnu  dì  sé,  né  ri- 
sponde ai  compagni  che  lo  chiamano  dall'  uperio. 
Allora  per  ipielle  follie  di  altruismo,  che,  cume  os- 
!;er\*a\a  recentemente  il  Risso,  sono  solo  spieghili 
coir  incoscienza  del  perìcolo  a  cut  ci  si  esjMme,  si 
calano  successi  vani  ente  nel  breve  spazio  gli  operai 
l-e.  A.,  Kc.  r.,  He.  G.,  Ss.  1...  le.  M.,  tulli  [mi- 
liei  di  questo  genere  dì  lavori  e  perciò  liitli  convinti 
di  [Hiicr  tstrarre  i  pre<lrcessnri.  Invece  essi,  appena 
penetrati  nel  jùccolo  ambiente,  cadono  bocconi  gli 
uni  su>:li  altri  senza  ]K>ter  dar  più  se^no  di  sé. 

Ciò  succcitevit,  come  si  comprende,  in  un  istante. 
Gli  assistenti  ai    lavori    ed    il  capo-fabbrica   devono 
esercitare  tutta  la  loro   auiorità    perché  più  nessuno 
scenda  nella  fossa  ;  si  rimuove  subito  la  seconda  la- 
stra di  pietra  che  srrve  dì  copertura,  ed  il  capo-fub-  ^_ 
brica,  ccm  assistenti  ed  operai,  che  si   tr(H-ano  in  gran  ^M 
numero  presenti,  percht  era  1"  ora  di  uscita,  riescono  ^^ 
a  trarre  fuori  ì  sei  operai  e  li  depongono  aLl'aiiertu. 

Trovandomi  nello  stabilimcuio  per  la  giornaliera 
visita  medica,  sono  chiamato  ed  accorro,  mentre  si 
cstraggono  i  sei  asfissiali.  ^m 

N'oto  subito  che  la  gravità  dei  siniomi  presentati  ^M 
dai  sei  operai  è  in  ragione  diretta  detla  durata  della   ^ 
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r\ìm  ternati,  oHÌa  del  k^x  venefico  «mot- 
Mm  ;  fM  gnvc  di  tutti  Ìl  G<>..  awuii  mena  Kravì  k'ì 
•tol,  i  ^Hsli  rt|>r<rtH)<*nn  tlopti  (mk-Iiì  mlituii  i  urtiiit. 
Wmaao  maportue  cun  uan  barella,  di  cui  la  Kalu  di 
è  pnnrvtsU.  il  Go.  nel  padiKlionc  Iso- 
4tl  flcrYtliu  awiiUiiii  :  lo  faccio  lil»crnrc  dei  ve- 
cktt  lo  Mria|onu  al  colUi  ctl  all'  iitlume  e  lo  csa- 
»  >o—»riaiiicntc.  Tcmpt-ratum  rettile  35,5  : 
m  oiHi^ileCa  :  {mIm*  fitifurme  arìttnicri,  ciano»!. 
lo  Milito  la  mii>ìnui->nc  itnllirinlr,  (Mjidiuv-ntu  da 
e!  '-he  htinno  frcqucntjito  la  scuola 

fM  ■  -■•»  ;  ni»  il  G<>.   mm  fa  akun  mii- 

ntB|itnittjrK).  S«ifnniini.<itrii  intanto  nsKtKcno 
di  cui  avirs'o  una  rìwrxii  di  3^x1  litri  nel 
^10  gabioetUi  ;  t-i>nlinu>r  la  renpìrazinne  nriitU-ialc. 
acEnapacnata  da  tnuiimi  ritmiche  sulla  lingua,  (ri- 
lÉew  di  (biarcio  »ul  fmicc,  inicziimì  eccitanlt.  e  dc>t>u 
dar  oro  U  Cki.  comincia  fare  le  prime  inspinucìoni 
Ma  per  ptico  che  lo  sì  IìimtÌ  a  si-,  rìctim- 
iftlnnÌDae  «tertiircna  e  ciantmi  :  perciò  ni  cim- 
■acDni  le  prceolrnti  pmtiche  per  circa  tre 
totale  si  t  praticnU  la  respirazione  artificinle 
a  cinque  om  :  «luianie  te  qnali  si  simn  som- 
1500  litri  d)  ossiiccnu,  e  si  è  tniettnlu  1  (cr- 
■O  e  S  e.  e.  di  (ilio  canforato  al  30  per  cento. 
oiicHonile  le  condizioni  del  ixilso,  non  credo 
lo  al  procrdcre  ad  ipodcrmucliMi,  per  cui  ad 
%  ounio  la  sola  medica  6  pruvvisLii  «lì  tre  Ik>c- 
f,  dì  I  litro  cadauna  di  .«oluxione  risiolo^ica. 
Mon  patendoti  crasportare  il  (*<).  all'  ospedale, 
aeeelfo  lo  gcoeroeui  «Iferta  del  [direttore  della  Sc^cìctA 
41  rioovcrvlo  nel  ^uo  alloK^ìn  nella  tmUuzina  prin- 
c^aia  dallo  Mabilimcnto.  t'ostolo  a  letto,  in  una  tn- 
vom  bcoe  oeicaia.  si  rìescr  a  fargli  dcKlutìrc  del 
tana  eoo  caflè  concentrato;  t>rnnane  tuttavia  l'atMi- 
fiiiaor  drUo  cuaacnza  e  dei  sensi,  ancora  |m.t  circa 
«■e  ore  Convulsioni,  qiecialmenic  lo4-alÌZ7jite  atc'' 
«li  lafc  rinf i  e  «operiorì  e<l  ul  muscoli  mimici  della 
tona*  ciMn|i«ÌoQo  mi  iniervalli  ils.oì;iì  frct|uenti  ;  talora 
i  paBBCOtr  cerca  di  f^ttarxi  diil  letto  ctl  ò  nercaflarin 
tMi  te  forza  dcvli  uomini  che  lo  circondano  |>cr 
In  principio  ilclla  notte  hu  vomito,  ed 
afioatanauncntr  poche  feci  e  circa  so  e.  e- 
m  lorimla.  ricca  di  uratj,  in  cut  sì  nota  Ih 
IO  di  aRiumina  e  dì  una  Mir>tanra  riducente 
àt*  on  tkaiEno  cnldn  onerale,  dopo  il  quale  si 
■o  i  fatti  cxMivuUìvi  ;  circa  ix  ore  do|>o  Ìl  kì- 
Q  ponente  r>:iniincta  a  d^r  sc^no  di  riprendere 
apre  gii  occhi,  Horrìde  alle  pcnu^nc  rirco- 
«■d.  ras  oun  può  snc^kra  articolare  parola.  Alfine. 
ore»  13  ««rr  dop»  il  fattf».  il  Go.  mi  ricjnoscc,  ed 
•  lidMaKB  dd  prownii  ricuce  a  dire  il  mio  nome. 
però  ipotermia  (36,5  rettale),  |m)Iw»  pic- 
^Ì«^7o).  tetMleiua  «I  «i>|»ore.  Metlicatii  una  pie 
fcffte  t»ccn>-contnsa  che  il  paziente  prc^wnta  alla 
■ir  ocriiiitalc,    la   bacìo   in  custodia  a  due  in- 

U  loatrioo  sacccmivo  gli  somminÌKtro  ^n  ^ammi 

Bo  di  rìcioo,  in  «ctruito  ni  quale  lin  due  Marichc 

Per  latta  la  triornata.  dieta  lìi)uida,  pre- 

Ultea.     ti    [>ni.iente,    gìA    abitualmente 

ha  aarantu  una    colorazione    terrra.    Ne  ha 

dai  Knve  [wricolo  corso  ;  sorride  sliipidti- 

ai  «ooi  com[>oent  di  lavoro  e  vorrebbe  secn- 

lO  icCto.   S4  làicna  dì  malewtere  {generale,   di  do- 

•aaai  io  varie  parti  del  con>o,  e  di    cefalnl}oa 

MS  volar  rilierìrr  dcttaKliaiamente  l'andamento 

iiiaolK,  dirb  die  al  tcnnine  della  M-conda  K>'^r- 

r  coodUMoI    erano    notevolmente    mielìonite. 

la  coarirnM.  accnlw    con    commozione  In 

ad  i  IÌ|cU.  venuti  dal  paese  ad  auiiilerto  ;  In 

il    pulso,    il    mpiro.    ritornarono   alla 


norra.1,  etl  il  paziente  coniinnò  aolo  a  lasnanl  d) 
mnlcKstere  trencrale.  dì  ronzio  dì  orecchi,  dolori  axlt 
arti  inferiori  ;  ultimo  sìntomo  a  «comparire  fu  la 
cefnUlttia. 

l>opo  cinque  {pnmi  butrìa  {1  letto  e  la  reca  in 
con\*ale«cmxa  ni  proprio  pnv3U^  ;  tl«>|M>  dicci  ^i^^rni 
riprenilc  ti  lavoro,  enscndo  completamente  f^uarito. 

Katui  tlenunzia  di  infortunio  sul  lavon>.  [ter  in» 
ìf/ntfinfitfiì  luuto  ttiì  Ostilio  lii  f armonio  e  ferita  lacero- 
cotUU-'ùi  alla  retfione  ix'cipttale,  il  tìo  percii>l  la  re- 
Ifolnrt-   indennità  tlalla  SK-it-tii  av>jcumtrìre. 

Ricorden'i  ìnci<letiinltiirnU-  che  k'i  altri  nnqucopc* 
ral,  in  cui  1'  jiitossiriizioiie  era  stata  lecffìera,  nòlU 
eblicnj  a  MttTrire  dciraccìdcnte.  l'sdtì  subito  dal  coma, 
colle  prime  initpirazioni  di  aria  pura  »\  richiamarono 
pnmiiimcnlc  alla  vita  e  ripresero  rnpitlamcntc  ì  censi. 
Il  ftiorno  >rKuenie  al  siaiiitro,  ripresero  tutti  il  lavoro. 

(Continua) 


Lllluminazlone  privata  e  pubblica  in  Roma 

I  11  204'  proposti  il  CoBsIglli)  ConuDili 

(CoatÌHna=.    l'ftii  n.  50  frag.  j<fj 

I  3.  —  n  caatrallo  per  1*  Itlamlaatloac  elettrica 

II  primo  conlratto  che  il  Municipio  di  Roma 
stipulava  colla  An^lo  Romana,  ptT  T  illumi- 
nazione eli'tlnca  ptirta  la  data  del  7  novem- 
bre 1889.  Dalle  premesse  rilevasi  come  le 
propuste  della  SocietA  sieno  state  discusse, 
vagliate,  c!»minate  non  dal  solo  Consiglio  Co- 
munale ma  ben  anco,  e  specialmente,  da  una 
Comminsione  di  consiglieri,  ai  canali  trnné  <i^ 
giunto  un  eminente  nome  di  scienza,  versettts- 
sinio  neila  materia,  U  ilg  prof  coam  BtaunUk, 
U  quia  con  apposita  rf/(i:ifne  dimosttu  che  li 
progetto  delta  Stviefà  «T»  Stlptriort  ad  Ogttl  alt» 
finora  eseguito  e  tentato  pel  trasporto  della 
energia  elettrica  (vedi  opera  citata  pag.  79), 
In  ogni  modo  il  Municipio  volle  che  il  Con- 
tratto fosse  compilato  in  modo  da  non  chiù* 
deve  la  via  al  Comune  per  ottenere,  anche  in 
un  pnts>imo  afienire,  migliori  patti  sia  dalla 
Societii  che  da  altre  imbrese. 

L'impianto  di  Tivoli  disponeva,  al  teiniio 
di  questo  contratto,  dì  2500  tlP  nominali.  6 
turbine  (con  relative  dinamo)  di  350  HP  ef- 
fettivi, ognuna,  a  correnti  alternanti  c<m  di- 
namo eccitatrici.  l,a  lunghezza  della  condot- 
lura  era  di  circa  25  V-  chilometri,  composta  di 
6  fili  di  nime  di  andata  ed  altrettanti  di  ri- 
torno, e  cosi  di  324  chilometri  di  filo  di  rame 
nudo,  di  7  "  .„  di  diamclni,  presentando,  fra 
andata  e  ritorno,  una  sc/ionc  complessiva  di 
461.8  mmq. 

Per  reggere  la  conduttura  fu  prevenlivalo 
usare  dei  JViiids  insulators  di  porcellana  riem- 
piti di  un  liquido  isolatore  speciale.  La  cor- 
rente prodotta  a  Tivoli  aveva  la  tensione  dì 
5100  voits,  ed  arrivava  in  Roma  alla  Torre  di 
distribuzione  con  una  tensione  di  4080  volL 
Nella  Torre  veniva  trasformata  in  corrente  a 
2000  volt,  pari  :illa  tensione  della  corrente  svi 
luppata  dall'  Otlit  ma  dei  Cerchi.  L'impianto 
della  illuminazione  pubblica  constava  di  167 
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lampade  elettriche  da  ia  ampérs  (delle  quali  79 
accest-  tutta  la  notte  ed  88  fino  a  mezzanotte) 
con  una  spesa  annua  totale  di  L.  187806,10  in 
luogo  di  Mc-  401622,900  di  gaz  pari  a  tire 
L.  161815.11  ottenendo  cosi  un'economia  di 
spesa  di  L.  25990.99. 

Gli  articoli  principali  si  riassumono  così: 
facoltà  nella  Società  di  illuminare  i  quartieri 
esterni,  di  rinunciarvi  o  di  smetterla  se  ap- 
plicata. 

Presso  della  illuminasione  pubblica  nei 
quartieri  esterni:  per  Lampade  ad  incande- 
scenza da  12  candele:  ragguagliando  ognu- 
na di  queste  lampade  ad  una  fiamma  a  gaz 
del  consumo  normale  di  litri  167  all'  ora, 
al  prezzo  che  il  gaz  viene  pagato  dal  Muni- 
cipio per  illuminazione  pubblica. 

Inoltre  per  manutenzione  dei  sostegni,  ap- 

fiarecchi,  ricambio  lampade  L.  4  all'anno  per 
ampada.  Costo  dell'  impianto  per  lampada, 
pagato  dal  Comune,  non  superiore  a  1^.  100. 

Presso  della  illumiììasiime  pubblica  nell'in- 
terno della  città  :  Colla  corrente  trasportata 
da  Tivoli  —  con  lampade  ad  arco  di  14  am- 
péres  —  con  facoltà  al  Municipio  di  collocar- 
ne fino  200  lampade  —  prezzo  L.  0,40  per  ora 
e  per  lampada  di  14  candele. 

Ai  privati,  sui  quartieri  esterni,  la  Società 
fornirà  1'  energia  elettrica  al  prezzo  medesimo 
che  a  luce  eguale  potrebbe  pretendere  per  la 
illuminazione  a  gaz  in  città. 

Con  la  corrente  trasportata  da  Tivoli  nel- 
r  interno  della  città,  i  privati  pagheranno  : 
per  ogni  fiamma  ad  incandescenza  della  forza 
dì  16  candele  e  per  ogni  anno  L.  60  in  rate 
mensili  :  cambio  delle  lampade  a  carico  degli 
utenti,  che  potranno  servirsi  dell'elettricità 
da  un*  ora  prima  che  cominci  la  illuminazione 
pubblica,  fino  ad  un'  ora  dopo  che  questa  è 
ce.ssata. 

Con  la  corrente  prodotta  nella  ofTicina 
elettrica  presso  i  Cerchi  :  per  ogni  lampada 
Edison  ad  incandescenza  da  : 

8  candele  e   per  ogni  ora  L.  0.04 

10  I»  u  w  n  w      0.05 

16  w  «  (»  M  w      0.06 

Per  magjgiori  potenzialità  luminose,  prezzo 
da  convenirsi, 

Per  lampada  ad  arco  da    8  aini>éres  e  per  ora  L.   0.60 
»  •  »»»i6>  »»»o.Ro 

In  questi  prezzi  è  compreso  il  ricambio 
della  lampada  ad  incandescenza,  ed  il  consu- 
mo dei  carboni  per  quelle  ad  arco. 

Le  condotture  per  la  illuminazione  privata 
saranno  escliisifatuente  sotterranee.  La  durata 
del  contratto  sarà  di  anni  cinque,  confermata 
di  5  in  5  anni  qualora  il  Municipio  non  di- 
sdica il  contratto  sei  mesi  prima  dello  spirare 
di  ogni  periodo  quinquennale.  A!  cessare  della 
convenzione  il  Comune  avrà  la  facoltà  di  ri- 
levare dalla  Società  a  prezzo  di  perizia  il  ma- 
teriale della  illuminazione  pubblica,  per  quella 
parte  che  crederà  conveniente  acquistare  e  la 
Società  entro  due  mesi  dovrà  asportare  tutto 
ciò  che  il  Municipio  non  avrà  acquistato. 


Per  la  illuminazione  privata  la  Società  ha 
facoltà  di  conservare  le  condotture  per  un 
ventennio,  dalla  data  di  questa  convenzione, 
senza  che  ciò  costituisca  per  essa  un  privilegio. 
Il  Municipio  si  obbliga  di  non  imporre  alcuna 
tassa  comunale  di  produzione  e  consumo  di 
elettricità,  né  di  occupazione  di  pubblico  sot- 
tosuolo. 

Coir  art.  25  «  il  Municipio  quante  volte 
gli  si  presentasse,  con  le  debite  guarentigie 
di  serietà  e  solvibilità,  offerte  e  propositi  di 
altre  Ditte,  per  succedere,  a  qualsiasi  dalle 
scadenze  qumquennali,  con  condizioni  più  fa- 
vorevoli al  Comune,  alla  Società  Angfo  Ro- 
mana, nella  illuminazione  pubblica  e  privata 
attuata  in  esecuzione  del  presente  contratto, 
il  Comune  parteciperà  tali  proposte  alla  Anglo 
Romana,  la  quale  a  condizioni  eguali,  avrà  il 
diritto  di  preferenza,  da  esercitarsi  però  nel 
termine  non  maggiore  di  mesi  sei. 

Prima  di  cominciare  la  distribuzione  del- 
l' energia  elettrica  per  forza  motrice,  la  So- 
cietà dovrà  ottenere  dal  Municipio  1'  appro- 
vazione sulla  tariffa  dei  prezzi. 

Tali  le  condizioni  principali  del  primo 
contratto  che  consta  di  28  articoli,  e  che  venne 
approvato  anche  dalla  Giunta  Provinciale  Am- 
ministrativa, il  18  ottobre  1889,  che,  fra  le 
altre,  aveva  la  .seguente  considerazione: 

«  Ritenuto  che  tenendo  conto  degli  impe- 
"  ^ni  legali,  risultanti  dai  contratti  in  vigore, 
"  tra  il  Comune  di  Roma,  e  la  Società  Angio- 
la Romana,  una  Convenzione  fra  esso  Comune, 
w  e  la  detta  Sticieià,  era  l' unico  modo  possibile 
»  per  conseguirsi  dal  Comune  il  detto  scopo  -. 


Coir  approssimarsi  della  scadenza  del  con- 
tratto 7|i  1198  per  l'illuminazione  elettrica  della 
città,  si  credette  opportuno  discutere  colla  So- 
cietà le  varie  proposte  da  essa  fatte  per  la 
rinnovazione  del  contratto  stesso  su  diverse 
basi  e  più  vanfagi^iose  pel  Comune,  oercandt) 
di  conseguire  in  questa  occasione  miglioramenti 
anche  nelle  condizioni  dcU' altro  contratto  vi- 
gente per  r  illuminazione  a  gaz. 

A  raggiungere  detti  scopi  si  addivcm» 
alla  stipulazione  del  compromesso  6  febbraio. 
Detto  compromesso  fu  sottoposto  all'  esame 
del  Consiglio  comunale  nella  seduta  del  21 13198 
ed  il  Consiglio  tanto  in  detta  seduta,  che 
nelle  successive  del  24  e  28  stesso  mese,  ed 
I,  4,  13,  15  e  18  del  mese  di  aprile  '98  lo 
esaminò  e  Io  discusse  apportandovi  radicali 
e  sostanziali  riforme.  ^ 

Comunicate  alla  Società  le  varianti  appor-  " 
tate  dal  Consiglio,  la  Società  pur  accettandone 
gran  parte,  dichiarò  di  non  poterne  accettare 
alcune,  che  riteneva  troppo  onerose. 

Fu  perciò  che  nella  seduta  del  29  aprile 
'98  venne  presentato  all'  esame  del  Consiglio 
Comunale  un  nuovo  schema  di  Contratto, 
comprendente  i  patti  modificati  dal  Consiglio 
stes.so  e  le  varianti  che  la  Società  avrebbe 
voluto  introdurvi. 
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Trattandoli  di  Contrattn  che  vincolava  il 
per  olire  un  miìnqucnnio  per  Tarti- 
149  ora  2i6  della  ie^ge  comunale  e  prò* 
TinciAK  occorreva    il    volo    favorevole   nella 
piti  uno  dei  consiglieri  comunali.  Pro- 
bi alla  votazione    non    si    raggiunse  il 
legale  di  voti  favorevoli. 
Aperte*)  nuove  trattative  colla  Società  si 
Ecrvno  concor<lare  pil  ComOQA  plu  vantaggioil 
ciie  nel  35  maggio  1898  furono  ad  una- 
approvati  dnl  Cunhiglio,  previa  racco- 
Eione  fatta  di  mrglio  coorainare  l'art,  3 
precedenti  articoli. 

Accordatasi  dalla  Prefettura  l' abbrevia- 
<lei  termini  per  la  seconda  lettura  in 
filo,  que^o  in  seduta  30  maggio  '96 
approvava  lo  schema  del  nuovti  Contratto. 
La  Giunta  Provinciale  Amministrativa  in 
ai  giugno  '98  approvò  in  ogni  sua 
il  nuovo  schema  di  contratto. 
U  R.  Prefetto  a  sua  volta,  respingendo  un 
rieono  presentato  dall' ing.  Carlo  Molcschutt 
C3D0Kro  le  delibera/ioni  del  Consiglio  comunale, 
approvò  con  decreto  motivato  in  data  38  giu- 
gno  '9B  ed  autorizzò  la  stipulazione  del  con- 
tntto,  a  trattative  private  con  la  Anglo  Ro- 
mana '  '  ,  in  seduta  22  giugno '98  approvò 
ad  Qj  lì  nuovo  contratto,  esprimendo 
però  ti  volo  che  nell'ultimo  comma  dell'art,  a 
tome  meglio  chiarito,  che  la  tariffa  di  favore. 
to— e  olita  per  le  opere  pie  ed  istituti  soggetti 
afla  legge  sulle  istituzioni  pubbliche  di  bene- 
fieetua,  dovesse  applicarsi  solo  nei  locali  de- 
fCinati  a  beneficenza. 

L'assemblea  conferì  al  gerente  sig.  comm. 
C  Pouchain  i  più  ampi  poteri  per  addivenire 
ifla  attpulazione  del  contratto. 

D  Consiglio  comunale  ntenuto  giusto  il 
desiderio  espresso  dagli  azionisti,  consenti 
mtSm  seduta  dei  aj  giugno  '^  che  all'ultimo 
oofoma  dell'art.  2  fosse  insento  che  la  dichia- 
•  di  favore  per  le  opere  pie  ed  istituti 
Iti  alla  legge  sulle  istituzioni  pubbliche 
A^Eeneficenza  dovesse  applicarsi  solo  nei  lo- 
cafi  destixuli  a  beneficenza. 

Ottenuteci  tutte  le  necessarie  approvazioni 
ed  autorizzazioni  volute  dalla  legge,  l'ii  lu- 
glio i8gB.  funzionando  il  segretano  generale 
3el  C*  comunale  da  pubblico  notaio  si 

addi\'r  .1  le  parti    fMunicinio  e  Società) 

afa  itiputazione  del  seguente  Contratto,  che 
nassumtamo  : 

Art,  I.  —  Con  decorrenza  retroattiva  dal 
t.  higbo  1B9B  il  prezzo  del  gaz  per  1*  illumi- 
Mfinnr  sarà  per  il  Comune  a  cent.  18  —  dal 
I.  h^io  1903  a  cent.  17  —  dal  1.  luglio  1906 
a  ceoC  16  —  dal  i.  luglio  1913  a  cent.  15. 

Pel  riscaldamento,  K>rza  motrice  o  quat- 
maà  shro  aso  ti  Comune  pagherà  il  prezzo 
te  pnvati. 

Art.  a.  —  Il  prezzo  del  gaz  per  illumìna- 
none  per  i  privati  dal  i.  luglio  1898  sarA  di 
cene  21  —  per  riscaldamento  e  forza  motrice 
a  rent.  16  —  dal  i.  luglio  3908  per  illumina- 
a  cenL  20  per  nscaldamenio  a  cent.  15 


—dal  I.  luglio  1918  per  illuminazione  a  cent  19 
per  riscaldamrnlo  a  reni.  14. 

Per  le  opere  od  i-ìtituli  soggetti  alla  legge 
sulle  istituzioni  pubbliche  di  beneficenza  il 
prezzo  del  gaz  nei  loeali  destinati  a  benefi- 
cenza sarà  uguale  a  quello  stabilito  pel  Co- 
mune. 

I  prezzi  sono  fìssati  stilla  base  del  costo 
del  carbone  non  inferiore  a  I„  37  o  superiore 
a  L.  32  per  tonn.  in  ofTicina  a  Roma. 

Se  al  disotto  di  L.  27  o  superiore  a  L.  32 
sarà  diminuito  od  aumentato  dì  m«  rfMffsimo 
^tr  ftir/ro  aiho  per  ogni  /;■*■  itr^  in  meno  od 
in  pili  di  costo  del  carbone:  tenuto  conto,  in 
caso  di  miscuglio  con  altri  gaz,  della  quantità 
di  carbone  fossile  o  di  coke  impiegata  nella 
produzione. 

In  raso  di  nuove  scoperte  di  produzione 
di  gaz,  o  dì  sue  nuove  applicazioni,  il  Comu- 
ne potrà  esigerne  1'  applicazione  e  1*  uso,  ed 
i  prezzi  tanto  pel  Comune  che  per  i  prìvati 
verranno  ribassati  ed  aumentati  a  seconda 
se  il  costo  unitarìo  di  produzione  risultasse 
m.T^giore  o  minore  dell*  attuale.  Tre  arbitri 
decideranno  il  prezzo. 

E  lo  stesso  dicasi  in  caso  di  miscugli  di 
gaz  ottenuti  con  altre  sostanze  che  non  siano 
il  carbon  fossile. 

In  tal  caso  il  consumo  di  gaz  per  fanali  |>ub- 
blici  —  sarà  conteggiato  come  ora  per  la  Auer 
avente  un  consumo  di  140  litri  all'ora  —  e 
quindi  per  ì  nuovi  sistemi  il  costo  verrà  cai* 
colato  in  base  a  tale  consumo. 

Se  venisse  altro  sistema  di  illuminazione 
e  ri. scaldamento  che  non  sia  il  gaz  attuale 
oppure  quello  modificato  come  sopra,  o  non  sia 
l'illuminazione  elettrica,  e  che  valga  a  produrre 
risultati  tecnici  ed  economici  migliori,  Ìl  Co- 
mune avrà  il  diritto  di  adottarlo,  tn  o^tii  frrtipo, 
per  il  servizio  pubblico  e  privato,  in  tutto  od 
in  parte,  salvo  alla  Società  il  dirìtto  di  prefe- 
renza a  parìtà  di  condizioni  ;  escluso  ogni  altro 
compenso  mi  indennizzo  per  qualsiasi  titolo. 

"  La    S«jcietà    a\TA    fa^oh.i    di  fabbricare 

•  nelle  sue  otiìrine  11  gas  all'  àoqu  OtftantO 
»  (Carburated  Water  Gas)  e  mescolarlo  al  gaz 
»  di  carbone  fossile,  lino  alla  concorrenza  del 

•  niuptatfta  per  cento  (50  "',.  )  piirchò  il  gaz  che 
■  ne  risulta  abbia  gh  stessi  requisiti  di  potere 

•  illuminante  e  di  punlirazione  richiesti  dal 
w  contratto  in  vigore,  e  non  sia  menomamente 

•  dannoso.  Nel  caso  ehe  risulti  dall'  a]iplica- 

•  zione  di  questo  gaz  una  economia  nel  prezzo 
»  di  costo  di  esso,  di  fronte  al  gaz  di  carbone 
»  fossile,  la  Società  sarà  tenuta  a  diminuire 
»  i  prezzi  in  vigore,  tanto  prl  Comune,  quanto 

•  per  i  privati,  come  ò  indicato  nel  precedente 
»  articolo  •. 

A  modifica  e  riform.T  dell'art,  io  del  con- 
tratto 1881  ed  in  corropottivo  dei  nuovi  patti 
il  Comune  proroga  per  anni  diciasette  e  mezzo 
e  cioè  fino  al  30  giugno  1928  la  concessione 
fatta  alla  Anglo  Romana  del  dirìtto  privativo 
di  stabilire  e  conservare  le  condoiture  ed  i 
tubi  di  circolazione,  diramazione  e  sommini- 
strazione del  solo  gaz  idrogeno  carburato  per 
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l'illuminazione  e  riscaldamento  sotto  il  suolo 
inibhiico  delle  strade  e  piazze  comunali  di 
Ruma. 

Per  /'  illuminazùmf.  fÌHti-kn  dal  i.  luglio 
1898  vendono  fìssati  i  seguenti  prezzi  : 

Per  r  illuminazione  pubblica  ad  arco,  com- 
preso ricambio  carboni  ed  ogni  e  qualunque 
altra  spesa  di  esercizio,  centesimi  trenta  per 
lampada  -  ora  da  14  ampéres,  o  prezzi  pro- 
porzionali all'  energia  consumata  da  questo 
tipo  di  lampade,  da  a])plicarsi  per  altre  lam- 
pade che  potessero  in  seguito  essere  adottate. 
Dopo  cinque  e  dieci  anni  il  prezzo  delle  lam- 
pade ad  arco  da  14  ampéres  sarà  ribassato  a 
oent.  39  e  cent.  28  per  lampada  -  ora.  Per  l'il- 
luminazione ad  incandescenza  il  Comune  pa- 
gherà gli  stessi  prezzi  dei  privati. 

I  privati  pagheranno  rilluminazione  elet- 
trica a  cent.  7  r  ettowattora  (escluso  il  ricam- 
bio delle  lampadine)  dal  i.  luglio  1998:  ed  al 
primo  gennaio  1908  a  cent,  sei  e  mezzo  :  ed 
al  primo  gennaio  1918  a  cent.  sei. 

La  Società  si  impegna  di  fornire  gli  ap- 
recchi  di  controllo.  Allo  scadere  del  contratto 
la  Società  ha  facoltà  di  mantenere  le  condotr 
ture  elettriche  di  sua  proprietà  esistenti  nelle 
strade  e  piazze  di  Roma  per  somministrare 
r  illuminazione  ai  privati  per  altri  quindici 
anni,  senza  che  ciò  costituisca  per  esso  un 
privilegio. 

Finché  sarà  in  vigore  il  presente  contratto, 
il  Comune  non  concederà  ad  altri  la  facoltà 
di  collocare,  a  scopo  di  illuminazione,  con- 
dotture  elcttriclie  nelle  strade  e  piazze  in  cui 
la  Società  abbia  fino  ad  oggi  già  impiantata 
la  illuminazione  pubblica  con  lampade  ad 
arco,  se  non  per  attraversare  dette  strade  e 
piazze. 

Resta  sempre  in  facoltà  del  Comune  il 
diritto  di  esercitare  per  proprio  conio  e  con 
ogni  mezzo  che  creciesse  opportuno,  l'illumi 
nazione  tanto  per  uso  pubblico  quanto  per 
uso  privato,  nelle  strade  e  piazze  In  cui  la 
Società  non  abbia  fino  ad  oggi  impiantata  la 
illuminazione  pubblica  con  lampade  ad  arco, 
senza  che  perciò  la  Società  possa  mai  pre- 
tendere compenso  od  indennità  di  sorta. 

Resta  pure  in  facoltà  del  Comune  in  ogni 
tempo  il  airitto  di  riscattare  ed  esercitare  per 
proprio  ed  esclusivo  conto,  e  con  ogni  mezzo 
che  credesse  opportuno,  l'illuminazione  pub- 
blica salvo  corrispondere  alla  Società  un'  in- 
dennità da  determinarsi  da  tre  periti  eri  ar- 
bitri. In  tal  caso  cessa  ogni  privilegio  della 
Società. 

Facoltà  nel  Comune  di  adottare  lampade 
di  qualsiasi  sistema  e  consumo,  sia  maggiore 
che  minore  dei  14  ampéres  ;  compensando  in 
più  o  in  meno  il  consumo. 

Diritto  esclusivo  nella  Società  di  eseguire 
la  presa  fino  al  contatore;  in  facoltà  dei  pri- 
vati ^li  impianti  interni,  salvo  collaudo  dei 
lavori  eseguiti. 

Per  viemmeglio  assicurare  il  .servizio  di 
illuminazione  elettrica  pubblica  e  privata,  la 
Società  .si    impegna    di    stabilire    una    nuova 


trasmissione  elettrica  fra  Tivoli  e  Roma,  chc^ 
dia  a  Roma  non  meno  dì  1500  IIP  ;  e  ne  do- 
vrà seguire  una  terza  o  provvedere  altra 
forza  in  modo  qualsiasi,  non  appena  tra  Co- 
mune e  privati  saranno  collocati  V*  della  forza 
della  seconda  trasmissione. 

Tale  obbligo  cesserà  se  tal  caso  si  verifi- 
casse negli  ultimi  cinque  anni  della  conces- 
sione, fl 

In  corrispettivo  dei  nuovi  patti  il  Comune" 
proroga  per  la  durata  di  anni  30  a  datare  dal 
I,  luglio  1895  e  cioè  sino  al  30  giugno  1918 
la  concessione  di  cui  il    contratto    in    data  7 
novembre  1889. 

(continua) 
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La  Memoria  premiata  al  35'  Congresso 

dei  Gazistì  Italiani 
tenuto  a  Milano  10-12  Settembre  1906 

(Continnas.,  vedi  N.  sO 

MOTTO  :   "  Nella  speranza  i\  riuscita 

II.   —  Forni  a  Storie -orizzontali 
con  macelline  per  caricare  e  scaricare 

Un  altro  perfezionamento  da  applicarsi 
nel  locale  dei  forni  per  rendersi  più  indipen- 
denti agli  operai,  e  per  distillare  sulla  stessa 
area  e  per  ogni  uomo  impiegato,  maggior 
quantità  di  carbone,  e  l'esercizio  con  macchi- 
nario per  caricare  e  scaricare.  Il  sistema  fu 
iniziato  imitando  il  vecchio  esercizio  fatto  a 
mano,  col  muovere  meccanicamente,  per  lo 
più  con  apparecchi  idraulici,  tanto  ì  ramponi 
per  levare  il  coke  che  i  canali  o  cucchiai  per 
iiilriKlurre  il  carbone.  Nei  .sistemi  più  noti 
che  oggi  esistono  (Arrol-Foulis,  West,  De 
Brouwer  e  quello  di  Parigi)  e  che  possonoJ 
essere  presi  in  considerazione  per  un  grande 
esercizio,  il  carbone  viene  per  lo  più  lanciato 
nella  storta,  in  intuiti  tale  che  pel  successivo 
e  graduale  rallentamento  della  velocità  del 
meccanismo  la  distribuzione  del  carbone  nella 
storta  si  rende  uniforme  per  tutta  la  sua 
lunghezza. 

Siccome  spesso  si    verifica    Ìl  caso  che  3| 
batterie  di  forni  a  storte  orizzontali  di  3  m. 
si  trovino  addossate  nello  stesso  locale,   l'ap- 
plicazione delle  macchine  per  caricare  e  sca-  _ 
ricare  ha    suggerito    infine    di    combinare  le  ■ 
due  storte  da  3  m.  sostituendole  con  un'unica 
storta  attraversante  di  6  m.,  il  che  porta  con 
sé  il  vantaggio  che  tutte  le  altre  dimensioni 
nel  locale  dei  forni  runangono  invariate. 

In  quanto  allo  scaricamento,  si  spinge  ora 
generalmente  il  coke  fuori  dalla  storta  mvece 
di  tirarlo  come  prima. 

Il  processo  di  distillazione  in  queste  storte 
più  lunghe  è  quindi  identico  a  quello  nelle 
storte  orizzontali,  più  piccole  ed  anche  a 
quello  nei  forni  mctinatì  :  qualità   e  quantità 
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di  (u  sono  le  medesime  nei  sistemi  nominati. 
Cj6  di  cui  »  tratta  6  principalmenie  l' econo- 
ma di  Humo  d'npcfm  contrapposta  al  a  spesa 
per  macchine  e  consumo  di  forza 
;  inoltre  possono  mdicarsi  quali  van- 
minori  : 

minore  per  la  carica,    quindi   minor 
perdita  di  gzz  ; 


distribuzione  più  uniforme  della  carica; 
minor  frequenza  di  guasti  alle  .storte  durante 
il  caricamento. 

Per  le  storte  inclinate  fu  indicata  la  spesa 
per  1^  forni  da  9,  compreso  fabbricato,  ripa- 
razioni, servizio,  ecc.»  in  ciò  che  iieg^c. 

Diamo  Io  stesso  conteggio  per  V  esercizio 
fatto  con  macchine: 


Q  costo  del  fabbricato,  compreso  fondamenta 

Da  ammortizzarsi  in  40  anni.  Annualità  al  4  '/«  ~ 

AmMtura,  impianto  pel  trasporto  dei  carboni,  ecc.  : 

L.  198.200,—  in  20  anni.  Annualità  al  4  '/, 
MacechtAe  per  caricare  e  scaricare  L.  56.000,— 

m  IO  anni.  Annualità  al  4  %  =*    • 
RioDOvasDento  interno  dei  forni  u^ni  1000  ^ 

—  13  X  L.  19.000,  -  =  L.  228.000,— 

in  5  anni.  Annualità         .... 

carico  d'ogni  anno  pel  locale  dei  forni     . 
d'opera  all'anno  per  13  operai  in  media 
Coato  delle  riparazioni 

C««40  <^/  fofa/r  dfi  forni,  per  1000  me.  di  gas. 


L.  iao,ooo 


L.    5iAi4t- 

L.    7a764.- 

L.    42-7o6r 
L.    30.000,- 

U  141.470,- 


L.    14.63 


Coofrontando  questo  risultato  col  costo 
oooolessivo  per  1000  me.  di  gaz  trovato  pei 
fenn  a  storie  incUnaie  (=  L.  15.76)  e  pei 
lianu  a  storte  orizzontali  con  servizio  fatto  a 
■uio  i—  L.  17^38),  si  vede  che  il  sistema  a 
aorte  orizzontali  con  macchine  può  dare  i 
naakati  più  econrtmici.  Kacciamo  però  osser- 
VW  cbe  le  macchine  cnnsiili'rate  nt-l  nostro 
protesto  »ono  molto  semplici  e  costano  poco: 
aabiFalnieiite  il  prezzo  dt  macchine  più  com- 
pfecale»  come  p.  e.  di  quelle  con  trasporto 
aMORUtìco  del  carbone  (Foutis,  West  e  mac- 
c^0e  paritene)  è  più  alto  m  proporzione,  e 
mantr  consumano  anche  maggior  quantità  di 
tana  motrice.  1^  nostra  maecnnia  ha  2  motori 
&  8  e  4  cavalli,  quella  di  Parigi  3  motori  da 
18  e  13  cavalli  ;  la  velocità  del  carbone  nel 
aricaraento  è  di  600-700  m.  al  minuto  primo. 

InoUrc  t  d'importanza  il  genere  dei  mo- 
tori ;  quelli  clettnci  presentano  1  vantaggi 
■Hgiori.  Ma  nelle  piccole  città  che  nf>n  pos- 
mJtoim  anci>ra  Centrali  di  energia  elettrica 
Taftana  del  gaz  sarebbe  costretta  a  farsi  da 
«e  la  corrente,  con  aumento  considerevole 
Aefia  vpe^a,  specialmente  per  piccole  otlicine. 
Adoperando  mverc  apparecchi  idraulici,  la 
tmotaMA  di  avere  all'oflìcina  un  compressore 
e  pare  tin  incun veniente. 

Xda  nostra  esposi/ione  della  spesa  al>- 
!■■■»  acmpre  agg^mnto  il  costo  del  consumo 
A  forza  a  quello  per   le  riparazioni  ;  ora  lo 


diamo  separatamente  per  l'esercizio  con  forza 
elettrica  : 

Pel  trasporto  dei  carboni  e  del 
coke  occorrono  per  1000  lonn. 
30  kilowatt-ore •=  L.  48, — 

Pel  movimento  delle  macchine  per 
caricare  e  scaricare  per  1000 
tonn.  150 —  L.  34, — 

Macchine  piccole  per  caricare,  non  com- 
plicate, s'impiegano  utilmente  anche  per  storte 
orizzontali  di  3  m.  che  presentano  inoltre 
anche  il  vantaggio  che  la  parte  posteriore 
della  storta  si  riempie  bene  di  caroone  e  di- 
minuisce la  produzione  di  grafite. 

Per  impianti  grandi  nuovi  però,  le  storte 
di  3  m.  non  vengono  più  prese  in  conside- 
razione, e  sono  da  preferirsi  quelle  di  6  m. 
di  lunghezza. 

Colle  macchine  per  caricare  ò  conveniente 
di  lavorare  con  maggior  quantità  di  carbone 
per  carica  e  storta  che  non  col  servizio  fatto 
a  mano.  Perciò  nel  nostro  progetto  (V.  ttìMia) 
per  le  storte  orizzontali  di  6  m.  furono  am- 
messe 4  cariche  nelle  34  ore.  e  5  cariche 
nelle  34  ore  per  le  storte  inclinate  e  per  le 
storte  orizzontali  di  3  m.  con  esercizio  a  mano, 
le  cariche  essendo  più  piccole.  Il  quantitativo 
per  m,  e  per  34  ore  nsulterA  press*  a  poco 
uguale. 


Uaa  storta  orizzontale  di  6  m.  distilla  per  m.  nelle  34  ore 

•  •       inclinata      di  4,50  m.     «       »  •      » 

•  •       orizzontale  di  3  m.        ■       •  •      » 


.    .5Xf- 


350 
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Nelle  piccole  officine  a  gaz  già  esistenti 
si  adopera  talvolta  utilmente  un  canale-cuc- 
chiaio appeso  ad  una  guida  (Eitle,  Thiele). 
Ciò  nel  caso  quando  non  si  trovano  nel  locale 
dei  forni  almeno  3  operai  contemporanea- 
mente e  quindi  non  si  può  caricare  nel  modo 
solito  col  cucchiaio.  Attaccando  questo  invece 
alla  guida,  un  solo   operaio    con  un  paranco 


può  caricare  le  storte,  e  questa  disposizione 
presenta  inoltre  il  vantaggio  che  durante  il 
caricamento  il  fondo  delle  storte  non  viene 
toccato. 

Non  sono  a  nostra  cognizione  soluzioni 
pratiche  per  levare  con  macchine  il  coke  da 
storte  lunghe  3  m. 

(continua) 


FORNO  A   GAZ 

memento  per  i  calcoli  dì  combustione  per  A.  BOUVIER 


(Continuazione  vedi  N.  yo) 

IO.  —  Reazioni  di  combustione  e  di  riduzione  (E) 

I  kg.  C  -I-  (16:  12  =  1,333)  kg.  o  =  (28:  12  =1  2,333)  kg.  CO  +  4,32  kg.  Az  circa 
I  kg.  C  -}-  {32:  12  =  2,666)  kg.  o  =  (44: 12  =  3.676)  kg.  CO'  4-  8,64  kg.  Az. 

o»536  kg.  C  -f-  I  me.  H-*  o....  =  i  me.  CO  +  i  me.  H' 

0,536  kg.  C  +  2  me.  H'  o....  =  I  me.  CO*  +  me.  H* 

II.  —  Poteri  calorifici 


H  (Bruciando  in  H'  o) (E) 

-         (S.-CI.-D) 

-         (B) 

-         (Sch) 

CH*  formene,  metano /E) 

-         (S.-CI.-D) 

-         (B) 

C'H*  etilene (E) 

-         (S.-CI.-D) 

-         (B) 

C'H«,  propilene (S.-Cl.-D) 

C«H«,  benzolo (Sch) 


C  bruciando  in  CO 

C  bruciando  in  CO* 
CO  bruciando  in  CO^ 


S  bruciando  in  S  O' 
H*0 


(S.-CL-D) 

(B) 

(E) 

Sch.) 

(B) 

(B) 

(E) 

.    .    .  (S.-C1.-D.) 

(B) 

(E) 

(E) 

(quantità  negativa) 


SUPE 

ACQUA  CO 

MORE 
NDENSATA 

per  me. 

SUPERIORE 
ACQUA    EVAPORIZZATA 

per  kg. 

per  kg. 

per  me. 

34.462 

3.087 

29.160 

2.612 

34.200 

if 
3.064 

n 
29.000 

2.607 
2.508 

34.200 

3.060 

28.800 

2.580 

13-344 

9-548 

n 

» 

ff 

» 

n 

8.745 

13-312 

9-525 

11.982 

8.573 

12.072 

15.090 

n 

tr 

9 

n 

» 

14.632 

11.905 

13.862 

11.490 

13-379 

Jf 

n 

» 

21.343 

a 

36.144 

n 

n 

n 

» 

n 

34-650 

9885 

34-543 
1.328 

9.470 

33.090 

2-473 

n 

n 

2-473 

1.327 

n 

it 

2.416 

1.295 

2-473 

Kg.  di  C 

8.100 

n 

n 

n 

8.080 

» 

n 

» 

n 

3-055 

5.067 

Kg.  di  C 

8.080 

Kg.diC 

2.435 

» 

n 

j* 

2.403 

3.007 

» 

» 

2.000 

H 

m 

« 

—  3.829 

2.612 

» 

n 

12.  —  Calore  di  combustione  ad  acqua  evaporizzata 
(pot.  calor.  inf.)  per  molecola  di  22-J2  L  (S.-Cl.  D.,  p.  jj),  e  combustione 


per  molecola 

per  me. 

+  0 

=     H«0 

-f-  co« 

I  voi.  benzolo    . 

•     772,4 

34.605 

7,5  voi. 

—  3 

voi 

+  6  voi. 

propilene , 

•     476,4 

21.343 

4,5 

=  3 

+  3 

etilene 

.     326,6 

14.632 

3 

=  2 

+  2 

formene  , 

,     192,2 

8.643 

2 

=  2 

+  I 

H    .    .    . 

.       58,2 

2.607 

0,5 

=  I 

+  1 

CO.    .    . 

.       68,2 

3-055 

0,5 

=  I 

+  I 

V   .    ., 


13-  —  Aimne  temperature  dì  comhttstione  : 


H 

CO      

Gu  di  carbone  fossile .... 

<S.-CI.-D,.  p.  19-33) 


componenti 


(S 


(Sch.) 


P.) 


d'IsKaninMiUMM 


1  ■«•t'^'Mm  t— «fch> 


600" 


M35' 
'■355' 


.        (D.) 
.-Cl-D.) 


Gaz  d'acqua * 

Gaz  ■        teorico  (D)  senza  le  perdite  di  irraggiamento 

Ga/  Siemens  teorico  (0}  (CO  +  2  Az'> 

Gax  misto  (Dj  [JZO  +  o,33H  +  1,33  Az) 


«4- 


Limiti  d' esphsibiiiià  di  diversi  gaz,  Buntt  18^  (D) 


3.669* 

3.041* 

3.700* 

U950* 

1.700* 

1.889*33.140 

*  T  TCnpvr VI  vf  %  inn^ 
UmMc  H*  *Wv*ft« 
<elM  d  BM. 

.       .       3.030* 

.       .        1 .500* 

■     -     i-7a4' 


Qttantiti  mìnima  e  massima  del  gaz  combustibile,   in    miscela   con  T  aria 
al  volume  totale,  necessario  per  produrre  una  miscela  tonante  o  esplosiva: 


Benzina 

Pcntano 

Benzc^o 

Acetilene 

Etilene 

Metano 

Gaz  di  carbon  fossile    . 

Idrogeno  

Ossido  di  carbonio   .     . 
Gaz  d' acqua  (H*  +  CO) 


(B) 


MINIMA 


65  V 
8     % 

9.5  V. 

ia.5  '/. 


e  in 

rapporto 

MASSIMA 

43 

V. 

43 

V, 

6,3 

y. 

40^ 

/. 

"'5 

\ 

J9 

66.3 

74.8 

:;: 

66.5 

V. 

OSSERVAZIONI  PRATICHE 
15.  —   Temperature: 

•  U  pirometro  termoelettrico  Le  Chatelier  ci  ha  dato  dei  risultati  precisi  e  concordanti  » 
(E,  p.  107»: 
tJ«/  Temperatura  delle  pareti  interne  di  un  forno  a  gaz.  Il  cocfliciente  di  conduttibilitA 

di  una  simile  costruzione  fra  i.ioo"  e  150'  e  C"  i^ .  ■.    (E) 

Va^  Temperatura  di  uscita  dei  gaz  bruciati  dal  forno  Siemens  sotto  la  storta  del  ba5i8o, 

prima  dell'  entrata  nei  ricuperatori (E) 

ggd^  Temperatura  media  di  uscita  del  cuke  rosso,  dalla  storta,  cio^  temueratura  mc*<]ia 
di  Ulta  storta  pnma  della  slotatura  «raggiunge  talvolta  i.ooo  ed  ancne  1.050'  nella 

storu  di  mezzo) (E) 

075*  Temperatura  di  uscita  dei  gaz  forno  a  griglia (E) 

■00"  Temperatura  uscita  dei  gaz  di  soffiatura       (D) 

^tf  a  TOC**  Temperatura  reale  dei  gaz  uscenti  dal  gazometro  Siemens (E) 

Temperatura  di  uscita  del  gaz  d*  acqua (D) 

—  —    —      delle  materie  volatili  M.  V.  dalla  storta (E) 

Temperatura  di  uscita  dei  gaz  bruciati  dal  ricuperatore  Siemens  ....    (E) 

150*  Temperatura  delle  pareti  esterne  di  un  forno  a  gaz -     (E) 

15D*  Temperatura  suITìcicnte  per  il  tiraggio  del  camino (E) 

x6.  —  ii  forno  Siemens,  Parigi 

eoo  ricuperazione  ad  inversione,  in  media  distilta  :  ooo  kg.  per  storta  e  per  giorno  di  34 
ore,  6  earicbe,  4  ore  di  distillazione,  carlwn  fossile  della  cla^  N."  3  (classificazione  S.-CI.-D); 
flBMMM.-  143  */,  di  coke. 

Queste  spigazioni  e  quelle  che  seguono  sono  estratte  dal  lavoro  di  Euchòue.  Congresso 
tstcroozionale  del  Gaz,  1900:  »  RéacLions  thermiques  dans  la  distillation  de  la  houille.DéteT' 
des  tcmp^ratures  élevóes  >. 
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//  coke  bruciato  (14,8  7o)  ha,  in  media  da  più  anni,  la  composizione  seguente  (p.  54): 

Aqua  igrometrica 6      7o       (l'evaporazione    ne   esigerebbe  per   kg.   di    a 

0,06.637  '^io^  =  4°»°  CI.) 

Ceneri io     */o 

Carbonio  C 81,5  7«    a    8,080  CI.  =  6.585,2  CI. 

H 0,5  Vo    "  3446^         =     172,3 

S I     Vo    »    2.000        =      20 


n 


Az I      7, 

100,0  7„  cioè    6.777,5  CI. 

cioè  83,88  Vp  del  carbonio. 

17.  —  //  forno  Siemens  della  Compagnie  parisienne  du  gaz  (E).   I  gaz  di  gazogeno  : 

GO'  me 6  Vo 

CO 25  7o  751,7  CI. 

H 8  Vo  247 

Az 61    Va  _» 

100  7o  998,7  CI.     (ad  acqua  condensata  per  i 

18.  —  Volume  del  gaz  di  gazogeno  a  zero  gradi  e  j6o  mm.  (E)  : 

per  100  kg.  distiilati  .    per  icg.  dì  coke  bruciato 

Coke  bruciato 14,8      kg.  .   i         kg. 

Carbonio 12,062  0,815 

CO*  6  me.  =    3,216  kg.  C n  .      » 

Co  25      —     =13,4         — n  n 

16,616  kg.  C                                         "  .       n 
(piuttosto  che  16,628  (E) 
12,062:16,616  =  0,7259,  rapporto  del  C  da  100  kg.  distillati  al  C  da  100  me.  gaz  di  gazogt 

CO*  in  volume 6  0,7259  =    4,355  nic.  0,294  ^^^ 

CO          —             25  Oj7259  =  18.148  1,226 

H            —              8  0,7259  =    5.807  0,392 

Az           —             ■  61  0,7259  =  44,28  3,992 

Volume  totale  di  gaz  xoo  0,7259  =  72,590  me.  4,904  me. 

19.  —  Calcolo  delle  calorie  di  combustione  contenute  nei  gaz  del  gazogeno  : 

per  100  kg.  di  carbone  distillati  per  i  kg,  di  coke  bruciato 

CO» ....  4,355  me.  0,294  me. 

CO  ....  18,148  a  3.007        54.571,04  CI.                    1,226                  3687 

H 5,807  a  3,087        17.296,09                          0,392                  1.210 

Az    .    .    .    .  44,28  2,992 

72,590  me.  71.867,13  CI.  4,904  me.  4,497 

20.  —  Calore  di  riscaldamento  degli  stessi  gaz  a  800"  (Essi  escono  dal  gazogeno  a  7oo''-7; 
una  leggiera  combustione  anticipata  dà  loro  800"  all'  entrata  del  forno.  La  loro  combusti 
è  osservata  a  800")  : 

per  100  kilt^rammi  dislilliili  per  kg.  di  coke 

CO' ....  4,355  me.         a  426  1.855,23  CI.  0,294  me.  1,25  ' 

coi 

H    [.    .    .    .  68,235  a  257        16.536,39  4,610  1.184,7 

Az  )  

72,590  me.  19.391,62  ci.  4»904  me.      1,186,02 

21.  —  Calore  totale  dei  gaz  del  gazogeno  Siemens,  per  kg.  di  coke  bruciato  : 

Calore  di  combustione,  calorie  contenute     ....    4.897        CI. 

Calore  di  riscaldamento  a  800 1.186,02  CI.  =  19,5  y,  di  A 

Totale  A  =    6.083,02  CI. 


—  Fumi  o  i^'fiz  brucia/i  dot  fonw  Sitmens,  Gas  di  Parigi  (E): 


Compcsizinnr-  ,i  fiocco 

00 ^^8.37^ 

0 «.Sa  "  « 

Al 79.ai  "/. 


ffO 


non  compreso 


per  kg.  di  coke  bruciato 


Volume  rtalc  e  calore  ili  riMuuIilnmcnto 
n  6rto»  per  iiwi  kff.  iliktilluti 


33,487  me. 

3.235 

97,000 

9>a95 


8,853  me.  e 


a  398  —  6.678.6  CI. 
190  -   434.65 
190  —  18.430,0 


a  741 


6.8B7,59__ 

33,430^4 
2.190,0  CI. 


23.  —  Gaa  iii  ^asojfeno  dei  f<n^ti  di  Monaco  (B.  dopo  E.): 

t        CO' 8.6  V, 

'         CO 30.6  V.              ^^6  *  618.44  CI. 

Ai 55.8  Vp  _ 

100     *\  X. 081 ,49  CI. 
TÌccfaetza  dovuta  ni  riscaldamento  dell'  aria  primaria. 

(cfmHnua) 


PARTe    INDUSTRIALe 


SkìcIì  Veieta  delle  Miniere  -  Veaeiia 
9B|liead  Resciatfa 

Questa  Miniera  ormai  è  in  piena  attività 
di  hvoro  ed  il  suo  prodotto  venne  già  richie- 
do da  quelle  Oflicinc  che  conoscono  il  valore 
di  questo  Boghead  m  confronto  ai  Boghead 
che  SI  ritiravano,  ed  in  parto  anct)ra  proven- 
gDOoda|rti  altri  Stati,  in  particolare  dalla  Ger- 
minia.  1   ouali  sono  motto  più  schistost. 

Siamo  lieti  apprendere  come  l' Italia  vada 
•viBColandosi  dall  estero,  per  quanto  modcsta- 
■orte.  anche  per  tal  ramo  di  Carbone,  che 
servp  in  specialità  per  arricchimento  del  gaz. 

Mercato  carboni  da  Gaz 

^^  Rilcvuuno  dai  ^lornah  tecnici  inf^Ic^i  come 
^BlBdaiiicnlo,  non  solo  di  quelli  mercati,  ma 
beo  anco  di  quegli  Americani  e  Germanici 
lexmno  un  progrcsiiivo  aumento  nei  prezzi 
da  carbone  da  raz  m  tutto  quest'anno,  tanto 
cfee  a  New  CasUe.  ove  ì*  il  centro  maggiore 
dì  vendita,  da  Bt6  si  venne  ad  ti[3  fob.  Si 
Orvdcva  che  Kalwlimento  della  tassa  dì  cspor- 
teboae  in  Inghilterra  avesse  a  nescire  un 
nataCpo  per  noi  in  Italia,  ma  invece  si 
ebbe  an  enetto  contrario,  e  man  mano  che 
&  avvKtna  il  (icriodo  di  delta  abolizione  (la 
^irie  avviene  appunto  oggi)  ronstata.si  un 
■■wato  nei  prezzi  fnb  detcrminati  da  cause 
dlfcrae,  ma  che  produranno  rialzi  ancora 
wa^gucKU  1  noli  pure  hanno  un  progressivo 
Mnento  e  da  613  già  sono  saliti  a  7(6  con 
>f—**"—  a  raggiungere  probabilmente  il  9. 


Abbiamo    constatato   come    varie    fra    le 

f>rincipa!i  Ofhcinc  da  gaz  ricorrenti  al  nostro 
'orto,  fii  sieno  già  assicurate  contratti  di 
fornitura  per  l'anno  1907  a  limiti  fra  le 
L.  24,  --  e  I,.  34.50  secondo  barca  o  vagone 
Venezia:  riteniamo  che  abbiano  veramente 
così  tutelato  il  {uro  interesse  mentre,  anche 
secondo  nostre  informazioni  panirolari.  ci 
risultcrrblie  che  ci>n  diflìcoltà  nei  mesi  futun 
si  potranno  raggiunKcre  tiuesti  Itiiiiti. 

L'influenza  dell'azoto  atmosferico 

sulla   resa   del   solfato    d' ammoniaca 

Il  sig.  Leicester  Grcville  si  occupò  di 
questa  questione  nel  Journal  of  Gas  /Jt^hfhie. 

Fino  ad  ora,  il  soUi  cttnrorrenle  srrin  del 
solfato  d'ammoniaca  prodotto  dalla  ofTicina 
a  gaz  era  il  nitrato  di  soda. 

L'a/oto  libero  non  può  essere  assimilato 
por  la  via  vegetalo,  ma  solamente  in  combi- 
nazione con  l'ossigeno  e  l'idrogeno.  Sotio  la 
prima  forma  si  possiede  il  prodotto  commer- 
ciale del  nitrato  di  soda,  e,  sotto  la  ^icconda 
il  solfato  d'ammoniaca.  L'atmosfera  offre  una 
sorgente  perenne  di  azoto;  e  se  si  arriva  a 
combinare  questo  elemento  con  l'ossigeno  o 
con  l'idrogeno  in  minio  che  possa  essere 
assimilato  per  la  via  vegetale,  ciò  sarebbe 
un  coltKi  disastroso  per  il  solfato  d'ammoniaca 
e  le  industrie  affini. 

È  doloroso  che  non  si  possa  ricuperare 
che  una  minima  parte  snltant<i  del  solfato 
d'ammoniaca  contenuto  nel  carbon  l'ossile.  Il 
professore  For^lcr  ha  trovato  che  una  forte 
proporzione  rimane  nel  coke  e  che  una  certa 
parte  ù  decomposta  dallo  alte  temperature 
delle   storte.    Qt'anto    all'azoto    atmosferico^ 
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esistono  attualmente  due  metodi  diversi  per 
produrlo,  uno  indiretto,  l'altro  diretto. 

Nel  metodo  indiretto,  il  carburo  di  calcio, 
che  è  un  prodotto  risultante  dal  contatto  del 
carbonio  con  la  calce  sotto  ]'  influenza  dell'alta 
temperatura  dell'arco  elettrico  in  contatto  con 
l'azoto  per  formare  del  calcio  cianamide.  La 
reazione  è  Ca  C*  4-  N'  ^  Ca  CN^  +  C. 

Il  secondo  metodo  di  utilizzazione  deU'az()to 
atmosferico  è  basato  sulla  combinazione  diretta 
con  l'ossi^^cnoin  certf  condizioni,  specialmente 
quella  consistente  nell'esposizione  all'alta  tem 
peratura  dell'arco  elettrico.  Si  produce  acido 
nitrico  o  nitroso,  che  può  essere  combinato 
con  un  alcali,  quale  la  soda  o  la  calce. 


ANALISI  DELLE  RETICELLE  AD  INCANDESCENZA 

Si  bruciano  cinque  reticelle  nel  modo  or- 
dinario e  quindi  rotte  in  piccoli  pezzi  :  si  pe- 
sano e  con  dell'  H'  SO'  si  mettono  in  capsula 
di  platino:  si  evapora  l'acido;  si  ri]>ete  al- 
meno quattro  volte  questa  evaporazione. 

Quando"  la  massa  è  raffreddata,  si  tratta 
con  acqua  fredda  :  se  del  caso,  si  filtra,  ed  il 
residuo  insolubile  è  fuso  con  bisolfato  di  po- 
tassio :  si  scioglie  in  acqua  il  prodotto  della 
fusione  che  si  aggiunge  alla  soluzione  pri- 
mitiva. 

Si  precipita  con  solfuro  d' ammonio  in 
leggerissimo  eccesso;  Ìl  precipitato,  raccolto 
con  filtro,  è  lavato  con  acqua  contenente  un 
no*  di  solfuro  d'ammonio  ;  il  filtrato  contiene 
la  ealce  e  la  magnesia  che  si  possono  sepa- 
rare con  i  metodi  ordinari. 

U  precipitato  contiene  gli  ossidi  idrati  di 
cerio,  torio,  lantanio,  zirconio,  alluminio,  di- 
dimio  ed  ittrio;  si  discioglie  in  HCl  diluito, 
si  porta  la  soluzione  all'ebullizione,  e  si  ag- 
giunge una  soluzione  diluita  di  iposolfito  dì 
sodio.  Si  fa  bollire  durante  un"  ora,  poi  si  la- 
scia riposare  almeno  durante  12  ore;  dopo 
di  che  si  filtra  :  si  ha  allora  un  precipitato,  A, 
ed  un  filtrato,  /?. 

Precipitato  A.  Contiene  gli  ossidi  di  torio, 
zirconio  ed  alluminio.  Si  scioglie  in  MCI:  si 
filtra.  Il  residuo  si  fonde  con  bisolfato  di  ]>o- 
tassio  ;  dopo  raflTreddamento  si  scioglie  il  pro- 
dotto della  fusione  in  acqua  fredda;  si  pre- 
cipita con  ammoniaca  :  si  separa  per  filtrazione 
il  precipitato,  che  si  ridiscioglie  in  HCl: 
quest'  ultima  soluzione  è  riunita  alla  prima. 
Si  aggiunge  al  miscuglio  delle  due  soluzioni 
cloridriche  una  grande  quantità  di  acido  ossa- 
lico: sì  [Kirta  all'ebullizione  durante  5  minuti: 
si  lascia  riposare  12  ore  almeno  e  si  filtra.  Il 
precipitato  si  fava  con  acqua  fredda,  si  essicca, 
si  calcina  e  pesa  come  Th  O'  .  Il  filtrato  è 
trattato  con  un  eccesso  di  soda  caustica,  poi 
portato  air  ebullizionc  durante  10  minuti;  si 
fil*ra  e  lava  con  acqua  calda,  fi  precipitato  è 
seccato,  calcinato,  pesato  allo  stato  Zr  O^ .  Il 
filtrato,  acidulato  con  HCI,  è  precipitato  con 
l'ammoniaca  :  si  fa  bollire,  si  filtra,  si  lava  e 
si  pesa  allo  stato  di  Al'  O^ . 


rillrato  B.  Contiene  gli   ossidi    di  cerio» 

ittrio,  lantanio,  didimio  ed  un  po'  di  torio.  Si 
precipita  con  1'  ammoniaca,  si  lava  il  precipi- 
tata nel  filtro  con  acqua  fredda;  si  ridiscio- 
glie in  liei  e  la  soluzione  si  tratta  con  una 
soluzione  diluita  di  iposolfito  di  sodio  che  da 
un  precipitato  se  esiste  del  torio.  Questo  pre- 
cipitato, ndisciolto  in  HCI,  <'•  aggiimto  alla 
soluzione  del  precipitato  A.  Il  filtrato  si  pre- 
cipita mediante  ammoniaca  ;  il  precipitato, 
riunito  su  filtro,  è  lavato  con  acqua  fredda  e 
quindi  ridisciolto  in  H'  SO'  ;  si  elimina  l'ec- 
cesso d'  acido  con  V  evaporazione  e  calcina- 
zione, ed  il  residuo  si  scioglie  in  acqua  fredda. 
Questa  soluzione  è  trattata  con  una  soluzione^ 
satura  di  solfato  potassio  :  ^ 

aj  II  precipitato,  cosi  ottenuto,  riunito 
su  filtro  dopo  riposo  di  4  ore,  è  lavato  con 
soluzione  di  solfato  di  potassio,  e  sciolto  in 
HCI  diluito;  si  aggiunge  acido  ossalico,  si 
filtra,  si  essicca,  si  calcina,  si  scioglie  in  HCI; 
si  precipita  con  soda  caustica;  si  satura  di 
cloro  gazzoso  la  soluzione  ;  si  filtra  e  si  lava 
bene:  Il  precipitato  è  essiccato,  calcinato,  e 
pesato  come  Ce  O'  :  Il  filtrato  è  acidulato 
con  HCI;  si  fa  bollire,  si  precipita  con  acido 
ossalico,  SI  filtra  ;  si  lava;  si  essicca  e  si  cal-^ 
Cina.  Il  residuo,  disciolto  in  acido  nitrico,  èV 
diviso  in  due  parti  ;  in  una  di  esse  si  ricerca 
il  didimio  allo  spettroscopio  (riga  nera),  D'  O'  ; 
neir  altra  si  aggiunge  acetato  d'  ammonio  e  sì 
filtra;  il  precipitato  è  trattato  con  iodo  me- 
talJico  ;  il  lantanio  dà  colorazione  bleu,  senza 
spettro,  L'  O' . 

òj  Al  filtrato  separato  dal  precipitato  trafcj 
trato  secondo  aJ  si    aggiunge    una  soluzione 
diluita  di  soda  Caustica:  si  filtra:  il  precipitato 
^  lavato,  essicato,  e  pesato  allo  stato  di  \'  O^ . 


ASSOCIAZIONE   GERMANICA 

d3gli  ingegneri  gazisti  ed   idraulici 
(Congresso  di  Brema  ital  27  GiugAO  al  2  Luglio  130SJ 

Il  Congresso  fu  tenuto  sotto  la  presiden: 
del  S.  Kòrting.  direttore  dell'  Officina  a  gaz 
di  Hanovre,  appartenente  alla  Compagnia  Im- 
periale Continentale. 

Ecco  il  riassunto  delle  comunicazioni  te( 
niche  che  furono  presentate  e  discusse ,. 
Schlitte,  descrisse  l' olficina  a  gaz  di  Brema 
della  quale' è  direttore,  poi  SOchtung  che  di- 
rige l'olficina  elettrica  fece  pure  la  descrizione 
di  Questa. 

Il  dott.  Bueb,  di  Dessau,  fornì  ciò  che  si 
può  chiamare  «  il  pezzo  di    resistenza  "   del 
Congresso,  occupandosi  della  storta  verticale      , 
da  lui  adottata.  ^d 

Poiché,  questa  comnnicazione  segue  dì^^ 
vicino  cuiella  fatta  sullo  stesso  soggetto  dal 
sig.  E.  Kòrting  all'ultimo  Congresso  dei  ga- 
zisti inglesi,  si  può  dire  che  si  hanno  sulla 
storta  verticale  tutti  i  ragguagli  possibili  da 
dare  per  ora,  e  siccome  si  troverà  nel  lavoro 
del  sig.  Kòrting  che  pubblicheremo  prossimi 
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tttCà  ì  dettagli  e  cifre  relative  alle  rese, 
daiU  comunica/ione  Buoi)  solamente 
le  pnodpali  cun^idi^razioni  sulle  quali  efi^li  si 
fant  per  proclamare  la  vittoria  <lcila  storta  dì 
Dbmkl 

Dopo  aver  futro  U  sturia  delle  storte  ver 
bcafi  e  aver  dichiarato  che  coD  quelle  di 
Oesaau  «  po«i'»ibilc  attenere  da  loo  Cg.  di  car- 
hooc  (osMle  da  g^z  ordinario,  una  resa  di 
35  OK.  almeno  di  un  f^a^  di  5.000  calorie  dì 
potere  calorifìro,  .**en/a  diminuire  la  resa  né 
B  «valiti  del  coWe,  il  sig.  Bueb,  rende  conto 
A  OBe  sene  di  crspcnmentì  fatti  a  Dessau. 
aoo  con  carboni  inglesi  e  l' altro  con  carboni 
lu  manici  (New  Leverson  e  Mont  Cenis).  I 
riMJf  n  di  questi  esperimenti  s4>no  contenuti 
ÌD  qvadn  e  in  grafici  pubblicati  dal  Journal 
Jèr  Gmshtititchtung,  del  30  giugno  1906. 

Si  vrde  che  la  di*ttilla2Ìone  sì  effettua  in 
■odo  del  tutto  differente  che  nelle  storte  orìz- 
T"**»'*  o  mclinatc. 

Dapprima    si  nota    che    la  resa   orario  in 

Kè  più  regolare  e  continua  quasi  invaria- 
5no  alla  dìMillazione,  mentre  che  nella 
stolta  orizsontale  la  mageior  parte  del  gaz 
t  fVduMuCa  nel  corso  della  prima  metà  della 
durata  ui  dt-stillazione. 

In  questa  prinia  metà,  la  storta  orizzon- 
tile di!»tilla  63  *  «  in  paragone  al  52  "/«  della 
Storta  verticale). 

Questa  rcgularità  relativa  nella  resa  in 
fax  delia  storta  verticale  si  spiega  con  il  fatto 
die  la  gazeiHcazione  degli  strati  dì  carbone 
ddla  periferia  va  progredendo  durante  tutta 
li  dorata  della  distillazione.  Si  sa  che  alla 
■riMiiTìOoe  secca  il  carbone  dù  prima  i  suoi 
idrocarburi  illuminanti  e  non  cede  in  seguilo 
cfcc  projrc>sivamenie  al  calore  prolungato  i 
ni  non  illuminanti,  specialmente  l'idrogeno. 
Daaqor  nella  storta  verticale,  a  misura  che 
li  cacci fìcajE ione  progredisce  verso  l' interno, 
*  produce  meno  ga2  illuminante,  ma  il  volu- 
■e  di  iraz  pnxlotio  per  unità  di  tempo,  ri- 
■Mie  qua»ì  lo  stesso  che  al  principio,  atteso- 
diè  gli  strati  di  carbone  della  periferia,  che 
kano  gii  ceduto  1  loro  componenti  illuminanti, 
dMBO  ancora  grandi  quantità  di  gaz,  prìnci- 
prftoenie  idrc^cno. 

L'c^uUtezza  di  quelita  ipotesi  è  confermata 
ditta  forte  diminuzione  del  potere  illuminante 
del  eaz  durante  il  periodo  di  distillazione 
Ile  per  r  abbassamento  del  potere 
niarifiro. 

Questa  teoria  spiega  egualmente  la  più 
fcrte  resa  in  gaz  delle  storte  verticali  ;  per- 
ite la  metà  almeno  della  carica  di  carbone 
itoade  é  trasformaLt  in  coke  dopo  406  ore, 
ooè  dopo  la  metà  della  durata  della  distilla- 
àooe,  Oto  questo  coke  rimane  ancora  esposto 
d  calore  durante  406  ore  e  da  sempre  del 
^x.  principalmente  idrogeno. 

Se  si  la.«cìa.<^sr  la  stessa  quantità  di  car- 
kaae  fossile  nella  storta  orizzontale  durante 
i  o  13  ore  invece  di  4  o  6  ore,  come  attuai- 
■cole.  »  otterrebbe  senza  dubbio  lo  stesso 
maMìmo  come  resa  in  gaz  per  100  Cg. 


di  carbone  fossile;  ma.  dal  punto  di  vista  eco- 
nomico, CÌ6  non  ò  postibilr,  perchè,  in  questo 
caso,  le  spese  di  riscaldamento  sareobero 
troppo  elevate  in  rapporto  al  profitto  otte- 
nuto. 

Il  potere  illuminante  del  gaz  raggiunse  il 
suo  massimo  al  principio  della  distillazione 
per  diminuire  progressivamente  fìno  alla  fine. 

Lo  stesso  è  del  potere  calorifico  e  della 
densità  del  gaz. 

Il  sig.  Bueb,  parlando  di  distillazione  con- 
tinua, non  la  creac  possibile  nelle  storte  com- 
pletamente chiuse,  in  causa  dell'impossibilità 
di  stabilire  un  controllo  <£r  visti. 

Viene  in  seguito  una  comunicazione  del 
presidente  sulle  macchine  per  cancarc  le  stor- 
te. L' autore  constala  che  l' introduzione  di 
queste  macchine  in  grande  numero  e  di  tipi 
molto  vari,  ha  reso  Te  officine  a  gaz  più  in- 
dipendenti dai  fuochisti. 

U  sig.  Lubszinski,  direttore  dell*  oflicina  a 
gaz  di  Crcfcld  si  occupa  poi  dello  stesso  sog- 
getto. Avendo  impiegato  la  macchina  per  ca- 
ricare del  sistema  West,  l'esperienza  Io  con- 
dusse alla  conclusione  che  il  caricamento  mec- 
canico risulta  non  solo  meno  costoso  del  ca- 
ricamento a  mano,  ma  che  le  rese  ottenute 
dal  carbone  fossile  distillato,  sono  migliori. 

>Ìello  stesso  modo,  il  sig.  Tasch,  di  Lich- 
tenberg, che  fece  una  relazione  delle  sue 
esperienze  con  il  proiettore  e  lo  scaricatore 
di  De  Brouwcr,  constata  anche  la  superiorità 
della  macchina  sul  lavoro  fatto  a  mano. 

Non  si  poteva  guari  parlare  di  macchine 
per  caricare  senza  veder  comparire  il  signor 
Eitle,  di  Stuttgart,  che  in  una  dettagliata 
descrizione,  espose  le  sue  costruzioni. 

Il  sig.  dott.  t.  Liebenthal,  di  Berlino,  parla 
degli  esperimenti  fotometrici  fatti  dallTstituto 
fisico-tecnico  di  Charloltenbourg,  sulle  rela- 
zioni fra  le  intensità  della  luce  della  lampada 
Hcfner.  la  lampada  al  pentano  da  10  candele 
e  la  lampada  Carcel.  La  conclusione  princi- 
pale t  elle  il  campione  al  [lentano  da  10  can- 
dele rappresenta  una  intensità  di  11  candele 
Hefner. 

Il  sig.  Walter,  direttore  dell'  ofiicina  a  gaz 
municipale  di  Vienna,  si  occupa  del  •  raffmi- 
damcnto  delle  sbarre  delle  griglie  dei  focolai  « 
ed  espone  un  modo  di  re^igerazionc  di  sua 
invenzione  che  le  farebbe  durare  più  lunga- 
mente. 

Infine  il  sig.  prof.  Drehschmidt,  di  Berlino, 
fece  una  comunicazione  sulla  •  posizione  del- 
l' illuminazione  ad  incandescenza  a  gaz  ■.  In- 
comincia col  dichiarare  che,  fino  a  quando  si 
impiegherà  delle  fibre  di  cotone,  si  avrà  delle 
retine  difettose.  Raccomanda  l' impiego  di  re- 
tine di  fibre  di  seta  artificiale,  che  sono  meno 
suscettìbili  alle  influenze  dell'  umidità  e  del 
calore  meglio  di  quelle  a  base  di  cotone. 

Ricorda  il  fatto  che  le  retine  durano  ge- 
neralmente più  a  lungo  sui  becchi  rovesciati, 
e  passa  in  rivista  numerosi  tipi  di  becchi  per 
r illuminazione  pubblica.  L'autore  t  assai  fa- 
vorevole alla  lampada  rovesciata  Cractzin  che 
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è  stata  impiegata  con  buoni  risultati  nelle  vie 
di  Berlino. 

Dopo  le  comunicazioni  tecniche  vi  fu  la 
lettura  delle  relazioni  presentate  dalle  diverse 
commissioni  istituit<-  dall'  Associazione  per  Io 
studio  di  alcuni  problemi  interessanti.  Alcune 
di  queste  relazioni  costituiscono,  in  efletto, 
dei  documenti  di  un  grande  valore  avendo 
richiesto  molte  ricerche. 


L'utilizzazione  dei  detriti 

per  la  pruduziunc  della  luce  elettrica 

Togliamo  dalla  "  Reime  des  Èclairagfs  : 
Abbiamo  parecchie  volte  studiato  questa 
questione  che  ha  già  dato  luogo  a  numerosi 
esperimenti  in  Inghilterra  ed  in  America. 
Apprendiamo  ora  che  la  città  di  Birmingham 
mette  in  lavoro  un  distruttore  di  spazzature 
casalinghe  (destructor  of  refuse  »,  dove  il 
calore  sviluppato  dalla  combustione  delle 
immondizie  serve  a  produrre  della  corrente 
elettrica. 

Ma,  ciò  che  vi  è  di  originale  in  questo 
nuovo  distruttore,  si  è  che  le  ceneri  e  le 
scorie  ritirate  dai  focolai  sono  impiegate  a 
fare  del  calcestruzzo,  della  malta  ed  a  rin- 
forzare le  strade.  K  il  casti  di  ripetere,  mo- 
dificandolo un  po',  il  vecchio  motto  dei  filo- 
sofi e  dei  dotti:  «  Nulla  nasce,  nulla  si  perde, 
tutto  si  trasformai. 


La  veodìta  del  coke  in  Germania 

I  gazisti  germanici  hanno  fondato,  nel 
1904,  una  Associazione  economica  delle  Of- 
ficine a  gaz  (Wirthschafliche  V^ereinigung 
Deutscher  Gaswerke)  per  assicurare  Io  smer- 
cio dei  loro  sottoprodotti  ed,  in  particolare, 
del  coke. 

Questa  Associazione  aggruppa  attualmente 
97  Compagnie  e,  in  grazia  alla  sua  propa- 
ganda e  ai  suoi  modi  d'azione,  à  riuscita  a 
sviluppare  il  consumo  del  coke  ed  a  ottenere 
dei  prezzi  più  rimuneratori  di  quelli  che 
erano  praticati  all'epoca  dell'  isolamento  delle 
officine. 

Ha  un'esportazione  di  circa  del  io  o[o  di 
questo  coke  all'estero. 

Dal  mese  di  febbraio  scorso  ha  già  potuto 
collocare  le  217.000  tonnellate  di  coke,  che 
conta  di  produrre  nell'anno. 


Il  ceotenario  dell' invenzìDoe  del  gaz 

Sì  sa  che  T  invenzione  del  gaz  è  attribuita 
sino  ad  o^ì  a  tre  inventori  ;  in  Francia,  a  Fi- 
lippo Lebon;  in  Inghilterra,  a  W.  Murdoch: 
in  Olanda,  e  in  certi  paesi  fiamminghi,  a 
Minckeleers. 

L'  II  luglio  scorso  è  stato  festeggiato  a 
Heverlé.  presso  l^ouvain,  la  commemora- 
zione dell  inventore  dei  gaz  illuminante  e 
della  prima  ascensione  del  pallone  gonfiato 
col  gaz  illuminante  di  carbone  fossile. 


Nei  1781.  il  duca  d'Arenberg  avendo  as- 
sistito a  Parigi,  all'ascensione  di  una    mont- 
golfiera,  fece  chiamare,  dicono,  al  suo  ritorno 
al  suo  castello  d'  Héverlé,    un   giovane    pro- 
fessore dell*  Università  di  Louvain,  Giovanm" 
Minckeleers,  e  gli  suggerì  l'idea  di    trovare     1 
un  corpo  più  leggiero  dell'aria  calda.  È  coslfl 
che    Minckeleers    fu   condotto   a    fare   deglf^ 
esperimenti    sul    carbone    fossile    dal    quale 
estrasse  il  gaz.  Egli  gonfiò   dei    palloni,    poi 
se    ne    servi    per    illuminare    le    sue  sale  dt 
studi,  ciò  accadeva  nel  1785,  precedendo  cosi 
di  un  anno  lord  Dundonald  e  di  tredici  anm 
Murdoch  al  quale   si    ha,    sino   ad    un'epoca 
recente,  attribuito  il  merito  della  scoperta. 

Per  la  festa  di  Héverlé  vi  furono  parec- 
chie ascensioni  di  aerostati  ed  un  rallye-bal- 
lon    in  automobile. 


Descrizione  di  Nuovi  Brevetti 


Bariletto    Condensatore    Razionale 

J.  B.  Zeffirino  Anthenian  -  Torino 

Allo  scopo  di  conservare  al  gaz  il   m; 
Simo  del  suo  potere  illuminante,  l'esperienzi 
e  lo  studio  hanno  condotto  a  stabilire  le  coi 
dizioni  pratiche  d'una  buona  condensaziom 

Si  sa  infatti  che  bisogna  condensare 
caldo  la  maggior  parte  del  catrame  ed  evi- 
tare che  vi  sia  contatto  tra  il  gaz  ed  il  pro- 
dotto della  condensazione.  Quando  il  contatto 
non  può  essere  evitato  esso  deve  aver  luogo 
alla  più  alta  temperatura  possibile.  Per  sod- 
disfare a  tjuesta  legge,  diversi  apparecchi 
sono  stati  immaginati,  come:  bariletti  a  scolo 
razionale,  falsi  bariletti,  condensatori  a  riparo 
ecc.  Per  buone  che  sieno  queste  disposizioni 
non  rispondono  completamente  ai  principiì 
stabiliti  dalla  condensazione  a  caldo. 

Il  falso  bariletto  che,  di  tutte  le  disposi- 
zioni stabilite  allo  scopo  della  condensazione 
rapida  del  catrame  sembra  la  più  felice,  non 
può  dare  che  dei  risultati  incompleti,  affer- 
mazione risultante  da  leggi  fisiche.  E'  difatti 
certo  che  i  fluidi  liquidi  0  gazosi  circolando 
a  pieno  volume  in  un  condotto  orizzontale, 
perfettamente  liscio,  si  trovano  nella  condi- 
zione di  equilibrio  quasi  perfetto,  vale  a  dire 
che  le  loro  molecole  scivolano  le  une  sulle 
altre  orizzontalmente  non  osservando  altre 
leggi  che  quelle  della  pressione  e  della  gra-^ 
vita.  ■ 

Questo  è  stabilito  ed  è  ben  evidente  che 
nel  falso  bariletto,  ordinariamente  circolare  e 
di  grande  sezione,  le  molecole  gazose  vicine 
alle  pareti  del  fondo  possono  sole  depositare 
il  loro  catrame,  il  resto,  vale  a  dire  la  mag- 
gior parte  delle  molecole,  benché  subiscano 
l'azione  di  raffreddamento  del  mezzo,  conti- 
nuano a  scolare  tenendo  in  sospensione,  allo 
vescicolare,  la  quasi  totalità  del  catrame.  Do- 
podiché, come  succede  nella   più   parte  dei 
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cai,  ar  i  refrigeranti  non  sono  riparati  si 
tfora  del  catrame  in  grande  quantiU  nei  sì- 
foBÌ  dcUe  oflìcinc  e  nei  depuratori,  anche 
éapo  Otta  Coadensa/ione  teoricamente   stifTi- 

n  «bapcMÌtivo  del  bariletto  condensatore, 
óteform.  m  della  presente  invcnzinnc. 

ha  per  i**;..^  ...  permettere  la  condensazione 
ooo^rfvta  del  catrame  appena  uscito  dal  ba- 
nlcM^'  detto,  a  caldo  per  con- 

•({■c  •  di   que*»t(i    dispositivo 

rào^  ur  '    aulla  molliplìcità  dei  punti 

A  conuiu  ..:l.i:  alta  corrente  gazosa. 

Nel  disino  I  qui  annesso  : 

La  Fig.  t'  à  una  sezione  del  i"  tipo  detto 
a  placche. 


disposte  a  distanza  conveniente  le  une  dalle 
altre;  queste  placche  »ono  di  due  qualità  che 
s'alternano,  le  une  presentano  una  sola  aper- 
tura, le  altre  due  ;  la  superfìcie  di  queste 
ultime  ò  uguale  a  quella  delle  prime,  in  ma* 
nicra  che  da  lutti  i  punti  dell'apparato  la  ra- 
pidità di  scolo  ò  costante. 

Queste  placche  C.  che  pescano  per  qualche 
centimetro  nel  liquido  del  bariletto,  sono  di* 
spostL'  tra  incastri  convenientemente  praticati 
nelle  pareti  laterali  dello  sci  mi  parti  mento  B 
e  si  trovano  sospese  in  questo  in  modo  con* 
veniente,  p.  esempio  :  col  mezzo  d' un  orcc 
chione  fissato  nelle  placche  ed  a  cavallo  di 
ciascuna  incanalatura.  1^  placche  sono  cosi 
messe  a  posto,  lo  scompartimento  B  è  erme 


Figi 


B 


E 


I 


La  Fig.  3"  è  analoga   alla   precedente   e 
•ostra  il  3"  tipo  detto  a  bacchette. 

La  Fi^.  3*  rappresenta,  a  piccola  scala, 
J  dt^Mtstlivu  di  aistrìbuzione  per  bariletto 
CBodeniatore  di  batteria  ;  costruito  in  ghisa 
^  lamiiHi  di  ferro,  l'apparecchio  è  diviso  in 
scompartimenti  A  e  B  per  mezzo  di  una 
toi^itudinale  arrestantesi  a  qualche 
dal  fondo  :  questi  scompartimenti,  come 
lo  moatn  la  Fig.  3,  comunicano  assieme  per 
dtOc  tnboblure  e  vani  convenienti.  Lo  scom- 
partimentu  A  costituisce  il  bariletto  propna- 
BcA&D  detto  o  camera  dei  pescatori  e  quello 
8  serve  di  condensatore.  Nel  tipo  rappresen- 
tato dalla  Fif;.  i  questo  scompartimento  B 
comporta  internamente  una  serie  di  placche 
verticali  C  messe  ad  ostacolo  del  gaz  in  muto, 


ticamente  chiuso  per  mezzo  d'un  coperchio 
convenientemente  avvitato.  L'azione  che  si 
produce  quando  il  gaz  uscendo  dalla  camera 
dei  pescatori  A,  passa  nel  condensatore  B.  à 
facile  a  comprenacre. 

Lo  scolo  dei  fluidi  gazzosi  è  contrastato 
dalla  serie  delle  placche  C  uve  i  pieni  delle 
une  corrispondono  ai  vuoti  delle  altre,  deter- 
minando così  una  grande  superficie  di  con- 
densazione in  uno  spazio  ridotto  e  obbligante 
il  catrame  in  sospensione  a  depositarsi  sopra 
le  dette  placche  a  scorrere  cosi  naturalmente 
nel  liquioo  del  bariletto  d'onde  C  fatto  uscire 
in  modo  razionale. 

Nel  dispositivo  rappresentato  dalla  Fig.  a 
le  placche  C  sono  sostituite  da  dgie  o  bac- 
chette, in  alto  e  in  basso  perforate^  disposte 
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A  scacchiera  ed  in  numero  conveniente.  In 
questo  tipo  la  condensazione  si  effettua  nella 
stessa  maniera  che  nel  tipo  precedente  of- 
frendo nell'insieme  più  vantaggi  che  il  primo 
perchè  esso  presenta  al  gaz  una  più  grande 
superficie  di  contatto  e  di  condensazione,  l' in- 
terno stesso  delle  bacchette  o  tubi    essendo 


Nei  medesimo  ordine  di  idee  resta  eri- 
dente  che  per  le  officine  disponenti  già  di 
un  impianto  dì  bariletto  semplice;  perfetta- 
mente disposto,  rimpianto  d'un  appamxhio 
composto  d*un  solo  scompartimento  conden- 
satore B  è  perfettamente  pos^I:^  e  suffi- 
ciente. 


utilizzati.  Questi  due  tipi  di  bariletto  conden- 
satore razionale  comportano  dei  pescatori  a 
svasamento  nella  loro  parte  esterna,  disposi- 
zione della  più  alta  importanza,  permettente 
d'isolare  le  colonne  montanti  applicando  un 
corpo  sferico  E  nell'apertura  tronco-conica 
dei  pescatori.  L'invenzione,  ben  s'intende, 
non  è  strettamente  limitata  alla   costruzione 


Rtassunfo. 

Questa  invenzione  è  costituita  da: 
Un  dispositivo  di  bariletto  condensatore 
razionale  avente  per  iscopo  di  permettere  la 
condensazione  completa  del  catrame  appena 
uscito  dal  bariletto,  propriamente  detto,  ca- 
ratterizzata da  un  bariletto  diviso  in  due 
scompartimenti  dei  quali   uno   costituisce   il 


particolare  rappresentata,  specialmente  per 
quanto  concerne  la  superfìcie  destinata  a  ser- 
vire di  contrasto  alla  corrente  gazzosa,  questa 
può  essere  modificata  e  di  sezione  appropriata 
alla  superficie  di  condensazione  da  ottenere. 


bariletto  propriamente  detto  o  camera  dei 
pescatori,  e  l'altro  serve  da  condensatore. 
{Questo  essendo  costituito  da  una  serie  di 
placche  o  di  bacchette  perforate,  destinate  a 
servire  di  ostacolo  alla  corrente  gazosa). 
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pvsettntt  II  a«tciilt  innento  della  resa  di 
M  tii  %  ulto  stBssfl  tenpo  rliltillca- 
Ém  Mrtn  ti  iitOMtin  delle  laterie  depuranti 

■Il  IMN  I  (12. 

/.  3.  Zaffirina  Auihtman  -   Torino 

Qnest'  invenzione  concerne  un  processo 
penactScncc  un  aumcntu  considerevole  della 
rea  in  f^  nella  fabbricazione  del  gaz  di  li- 
Bolncc  nello  btcsau  tempo  che  la  rivivifica- 
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D 
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1  risultaci  di  queste  operazioni  successive 
hanno  come  effetto  di  aumentare  la  resa  in 
i^az  in  proporzioni  che  vanno  dal  laalao*. 
(iella  resa  ordinaria  e  ciò  scn^a  menomamente 
nuocere  al  motore  illuminante. 

1/  introauifionc  e  la  dosatura  dell*  aria 
hanno  luogo  in  un  modo  semplicissimo:  Un 
contatore  a  gaz  ordinario  di  sutlicienie  cali- 
hro  t  intercalato  sopra  una  pre&a  d'aria,  esso 
comporta  un  rubinetto  a  quadrante  che  per- 
metter di  regolare  dopo  una  serie  di  osser- 
vazioni il  volume  d'aria  introdotto;  dopo  il 
suo  passaggio  nel  contatore  l'aria  è  diretta 
in  un  apparecchio  a  compartimenti,  detto  sa- 
turatore, il  quale  riceVe  u  catrame  in  fabbri- 
cazione dopo  il  suo  passaggio  preventivo  m 
una  tinozza  ordinaria  di  decantazione.  Questo 
catrame  in  circolazione  continua  nel  saturato- 
re è  spinto  ad  una  temperatura  conveniente 
in  moao  da  subire  una  srmidistillazione,  che 
ha  per  iscopo  di  sbarazzarlo  degli  idrocarburi 


M    K      Q 


P^ 


illuminanti  che  entrano  nella  sua  composizione. 
Occorre  però  riscaldare  ad  una  temperatura 
inferiore  a  200  centigradi  per  impedire  la 
formazione  nel  saturatore  ai  coke  viscoso, 
tanto  più  facile  a  prodursi  in  quanto  la  cir- 
colazione del  catrame  in  quell'apparecchio  i 
interrotta. 


Fig.2. 
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ziooe  continua  ed  automatica   delle    materie 
deponustì  (ossidi)  nelle  officine  a  gaz. 

Questo  processo  consiste   cscnzialmentc  : 
!•  Ncir  introduzione  di  una  certa  propor- 
zioae  d'mria  nel  gaz  in  fabbricazione. 

sr  Nella  ricuperazione  degli  idrocarburi 
flHBÙnnti  esistenti  nei  catrami  colla  messa 
Ib  ^■*r^F****  nel  modo  voluto  dell'aria  col  ca- 

3»  Con*  arricchimento  col  benzolo  od  altra 
ncca  in  idrocarburi  del  gaz  prodotto. 


Cosi  l'aria  passando  dal  contatore  al  sa- 
turatore SI  arricchisce  naturalmente  dc^li 
idrocarbun  illuminanti  sviluppati  dal  catrame 
riscaldato  in  modo  che  il  saturatore  essendo 
in  comunicazione  costante  col  bariletto,  per 
mezzo  di  un  tubo  speciale  che  conduce  l'afia.' 
quest'aria  già  arricchita  di  idrocarburi  nel 
saturatore  completa  la  sua  saturazi<ine  al 
contatto  degli  idrocarburi  illuminanti  in  so- 
spensione nel  bariletto.  £  evidente  che  la 
circolazione  d'aria  nel  contatore  e  nel  satu- 
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ratore  è  determinata  dalla  depressione  causata 
dall'estrattore  sul  bariletto. 

Le  saturazioni  successive  di  cui  abbiamo 
ora  parlato,  sono  compiute  coli'  introduzione 
a  mezzo  di  un  apparecchio  distributore  con- 
tagoccie  collocato  sul  percorso  del  gaz  e  dopo 
l'estrattore,  di  una  piccola  quantità  di  ben- 
zolo od  altra  materia  ricca  in  idrocarburi,  per 
ogni  metro  cubo  di  gaz  fabbricato.  La  Fi- 
gura I  del  disegno  2  qui  unito,  rappresenta 
schematicamente  un  impianto  che  traduce 
l'invenzione  nella  pratica. 

A  Indica  il  contatore  colla  presa  d'aria. 

B  È  il  saturatore  nel  quale  l'aria  è  messa 
in  contatto  col  catrame  ;  questo  apparecchio 
è  un  apparecchio  a  ostacoli,  la  Fig.  2  lo  rap- 
presenta in  sezione  orizzontalo.  Quest'ap- 
parecchio «Saturatore»  che  può  d'altronde 
subire  variarti  convenienti,  riceve  il  catrame 
da  un  recipiente  C  a  mezzo  di  un  tubo  D, 
r  uscita  del  catrame  dal  saturatore  ha  luogo 
dal  tubo  E.  Il  saturatore  è  riscaldato  da  un 
apparecchio  F  o  meglio  ancora  dal  calore 
dei  forni.  L'aria  che  esce  dal  contatore  va 
col  tubo  C  al  saturatore  B  e  da  oucsto  col 
mezzo  del  tubo  H  al  bariletto  I  ;  la  tinozza 
di  decantazione  C  riceve  il  catrame  dal  ba- 
riletto I  dal  tubo  J,  lo  scolo  delle  acque 
fuori  della  tinozza  C  ha  luogo  dal  tubo  K- 
Dal  bariletto  il  gaz  va  agli  apparecchi  di  de- 
purazione fisica  indicati  in  L,  f>t»i  all'  estrat- 
tore indicato  in  M,  esso  riceve  poi  un' ag- 
fiunta  di  benzolo  da  un  apparecchio  distri- 
utore  contagoccie  indicato  in  N  poi  passo 
ai  depuratori  0  e  di  li  ai  gazomctri.  Questo 
impianto  è  indicato,  bene  inteso,  a  titolo 
puramente  schematico  e  come  esempio,  e  può 
essere  realizzato  con  tutte  le  varianti  modi- 
ficazioni compatibili  coi  caratteri  esenziali  del 
processo,  oggetto  dell'invenzione.  Lo  scopo 
dell'aggiunta  di  benzolo  è  sopratutto  corret- 
tiva in  materia  di  potere  illuminante,  ma  esso 
procura  un  altro  vantaggio  giù  conosciuto, 
quello  della  denaftalizzazione,  la  condensa- 
zione troppo  facile  della  naftalina  nei  condotti 
essendo,  come  si  sa,  un'inconveniente  consi- 
derevole. 

Inlroducendo  nel  gaz  una  certa  propor- 
zione d'aria,  come  si  è  detto  sopra,  questaria 
come  lo  mostra  l'abbozzo  d'impianto  ge- 
nerale, dovendo  passare  col  gaz  nei  depura- 
tori, si  ottiene  facilmente  la  riviviHcazione  con- 
tìnua ed  automatica  degli  ossidi  di  epurazione 
ciò  che  è  una  rimarcabilissima  consrgm-nza 
del  processo.  In  effetto  i  precessi  attualmente 
in  uso  pt^r  la  rivivilìcazione  degli  ossidi  impie- 
gati nell'epurazione  chimica  elei  gaz  d'illumi- 
nazione consistono,  sia  a  esporre  in  strati 
sottili  all'  aria  atmosferica  queste  materie 
epuranti,  sia  lasciando  V  aria  a^ire  in  sifu, 
vale  a  dire  nei  depuratori  stessi.  Questi  due 
sistemi  hanno  per  grave  conseguenza  di  por- 
tare a  spese  considerevoli,  sia  per  le  spese 
di  mano  il' opera  eU^vate  di  forza  motrice, 
per  gli  importanti  impianti  complementari 
che  danno  occasione  a  dei  periodi  d' arresto 


(durante  i  quali  si  trova  immobilizzato  il 
capitale  rappresentante  il  valore  delle  ma- 
terie epuranti  e  dei  depuratori  fuori  servizio) 
sia  che  possono,  inoltre,  essere  causa  d' in- 
cendi in  seguito  a  riscaldamenti  esagerati. 
Coir  introduzione  d'aria,  di  cui  sopra,  si  evi- 
tano questi  gravi  inconvenienti,  la  rivivifica- 
zione difatti,  in  seguito  al  passaggio  nei  de- 
puratori della  quantità  d'aria  conveniente  per 
questo,  si  effettua  simultaneamente  colla 
depurazione,  evitando  l'arresto  del  depuratori 
fino  al  momento  del  completo  esaurimento 
della  materia  depurante,  con  riserva  estrema 
di  due  o  tre  rivivificazioni  fuori  tinozza  prima 
dei  completo  esaurimento. 

Questo  sistema  jicrmcttc  d'introdurre  poco 
a  poco  la  proporzione  d'aria  necessaria  ad  una 
buona  rivivihcazione  negli  apparecchi  stessi; 
questa  ri  vivificazione  è  dunque,  comesi  disse, 
realizzata  in  corso  di  lavoro  di  cui  testifica 
d'altra  parte  la  temperatura  media  della  ma- 
teria contenuta  nei  depuratori.  In  quanto  con- 
cerne la  rivivificazionc  allo  scopo  di  annichi- 
lire r  inconveniente  della  secchezza  e  per 
conseguenza  indurimento  della  materia  incon- 
veniente che  nuoce  alla  potenza  della  sua 
azione,  conviene  inumidire  di  tanto  in  tanto 
questa  materia  depurante,  sia  inailiandola  dopo 
il  sollevamento  aei  coperchi  dei  depuratori 
sia,  ciò  che  è  preferibile,  più  semplice,  più 
economico  e  migliore  sopra  tutti  i  punti  di 
vista,  iniettando  del  vapore  acqueo  per  il 
fondo  dei  depuratori.  È  doveroso  ricordare 
che,  per  ottenere  il  maximun  di  eflTeito  utile 
è  preferibile: 

i"  Di  operare  sopra  gli  ossidi  naturali  di^ 
composizione  omogenea   e   di   una    perfett 
porosità. 

2'  Oi  regolare  il  movimento  del  gaz 
depuratori  in  mf)do  di    non   oltrepassare 
velocità  di  5  millimetri  per  .secondo. 

Riassunfo. 

Quest'  invenzione  consiste  in  : 

Un  processo  permettente  nelle  officine  a 
gaz  illuminante  un  considerevole  aumento 
nella  fabbricazione  del  ^a.z  di  litantrace  e 
nello  stesso  tempo  la  rivivificazioue  continua 
ed  automatica  delle  materie  depuranti  (ossidi), 
processo  che  consiste  esenzialmente  nell'  in- 
troduzione d'una  certa  proporzione  d'aria 
nel  gaz  in  fabbricazione,  nella  ricuperazione 
degli  idrocarburi  illuminanti  esistenti  nei  ca- 
trami, por  la  messa  in  contatto  conveniente 
di  quest'aria  con  questi  catrami,  arricchimento 
del  gaz  fabbricato  di  una  materia  ricca 
idrocarburi,  quale  il  benzolo. 


L'Incenerimento  delle  Immondfzie  nelle  città 

Questo  soggetto  è  stato  trattato  dal  Sig. 
dottor  Clemens  DOrr,  di  Charlotte nbourg, 
nell'ultima  riunione  dei  gazisti  delle  provincie 
del  Baltico. 

Dopo  aver  fatto  risaltare  le  considerazioni 
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ed  economiche  che  sono  in  favore 
iocrnenmrnCo  delle  im mondizie  invece 
:ancarle  tutte  semphccmente  in  un  lu<^o 
vtalu.  l'autore  richiama  l'attenzione  su 
fe  SOCcma  di  forno  a  combustione  continua 
ionutr  con  una  debole  eccedenza  di  aria 
nza  ^i^lia  che  hi  impiega  da  qualche 
t.  a  btoTo  di  prova  in  Germania  elove  ha 
dei  buoni  nsultali.  Questo  sistema  è 
Ito  al  l>On'-Srhuppmann.  In  rit"!  che  con- 
e  l'economia  e  passibile  ottenere  i  Cg. 
Kpore  per  i  Cg.  di  materie  incenerite. 
IdUc  piccole  città  dove  i  servizi  del  gaz 
lfaKt)ua  e  deirrlettricilà  sono  nella  fites>^ 
Bw  rsatore  cunsi|t[]ìa  di  agg^iun^ere  a  una 
deste  oflìcine  la  distruzione  delle  immon- 


■  IL  GAZ  IN  AMERICA 

■eltamo  dalla  Rivista  «  I^  Gaz  ••  : 
BSibley.  nello  Stato  dì  Indiana,  con  voto 

■  unanime,  venne  decisa  l' illuminazione 
tz  di  questa  città. 

>ntDquarantaiiettc  donne  hanno  preso 
e  al  referendum  e  hanno  unanimamente 
lao  un  voto  favorevole.  Le  spese  verranno 
irt  !'•  di  azi(mi. 

i  '.  niset*t).  un'inchiesta 

latro  che  accadevano  delle  cose  molto 
folarì.  per  non  dire  pegRio.  Sembra  che 
i  numero  di  negozianti  abbiano  trovalo  il 
o  di  roH'tumare  il  ^az  senza  pagarlo. 
M  rr-*lo,  r«inicina  elettrica  usa  gli  stessi 
)c  K'iulo  la  corrente    a    condi- 

i  i..-j^- i  slessa  caiogoria  di  consu- 

nì.  l^  città  di  Richmond  (Indiana)  che 
istmi  lofficina  e  l'ha  esercitata  per  di- 
ì  annk,  si  decise  di  venderla  ad  una 
!csa  privata.  Qui  l'amministrazione  aveva 
)  il  fax  a  buon  prezzo,  ma  non  pagava 
eresse  dei  capitali  che  aveva  chiesti  in 
tifo  per  la  costruzione  dell'oflìcina.  I 
libuenti,  che  enino  anche  i  soltosoritlori 
lo  trovalo  la  combinazione  piuttosto  cattiva 
uno  finito  col  dirsi  che  era  meglio  riscuo- 
i  propri  capitali  e  indirizzarsi  ad  una 
privata. 

Il  £12  ii  Illa  pressione  i  Berliis 

fmtnut/  o/  Gas  LighttHf;  pubblica  alcuni 
itigli  dal  Sig.  K  K^rting.  di  Berlino 
"ibuzione  di  gaz  ad  alta    pressione 
•r^hi  di  Sleglitz  e  Wilmersdorf  dalla 
di  Mariendorf  che  ne  f*    lontana    15 
jmetri. 

t:»^uitn  all'enorme  aumento  della  pop(> 
■  in  questi  distretti  serviti  dalla  torn- 
ita Imperiale  Germanica,  bisognava  po&arc 
to  una  nuova  conduttura  da  gaz  di  g^rande 
srtTT»;  invece  si   preferì    di    non    toccare 
Mttura  ed  instalhire  una  condut' 

_^  - -  ad  altapressioneche  ilatroflicina 

JB  di  Marìendorf  si   porta   al   centro   di 


ciascun  sobborgo.  Il  ^^z  è  pompato  ad  una 
pressione  primitiva  di  circa  27  chilogrammi 
per  centimetro  quadrato  ed  t  ricondotto  alla 
pressione  di  ciKà  ordinaria  dalle  stazioni  re- 
golatrici sparse  in  ciascun  distretto. 

La  condotta  ad  alta  prensione,  di  una 
lunghezza  totale  in  linea  retta  di  9  chilometri 
ha  un  diametro  di  43  pollici;  essa  ha  due 
diramazioni  di  18  e  di  36  pollici. 

L'impianto  per  la  compressione  stabilito 
all'olbcina  a  gaz  di  Marìendorf  comprende 
due  soffiatorì  Root  azionati  da  macchine  a 
vapore. 

L'autore  spera  di  poter  presto  dire  se 
data  questa  lunga  conduttura  stretta  e  ad 
alta  pressione,  vi  fu  maggior  perdita  di  gaz 
e  maggior  perdita  di  pressione  per  unitù  di 
lunghezza  di  condottura  che  con  la  pressione 
ordinaria  in  condotture  di  diametro  maggiore. 


BOICOTAGGIO   DEL  GAZ 

In  seguito  ad  uno  sciopero  degli  operai 
dei  tramways  della  città  di  Vervier»,  nei  Bel- 
gio, nel  quale  sciopero  non  ebbero  sod- 
disfazione, fu  deciso  dai  sindacati  operai  che 
i  tramways  fossero  boicottali.  Si  aveva  gii 
incominciato  col  boicottare  i  commercianti  che 
si  servivano  del  tram,  i  viaggiatori  di  com- 
mercio, i  mercanti  di  burro  e  di  uova,  che  sì 
sapeva  che  si  servivano  di  questo  mezzo  di 
trasporto.  K,  perche  gli  operai  trasportanti 
dei  fardelli  pesanti  ed  ingombranti  non  aves- 
sero a  soffrire  da  questo  stato  di  cose,  l'Asso- 
ciazione dei  carrettieri  e  conduttori  di  cavalli, 
ad  unanimitA  decise  di  trasportare  sui  veicoli 
condotti  dai  propri  membri  1  carichi  di  coloro 
che  si  rifiutavano  di  prendere  il  tram. 

Nella  stessa  citlA,  la  Società  del  Gaz  fu 
pure  vittima  di  un  boicotaggìo  identico.  Gli 
accenditori  di  fanali  in  isciojwro,  non  avendo 
oilennlo  soddisfazione,  hanno  richiesto  l' ap- 
poggi*^ della  popolazione  operaia,  e  onesta, 
faccndusi  solidale  cogli  scioperanti,  na  de- 
cìso di  non  fare  acquisti  nei  negozi  che  si 
servono  ancora  del  gaz. 

L'aspetto  delle  vie  diventa  alla  sera  dei 
più  bizzarri:  le  vetrine  illuminate  in  modo 
assai  originale.  lampade  a  petrolio  di  tutti  i 
modelli,  senza  dimenticare  la  modesta  Quin- 
qucl  fumosa,  sono  generalmente  impiegale. 
Un  tabaccaio  fa  uso  di  candele  :  più  lungi, 
un  orologiaio  illumina  In  sua  mostra  con  una 
ghirlanda  di  candele:  un  ebanista  illumina 
n  suo  magazzino  con  lanterne  alla  veneziana. 
Altri  hanno  un' illuminazione  mista,  lampade 
a  petrolio  e  candele  ;  alcuni  negozianti  non 
illumin.mn  le  loro  mostre. 

L'asoetto  di  que.stc  vie  b  dei  più  comici. 
Una  folla  numerosa  di  curiosi  si  affretta 
nelle  vie,  attratta  dal  nuovo  spettacolo. 

In  diversi  stabilimenti,  vennero  affissi  degli 
avvisi  listati  in  nero,  sui  quali  e  scritto  in 
lettere  rosse  :  ■  Il  gaz  è  morto.  11  suo  sep- 
pellimento sarà  annunciato  prossimamente  ». 
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IL  RISCALDAMENTO  COL  COKE 

Neil'  ultimo  rapporto  presentato  all'Asso- 
ciazione germanica  degli  ingegneri  gazìsti 
dalla  sua  commissione  di  riscaldamento,  si 
legge  che  quest'  ultima  ha  proceduto  ad  una 
inchiesta  presso  i  fabbricanti  di  apparecchi 
di  ricaldamento  sul  valore  del  coke  di  gaz 
in  paragone  agli  altri  combustibili.  Si  trat- 
tava dei  fabbricanti  dei  grandi  apparecchi 
usati  per  il  riscaldamento  centrale. 

Dalle  80  risposte  ricevute  ai  questionari 
inviati,  risulta  che  le  principali  qualità  do- 
mandate al  coke  sono  :  minima  resa  in  cenere 
ed  in  materie  schìstose,  in  modo  da  lasciare 
il  meno  possibile  di  scorie  ;  che  sia  ben  cri- 
vellato e  rotto  in  pezzi  convenienti  (da  i  a 
3  pollici  secondo  le  dimensioni  del  fornello)  ; 
che  sia  esente  da  polvere,  da  sottili  parti- 
celle, e  da  materie  estranee  ;  che  sia  duro  il 
più  possibile  ed  immagazzinato  in  luogo 
asciutto. 


Da  quanto  è  possìbile  giudicare  dalle  ri- 
sposte, le  Qualità  dei  cokes  di  gaz  variano 
considerevolmente  dal  punto  di  vista  della 
loro  convenienza  alla  combustione  in  certi 
apparecchi  a  riscaldamento  centrale.  Si  è  ge- 
neralmente soddisfatti  del  coke  dei  carboni 
inglesi,  ed  anche  di  quelli  provenienti  dai 
carboni  della  Ruhr  e  dalla  Slesia.  Le  opinioni 
differiscono  sul  coke  della  Sarre  che  lascia 
molte  scorie.  I  cokes  della  Sassonia  e  della 
Boemia  danno  cattivi  risultati,  lasciano  molto 
residuo  di  natura  vitrosa;  variano  come  qualità 
ed  attaccano  le  piastre  dei  forni. 

Alcuni  fabbricanti  dicono  che  un  apparec- 
chio destinato  a  consumare  coke  di  gaz, 
deve  essere  munito  di  una  grande  tramoggia 
di  caricamento  e  possedere  una  superfìcie  di 
griglia  più  estesa  che  non  uno  che  brucia 
coke  di  forni  ;  abbisogna  anche,  secondo  al- 
cuni, un  dispositivo  speciale,  per  attizzare  il 
fuoco.  La  maggior  parte  dei  fabbricanti  rac- 
comanda forni  di  ghisa  con  griglie  raffred- 
date dall'  acqua. 


Sviluppo  della  distribuzione  del  gaz 

coi  contatori  a  pagamento  anticipato  all'officina  municipale  del  gaz  di  Berlino  nel  1905. 

I  contatori  a  pagamento  anticipato  erano  al  primo  gennaio  1906  26.509  ;  mentre  erano 
21.401  al  primo  gennaio  1905.  Questi  contatori  sono  aumentati  come  si  vede  di  5.108 
in  un  anno  ;  e  solo  nell'  ultimo   trimestre  di  2.188  (dal  i''  ottobre  al  31  dicembre  1905). 

L'incasso  di  questi  contatori  fu: 


M  P  Q  1 

1905 

1904 
M. 

P. 

Aumento  nel  1905 

Marchi 

Pf. 

M.                 P. 

116.925 

12 

85103 

46 

31.821 

1 

66 

Febbraio 

113455 

94 

78.841 

36 

34.614 

58 

Marzo  . 

160.265 

97 

122.950 

IO 

37-315 

87 

Aprile  . 

78.164 

68 

63-733 

83 

14.430 

85 

Maggio 

78.996 

58 

58.789 

6t 

20.206 

97  ' 

Giugno 

112.360 

82 

90.726 

69 

21.634 

13 

Luglio  . 

84.418 

56 

57.008 

70 

27.409 

86 

Agosto 

123.204 

40 

82.715 

93 

40.488 

41 

Settembre 

153  160 

95 

126.786 

18 

26.374 

77 

Ottobre     . 

143-552 

20 

88.868 

73 

54.683 

47 

Novembre 

156.426 

77 

125.845 

58 

30-581 

19 

Dicembre 

191.768 

63 

169.721 

50 

22.047 

13 

T 

OTALI 

1. 512.700 

62 

1.151.091 

73 

361.608 

89 

10.210.72c 

) 

7.769.86C 

} 

2.440.860 
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Mrdia  di  consumo  di  gaz  per  mese  e  per  contatore 


MESI 

1905 

19< 

34 

em  te  Mita 

M. 

Marzo 

Maggio 

Settembre     .... 
Novembre     .... 

7    09 
5    80 
5    55 
4    48 
4    64 
4    ao 

4  77 

5  48 

6  68 

6    37 

6  46 

7  60 

10  25 
8    40 

8  " 

6    45 
6    70 

6    08 

6  90 

7  94 

9  68 

9    33 
9    36 

11  01 

6    71 
6    35 

5    53 
4    83 

4    64 

3  80 

4  46 

5  06 

5  47 

6  05 

6    83 
6    54 

IO      IO 

9    60 

8    30 

7    30 
7     • 

5  75 

6  75 

7  60 

8  35 

9  IO 
IO    35 

9    90 

Media  anntute  in  m. 
tn  metri  cubi 

69       12 

100      » 

66    24 

1 
100     «          1 

466 

447                       { 

La  media  di  consumo  nei  contatori  a  pagamento  anticipato  ò  aumentata  net  1905  di 
m  me.  &u1U  media  dell'  anno  1004.  Il  minimo  di  35  me.  per  mese  prr  marchi  3,70  riscosso 
^Mo  il  contratto,  fu  dunque  oftrepas.sato  in  modo  costante,  mensilmente,  nell'anno  scorso. 

Il  primo  gennaio  1906  e*  erano  In  servizio  188.393  rontatori  a  gaz  ordmari  contro  17x836 
il  primo  eennaio  1905,  con  un  aumento  cioù  di  I5.567  contaton  sul  1905;  quelito  aumento 
lolo  per  I  ultimo  trimestre  fu  di  6.085. 

L'aumento  dei  contatori  in  servizio  (ordinari  e  a  pagamento  anticipato)  nell'anno  fu 
éuMque  di  5-1084-15.567,  ossia  un  totale  di  20.375;  nell'ultimo  trimestre  soltanto  l'au- 
EKnto  fu  di  2.188  +  6.085  contatori  ossia  8.273  ;  questo  aumento  di  contatori  in  attiviU* 
■eU'ulumo  trimestre,  rappresenta  il  41  ",.  dell'aumento  totale  dell'anno. 


Tba  Malta  &  Med.  Gas  Comp.  Ltd 

Dal  resoconto  presentato  a^^li  azionisti  di 
està  Compagnia,  che  in  Italia  esercisce  le 
ione  di  Marida  e  Trapani,  togliamo  quanto 
rifensre  a  qurslc. 

Riguardo  a  Afarsa/a  non  vi  è  nulla  da 
Are  Xe  vendite  di  gaz  dimostrano  una  piccola 
e.  Col  prossimo  anno  cessa  la 
di  esercizio.  Non  fu  mai  un  affare 
ma  ora  che  la  popolazione  si  era 
al  gaz,  sarebbe  stalo  conveniente 
ttU  Sociccà  avere  una  ulteriore  concessione. 

Ma  a  Marala  si  untole  la  luce  elettrica  e 

«e  l'abbiano. 

Trmfam  consumò  136  tonn.  di  fossile  di 
Mft  dell'anno  preredente,  dando  nel  consumo 
iti  gax  una  vendita  in  più  del  3i|2  0|0.  È 
unora  pendente  la  pratica   per    la   cessione 


dell'oflicina  al  Municipio,  il  quale  voleva  dettar 
legge.  Ma  la  Società  valendosi  dell'opera 
del  sig.  ing.  Lucifero,  e  dell'avvocato  De  Colo 
Prato,  lo  seppe  condurre  alla  ragione.  At- 
tende la  Stkcietà  ora  le  nuove  proposte  del 
Municipio. 


nUNICIPALIZZAZIONe 

Municipalizzazione  o  proprietà  privata 

tfe|li  inriastt  tfell'^qu  potabile 

Togliamo  dalla  It^afrr  atui  Gas  JittHéw  di 
Chicago  : 

Deve  la  cittA  stessa  possedere  il  suo  ac<)ue> 
dotto  o  deve  essere  esercitato  da  una  Soadà 
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privata?  è  una  domanda  che  vien  fatta  spesso 
specialmente  nelle  città  di  provincia. 

Il  sentimento  crescente  per  le  città  di  pos- 
sedere ed  esercitare  i  loro  servizi  pubblici, 
come  acquedotti,  gaz,  luce  elettrica  e  tramvie 
ha  fatto  che  parecchie  si  siano  messe  in  que- 
ste amministrazioni  senza  pensare  all'econo- 
mia, o  alla  convenienza  di  tale  direzione. 

È  ben  noto  che  in  molte  città,  il  loro  eser- 
cizio è  cercato,  e  controllato  a  beneficio  dei 
politicanti,  senza  riguardo  al  costo  per  il  con- 
tribuente. 

Quando  un  acquedotto  è  esercitato  da  una 
Compagnia  Io  è  sulle  stesse  basi  di  ogni  altro 
affare  e  si  pretende  che  dia  una  percentuale 
di  profitto  ragionevole  sul  costo. 

Quando  è  esercitato  dalla  città  stessa,  si 
suppone  che  renda  un  appropriato  beneficio 
per  pagare  gli  interessi  sul  mutuo,  provvedere 
alle  riparazioni,  al  deprezzamento,  e  ad  un 
fondo  per  futuri  ampliamenti  ed  ammortizza- 
mento del  mutuo,  lasciando  il  profitto  netto 
ai  cittadini  sotto  la  veste  di  riduzione  del  costo 
dell'  acqua. 

In  un  gran  numero  di  eittà  non  si  tien 
conto  dell'acqua  usata  negli  edifici  pubblici, 
per  protezione  dal  fuoco,  nei  parchi  e  fogna- 
tura ed  il  consumatore  paga  un  prezzo  per  la 
sua  acqua  sufficiente  per  tutte  queste  altre 
spese  aggiunte. 

Se  la  città  dovesse  pagare  nel  dipartimento 
delle  acque  una  somma  appropriata  per  la 
protezione  dal  fuoco,  basata  sul  numero  degli 
idranti,  e  per  tutta  1'  acqua  usata  negli  edifici 
pubblici,  parchi,  fontane  e  fogne,  questo  di- 
partimento sarebbe  condotto  sulla  stessa  base 
di  una  società,  meno  il  profitto  netto.  Se 
r  amministrazione  potesse  essere  condotta  in 
modo  così  conservativo  ed  economico  come 
una  Società,  allora  il  pubblico  avrebbe  l'acqua 
al  prezzo  di  costo  e  risparmierebbe  il  profitto 
netto. 

In  una  tavola  preparata  dal  sig.  dott.  R. 
Guian  di  122  città,  82  delle  quali  hanno  la 
municipalizzazione  e  40  la  proprietà  privata 
figurano  i  seguenti  prezzi  : 

Il  costo  medio  per  una  casa  di  6  camere 
coir  impianto  per  uso  domestico  è  di  dollari 
5.98  per  anno,  se  municipio;  se  monopolio  è 
di  dollari  6.72,  ottenendosi  così  74  cent,  per 
ognuna  in  favore  delle  officine  municipali. 

La  media  per  una  casa  di  6  camere  con 
closet,  bagno,  lavatoio,  e  30  piedi  di  prato  è: 
colla  municipalizzazione  dollari  16,75,  colla 
proprietà  privata  dollari  20.84  >  ^"^  differenza 
quindi  media  in  favore  della  municipalizza- 
zione di  dollari  4.09  per  servizio  e  per  anno. 

Questo,  a  parità  di  altre  condizioni,  mo- 
strerebbe il  profitto  netto  per  le  compagnie 
private. 

Questo  senza  considerare  il  fatto  che  la 
maggior  parte  di  queste  officine  che  forni- 
scono acqua  filtrata  sono  di  proprietà  privata 
e  che  hanno  1'  obbligo  di  consegnare  acqua 
buona  e  per  conseguenza  di  costo  maggiore 
che  in  molte  delle  più  grandi  officine  muni- 


cipali che  pompano  direttamente  dai  fiumi  0 
dai  laghi. 

Quindi  la  vera  differenza  nel  costo  del- 
l' acqua  è  molto  minore  :  inoltre  dobbiamo 
considerare  che  gli  impianti  privati  devono 
basare  i  loro  prezzi  in  modo  che  il  reddito 
deve  pagare  gli  interessi  sul  costo  di  costru- 
zione, esercizio,  riparazioni,  ed  un  fondo  morto 
per  pagamento  dei  mutui,  mentre  molti  impianti 
municipali,  nell'assestamento  dei  prezzi,  non 
prevedono  per  interessi  sul  costo,  tasse  od 
una  riserva  per  pagamento  dei  mutui,  dipen- 
dendo da  una  tassa  generale  per  queste  voci 
se  il  reddito  dal  consumatore  dovesse  essere 
insufficiente  dopo  pagato  esercizio  e  ripa- 
razioni. 

Non  v'  è  dubbio  che  con  i  tanti  vantaggi 
goduti  da  un  impianto  municipale,  come  tassi 
d' interesse  minori  sui  mutui,  esenzioni  da 
tasse  e,  in  qualche  città  una  tassa  per  la  pro- 
prietà non  migliorata,  con  una  direzione  egual- 
mente accurata  ed  economica,  sotto  impiegati 
esperimentati,  si  debba  fornire  l'acqua  ad  un 
tasso  inferiore  a  quello  di  una  compagnia 
privata. 

Ma  con  impianti  municipaH  sotto  una  di- 
rezione politicante,  dove  gli  impiegati  sono 
scelti  secondo  la  loro  influenza  pohtica  e  sono 
soggetti  ad  esser  cambiati  con  ogni  nuova 
amministrazione  municipale,  dove  uomini  fe- 
deli ed  esperimentati  devono  lasciare  il  posto 
a  pupilli  politici  od  a  favoriti  senza  riguardo 
air  idoneità,  non  è  meraviglia  che  la  munici- 
palizzazione dell'acqua,  del  gaz  o  della  luce 
elettrica,  come  di  ogni  altro  servizio  pubblico, 
diventi  un  fardello  costoso  al  contribuente  e 
che  la  proprietà  rapidamente  sia  deprezzata 
nel  suo  valore. 

Per  giustizia  verso  il  dipartimento  del- 
l' acqua,  ogni  citta  dovrebbe  fare  che  in  tah 
dipartimenti    fosse  pagato    un    giusto  prezzo 

Cer  r  acqua  fornita  per  protezione  dal  fuoco, 
asata  sul  numero  di  idranti  in  servizio,  per 
tutta  l'acqua  usata  nelle  scuole  pubbliche  ed 
edifici  pubblici,  parchi,  fontane,  fogne,  inaffia- 
mento  stradale  e  per  tutti  gli  usi  pubblici. 

Allora  il  dipartimento  delle  acque  sarebbe 
accreditato  per  il  servizio  reso  e  la  direzione 
conoscerebbe  come  ripartire  il  costo  al  con- 
sumatore privato  in  modo  d'assicurare  un'a- 
deguato profitto  per  l' investimento  nell'  im- 
pianto. 

Non  è  giusto  pel  consumatore  privato  di 
pagare  un'  imposta  sufficiente  per  fornire  la 
città  con  acqua  per  gli  usi  sudaetti  :  essi  de- 
vono essere  pagati  dalla  città  con  un'imposta 
generale,  lo  stesso  come  se  l' impianto  fosse 
proprietà  di  una  Società  privata. 

Nella  discussione  il  sig.   Wiles  disse  : 

Desidero  di  far  notare  il  fatto  che  chi  è 
alla  testa  di  un  impianto  pubblico  per  l'acqua 
potabile  non  acquista  credito  per  il  lavoro  ed 
i  servizi  che  rende  alla  città  a  meno  che  gli 
sia  dato  credito  per  questi  vari  usi  di  acqua. 

Ora  quella  somma  di  dollari  4.09,  diffe- 
renza fra  la  municipalizzazione  e  la  proprietà 


nipDrp^rntcrebbc  il  vero  profitto,  pur- 
ché •■  «er:  il  dipartimento  delie  acque 
per  !a  quaiivii^  •*■  acqua    fornita  |)cr  inadia- 
■orto  Mndale^  prole/ionc  dal  fuoco  e  i  vari 
mcui  pu'  '  r  i  quali  l'acqua  ù  usata 
città.  Il  i            ,  ."trio  vuol  mostrare  che 
8  4irenore  dell' impianto  municipale  di  redola 
■DB  t  accreditato   per    V  accjua  che    forni^^e 
questi  ser^*lZl  pubblici  e  per  i  quali  e^li 
'  .  iirnle    ncllt»  stesso 
COfiì'                        ...    Il  delle    scuole  do- 
evierc  accreditato  per  le  somme  che 
per  maestri  ecc. 
Etti  non  hanno  ma^^ior  diritto  di  chiedere 
il  dipartimenti  I  delle  acque  di  fornirli  d'acqua 
anoa  arm-ditamelo  di  quanto  avrebbero  di- 
rìBo  <^!                re  al  dipartimento  delle  acque 
di  pix*--  ■<-.!'  .  .i  di  maestri  dt  scuola  a  gratis. 
Mi  fu  raccontato  un  caso  in  cui  un  ufficio 
<»  mandò  ad  una  officina  delle  acque 
ili  che  era  munioip;ili/zal;i  ed  ebln*  pa- 
ftvchi  carichi    di    carbone    e    li  fece  portare 
■C|^  edifìci  scolastici.  Alle  proteste  fatte  dal 
dnanimento  dette  acque,  risposero  :  m  Perchè, 
è  la  cittA  che  paga  questo  carbone  ".  Ciò  era 
vero,  ma  il  dipartimento  delle  acque  ne  era 
«caricato  ed  aveva  diritto  di  essere  accredi- 
IbCo  del  costo.  Questo  è  il  punto  che  io  voleva 
far  notare. 

D  sig.  Clark  disse  : 

Cre<k>  che  nello  Stalo  dell'Ohio,  le  oflì- 
dstc  dell'  acaua  potabile  debbano  fornire  gra- 
taÉCamenie  1  acqua  per  i  5or\'i/i  pubblici  e  ciò 
m  aqpnto  al  parere  dell'avvocato  del  muni- 
cipio cbc  e  un  buon  avvocato.  Noi  forniamo 
salta  l'acqua  che  la  città  usa  pel  fuoco  ed  altri 
e  tKM  troviamo  che  vi  à  un  grande  sperpero. 
Nm  abbiamo  dovuto  provvedere  un  misura- 
tore per  determinare  dove  lo  sperpero  era  a 
«pese  interamente  delle  oflicine. 

Il  sig.  Cook  disse  : 
,  lidio  Stato  di  Ohio,    noi  lavoriamo    tutti 
fa  stessa  legge, 
detto  prima  che  gli  avvocati  dei  mu- 
sictpi  mttrprclano  la  legge  in  differenti  modi» 
na  se  la  leg^c  non  lo  permettesse,   io  sono 
certo  che  Columbus  e  Cleveland  non  sareb- 
bero addebitati  per  l'acqua  usata  :  per  escm- 
ri  la  cHti  di  Columbus,  per  i  carri  che  lavano 
«rade,    paga  al  dipartimento  delle  acque 
RIO  dollari  al  mese. 

0  Apartimento  incendi  paga  per  l' acqua 

Pta  nei  suoi  editici,  quello  delle  scuole  paga 
r  acqua  usata  nelle  scuole.  Se  la  legge 
I  k»  permettesse,  non  lo  potrebbero  fare. 
D  sig.  Holmes  chiede  se  gli  interessi  pa- 
gati ftui  mutui  non  sono  coperti  dal  redaito 
ocUe  derivazioni  d'acqua.  Dipenderà  dalla 
antnm»  dei  mutui  e  dal  numero  di  derivazioni 
che  «  hanno.  Per  esempio  nel  mio  caso,  il 
cuoio  de^i  interessi  e  di  dollari  32.000  per 
anno.  Noi  abbiamo  circa  1700  derivazioni 
^MÉraoti)  pel  funcn  ^incendi).  Un  minuto  dieal- 
cnli  moairen  che  le  dcriv alcioni  verranno  ab- 
a  buon  me  reato. 


Risultati  delle  aziende  founicipili  io  logliilterri 

Lord  Avcbury,  nel  suo  discorso  tenuto 
all'assemblea  annuale  della  In*it4s.tri<ii  Fru- 
(iom  f^a^f  il  13  luglio  scorso,  diceva  che  si 
aveva  strombaz/ato  ovunque  come  le  ollìcine 
municipali/jEate  avessero  dato  degli  utili.  Ciò 
può  esser  vero  in  un  senso,  quando  questo 
esercizio  costituisca  un  monopolio  per  i  mu- 
nicipi e  quando  sicno  liberi  di  portare  le  spese 
in  un  conto  qualunque.  Hssi  prendono  allora 
ciò  che  vogliono  nella  txsca  dei  contribuenti 
e  lo  fanno  figurare  come  utili.  L'oratore  dubita 
tuttavia  che  delle  aziende  di  questo  genere 
possano  dare  degli  utili,  quando  non  siano 
monopoli.  Coloro  che  hanno  fatto  degli  affari 
sanno  che  non  si  fanno  realmente  degli  utili 
che  dando  liitlu  l'ailen/ione  voluta  ai  uettagii 
sorvegIi<indo  intimamente  il  mercato  e  con- 
sacrandosi interamente  a  questi  affarL  Ora, 
è  impossibile  che  i  membri  dei  consigli 
comunali  agiscano  in  questo  modo,  e,  per 
conseguenza.  <*■  impossibile  anche  che  una 
ofliciiia  municipalizzata  sia  in  buone  condi- 
zioni economiche,  come  lo  sarebbe  una  ofli- 
cina  esercitata  da  privati.  Si  disse  però  che 
degli  utili  reali  sono  stati  fatti.  Nel  miglior 
dei  casi,  e,  in  forte  proporzione  questi  utili 
erano  immaginari.  Si  valutavano  troppo  poco 
i  deprezzamenti,  gli  interessi  e  le  spese  gene- 
rali. In  certe  aziende  dì  stazioni  centrali  elet- 
triche, si  portarono  indebitamente  alle  spese 
d'illuminazione  pubblica,  delle  spese  che 
avrebbero  dovuto  diminuire  gli  utili;  per  le 
linee  di  tramwav,  si  diminuivano  le  spese  di 
manutenzione  della  linea;  al  tempo  della 
costruzione  di  asili,  si  val'Jtò  il  prezzo  del 
terreno  occupalo  al  disotto  del  suo  valore 
reale,  ecc. 

Dai  conti  come  sono  dati,  risulta  che  le 
aziende  d'illuminazione  elettrica  che  funzio- 
narono durante  i  dodici  mesi  scorsi,  sono 
state  in  numero  di  191.  Il  capitale  impiegato 
in  queste  aziende  fu  di  27.000.000  di  lire 
sterline  e  gli  utili  annunciati  raggiungono  la 
cifra  di  341.000  lire  sterline.  Gli  ammorta- 
tamenti  sono  però  calcolati  al  tasso  ridotto 
dì  I  ofo.  ciò  che  è  assurdo  :  se  si  avesse  sola- 
mente conteggiato  a,  5  0|o,  lasso  minimo 
ammissibile,  si  avrebbe  avuto  delle  perdile 
dì  673.000  lire  sterline  e  gli  utili  si  sarebbero 
trasforma'i  cosi  in  forti  perdite. 

IQl^ao.  —  Dalla  intervista  avuta  dal  cor- 
rispondente  del  Corrtert  Heìla  Sem  con  il 
ministro  Schanzer,  delle  IMste  e  telegrafi, 
riportiamo  il  seguente  periodo,  sui  teleloni; 
che  crediamo  possa  interessare  una  parte  dei 
nostri  lettori: 

*  Il  Governo  si  sta  intanto  ueciipando  della 
questione  del  riscatto  delle  principali  reti 
urbane.  Se  il  rUcatto  si  farA.  10  non  posso 
dirglielo,  perrh»''  i  ri'icatti  S4^no  affari,  f  gU 
affa  s!  Mcol^ndono  qnAsio  soao  oonvoalantt. 
Fino  ad  una  certj  somma  il  riscatto  potrà 
convenire.  Qualora  però  le  Società  avessero 
delle  pretese  al  di  u  dì  quella  somma,  ver- 
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rebbe  forse  meno  la  convenienza  del  riscatto, 
ed  io  ritengo  sia  dovere  dt-ilo  Stato  estendere 
la  rete  telefonica  nazionale,  allacciando  per 
ora  alla  rete  telefonica  almeno  tutti  i  capo- 
luoghi di  rirc<ìndarÌo  e  gradatamente  poi  gli 
altri  centri  che  abbiano  una  certa  importanza,  n 

Thiene.  —  li  referendum  per  la  municipa- 
lizzazione dell'  impianto  e  servizio  elettnca 
per  l'illuminazione  pubblica  e  privata,  ebbe 
—  come  del  resto  si  prevedeva  —  esito  com- 
pletamente negativo. 

Furono  alle  urne  appena  458  elettori  :  cioè 
il  45  per  cento  degh  inscritti  e  si  ebbero 
questi  risultati: 

A'o,  354;  sì,  Ì04. 

Rocoalbagna.  -  Farmacia  rnuuicipnle.  — 
Allo  .sco])()  (ii  mantenere  un  buon  servizio 
farmaceutico,  l'amministrazione  comunale  ha 
aperto  il  concorso  al  posto  di  farmacista  lau- 
reato con  lire  mille  annue  come  indennità  di 
residenza  e  con  Tuso  gratuito  del  locale, 
scaffalatura  ecc. 

Saviglìans  (Saluzzo).  —  lì  risultato  ^e finii  ivo 
dei  u  referen'iuin -if  J}f'r  l'abolizione  delle  bar 
riere  daziarie.  —  Sotto  la  presidenza  dell'as- 
sessore anziano  sig.  geom.  Lamberti,  si  ^ono 
riuniti  i  presidenti  delle  diverse  sezioni  elet- 
torali per  la  proclamazione  del  risultato  de- 
finitivo sulla  votazione  pc-r  il  i<  referendum  " 
amministrativo  in  merito  all'abolizione  delle 
barriere  daziarie. 

La  formola  della  votazione  era  la  seguente: 
w  L'elettore  intende  che  il  Comune  abolisca 
le  barriere,  e,  per  le  esigenze  del  bilancio, 
mantenga  e  aggravi  le  attuali  tasse  di  esercizio 
o  bestiame,  e  ne  applichi  delle  nuove,  quali 
la  tassa  di  famiglia,  oltre  l'aumento  della 
sovraimposta?  » 

Il  risultato  definitivo  proclamato  dall'  as- 
semblea dei  presidenti  fu  che  su  2301  iscritti 
votarono  1186  elettori,  cioè  circa  il  50  per 
cento,  dei  quali  in  senso  favorevole  alla  abo- 
lizione della  cinta  n.  ji^,  e  in  senso  contrario 
n.  467,  essendosi  dichiarate  nulle,  percht' 
contenenti  frasi  non  necessarie,  quattro  soie 
schede. 

Notevole  si  fu  la  votazione  delia  borgata 
di  Levaldigì,  ove,  su  104  votanti,  sì  riscon- 
trarono ben   103  voti  contrari  alla  proposta. 

I  seggi  furono  occupati  dai  partiti  popolari 
la  campagna  non  ha  preso  parto  alla  votazione 
e  l'attuale  maggioranza  del  Consiglio  e  gli 
esercenti  si  disinteressarono  completamente 
della  votazione.  » 

Bari.  —  La  municipaiisizazioHe  del  servisio 
delle  pompe  funebri.  —  Leggiamo  nel  m  Cor- 
riere delle  Puglie  n  :  GÌ'  inconvenienti  a  cui  dà 
luogo  il  servizio  delle  pompe  funebri  per 
concessione  di  appalto,  non  hanno  bisogno  di 
essere  rilevati.  Sono  inconvenienti  insili  alle 
speculazioni  private,  le  quali  non  possono 
conciliarsi  alla  misura  e,  eliciamo  anche,  alla 
dilicatezza  richieste  da  un  servizio  che  deve 
essere  tutelato  da  quella   specie   di    rispetto 


ed  anche  di  culto  imposto  dal  sentimento 
superiore  ad  ogni  altra  considerazione  di  lucro 
o  di  gare  finanziarie. 

li  queste  gare  vediamo  spesso  alternarsi 
sul  limitare  di  una  casa  ove  aleggia  la  morte 
perchè  un  carro  funebre  sia  preferito  all'altro 
o  perchè  il  dolore  dei  superstiti,  profanato 
in  ore  solenni,  si  rassegni  a  distrarsi  appunto 
nelle  competizioni  di  gente  che  su  questo 
dolore  deve,  per  la  stessa  ìndole  della  con- 
cessione, mercanteggiare. 

Trova  quindi  la  più  favorevole  accoglienza 
il  proposito  dell'assessore  della  P.  U.  accettato 
pienamente  dalla  Amministrazione  del  nostro 
Comune  di  municipalizzare  Ìl  servizio  delle 
pompe  funebri.  K  vorremmo  che  con  solleci- 
tudine sì  desse  forma  concreta  e  snllerita  allo 
adcm[)imento  di  queste  finalità,  la  quale  è 
intimamente  connessa  non  al  fatto  economico 
soltanto,  ma  ad  un  organismo  che  regoli 
questo  servizio  in  modo  che  gl'inconvenienti 
siano  eliminati. 

In  tema  di  municipalizzazione  si  discute 
troppo  e  la  discussione,  spesso  astratta,  sperde 
il  merito  della  applicazione  eflicace.  la  quale 
urta  negli  ostacoli  della  realtà  finanziaj'ia 
quando  questa,  specialmente,  è  paralizzata 
dalle  trepidanze. 

Alcuni  servizi  però  a  queste  trepidanze 
non  pDSsono  accordare  alcuna  attenuante.  In 
genere  non  è  permesso  il  dubbio  sui  vantaggi 
della  municipalizzazione  dei  servizi  comunali 
ed  al  riguarao  bisogna  essere  ben  guardinghi 
a  distinguere  la  municipalizzazione  dalla  espli- 
cazione dei  servizi  in  economia. 

Né  pel  servizio  delle  pompe  funebri  può 
essere  giustificata  alcuna  trepidanza  ;  per  il 
che  noi,  ed  anche  come  esperimcuto  che  in- 
coraggi lo  sviluppo  della  municipalizzazioue, 
aspettiamo  che  la  Giunta  senza  mdugio  pro- 
vochi le  debite  sanzioni  per  tradurre  in  atto 
la  municipalizzazione  di  un  tale  sei^-izio. 


Consiglio  Comunale  dell' 11  ottobre: 

Presidente  accetta  l'invito  del  consigliere 
Dì  Cagno  per  la  prelevazione  delle  proposte 
più  urgenti. 

E  si  preleva  per  prima  la  muncipalizzazio- 
ne  del  servizio  dei  trasporti  funebri. 

Mandragora  (assessore»  fa  un'ampia  rela- 
zione, da  cui  si  rilevano  le  norme  per  disci- 
plinare e  rendere  più  ordinato  e  più  civile  un 
tale  servizio  mercè  la  funziont-  diretta  dello 
stesso.  Precisa  i  dettagli,  anche  in  rapporto 
dei  fondi  d' impianto  e  per  la  provvista  del 
materiale  occorrente,  al  servizio  per  tutte  le 
classi,  avendo  riguardo  a  quella  dei  poveri 
allo  scopo  di  rimuovere  inconvenienti  che  ora 
si  lamentano.  Riassume  i  capisaldi  della  pro- 
posta, tra  cui  quello  dell*  esercizio  dei  tra- 
sporti funebri  con  diritto  di  privativa  pel  Co--, 
mune,  1 

Petruzzellì  per  una  mozione  di  ordine  di- 
manda .se  il  servizio  si  propone  per  munici- 
palizzazione 0  per  esercizio  in  economia. 


I 
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Mandrvfoni  spic||fache  1'  Amministrazione 
nchiedc  l'escrcùio  in  economia  per  i  irasporb 
fimdin  con  quelle  tali  garantie  richieste  e 
per  la  funzione  diretta  del  Comune 
sulla  municipalujrazione  e  da  quella 

Presidente  aggiunge  altre  spiegazioni  per 
rirrare  d  coocetto  cne  ha  ispirato  l' Ammi- 
oMtruiooe. 

Di  Om-  '  >  un  plauso  al  Sindaco  ed 
ifl'Ammir.  iif  per  la  operosità,  con  cui 

Kgue  i  concetti  direttivi  che  provvedano  alle 
pMPhtirhc  csigccuc,  crede  però  che  nel  caso 
bisogna  c&scre  guardinghi  a  far  si  che 
'  >0c    non    si  trovino   ostacoli    o 

Fenciò  propone  che  adottandosi  in  massima 
li  proposta  deirAmmìnistrazionc  e,  se  occorra, 
arac  ta  cifra  dei  fondi  richiesti,  si  nomini 
Commissione,  la  quale  si  occupi  dello 
di  regolamento,  rendendosi  cosi  più 

le  indi  ta  discussione  del  Consiglio. 

CarabelleK  fa  diverse  osservazioni  e  rac- 
nMnsinliiiiini  e  per  la  tariffa  che  gli  pare  fiscale 
•  pel  percorso  dei  cortei  funebri  e  per  altro. 

Ifirenghi  presenta  la  pregiuduiale.  per  cui 
dovrebbe  sospendersi  la  presente  discussione. 
I  consiglien  non  Mino  preparati  a  questa,  e 
■oa  vorrebbe  che  per  la  fretta  una  cosa  buona 
■DO  fo«*e  buona.  Si  associa  quindi  alla  prò- 
postt  Di  Cagno  pel  rinvio  della  discussione. 

Presidente  non  trova  dinicoltà  a  questo 
ramo  per  maggiore  studio  da  parte  dei  con- 
■IJich,  con  dicniara2Ìone  che  r  Amministra- 
asae  tiene  a  che  questo  argomento  sia  sol- 
risoluto  e  che  nella  prossima  lor- 
3  Consiglto  dovrà  indiffc-rluilmenie  oc- 
le.  Accetta  perciò  il  rimando  puro  e 
•eàmiice. 

ftartano  parla  contro  il  rimando  e  special- 
acme  contro  la  nomina  di  una  commissione. 

Si  approva  il  rimando  puro  e  semplice. 

fltanM.  —  La  fissione  tiel  ^az.  —  La  se- 
iretcria  particolare  del  gabmetto  del  sindaco 
a  oomifuca: 

0  direttore  della  Società  del  Gaz  invitato 
ttkgraficamcntc  dal  Sindaco  on.  Tasca  Lanza 
a  Mttoscnvere  Tatto  defìnitivo  di  cessione 
ddfe  inntanto  e  dell'eserci/io  del  gaz,  con 
lecxera  «I  a8  settembre,  ha  chiesto  di  riman- 
darv  U  sottoKnzìone  verso  il  25  ottobre, 
dovendosi  prima  riunire  il  Consiglio  d'Ammi- 
convocato  per  il  13,  0  dovendosi 
la  copia    legale   dell'autorizzazione 

D  r>-^t»^-r  ha  aggiunto  che  si  comincie- 
R^ber  liaumcnte  le  operazioni  di  con- 

■(BS*  ui  guua  da  poterle  terminare  i!  31 
oOobre.  alla  mezzanotte  del  qual  giorno  il 
Vunir.  'Tcbbe  in  possesso  dellaoninna. 

0  p«...i<'.i' legato  della  Società  per  eseguire 
h  eoQs^na  arriverà  a  Palermo  il  20  e  si 
■etteiii  subito  d'accordo  col  pento  del  Comune. 

n  Direttore  della  Società  ha  proposto  di 
ogni  bvoro  di  nuove  prese  e  pose 


di  contatori  per  abbonati  dal  25  31*31  ottobre 
e  ciò  per  agevolare  le  operazioni  di  consegna 
e  per  evitare  durante  questo  inler\*aÌlo  cam- 
biamenti nelle  j»cortc  di  magazzino  e  nella 
perizia  drgli  impianti. 

Il  Sindaco  ha  risposto  di  aderire  alla  chiesta 
proroga,  ma  farà  notificare  alla  Società,  un 
atto  ai  prontczz.1  a  firmare  l'atto  definitivo; 
e  ciò  ai  fini  dell'art,  ta  del  compromesso  che 
stabilisce  il  termine  di  10  mesi  per  la  firma 
del  contratto,  termine  che  va  a  scadere  col 
16  di  ottobre. 

—  Stènta  Consigliart  Htl  /  ottohrr  —  Si 
procede  alla  nomina  della  Commissione  am- 
ministrativa per  la  municipalizzazione  del  gaz. 

Si  vota  prima  per  U  presidente. 

K  eletto  il  cav.  Achille  Bova  con  voti 
quarantadue  e  cinque  schede  bianche. 

Uà  votazione  per  1  consiglieri  effettivi  dà 
questo  risultato: 

Pagano  comm.  Knrìco  voti  45.  cav.  Bel- 
trami  voti  37,  cav.  Filippo  I.auna  voti  31, 
cav.  Marino  Paratore  voti  38.  barone  dì  Car- 
caci  voti  26,  ing.  Torregrossa  voti  19. 

Sono  eletti  1  primi  quattro. 
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Per  la  nomina  dei  due  consiglieri  supplenti 
si  ha  ouesto  risultato: 

Bibiia  sig.  Gabriele  con  voti  33,  barone 
Carcaci  di  Hoscogrande  con  vnti  31.  ingegner 
Torregrossa  voti  13;  doti.  Kamirczcon  voti  11. 

Restano  eletti  1  primi  due. 


Il  comm.  Spreafìco  direttore  generale  della 
Società  italiana  per  il  gaz  ha  telegrafato  al 
sindaco  che  lunedi  is  sarà  a  Pa^rmo  per 
definire  Ir  cessione  aell'usina  del  gaz  e  di 
tutto  l'esercizio. 

Invece  che  il  giorno  35,  come  erasi  annun- 
ziato, il  contratto  definitivo  sari  quindi  firmato 
lo  slesso  giorno  15. 


È  arrivato  il  prof.  Clemente  Montemartini 
rappresentante  della  Società  del  gaz,  e  sono 
cominciate  le  operazioni  della  consegna  dcl- 
rUsina  e  dei  materiali  al  Comune. 

—  Cottsiglh  comunaif  -  Srtittta  tiri  tj 
ottobre.  —  Presiede  Ìl  sindaco  sen.  Tasca 
I^n/a,  tornato  da  Roma. 

Sangiorgi  (assessore  delle  finanze)  comu- 
nica che  lunedi  sarà  firmato  il  contratto  con 
la  Società  del  ga?  per  la  somma  di  L.  4.7^aooo. 

Inoltre  il  Comune  pagherà  alla  Società 
L.  1.050.000  a  saldo  di  dcoiti,  per  indennizzo 
delle  scorte  dì  materiali  nei  magaz/mi  e  per 
i  nuovi  impianti,  eseguiti  durante  il  compro- 
messo. 

Il  relatore  legge  tutte  le  cifre  delle  diverse 
liquidazioni  e  delle  altre  partite. 

Napoli,  osserva  che  la  Giunta  meglio  che 
il  Consiglio  può    giudicare   su  queste   cifre 
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d'indennizzo,  e  poiché  Toratore  ed  il  Consiglio 
hanno  nella  Giunta  la  massima  fiducia,  non 
occorre  approvazione  consigliare. 

Sangiorgi  insiste  perchè  il  Consiglio  abbia 
conoscenza  dì  tutti  i  dettagli  della  cessione 
e  approvi  esplicitamente. 

Il  Consiglio  approva  ad  unanimità. 

—  Si  firmò  nei  locali  della  Banca  d' Italia 
l'atto  di  cessione  dell'ofiìcina  del  gaz  al  Mu- 
nicipio da  parte  del  com.  Spreafico,  direttore 
della  Società  italiana. 

Il  Comune  pagò  quattro  milioni  e  750 
mila  lire  per  il  riscatto  dell'officina  e  per  gli 
impianti  ed  un  milione  e  50  mila  lire  per 
indennità  e  saldo  dei  debiti,  scorte,  ecc. 

Si  iniziò  già  l'esercizio  municipale. 

La  Società  italiana  guadagnava  in  media 
700  mila  lire  annue.  Si  calcola  che  il  Muni- 
cipio estendendo  la  conduttura  alle  borgate 
guadagnerà  assai  di  più. 


ASSEMBLEE  E  COSTITUZIONI  DI  SOCIETÀ 


Firenze.  —  Società  italiana  dei  motori  a  gaz 
Crossley.  —  Il  2  ottobre  in  Firenze  sotto  la 
presidenza  del  prof.  cav.  Aditeo  Tarchiani, 
si  adunò  l'assemblea  ordmaria  della  Società 
Italiana  Motori  a  Gaz  Crossley,  costituitasi 
r  anno  scorso. 

L'  assemblea  approvò  il  bilancio  e  nominò 
a  Sindaci  effettivi  i  signori  W.  H.  Irving, 
T.  M.  Hudson,  Edoardo  Lega  ;  ed  a  Sindaci 
supplenti  i  signori  ing.  cav.  Enrico  Carcasson 
e  mg.  Carlo  Sodi. 

Il  direttore  della  Società  ing.  Neville,  in- 
formò l'assemblea  del  continuo  e  progressivo 
sviluppo  in  Italia  degli  impianti  dei  motori 
a  gaz  Crossley,  costruiti  dalla  Casa  Crossley 
di  Manchester;  degli  impianti  eseguiti,  e  di 
quelli  in  corso,  fra  i  quali  uno  di  400  HP. 
per  il  molino  e  pastificio  F.Ui  Nicotera  a  Ca- 
tania, altro  di  100  HP.  per  la  Fonderia  del 
Pignone  di  Firenze,  ecc. 

IClano.  ^  Si  è  costituita  con  sede  in  Mi- 
lano, nello  studio  del  notaio  Guasti  l'anonima 
"  Illuminazione,  idraulica  ed  affmi  »  col  capi- 
tale di  L.  600.000  aumentabile  ad  un  milione 
per  dehberazione  del  Consiglio  così  compo- 
sto :  cav.  Enrico  Bertarelli,  ing.  Enrico  Banfi, 
ing.  Carlo  Clerici,  ing.  Angelo  Radaelli,  Emi- 
lio Zanardini,  Astorre  Vita  e  Guido  Drisaldi. 
Quest'ultimo  venne  nominato  anche  direttore 
generale  e  consigliere  delegato  della  Società. 

La  Società  si  propone  la  continuazione  e 
lo  sviluppo  dell'  azienda  già  corrente  sotto  la 
denominazione  :  «  Fabbrica  italiana  apparec- 
chi d' illuminazione,  idraulica  e  affini  L.  Del 
Grosso  e  C.  ». 

Molfetta.  —  Impresa  per  /'  illuminazione 
elettrica  «  Molfetta  ».  —  Togliamo  dal  «  Cor- 
riere delle  Puglie  »  :  Essendo  diventata  esecu- 
tiva dal  19  agosto  u.  s.,  a  norma  dell'art,  idi 


del  Codice  di  Commercio,  la  deliberazione 
31  marzo  u.  s.  dell'  assemblea  generale  stra- 
ordinaria sociale,  con  la  quale  fu  stabilita  la 
riduzione  del  capitale  sociale  da  L.  400.000 
a  L.  160.000,  mediante  la  riduzione  del  va- 
lore di  ciascuna  delle  800  azioni  emesse,  da 
L.  500  a  L.  200,  s' invitano  i  signori  Azio- 
nisti a  presentare  al  più  presto  i  propri  titoli 
air  Impresa  nella  sua  sede  in  Molfetta,  affin- 
chè, mediante  apposito  timbro,  possa  essere 
stampigliata  su  detti  titoli  1'  avvenuta  ridu- 
zione del  capitale  sociale  e  del  valore  di 
ciascuna  azione,  e  ciò  a  scanso  di  resposa- 
bilità. 


NUOVE  CONCEZIONI  -  MOVIMENTI  GIHE 


Cogoletto.  —  Un  nuovo  stabilimento  mecca- 
nico. —  La  Società  Italiana  di  fonderie  in 
ghisa  e  costruzioni  meccaniche  già  Fratelli 
Balleydier,  ha  testé  impiantato  un  nuovo  sta- 
bilimento meccanico  in  Cogoleto  per  la  fabbri- 
zione  di  svariati  prodotti  di  acciaio  mediante 
saldatura  a  gaz  d' acqua.  E*  una  industria 
nuovissima  per  l' Italia  ed  il  nuovo  stabili- 
mento r  unico  del  genere  fra  noi. 

Martedì  9  Ottobre  ebbe  luogo  la  solenne 
inaugurazione  alla  quale  intervennero  auto- 
rità e  stampa. 

Pesaro.  —  Impianto  elettrico.  —  E'  stata 
presentata  alla  Prefettura  di  Pesaro,  da  parte 
della  Società  Esercizi  Riuniti  Imprese  Elet- 
triche di  Bologna,  la  domanda  per  la  conces- 
sione di  un  impianto  elettrico  in  città  per  la 
distribuzione  di  luce  ed  energia  ai  privati. 

Ponte  di  Serra.  —  Impianto  elettrico  per  gli 
opifici  industriali  di  Padova,  Schio  e  per  le 
bonifiche  nel  Polesine.  —  A  Ponte  della  Serra, 
in  quel  di  Feltre,  lungo  il  Cismon  si  sono 
iniziati  i  lavori  per  la  costruzione  di  una  co 
lessale  diga  di  sbarramento,  la  quale  alzerà 
il  letto  del  torrente  di  circa  60  metri.  Pi^- 
verrà  così  una  cascata  di  forza  potente. 

Una  grande  galleria  verrà  fra  poco  co- 
struita per  la  sostituzione  del  canale  deriva- 
tore. Tosto  si  darà  mano  alla  erezione  del 
fabbricato  centrale  dove  si  svilupperà  l'ener- 
gia elettrica. 

La  massa  di  acqua  del  Cismon,  che  può 
calcolarsi  del  volume  di  otto  metri  cubi,  svilup 
perà  una  forza  di  circa  otto  mila  cavalli  e  la 
forza  con  i  nuovi  impianti  andrà  sempre  più 
crescendo  fino  a  raggiungere  la  potenzialità 
di   venti  mila  cavalli. 

La  energia  elettrica  derivante  dalla  cascata 
sul  Cismon  sarà  utilizzata  mediante  apposite 
condutture  in  provincia  di  Padova  e  nel  Co- 
mune di  Schio  a  vantaggio  di  quei  grandi 
impianti  industriali.  La  forza,  a  quanto  si  dice, 
verrà  anche  impiegata  pei  lavori  di  bonifica 
nel  Polesine. 

1  lavori  importantissimi,  iniziatisi  jn  que- 
sti giorni,  continueranno  per  varii  anni. 
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•  Dtrix^ziotu  d'acqua  ad  uso  in- 
u,  —  La  Untone  Italiana  fra  Consu- 
■Koii  e  fabbricanci  di  conrìmi  e  prodotti 
dùmia  ha  premontalo  domanda  alla  Prefct- 
«n  di  Vicrnxa  per  essere  autorizzata  ad 
Minare  una  derì\*azinnc  d' acqua  a  destra  del 
Bruta  nella  Ircalità  Ca^  del  l'astore  in  co- 
mmam  di  Ba&sano. 


MOVIMENTO    PERSONALE 

D  ^^  '  0:.>tf  Dchcrnardi  già  capo  del 
wrvÙK'  Hihciii,!  %Ax  di  Palermo  venne  as- 
funto  dalla  Union  des  Ga/,  (luale  Caoo  fab- 
bnca  nrll'impitrtanle  officina  ai  Porta  Nuova. 
Coi^^ratulazi  oni . 


CRONACA  DELL'INDUSTRIA  DEL  GAZ 

ED  ELETTRICITÀ 

■■eplM  —  Camsixfio  CfmMMaU.  —  L'ii  otto* 
hre  o.  a.  ficlU  seiluta  del  Consiglio  Cumuimlc  11 
UMM^ni  I  fiott.  Franco  svolitc  la  Min  Ìntrq>cIInnu  sul 
«nizia  dell'  illuminazione. 

Il  rfiiMiflirm  Filippone  Ronit  associandosi  nllc 
IHjnmir  dal  pncedcnic  oratore,  ptn-  il  modo  come 
ffTtifiViH*  odi  flervlzi,  n**  biaaimA  |>crò  l'imprudcnui 
eanoMMt,  per  Awn  Icttn  una  lettera  nnonim.i  con- 
•o  gH  ioaervk-Dii  e  te  guardie  addetiv  al  servizio  di 
iliiiiiM  rifinì    accuMndnli  di  rubare  11  petmiio. 

n  fiorane  coculffliertt  giustarornte  invitò  il  Kranr» 
»  ncm  (Mirurv  piA  leOerc  anonime  ìn  Coruif^lio. 

■alagaa  —  A  ^rofictiio  deik  frodi  ai  ronlalori  dei 
firn  —  Legipe»  nel  <  Kcst»  del  Carlino  »  del  24 
Ooolm  lEdixivne  di  Cliti)  :  Avcninio  altra  volta  a 
rdnare  cbe  tutte  le  officine  lamentano  k^vì  perdile, 
podiè  caiaCano  (??)  dei  metodi  dolosi  |K>r  f*ottrarre 
i  9>  «lai  ooatatorì  itentit  clic  vcit>fa  rcgistratù. 

Stamo  ora  lieti  di  comunicare  che  nel  so  cor- 
mv  è  Hata  presa,  nelle  forme  volute  <ln]|ji  le^e, 
li  frfvativa  lodustrìale  ilaì  signori  (jaibarn  Silvio  e 
DrÉa«i.iw  Ili  Adriano,  di  un  sistema  loro  ideato,  che 
Rsate  {apoantrilc  le  fnMti  lamentate.  Il  M^emji  è 
t^K^Roe  9  apfrficabilc  a  tutti  i  contatori  in  uso,  e 
tndiaiao  mxà  di  Rrande  utilitA  a  tutte  le  uAicinc 
ffaótXUyd- 

Xh  aaira  la  merito  alla  praikltA  dell'  lavtailoae 
fenttnata  4d  Sia.  Oaibara  e  Delraai:e:uJil.  cbe  non  co* 
^HB.  Sa  Mie  cbt  tfapa  la  modifica zionc  portala  il  Coa- 
■■art  hapln  afal  paadMlità  di  fnidc  è  «ctiniparu, 
■■McnIaM  che  amilo  probabilaMale  1  aoovl  laveatorl 
aas  caaaamian.  la  effetii  i>c{i  ^aa^U  tutte  le  oHIdae 
a  pa  aAaCtarvao  i  Daplci  appunto  per  li  Kup^riorltà  la 
^Mtf  rfacaalrau  «opra  ^uaUiinl  altro  coatilore. 

Sai^  S.  Lomto.  —  /.t*rtr  elrtttua.  Nt-llu  jirtM- 
tiMa  adimuu:«.  il  Con^Kli"  omiunalc  prenileu  in 
«■ìbc  3  caphoUiij  col  quale  ìl  Comune  concede  alla 
StJglA  boprcae  ckttriche  in  Fircn/c  l'apiudto  (ter  la 
elettrica  delle  vie  e  pioixc  del  tcrrttuno 


CaHaoo  D*A4da.  —  Si  «a  carKueado  dalla  Piita 
A.  iiadnni  Cf  C.  V  imptnnio  di  una  Ofidna  a  G«a 
per  conto  della  Società  G.  M.  Itfguxt&mi  &  C. 

A  lavoro  compiuto  daremo  tutti  1  dettagli. 

Chiavari.  —  [>al  conto  miMxle  della  Clunu  rile- 
viamo (|Uunto  in  apprejHu. 

L' illuminazione  pubbUcn  è  (atta  con  un  numero 
sempre  croKCcnic  di  fanali,  cioè  170  di  prima  e  91 
di  seconda  categoria. 

|ji  N{)csa  ha  nello  acorao  anno  raKff>unii>  l'egre- 
icia  somma  «li  lire  18766.50. 

Per  mìjiliorare  qucato  aerviiio  ed  attenuarne,  in 
visu  di  aumi-niì  futuri.  Il  peso,  da  alcuni  friorm  ai  è 
oinctirtlato  colla  Società  del  tcai  una  convenzione  ad- 
dtzìonnle. 

CIvltaveccMa.  —  //  urriaio  delia  piiMiùa  t'tùtmi- 
ttaaione ai  CoHttglw  l'tfmuHtUe.  —  Xjì  |»i<i|K*kttt  :  «Prov- 
vedimcnti  |»cr  In  pubblirs  illuminaxitme  »  riu>ma  per 
la  seconda  volta  all'  esame  del  Conaigliu. 

Il  Mndacu  ne  ricurda  le  varie  quc^tiuni  nortc  :  a 
aoctienc  che  senza  vìncoli  di  sorta,  il  Comune  può 
traltare  con  vantotOtio  (-"un  la  Tuscùb  Oas  Compamjrj 
sarebbe  IJlwurirvolc  nlla  nmnlripalÌj:zaxìonc  tU-1  servi- 
zìu.  (|ualoni  lo  permettessero  le  riiiofsc  dell'erario 
civico. 

Il  consitcliorc  Jncopucci,  rammentandt»  tm  diacorao 
fallo  in  pnvaiu  dall'aascasore  alle  finanze  cav.  Ui^iarì, 
cio6  che  tra  due  anni  1' amministnuione  ai  aardibe 
trovata  avvanin^iiiia  ilai  cesjiiti  del  nuovo  acque- 
dotto, facendo  fronte  co«t  alle  i^icse  |K*r  la  munlci- 
[■alizzoxione,  vuole  chr  %i  «ludi  il  modo  di  muntci- 
palizzare  etfeiiivamentc  rim{>oriante  mtvìxìo. 

11  consigliere  Moranl  è  conlraiio  alU  Tuuam  Giu 
Cémfiiimy.  ne  vuole  Materne,  e  »o«;iene,  con  calore, 
che  il  Comune  ricaverà  un  utile  certo  e  non  indille* 
renle.  amministrando  da  s£  il  serviilu. 

Nasce  qui  un  battibecco  col  sindaco  ed  un  inci- 
dente per  una  parola  non  corretta,  pronunciala  da 
un  individuo  nella  porte  riservata  al  pubblico, 

Preaoro  pone  alla  discussione  anche  i  conaì- 
»glierì  Palma.  C.W.  Ceccarelli,  I.cf.i,  I >e  Clctnenti  ed 
Alocci. 

L*  avv.  Pirani  trattò  eteiptntemenie  la  ie«  della 
municipalixjiaitone,  applicala  nei  vari  casi  :  e  diate 
che  la  Giunta  studi  i  prov\*edì menti,  senza  ricorren 
—  come  al  salito  —  alle  cummisaionl.  Questo  — 
egli  conclude   —  6  il  suo  dovere. 

PrcwnlA  un  ordine  ilei  giorno,  dando  ampio  In- 
cancn  alta  Giunta  di  fare  e  dì  Irultorr  ed  affidando 
nd  utvt  commÌMÌone  il  mandalo  di  studiare  II  aiateiBa 
per  renilere  il  cervìiio  in  economia. 

P.  approvato. 

Si  respingono  indi  gli  altri  ordini  del  giorno. 

Colk  Vai  d'  Elsa.  —  fM^e  fte/ìhea.  —  Vcrr&  inau- 
gurato un  altro  iminiinto  elettrico  per  fitmlre  luce  ad 
energia  oì  privati.  Stante  le  lariilc  miti  che  praticano 
le  due  imprese,  nesmina  casa  e  nessun  negodo  man- 
chcrik  di  luce  elettrica.  Solo  U  nostro  Municipi. 
anuintc  del  prognsaao.  aepiita  a  mantenere  te  vie 
della  città  illuminate  con    lumi    a    petrolio   e  qual- 


che  volta  risparmia  anche  questi,   approfittando  <iel 
chiaro  di  luna. 

Conegllano.  —  Lù  scoppio  di  un  ^azometro-acetilene 
in  una  :>ffa  ■■  Una  dontrsiica  moribonda.  —  II  5  ot- 
tobre u.  s.  si  sparse  rapidamente  in  cittii  la  notizia 
che  a  Cìson  di  Valmarino,  ridente  ed  industriale 
paese  della  vallatji  dd  Hiavc,  ]a  sera  Innanzi  era  av- 
venuto uno  scoppio  del  gazomutro  acetilene  sito  nel 
villino  Afiulia  di  proprietà  del  sijinor  Gasparctto, 
gioielliere  di  Venezia.  Si  parlava  di  feriti  che  si  tro- 
vavano in  >(r3ve  stato. 

Ecco  gli  estesi  particolari  raccolti  sul  grave  fatto: 

Nel  centro  di  Cison  di  Valmarino  e  precisamente 
a  nord-ovest  della  Piazza.  sorRe  Ìl  villino  Amelia 
del  sig.  Gasparctto,  nel  cortile  del  tinaie  villino. 
come  in  una  .specie  di  grotta  era  stato  collocato  un 
potente  gazometro,  il  quale  forniva  di  luce  tutti  i 
locali  della  villa. 

Da  qualche  sera  1'  illuminazione  si  presentava 
difetto-sa  e  la  sera  dell'  11  spcciaitnerjte  era  cosi  fioca 
da  determinare  la  domestica  del  sig.  Gasparetio, 
certa  Emma  Camparese  dì  Arcella  in  provincia  di 
Padova,  appena  diciottenne,  a<J  esprimere  alle  sue 
compagne  di  servizio  il  proposito  di  recarsi  nella 
grotta  per  visitare  1'  apparecchio  onde,  al  caso,  re- 
golarlo. Fu  aconsigtiata.  ma  la  CamjKirese  —  muni- 
tasi di  una  rantlela  accesa  —  si  diresse  egualmente 
alla  meta  designata. 

Appena  penetrata  nella  grotta,  uno  scoppio  for- 
midabile come  un  colpo  di  cannone  fu  udito  in  un 
perimetro  di  3  km.  e  ben  tosto  un  guizzare  di  fiamme 
fece  crollare  la  grotta  seppellendo  sotto  le  macerie 
la  povera  ragazza. 

Fu  un  accorrere  da  ogni  parte  di  terraxxani  sul 
luogo  della  disgrazia. 

Fra  la  generale  confusione  si  tentò  l'  opera  di 
salvataggio.  La  Camparese  venne  astratta  dalle  ma- 
cerie dopo  circa  20  minuti  di  lavoro  febbrile  in  uno 
stato  da  mettere  ribrezzo.  La  faccia  della  povera 
ragazza  era  orribilmente  deturpata  e  cosi  pure  gli  arti 
superiori. 

Veniva  affidata  in  fin  di  vita  ai  metUci  Monte- 
mezzo  e  MOrer,  che  prodigarono  le  più  urgenti  cure, 
accomp.lgnindola  quasi  .cubito  al  Nosocomio  di  Scr- 
ravalle. 

Non  occorre  soggiungere  che  lo  scoppio  avvenne 
pel  contatto  della  fiamma  della  candela  con  un  enor- 
me quantità  di  gaz  uscito  dal  gazometro. 

L"  impressione  in  paese  fu  vivissima. 

Nel  villino  Amdìa  vennero  constatali  gravi  danni 
in  seguito  alla  terribile  esplosione. 

Cuneo.  —  Ui  munìr{ptt{i::xazionr  det  ga::  -  L'im- 
pianto di  un  gusometro  mitnJcipalf.  —  I^  Commis- 
sione nominata  dal  Consiglio  comunale  per  la  muni- 
cipalizzazione dei  pubblici  servizi,  adunatasi  assie- 
me alla  Giunta,  ritenendo  dì  non  poter  continuare 
oltre  le  pratiche  colla  Società  del  gaz  per  ìl  riscatto 
dell'  attuate  officina  e  del  relativo  impianto,  ha  deli- 
berato con  voto  unanime  dì  fare  senz'altro  allestire, 
tiel  più  breve  termine  possibile,  il  progetto  per  i'im- 
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pianto  di  un  nuovo   gazometro  per   conto   del  Mu- 
nicipio. 

I  voti  cui  già  addivenne  in  precedenza,  a  questo 
proposito  il  Consiglio  comunale,  non  rendono  neces- 
saria un'  altra  sanzione  ulteriore  alla  deliberazione 
suaccennata,   la  quale  pertanto  diventa  esecutiva. 

Cerio  però  sarebbe  stalo  desiderabile  si  fosse  irò-, 
vaia,  air  importantis.sinia  questione,  una  soluzione,' 
che  pure  facendo  capo  allo  sco|X)  lauto  vagheggiato 
dalla  cittadinanza  di  municipalizzare  Ìl  servizio  del 
gaz,  avesse  evitato  il  conftitto  che  ora  pare  annun- 
ciarsi fra  Società  e  Municipio,  conflitto  che  potrà  ^ 
avere  uno  strascico  di  liti,  increscioso  per  tutti.       H 

Ma  pare  che  quella  migliore  soluzione  non  siasi 
davvero  saputo  escogitarla,  cosi  che  la  Commissione 
e  la  Giunta  si  trovarono  nel  caso  dì  dover  ricorrere 
all'  estremo  espediente. 

«  « 

Ed  in  proposito  leggiamo  nella  Seniinrl/a  delU\ 
Alpi  del  26  corr.  : 

«  O».  sig.  Direi/ore, 

«  i.a  Sentinella  delle  Alpi  scrìve  di  questi  giorni, 
a  proposito  della  municipalizzazione  del  gaz,  che 
dalle  informazioni  assunte  presso  la  Giunta  e  presso 
la  Conimissiuiie  della  municipalizzazione,  le  era  ri- 
sultato che  :  «  se  le  medesime  ebbero  a  mostrare  piti 
»  volle  il  desiderio  di  venire  colla  locale  Società  del 

>  gaz  ad  un  accordo,  cosi  non  può  dirai  della  Sodeti 

>  stessa  ». 

«  Tate  apprezzamento,  che  ha  tuttora  un'eco  nella 
cittadinanza  e  che  potrebbe  far  parere  la  Società  dd 
gaz  animata  da  spirito  di  resistenza  verso  ta  città, 
richiede  una  spiegazione, 

«  Se  si  6  inteso  di  dire  non  essere  stato  possibil 
un  accordo  fra  la  rappresentanza  municipale  e  la  Se 
cietà,  nulla  di  più  esatto,    essendo  la  verità  che  un 
accordo  fìnora  non  è  stato  possìbile. 

«  Ma  se  invece  si  fo.s.<ve  voluto  dire  che  la  So- 
cietà sì  sia  dimostrata  aliena  dal  venire  ad  accordi 
colla  città,  si  sarebbe  detta  cosa  inesatta. 

«  La  Società.  cu.slituila  in  massima  parte  di  citta- 
dini, alcuni  dei  quali  appartenenti  alla  .^mministra- 
zione  della  città,  o  quali  consiglieri,  o  per  ragioni  di 
impiego,  non  avrebbe  potuto  mostrarsi  restia  a  trattare, 
e  con  tutta  deferenza,  per  la  cessione  dell'impianto, 
tanto  ò  che  intervenne  ai  convegni  per  tale  oggetto  ^ 
indetti  dal  signor  Sindaco.  H 

«  Che  se.  data  la  rilevante  differenza  fra  l'offerta 
e  la  domanda,  non  è  stato  6nora  possìbile  accordarsi 
per  la  cessione  —  cosa  questa  del  tutto  naturale 
nelle  libere  contrattazioni  —  ciò  non  esclude  che  la 
Società  abbia  fatto  quanto  le  era  possibile  per  evi- ^ 
tare  un  conflhto  sempre  spiacevole.  ^| 

<  Tale  conflitto  sarà  facilmente  evitabile  se  la  rap- 
presentanza municipale  saprà  considerare  che  nelle 
transazioni  non  una  sola  delle  parti  deve  fare  qual- 
che sacrificio  sulle  proprie  ragioni,  e  che  se  la  So- 
cietà del  gaz  e  riuscita  in  questi  ultimi  anni  a  tro- 
varsi in  relativamente  floride  condizioni,  vi  è  riuscita 
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dopo  Avcn:  impiegata  U  musima  porte  dcgU 
àtà  ptteolkxai  eaefrìzi  nel  mielionirv  qucll'itn 
che  ocm  n  vorrebbe  venisoc  rcHiito  al  prcuo. 
■oo  da  periti  eletti  ila  entrambe  le  partì 
tmm  e  pnuk»  In  coodinìn  cuntraiit,  ma  -iottAnio  da 
^tKBm  tt*!T'*"*"  dal  comfiralorr.  ed  inoltrr  Hetiiui  ri- 
CMfdu  alcun**  al  ifirìtto  che  la  Sodeià  iuv«ca  in  base 
dte  CKM««ndMti  tcfEUÌte  colla  dtiA,  di  continuare 
«Ma  pR3tfria  faaditstria.  aalvt.  beninteso,  rIì  effetti 
étk»    l^fB    Mila    maniciinltttaxlonc    dei    pubblici 

«  KlmiMJjndnla  ddla  cortcme  ospitalità  ho  l'ouore 

•  //  prtsiàemit  dèlia  Serietà  dtt  gai  >. 


Sol  abbiamo  «colto  con  compiacimento  la  let- 
«n  cbr  preonk.  (wrrndtici  che  «san  offra  modo  di 
omHwc  la  aoa  facile  né  lieve  quistìunc  evitando  un 
CmAip  ciw  potrebbe  tornare  dannoso  nd  entrambe 
Ir  pwtl  In  auMO,  non  solo,  ma  anche  alU  dttndi- 
BMna.  Poicbè  «kr»  4  iletiberarc  t.i  costruzione  di  un 
amo  (BaoMCtro  on  relativo  tmpiaiitn  ili  lultaturc  e 
41  Amanaioal  ;  altro  è  tradurre  in  auo  tale  drlìl>e- 
laAiae.  Laadando  da  parte  le  conalderozion!  sulla 
^fm^  «  quelle  sin  risultati  rinanziarì  di  una  industria 
■BBtd|Balc  carrellala  in  omcorrcnut  con  una  Società 
tfte  ha  tuuu  a  pi)9io  e  che  dispone  di  lun^  cstw- 
iKsa  pratica,  basta,  a  rendere  pcrpIcttHÌ.  riflettere 
é  ffnaìo  enonnc.  per  la  vtabilìu^  puttblicu,  di  mettere 
«■■ifra  quasi  contcmtioranramentc  il  sunto  di  tutte 
Ir  «te  e  pltue  della  città  pel  collocaincntn  dì  nuove 

Oa  la  Ivitcn  che  precede  lasdu  capire  che  la 
SacioA  acrcocrcbbc  le  proiKWte  che  veniuera  da 
IhW  eleai  lia  éntramU  U  parti.  V.'  il  prinrlpin  equo, 
N^bacvole.  cmìncn temente  mmlemo,  dell'  arbitrato; 
principio  cbe.  a  quanto  d  consta,  venne  da  qualcuno 
Aodala  in  aenu  alla  Commissione  per  lu  municipti- 
taarinaa,  m  che,  non  sappiamo  per  quali  ragioni, 
k  wmo  mpinto. 

N«i  fitmlaJDO  invece  che  quella  debba  essere  la 
^  €  oiciti.  onorevole  e  giusta  \kt  tutti  :  la  vìa 
<te  «vifeefA  Kb  di  dubbio  caìto  ed  incresciost  con- 
MmL  S  ■penindo  d'  «vere  in  ciò  conscnxiente  la 
piMlia  opfnkme,  d  auguriamo  che  eaaa  prenu  cosi 
«dT  .InHntnistroxionc  dvlca,  da  indurla  n  preferire 
l'artilVUo  ad  altri  meni  che  po&s«>no  (iir  gol»  m<1- 
■■•>  •  coloro  che  vivuna  di    cortji    b<tiluta  e  di   ci- 

RiÉMft.  —  Zji  pipa  dì  mm  operaio  fa  tSpiodere 
é/  0mi  di  mm  tmmmel,  ^  Uiw  e<ipln!*ionc  avvenne  a 
RteMtta  ia  un  tnnnel  In  costnuione.  l)tio  minatori 
faniao  uocW  e  quaranta  [fravrmente  feriti.  I  danni 
WB  rllcnaci.  V  n^uAìone  tu  catuuta  da  un  ope< 
■io,  dbe  aoccodeva  la  «uà  pipa  presso  una  condut* 
•MS  4i  ipa.  roda. 

flHMB.  —  Coniislk»  Cononale  {Seduta  del  19 
^ÈBtK^.  —  per  t  Uimmimtsitm*.  —  Fiorimi  chiede 
«Mnte  mgà  cauaa   l' elettrica    Illumiwulone    in  via 


Milano  e  altra  parti  della  dttà.  Vuol  aspere  a  cbe 
punto  si  trovino  le  pratiche  con  la  Siicirti. 

Bosano  spirKO  che  la  Società  ha  avuiu  degli  in* 
cagli  nel  mettere  i  pali. 

—  L'acttiUme  pei  furo  di  Gemot'a  f  —  Scrìvono  da 
Roma  che  al  Mìnistcto  dei  Lavori  PuMilid  è  p«rv^ 
nuta  la  proposta  di  una  Sodctk  te  quale  asaumercbbe 
r  impianto  ilrir  illuminazione  ad  acetilene  ili  tutti  i 
fari  italiani  con  sistema  premiato  all'  Esposizione  di 
Milano.  Il  Ministero  si  è  riservato  di  dare  una  ri- 
qnata  dcGnÌti\-n.  Intanto,  lu  chiesto  todicaiionl  auila 
spesa  preventiva,  pervenuta  questa,  ai  fivanno  al- 
cune perizie  ed  alcuni  csperìmcnti,  pei  quali  —  a 
quanto  pare  —  suiA  scelto  il  foro  di  Geno\-a. 

Oiftcm.  —  Ìm  mOrt4  d€Ì  dott^  GotRg  Pfr  H»ta  fuga 
di  gas.  —  Il  6  ottobre  si  t  trovato  nel  proprio  letto 
morto  asfissiato  per  una  fusa  di  ffoz  il  dotL  Guatavo 
Goegg.  professore  alla  scuola  di  commcrdn,  se* 
Rfcurìo  generate  dell'  ultima  conferenxa  della  Croce 
Rossa. 

Il  defunto  era  stato  Invanito  recentemente  dd< 
r  Ordine  della  Corona  d'Italia. 

Oìrgantl  —  Dissfrvisio  $Vu»$if$asù>nf  puh- 
blica.  —  Leggcsi  rxcWOra  del  18  ottobre  a.  e; 

Persiste  scmpie  il  cattivo  servizio  dcU'il' 
lumìnajEionc  a  gaz.  Le  strade  sono  al  buio; 
i  privati,  che  pagano  il  g.iz  a  32  ceni,  il  me, 
non  potendo  tisufruirne  |>er  1  illuminazione, 
nò  per  cucina,  pensano  di  ritornare  al  petro- 
lio ed  al  carbone. 

1  provvedimunti  finora  adottali  dall'  Am- 
ministt'aziunc  comunale  tiare  che  producano 
r  effetto  contrario.  Ed  allora  si  adottino  tutti 
i  rigotn  de!  contralto  e  della  legge. 

Non  coooico  né  per Moal mente  ai  i\  tans  U  corri* 
Kpiindcalc  di  (ìlrccnU  dell'  "  Ora ,,  :  ma  però  mjoo  convioto 
che  se  qacRla  Kìfnore  svc<uc  -«ilsraciite  ani  loniaiu  idea 
di  gai,  non  nsndcrebbc  di  colili  soilzic  id  un  flomale 
serio  e  diffuso  quale  è  1'  "  Ora  ..  :  ^okW  imì  è  per* 
mciiso  piirtare  il  dlicredltù.  co«i  con  isnu  faciliti  sd  un 
iaduidrislc.  che  da  italiche  innu  va  «pcadcadu  inccall 
aaaaK  per  compiere  tulle  qDclIc  mlEtlorlc  che  la  scleata 
e  la  pratica  ìiuistrl^oao,  per  non  dar  applilln  a  laicol. 
Mj  lu  ricurda,  che  non  44)na  multi  mcu  iraM;ur»Ì.  daiibé 
vinllavo  Ui  Sidlla  ;  ed  a  Glntcati.  la  «la  sltcnilooc  lu 
Icrmata.  per  quanto  rifletteva  la  illumlssiioac.  da  ans 
anurmaliLs  Iccniui.  dirne  e  auto  ta  città  e  po«ta  »dI 
liaoco  di  una  collina,  ed  il  ditilivelln  tra  la  oHidna  e  la 
dttA  %arla  dai  JQ  ai  100  aictrl. 

Ebbene  in  nc^tnua  (anale  pubblico  vi  è  sa  rtomctro  1 

Si  Inmarlal  quindi  cumc  debba  procedere  l'illuminatlona 

pubblica!  con  quel  po'  po'  di  dl«ll\cIlo!  Nelle  parli  alle 

della  citta  vi  i  lo  «preco,  nelle  parti  più  basM  dcflcleata  ! 

MI  Inforout  da  perlina    che    doveva  e^^cr  addentro 

acllc  sefreie  cu«e  niinlctpall,  del  perché  noa  si  (accMcro 

adottare  I  refolalarì  stradsll.  e  l'aadco  mi  rtsyast: 

I         Eh  I  fratello  mio  !  MsogacrcMc  cte  lato  ésaisais  ta 

I  rtvalKcste  a  qsell'  lIluiilrlsslBa  si|.  Assessore  istt'Uaml- 

aatlonc  che  dopo  aver  flrvalo  nn  conpraasaaa  coirai* 

I  loale  a«utaiore  della   Otficlaa   a  lat,    passalo  qualche 
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gjonio  e  sempre  più  convincendosi  di  aver  fatto  l'inte- 
resse della  città,  ha  creduto  bene  di  disdirne  la  propria 
firma  I  E'  un  modo  di...  di  pensare  che  voi  setteatrio- 
aali  non  iiotete  comprenderei 

Non  parlai  più  1  Ricorsi  col  pensiero  alle  tre  colos- 
sali cariatidi  del  tempio  di  Giove  Olimpo,  che  col  motto: 
"  Slgnat  Ag:riseotum  mirabllls  aula  Qlgantum  „. 

si  lascìerebbero  parafrasare  e  per  benino  I 

Lodi.  —  Fnlmi?mlo  dalla  corrente  elèttrica.  —  Il 
IO  ottobre  u.  s.  verso  sera,  l'operaio  Bertoni  Ettore 
di  anni  26,  mentre  era  intento  alla  verriiciatura  dì 
un  palo  conduttore  di  fili  elettrici  della  Società  Lo- 
digiana  Ghiaccio,  Forza  e  Luce,  posto  sul  tetto  di 
questo  castello,  veniva  fatto  discendere  perchè  si 
attivava  la  corrente  ad  alto  potenziale.  Ma,  non  si 
sa  per  qual  ragione,  il  Bertoni  risaliva  sul  tetto  e, 
disgraziatamente,  avendo  toccato  il  filo,  restava  all'i- 
stante fulminato. 

Londra.  —  Sopsrta  di  una  immsnsa  miniera  di 
carbone.  —  Si  annuncia  la  scoperta  di  un  ricchissimo 
giacimento  di  carbone,  esteso  sopra  sessanta  miglia 
quadrate,  presso  Dover.  I  lavori  d'estrazione  comin- 
ceranno subito.  Si  prevede  clie  entro  pochi  anni  vi 
lavoreranno  diecimila  operai. 

Massa  Marittima.  —  Luce  elettrica.  —  Fervono  i 
lavori  d'  impianto  della  luce  elettrica,  che  si  spera 
verrà  inaugurata  prima  della  fine  dell'anno.  In  tale 
occasione,  un  Comitato  cittadino  prepara  un  attraen- 
tìssimo  programma  di  festeggiamenti. 

Messina.  —  Togliamo  dall'  Ordine  di  Messina  del 
21  settembre  a.   e.  : 

La  pagliacciata  di  ieri.  —  Era  stato  indetto  un 
Comizio  pubblico  per  le  ore  8,  ma  ahimè  !  erano  le 
nove  e  si  dovette  tenerlo  colla  presenza  di  non  più 
di  400  persone,   la  maggior  parte  curiosi. 

Contribuenti  ve  n'  erano  pochi,  anzi  potevano 
contarsi  a  dito. 

Gli  oratori,  che  facevano  ricordare  il  dott.  Bracchi 
dei  bei  tempi,  ebbero  un  bel  scalmanarsi  :  nessuno 
faceva  loro  eco  o  si  commoveva  alle  studiate  escan- 
descenze, colle  quali  infioravano  i  discorsi,  spesso 
sgrammaticati. 

Onde,  insuccesso  completo. 

La  sera  poi,  i  soliti  rompifanali  vennero  lasciati 
liberi  di  sfogare  la  loro  magnanima  malvagità,  e  si 
ebbero  circa  700  lire  di  danni  per    160  fanali  rotti. 

Il  Comune,  s'  intende,  pagherà.  Ma  quanti  di 
quelli  che  dimostrarono  e  ruppero,  contribuiranno  a 
rifare  il  danno  ?  Nessuno;  poiché  chi  paga  non  rompe 
mai,  e  questo  lusso  solo  gii  scalzacani  se  lo  possono 
permettere. 

Del  resto,  le  nuove  tasse  non  graveranno  di  certo 
sulle  rispettabili  persone,  che  ieri  si  mettevano  più  in 
evidenza  e  vociavano  di  più. 

Fra  tanta  improntitudine  e  tanta  miseria  merita 
lode  incondizionata  1'  Amministrazione  del  gaz,  la 
quale,  nonostante  1'  accanita  opposizione  incontrata, 
provvide  che  in  meno  di  un'ora  fossero  tutti  rim- 
piazzati i  fanali  rotti  e  la  illuminazione  ripristinata. 


La  pubblica  forza,  quando  non  sfogò  qualcuna 
delle  sue  ignobili  vendette,  brillò  per  assoluta  de- 
ficienza. 

Milano  —  La  Compagnie  Union  des  Gaz  affidò 
recentemente  alla  Società  Italiana  già  Siry  Lizars 
&•  C.  di  Sity  Chamon  àf  C.  V  importante  fornitura 
di  otto  casse  di  depurazione  da  11,70  x  11,70  x 
1,70  con  relativi  coperchi,  grue  scorrevoli,  tubazioni 
e  valvole,  nonché  le  tettoie  in  ferro  di  una  super- 
ficie coperta  di  4000  mq.,  da  erigersi  alla  nuova  e 
grandiosa  officina  a  gaz  in  costruzione  alla  Bovisa 
presso  Milano. 

Napoli.  —  Un  importante  lavoro  affidalo  alla  Com' 
pagnia  An.  Continentale  già  J.  Brunt  6*  C  —  Siamo 
lieti  di  annunciare  come  la  Società  Napoletana  del 
Gaz  di  Napoli  passò  ordinazione  alla  Ditta  Brunt 
di  Milano  dei  nuovi  fornì  a  storte  orizzontali  con  im- 
pianto completo  di  trasporto  del  carbone,  caricamento 
e  scaricamento  meccanico  dei  forni  coi  procedi- 
menti De  Brouwer  e  convaglìatore  De  Brouwer  per 
il  coke.  II  prezzo  dell'impianto  sì  aggira  sulle  500.000 
lire. 

—  Morto  fulminato.  —  La  mattina  del  27  u.  s. 
verso  le  5  alcuni  meccanici  dello  stabilimento  Patti- 
son  si  accorsero  che  sopra  una  delle  colonnine  in 
ferro  che  sostengono  i  fili  conduttori  dell'  elettricità 
era  sospeso  immobile  un  giovane  con  un  piede  sopra 
un  gancio  isolatore  e  con  le  mani  appoggiate  ai  fili 
che  conducono  una  corrente  di  5000  volts  cioè  il 
massimo,  dimodoché  lo  sciagurato  doveva  essere  ri- 
masto fulminato  all'  istante.  Sembra  che  il  disgraziato 
sconosciuto  fosse  là  salito  per  rubare. 

Ostumi.  —  La  luce  elettrica.  —  Finalmente,  gra- 
zie all'  attività  della  nostra  Amministrazione  Comu- 
nale ed  air  opera  disinteressata  di  pochi  volonterosi 
cittadini,  la  cittadinanza  ostumese  ha  visto  appa- 
gato un  suo  vivo  desiderio,  l' impianto  cioè  della 
luce  elettrica.  In  verità,  oltre  ad  un  desiderio,  l'am- 
ministrazione ha  con  ciò  provveduto  anche  ad  appa- 
gare un  bisogno  di  una  città  che  non  è  poi  inferiore 
a  nessun'  altra  della  provincia.  Era  infatti  da  deplo- 
rare che  una  cittadina  come  Ostumi,  la  quale  conta 
più  di  30.000  abitanti  dovesse  stare  al  di  sotto  di 
molte  altre  nelle  quali  già  splendeva*la  magnifica 
luce. 

Nella  tornata  del  26  settembre,  il  Consìglio  Co- 
munale, presenti  16  consiglieri  ha  approvato  il  capi- 
tolato d'appalto,  in  base  al  quale  ha  autorizzato 
l'Amministrazione  a  concedere  1'  appalto  a  trattative 
privative  per  un  importo  dì  1800  lire  annue  per  la 
durata  di  30  anni.  L'  impianto  avverrà  nei  sei  mesi 
successivi  alla  stipulazione  del  contratto  con  la  ditta 
prescelta,  che  facilmente  sarà  la  Gillìeron  Amrein 
di  Milano,  la  quale  ha  fatto  proposte  vantaggio- 
sissime. 

Parma.  —  Scoppio  di  acetilene.  —  In  piazza  Roc- 
chetta, nella  bottega  di  un  Mattoniere  illuminata  ad 
acetilene,  scoppiò  con  fragore  il  gazometro. 


Acoaw  «lu  qiuniitA  tli  frcnti:.  fcr  Tortuna  oim 
ekifacro  a  drphJCTfg  ilùiiTvxie. 
BiHB.  —  f  W  af^rnjfitmitre  che  scompare.  — 
KMM  d  111  a«BÌcunito  che  il  risnor 
'Agionierc  ncllji  Soclcla  Anonima 
^s  Ir  mi^^  -  1  Jininaxionc.  b  quAle  tu  l  «uol 
^a  te  \1a  Doc  NUodli  n.  M.  avc\'A  soiiniiio  (UIU 
OHM  dvOi  StKlirU  BtoM  dira  icocxi  lìrv,  cna  fAU) 

Q  tvcmmmtk  «iiblin  dal  C3iv.  (}cnult.  dlrciinrc 
4clli  Società.  cO  il  fun<ini).irin  dicln^ro  rhr  fino 
alsaa  mm  era  Mmla  pmcnUla  ncattunu  denuncia  alle 
lafeortlà  e  che  il  Coaldi  era  intento  n  inxti  la  t-un- 
i^«a  dd  nK>  nficio.  «  Ha  cominc»w>  qiiiilchr  man- 
cane —  dine  Q  cav.  Gentili  —  non  tu  ncKu    e  Io 

O  pv^ò  (ti  tacere,  nnrhr  per  la  posizione  della 
Sodtl&.  Maawcmwo  11  •Jtcnuo  ma  u£ffi  che  un 
^oraalr  accettila  atta  Kompania  del  Guoldl  rompiamo 
I  Uartm  die  ci  cnivajno  impoMì. 

FIbo  daUa  (umlarioDc  delU  Sijdctik  —  nel  1904 
—  d  •%.  Coaldi  era  entralo  dckIi  uffici  del  nuovo 
Malo.  E*  worfMo  che  dal  ij  marzo  1905  in  (loi 
ÌBBaiocUi  ad  impadronirsi  del  danaru  della  Società. 
itemnJo  i  reipfltri.  La  somma  di  cui  ti  è  appro- 
ftwÈa  «■OMMita  a  9950  lire. 

Qaaodo  n  cav.  Gentili  ha  denunzinto  le  Ìrre)(0- 
Ivìià  aOa  qucMura.  U  capo-niKÌonicre  xi  ora  Rtà  al- 
ki^iaaiD  dalla  sua  abitazione,  in  via  dei  Puntc6c! 
a  44.  Inutilmente  il  cav.  Marroni,  commimarin  di 
P-  !».  adiktno  agli  oAìiri  centrali  dellu  questura,  ha 
iapanko  dfavcMÌ<ioni  ai  mini  nienti,  per  arrestare 
ICwtdi. 

KuAk  la  moftlie  del  cjipu-raK>''n>^re.  signora 
Aaaa  Tarimi,  ha  laaciato  la  cua,  recandosi  eoa  1 
ém  maà.  bambini  pressa  una  patrento.- 

Haro  Gualdl«  di  a  anni,  romano,  è  cosrnato 
M  «ifnor  Bevilacqua,  sindaco  drlla  Società. 

Era  BDchc  comiicliere-amminlstraiore  della  So- 
CK»È.  dd  auurttieri  «  Anicnc  »  e  i^l  Mrcblic  fuitu 
^ipfOtore,  in  questi  iriumi.  circa  Uucccntu  lire  dut 

■—  Vm0  st^ppuì  lit  £^:  Iti  Tritonf  Xuaro.  —  li  13 
a.  &,  verao  te  cìn<iue  r  tre  quani,  il  cav.  Ventimi- 
C>A.  abilanir  al  palaueno  Sllencì.  in  via  del  Tritone 
Xweto  o.  9.  me/zanìnu.  entrando  »>n  un  ruimmilero 
w^  ytopcio  studio,  per  arccndere  il  lume  a  Raz.  tm- 
^ovviiMMntc  vide  nStuppanù  una  lìammn,  prodotta 
ds  ■■>  fuf»  di  KM. 

n  (o/Cico  il  ipplccò  in  un  iiecundo  alle  tende,  ad 
«i  trUKaso  di  le|[Do  ed  al  Mirtitto. 

Fvnmi]  chiamati  telefonicamente  ì  vifrili,  che 
gÉMBBfu  eoa  due  carri  dal  comando  di  ptaua  Gni- 
àoU,  9^h  ontini  «lei  tenente  UlivieH. 

0  Cuoco  fu  domitto  con  tre  Ketti  d'acqua.  Sema 
r  «fera  dei  vigili,  le  fiamme  avret>bcro  oftunto  vvMc 

Aadaroao  bruciate  tutte  le  cane  appartenenti  al 
^ntuatc  £,' Stvmcmista  d' Itaìm^  che  lui  la  rediuUoae 
te  ca»  del  cav.  VcntimlglJa. 


In  via  del  Tritone  e  In  piazza  S.  Qaiidio  ri  ra- 
dunò molta  folla. 

Sul  pono  ri  recarono  il  cav.  SeccU.  ed  il  cav.  Gra- 
zioli, del  commiiMMUiato  di  P.  S.  di  Trevi. 

Saata  Rotb.  —  Awv  tieitrùa.  —  Sì  tu  ulti- 
mando r  impianto  della  luce  elettrica  per  il  paeaa 
di  Scaniann.  con  un  pereono  di  filo  ttl  cinquantaad 
rhilomeiri .  SjIvh  cori  Imprevisti,  1'  inauinirAzione 
licita  luce  elettrtiM  a  Smnjaino  aarA  c&tiudta  (I  15 
novembre  e  ftarà  t'  ImpUnto  piti  importante,  per  la 
nua  lunghezza,  che  caiMa  in  Italia. 

Sesta  di  Rorcaltoo.  —  L'h  top9  mtmk»  detti  Aw/ 
tUttrifa,  ■~-  Il  fiaeae  di  Sesto  Fiorentino  corse  il 
perÌcT))o  di  rimanere  all'  o«cum  in  seguito  ad  tm 
guaito  di  un  Blo,  che  determinò  1*  arrestarri  del 
corso  iV  acqua,  che  »erve  a  riempire  II  deporito 
d'aci)uu  dell'  officina  centrale  elettrica. 

Furtu  natamente,  grazie  alla  prontezza  del  diret- 
tore ileir  olfìcinn,  olla  Iniona  volnnL^  dcKlt  operai, 
dei  cittadini  e  dei  piimpirfì  di  Fìren/c,  il  ilepuoito 
d*  acqua  fu  riempito  e  la  Iure  non  mancò. 

Causa  di  tutto  questo  danno  fu...  un  topo  che 
rt»9e  il  filo  elettrico. 

Torto».  —  Suiciéic  toi  ga-.  —  Vn  ul  Rosm  Fe- 
derico, d'.^nnt  ZI.  addetto  alla  Sodetù  acque  imta- 
bili.  ai  Miicidò  nella  ma  abiinziono  in  via  San  (Quin- 
tino, n.  r4,  mediante  afiTmii  col  gaz  illuminante. 
sprÌKionantesi  dai  ruldnetii  Lisciali  aperti. 

Ijì  »cii|>ena  venne  fatta  dal  proprio  padre  ritor- 
nando colla  famigtia  dalla  campagna. 

La  morte  fu  constatata  dal  dotture  municipale 
rignor  Borlotti.  giwUotndola  avvenuta  da  oltre 
48  ore. 

Il  Russo  ri  decise  a  troncare  la  sua  esistenza  per 
dis|>iaccri  amurori. 

Vercelli.  -  t'm  viags^t»rt  stHtotato  mila  it^aiùmt. 
Xjh  sera  <lel  5  Otlottrc.  all'  arrivo  del  treno  diretto 
da  Torino,  versu  le  ti.  un  Waggialorr  scendendo 
dal  treno  che  era  tuttom  in  moto,  cadde  e,  travolto 
flotto  le  ruote,  rimase  orrenduneni*  sJnKxUatti.  U 
braccio  destro  fu  complelomente  staccato.  Il  buato 
e  la  cassa  toracica  furono  sfondali.  Fu  ntrattu  il 
cadavere  di  iM)tto  alla  rarrot/a,  che  venne  staccata 
dal  treno,  e  iotntw  a\'\-ertìtc  le  auiorif*  che  ri  re- 
carono sul  luoiro  [)cr  la  cmulataiiooe.  La  salma  fu 
poi  trasportata  al  deporito. 

Il  disgraslaio  fu  identificato  per  certo  Giovanni 
Funaioli,  d'anni  55.  toscano,  rapprcacntante  la  casa 
Rodellono  Ainardo  e  Facctti.  in  apparecchi  a  gas 
ed  ctcttrìci  in  via  Ccmaia,  a  Timno. 

—  C«msiglié  Cammnale.  —  Ieri  sera  il  Conriglio 
Comunale,  in  seduta  segreta,  ha  proceduto  alla  se- 
guente numìna  :  , 

Direttore  dell'  OAdna  elettrica  municipale,  dopo 
•tei  votaxioni.  eoo  voti  14  su  zi,  1*  ing.  Ctritlo  Romì, 
piacentino. 


ACQUEDOTTI 

Alas^o.  -  .-l  proposilo  dell'at-qua  potnhìle.  — 
Per  cura  del  ntistru  municìpio  è  sialo  impiantato  un 
motore  elctiricu  ;iiIo  scoimj  tli  provvedere  d'acqua  il 
lavaluio  pubblico,  da  cinque  anni  circa  costrutto  e 
tenuto  sempre  asriutio  con  vera  e  legittima  dispera- 
zione e  grìivc  danno  delle  laviindaie  e  faniì^Iie  le 
quali  erano  obbligate  a  ricorrere  al  favore  degli 
ortolani  per  poter  lavjire,   mediante  compenso. 

Il  ^cometni  del  municipio  ed  il  lattonierc  Santo 
hanno  impiantaiu  il  detto  motore  che  dà  acqua 
abbondante  al  lavatkHO,  ed  alle  rase  metliante  \x\\  rubi- 
netto e  di  più  ne  provvede  anche  ai  carri  per  1'  inaf- 
(lamento  delle  .strade. 

L'acqua  si  attinge,  mediante  una  forte  pompa 
messa  in  azione  dal  motore,  da  un  antico  pozzo  che 
esìsteva  da  sedili  nel  piazzale  rimpctto  alla  facciata 
della  chics;!  parrocchiale,  il  quale  convertito  in  pozzo 
artesiano,  dà  ogni  24  ore  circa  centomila  litri  d'acqua 
e  provvede  ad  esiihi-ranza  al  bisogno,  non  ostante 
la  ostinata  siccità. 

Andrìa.  ~  Per  l'acqucdolto.  —  Una  squadra  di 
ingegneri  sti»  coinj)letando  i  lavori  (.li  studi  del 
terzo  tronco  dell'acquedotto.  Sì  dice  che  i  lavori 
saranno  compleiati  per  la  fine  di  dicembre. 

Dietro  Castel  del  Munte  verrà  costruito  il  gran- 
dioso serbatoio,  che  fornirà  l'acqua  aì  grandi  centri 
di  .Vndria,  Corato  e  Uarletta. 

Borsetto.  —  Aeqaa  !  —  A  causa  dei  lavori  di 
risanamento  la  questione  dell'acqua  potabile  che 
dovrebbe  servire  ai  giornalieri  bìscigni  di  questa  po- 
polay.ionc,  comincia  a  dt-stare  qualche  apprensione 
per  la  pubblica  incolumità.  Non  si  disconosce  che 
mentre  alta  sorgente  >Ì  bv.ira.  l'acqua  non  si  può 
avere  pulita  in  tutte  le  ore  del  giorno,  ma  si  vor- 
{"cbbe  almeno  che  da  parte  del  municipio  {osmG  seve- 
ramente proibito  alle  lavandaie  dì  fare  il  bucato  nei 
pressi  del  scrl>atoiu  provvisorio,  e  che  la  si  ronii>csse 
finalmente  con  le  prei«.-se  degli  utenti  privati,  facendo 
fluire  durante  il  giorno  soltanto  tuita  t'acqua  del 
cosidetto  Piraino  in  una  o  due  fonti  pubbliche,  salvo 
ad  unirvi  nelle  ore  notturne  quella  della  sorgente 
principale  per  comodo  anche  dei  privati.  Che  si 
provveda  senza  indugio  nell'interesse  della  .salute 
pubblica  per  non  tornare  a  ribadire  l' increscioso, 
scottante  argomento. 

Budrio.  —  1,'aequeàoUo  a  lìudrio.  —  Gli  ingegneri 
Roiseeco  e  Ccrcsoli  hanno  ormai  ultimate  le  opera- 
zioni di  livellazione  de)  fondo  Serrazanetti  in  comune 
dì  Cafttenaso,  lur^o  delle  sorgenti  d'acqua,  per  Budrio 
e  si  sono  dati  con  tutto  l'impegno  a  compilare  il 
progetto  tecnico  fmaniciario  che  sarà  sottoposto  al 
voto  del  Consiglio  comunale  entro  il  prossimo  no- 
vembre. 

Contempotaneamente  l'aiimiinistrazione  comunale 
esaurisce  le  pratiche  per  l'operazione  finanziaria,  e 
se  tutto,  come  sperasi,  pnxxtlcrà  regolarmente,  ai 
conta  di  avere  entro  giugno  prn.ssimo  l'acqua  pota- 
bile a  Budrio. 

Cosi  verranno  appagati  i  giusti  desideri  dell' in- 
tera popolazione. 

Buasaaa.  —  Mutuo  per  acqua  potabile.  —  Togliamo 

dal  Caffaro.  Dall'egregio  e  solerle  nostro  medico 
condotto  Giovanni  Clii.ippe  abbiamo  copia  della 
seguente  lettera  diretta  da  S.  E.  il  minìstru  degli 
interni  on.  Giolìtti  all'on,   Domenico  Nuvoloni  : 

Roma,   15  settembre  1906. 
Caro  amico. 

Sono  lieto  di  poterle  partecipare  che  l'istruttoria 
della    domanda    di    mutuo   del  Comune  di  Bussana 


per  la  costruzione  del  l'acquedotto  è  già  compiuta. 

1-a  domanda  avrà  corso  come  è  lesti  staio  comu- 
nicato alla  l*refettura  a  (ine  mese,  in  occxsjone  del 
prossimo  ripart<j  trimestrale. 

Con  l'occasione  mi  abbia 

.\fF.mo  G.    Giolitti. 

AU'on.  Nuvoloni,  cui  tanto  stanno  a  cuore  gli 
interessi  della  nostra  Provincia,  vadano  i  più  vivi 
ringraziamenti  di  tutti  ì  bussauesi  che  fmalmente  ! 
potranno  avere  un  nuovo  condotto  per  1'  acqua  jkj- 
tabile. 

Castel  di  Tusa.  —    V'ixo  fermento  per  Ut  questione 

dell'acqua  potabile.  V'iva  agitazione  regna  fra  gli 
abitanti  ili  questa  frazione  indignati  contro  il  muni- 
cipio di  Tusji  per  la  mancata  sisiemazinne  della 
conduttura  dell'acqua  potabile  e  degli  altri  servizi 
pubblici  di  vitale  interesse. 
Si  prevedano  dimostrazioni. 

Cfaioggla.  —  L'acquedotto  in  Consiglio  comunale. 
—  Argomento  principe  che  forni  oggetto  di  discus- 
sione nella  seduta  consigliare  fu  l'acquedotto  comu- 
nale. 

L'assessore  cav.  Boscolo  espose  in  una  chiara 
relazione  tutti  i  miglioramenti  portati  in  questo 
tempo  all'acquedotto. 

I  miglioramenti  sono  di  due  generi  :  i  primi 
tesero  ad  eliminare  tutto  ciò  che  poteva  deteriorare 
la  qualità  dell'acqua;  i  secondi  ad  assicurarne  una 
maggiore  quantità. 

L'acquedotto  comunale  è  .su  di  una  via  florida, 
come  lo  dimostra  il  suo  bilancio. 

In  un  anno  di  gestione,  ctiminclato  col  primo 
ottobre  1905,  iinito  col  30  .«lettcmbre  igo6.  si  sono 
incassate  dalle  fontane  pubbliche  lire  26938,98  :  dai 
privati  lire  10739,92  ;  cioè  un  totale  di  lire  37.978,90, 
che  supera  il  preventivo  fatto,  di  lire  1180, — . 

Conviene  notare  altresì  che  numerosissime  sono 
le  domande  d'introduzione,  a  cui  viene  dato  cori» 
progressivamente. 

Gli  utenti  infatti,  da  119,  in  poco  tempo  sontf 
aumentati  quasi  a  duecento. 

Esauriti  che  sieno  i  lavori  dì  miglioramento  pa- 
gate le  .somme  transitorie  inscritte  in  bilancio,  è 
certo  che  l'acquedotto  frutterà  annualmente  una 
discreta  somma  al  comune,  senza  tener  conto  che 
decoro,  civiltà  e  igiene  sono  stati  soddisfatii  ri.scat- 
lando  un  servizio  di  altissima  Importanza  per  una 
citt^,  come  k  quello  tlell'acqua. 

II  relatore  cav.  dott.  Boscolo  fu  salutato  alla  fine 
da  applausi  per  la  sua  elegante  e  nitida  relazione, 
e<]  il  Consiglio  unanime  approvò  la  spesa  per  la 
costruzione  del  nuovo  pozzo,  che  assicura  per  sempre 
ed  in  modo  notevole  la  jMitenzialità  del  nostro  acque- 
dotto. ] 

Civitavecchia.  —  Commissione  ff07'ematÌ2-a  per  i  Ut' 
vari  dell'ai  qucdotto  di  Oriolo. —  La  Commissione  go- 
vernativa, giunUi  improvvisamente  per  la  verifica  dei 
lavori  dell'acquedotto  di  Oriolo,  prost:gue  i  suoi  ac- 
certamenti con  la  maggiore  .scrupolosità.  Compon- 
gono la  detta  Commissione  gli  ingegneri  Monsini 
del  Genio  Civile  ed  il  cav.  Rosario  Bentivegna.  ad- 
detto all'ufficio  d'igiene  idraulica  del  Ministero  del- 
l'interno. Essi  hanno  già  visitalo  il  grande  serbatoio 
posto  vicino  le  porte  della  città  non  che  ti  fonte 
Marangone  ;  una  delle  opere  la  più  importante  : 
misurando  la  sua  luce  m.  35. 

Perù  la  Commissione  non  ha  ancora  visitato  le 
sorgenti  di  Oriolo,  né  la  galleria  di  Femmina  Morta. 
La  verifica  delle  sorgenti,  dicono  i  tecnici  è  indi- 
s)>ensabile.  inquaniochi  essa  deve  chiarire  il  quan* 
tiuiivo  prcci.so  dell'acqua  e  definire  la  vertenza  col 
principe  Altieri,  al    quale   da   oltre   dodici   mesi   il 
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fmfK  txtm  aulta  Ktomalicni  per  usurpoiiane 

Accoipagnall  tLmll  Iniivitneri  proircttÌMtÌ  Kl'tn- 
(IcJricali  4lit  Guvcmn  oiv.  lI«ntivc(rnK  e 
tunnn  (atUj  unA  «ccuntJa  U|>CEÌonc  all'itcque' 
Aaar>.  [>eita  Omimu«ianc  ha  vulutn  Ivpcxionare  le 
^axhm  It^MUaturc  ileirmttuale  acquetlulto  allo  «capo 
A  Madter*  il  nmlo  come  |Miicrne  (tlliKCÌArc  una 
farla  eoo  iiuelH  del  nuovo  aix]uc\l(ittn  di  Orìolo. 

L'ÌMp^DCMc  hA  avuto  pure  Io  Mtopo  di  «ludùirc 
i  aMiK^  •HcrtiealUccìnre  una  parte  ctm  quelli 

M  Bu  ^lolln  di   Oriolo. 

L*  '-•  tui  avuto  pure  lo  scopo  di    fdudiare 

B  yJT'  iiiucionr  dell'ncriun  ncll'  interno  delta 

<taA  per  CUI  fuanca  ancora  l'appositn   prn};i-tto. 

Orca  r  miwitaBMiiUj  dei  tubi  t  atatii  opporluna- 
acMB  OHcnnuo  da  qualche  inK^ff nere  rinipc»»ulijlitÀ 
a  attaarae  l'clletto  poiché  si  .indrrcljhc  incontro  a 
amU  tcmuavenienii  che  a  suo  tem^K*  furono  dcnun- 
amti  dal  conaiclierc  aig.  \'allcrinn,  attuale  asnessiin 
éà  lavori  pubbiid. 

CIfl  (MoDW  S.  Giovanni  Campano).  —  ^^'«1  fit>- 
am  mt^mà  potahUt.  —  Dopo  la  vliiia  del 
cfi  Froaloone  avvenuta  il  diurno  7  gìu- 
■l  s.  D  qult  Itnprcwionato  e  nicravigliiilo  dello 
tìk  abbaadotio  in  cui  si  teneva  questo  paew  da 
iftd  Ciioiuoe  capolttOffo.  diede  ordini  tonativi 
Miaoo  tli  Moate  S.  Giovanni,  al^nchè  avesse 
»ai  buncni  di  questa  po[>olauone.  in  ÌB|kede 
fiDqm  potabOe.  ila  circa  un  mese  si  iniziarono  i  lavori 
f«r  B  mtaaro  della  fontana  e  per  trovure  la  famosa 
•acscBW  di  acqua,  più  volte  accennata  in  Consii^tio 
potcW  >i  diceva  s«rmpre  Colti  avc\'a  delle 
ed  cecelleniì  «ordenti  di  acqua  ! 
Ma  dopu  «laiduo  lavoro,  non  è  Mato  trovalo 
■^no  ili  acqua,  poiché  quella  piccola  sortente  da 
étrt*  Bc  scÉturi«c«  una  cena  quoniitA  nell' inverno, 
•  (arde  definiti vamen te  Dell'  estale.  Per  ^unta  t 
ha^ai  MMM  stati  KMpMi  a  causa  che  gli  operai  artdetti 
Ihmmo  creata  un  accoato  di  hre  200  e  il  sindaco 
fea  torà  risposto  che  non  lia  fondi  ! 

—  /Vr  t'at'tfur^fto.  —  Nostre  infor- 
partioobiri  ci  pontfonu  in  ip-ado  di  pubbli- 
cacv  cbr  hi  CummifiBione  tecnica  »i  è  detcrminata. 
ét^o  mvwr  ultimalo  i  lavori  di  progetto  dell'ìicque- 
^■to  dai  livanaa  a  Canevu  di  Sadle,  di  estendere 
é  Ji(nii  alno  a  Conecliuno. 

E  coli  ti  avrebbe  un  acquedotto  consurxinle  da 
frm  t  CanuDi  compresi  nello  linea  Caneva- 

—  L'aeqiudoUQ  di  Cotromt.  —  A  Cotrone 
quanto  prima  rAC(]uetlotto  per  ini/Ìa- 
tf««  del  camtme  sarà  in  pUzza  Siriano  piista  uiut 
lipide  Hcnntantc  i  martiri  nello  stesso  tuof^  truci- 
dati  ael    t7^. 

BmHV*.  -~  L'tpiàfmia  é'Urotifo  a  Prontro  - 
Otfiaffi's  éi  i'«n'  —  L'epidemia  d' ileotifn  Koppiata 
Wi'iwatìwanirntc  a  [>ronFro,  dove  d'un  cnl^m  niddero 
■■tai  più  d'un  centinaio  dì  cittadini.  ra^Kiuiitren- 
doM  pai  pili  che  trecento  coaì.  quanto  dire  il  diciolio 
(itf  ccAio  circa  della  |K)|Milu/ione  del  comune  ìn 
0tmam  ed  fl  vcniionpuc  di  quella  del  concentrico 
qiu  delle  piti  jfravi  che  si  riconlino 
anai  nella  provincia  di  Cunci>.  K  ormai 
db9  r  inkxJonc  fu  recala  ilalla  conduttura 
I  potehélc.  alimentata  dai  corsi  d'acqua 
tamaintHli,  scorrenti  in  una  fraxionc  dove 
ma  «vod  paracdii  casi  di  tifo.  RimaMcm  tm- 
(tt  abitanti  che  si  scrvinmo  cm'1  uni  vomente 
eqaa  *M  \tv>iì.  quantunque  siasi  rìconottciuto 
r  qaou  tuti'altro  che  pura,  tioinsct*^  >n'i  ad 
di  fbf  ne  cbr,  dota  l'epidemia  ilomiiiante 


possono  coatltulrc  novelli  veicoli  d' Infezione  e  pfo> 
vocare  altri  madori  guai. 

Pertanto,  oltre  ad  caacni  abbandotuta  compiota- 
mente  la  conduttura  dall'acqua  potabile,  si  «  iSdil** 
rau  iicricoloM  per  la  salute  pubblica  l'acqui  di 
Kran  porte  dei  po^,  in  seguilo  all'oame  che,  di 
circa  160  di  es«l,  fece  il  dottore  Tua.  dlretiore  del 
Ifahinclto  d'  ijiiene  di  Cuneo.  Alla  fomilurA  d'acqua 
per  uso  ttclla  iMjf>olaiÌone  sj  pruv\-ede  mediante  una 
quaniìtjk  di  ^itam:  botti  da  ioaAiamenlo  che  ai  rifor- 
niscono ad  una  puri<uima  sorgente  della  vicina  val- 
lata :  le  botti  stesse  vengono  recale  sulle  varie  piane, 
e  la  iiopohuionc  vi  attinge  come  per  I'  innand  alle 
r(>ntane. 

Genova.  —  l.'m  jfrvpf  ptricolo  p*r  V  igùme  -  Cw- 
Hata  srns' ar^a.  —  Tivlìnmn  iLiI  4  Cnlfaro  »  :  I^ 
mancanza  (l'acqua  a  (fcniiva  à  diventata  ormai  una 
malattia  (>erii>dicti  tll  tulli  (tlì  nnni. 

Quest'  anno  pni  hn  ragiount»  1'  acutìftrao  in  mmlo 
allarmante   tanto  che  creiMamo  o         '  richiamare 

sul  icravimimo  inconveniente    1" .  di   chi  è 

pre[>oAto  olla  tutela  dell*  i|ciene  o  dcith  interessi  dd 
cittadini. 

L)a  una  .vrrie  di  anni,  nel  j>eriodo  estivo,  e  spo- 
cialmcntc  quando  si  verificano  moKre  come  in  que- 
st* anno,  Genova  resta  scnz'  actiua.  cm  Kravisaimu 
danno  defili  utenti  e  con  pericolo  grave  per  la  «a> 
Iute  pubblica. 

Osserviamo  per  inridetun  che  fin  da  tre  mesi  fa, 
e  cioè  fin  dal  principio  dell*  estate,  quamlo  ancora 
non  si  potc\'a  prcveilcrc  la  matura  che  ne  sci^t,  le 
rì-ipcttivc  dircxioni  dei  due  acipiedotti  incominriur»no 
nd  avvertire  Ìl  pubblico  che  la  disuihuxionr  dell'ac- 
qua sarebbe  liuiit.ibi  iittc  uli  e  tali  nltrr  xonc  e  per 
le  tali  e  tali  altre  ore.  klcordiamn  pure,  e  sempre 
per  incidenza,  che  questi  preiiwlsi  non  sono  cosa 
nuova  per  il  pubblico  ycnovrv!  |H'rchè  ai  ripetono 
tulli  gli  anni  e  da  circa  un  decennio. 

l'rova  questa  che  le  direzioni  deffll  arr|uedolti. 
sanno  in  precedenza  che.  pur  veguendo  una  magra 
ecceiìonale  come  cpirllu  di  quest'  anno.  )'  ocqtu 
%-errft  a  mancare  efpialmente. 

K  pru%-a  ancora  che  tutte  queste  dift^ontzlonl  al- 
tro non  HMto  clic  degli  e^^pedienli  |ter  tirare  avanti 
alla  meno  peintio.  Ma  Mino  anche  dei  dannosi  pa- 
lialiW  che  ritanhinu  una  radicale  cura  del  male,  che 
si  impone  in  nimlo  iis^ilnto  etl  im|icl lenti-mente. 

La  potenzialiL'i  dei  due  arquetlotti  è  sempre 
quelUi  di  venti  e  piti  anni  fa,  laddove  la  popolarione 
^  di  gran  lunga  aumentaLii,  te  aliitaicioiii  m  sono 
moltiplicale,  le  induMrìe  sono  arrri-Mriutc  e  il  oon> 
»umu  dell'  acqua  pot^ibilc  è  senza  dubbio  duplicalo. 

Intanto  a  (jennva.  cittA  commerciate,  di  grnnde 
tnUrico  e  popfiIo«a  |ier  eccellenza,  asalstìanKi  om 
allo  indecente  sconcio  della  mancanza  d*  acqua,  umi 
dei  princi|>ali  e  più   neccsMtri  elemenli   di  vita. 

Tutto  ciò.  come  è  farilmfnie  riimprenuttilr.  va 
in  prtiporzione  indiretta  coi  dettami  «Iella  moderna 
dottrina  bdcte  rio  logica,  coli'  igiene  :  ìnfaiii,  mentre 
lutti  gì'  Igienisti  ci.m>igliiuio  un  gramhfwimtt  um«  di 
acqua  |ioubile  ixiMÌbilniente  pura,  ti  (.rem.A'a  sì  è 
cusirelli  a  vederla  niÌMurata  oncia  od  oncia,  a  doai 
insuiTleirnii  tantoché  m  rende  neccanorio  l'attingere 
acqua  dalle  >  ìMrrnr,  dai  |«o»Ì,  dagli  sugn).  mct\wn 
che  dà  mìnorr  nditlamento  di  rispondere  sempre  alle 
esigenze  igicnirhc. 

K  luiui  ciò  ct>siitui<u-r  un  gra^e  |H'TÌr<>lo  |>rr  la 
pubblica  salute,  la  quale  iinvri-bhe.  xu  tutto,  aver« 
la   prrvalciuu,   fioictiè  laiui  f>n(>iira  lupifma  tex  e$tm, 

l*a  oltre  tlue  mrsi  M.anK-gKÌs  I'  ncqua  »ulle  allure 
di  Genova,  nelle  atutozioui  fitmitc  doli 'Acquedotto 
NicoUy.  ma  dn  una  quindicina  di  KÙtnii  la  man* 
canxa  si  è  fatta  u^oluu.  tanto  clic  ì  disgraisalì  aU- 


—  200   -* 


L' istrunoria  era  stata  diretta  con  diliRenza  somma 
dall'  egxegto  procuratore  del  Ke  di  Novi.  Ma  il  giorno 
del  dibattimento  si  era  verificato  il  fatto  che  la  parte 
lesa  costituita  parte  civile  non  aveva  potuto  essere 
assistiui  dal  suo  patrono.  lepittirnamcnie  impetlito. 
non  vi  era  il  procuraiorc  del  Re  in  sede,  eri  il  i^re- 
sidentc  aveva  rifiutalo  il  rinvìo  chiesto  dalla  famiglia 
dell'  ucciso,  per  poter  essere  patrocinala  dal  suo 
av\*ocato  di  fiducia,  Luiyn  Grassi,  che  aveva  iniziata 
la  procedura  penale. 

Cosiccliè  il  processo  era  stato  definita  e  liquidato 
in  breve  ora,  senza  contestazioni  a^li  imputntìv  in 
as.scnza  dei  testi  principali,  e  senz'altro  con  asso- 
lutoria  |)er  inesistenza  di  reato, 

La  famiglia  del  morto  aveva  appellato  e  prote- 
stalo presso  la  Procura  generale  di  Casale,  che, 
accogliendo  il  reclamo,  appellava  pur  essa  contro  la 
sentenza  di  assolutoria,  la  quale  veniva  impugnala 
anche  di  nuUìtA,  per  una  grave  violazione  di  regola 
procedurale  e  per  eccesso  di  potere. 

Ieri  la  causa  si  discusse  avanti  la  Corte  d'Ap- 
pello ;  fu  diligentisBinio  relatore  il  consigliere  Fidia 
e  furono  stistcnitnri  tlell'  accusa  ti  procuratore  gene- 
rale avv.  Terzago  e  gli  avvocad  Grassi  e  Bosco  dì 
parte  civile,  ì  quali  non  risparmiarono  le  critiche  al 
sistema  tenuto  nc-l  primo  giudizio. 

Difendevano  gli  ini]mtaii  gli  avvocati  Monissì  e 
GritTero  dì  Novi  e  V  nvv.  on.   Battaglieri  di   Casale. 

Uopo  un  <Iihattìto  di  circa  tre  ore  la  Corte  pro- 
nunciava si-ntcnza  con  cui,  accfjgiiendo  pienamente 
l'appello  della  [larte  civile  e  del  procuratore  gene- 
rale, riformava  l:i  sentenza  di  assolutoria  e  condan- 
nava ]■  impiegato  Casorati  alla  pena  di  dicci  mesi  di 
detenzione,  1'  operaio  Romano  a  mesi  5,  entrambi 
soliilariamente  coli'  in^.  Sanirana  ai  danni  da  liqui- 
darsi, accordando  intanto  una  prt»vvisÌonale  di  lire 
mille. 

Presiedeva  Ìl  consigliere  cav.   Pescatori  ». 

La  Soc  eU  del  CelliiM 
cnntrn  una  sljfnora  veneziana  ed  il  marito 

VENICZIA.    -    Nella   angusta  sala  della   IV.tu- 

ra,  aiTollata  di  insolii'i  pubblico  fine,  comparvero 
la  signora  I.iisiig  Olga  d"  anni  26  ed  il  marito  suo 
Asia  Giosuè  imput.ttl  dì  furto  per  avere  sottratto 
nel  luglio  e  agosto  energia  elettrica  in  danno  del- 
la Società  del  Cellina  per  illuminare  il  loro  appar- 
tamento, mediante  due  ingegnose  palette  di  k-gnn. 

Lo  Società  del  Cellina  si  era  uustituita  l'arte  Civile 
con  r  avv.  conmi.  Sacerdoti  ;  i  due  imputali  sinio 
difesi  dall'  avv.  Marigonda.  La  signora  Ltistig,  che 
apparisce  molto  elegauie  e  bell.i.  ri.spimdc  che  seppe 
che  il  marito  suo  fece  I  deposili  di  denaro  e  le  pra- 
tiche presso  la  Società  del  Cellina  ;  ìniese  di  una 
questione  insorta  tra  il  proprietario  della  cisa  e  la 
Società,  e  le  pratiche  andarono  in  lungo  :  ma  ignora 
che  sieno  avvenuti  artifìci  e  respinge-  ugni  parteci- 
pazione al  fallo  illecito. 

Il  marito  Asta  Giosuè  narra  delle  pratiche  sue 
regolari  per  avere  la  luce,  dei  depositi  comprovati 
dalle  ricevute,  e  1'  impedimento  si>pravvenuto  per  i 
cavilli  tra  Ìl  proprietario  e  la  Società  del  Cellina. 
circa  alla  formula.  Ammette  di  avere,  nell'  attcna, 
attinta  la  luce  con  due  paletti  sul  filo  stradale  ma 
nega  1'  intenzione  di  indebito  Itutro. 

Dopo  eiicusso  il  delegatij  Abbrcscia  che  esegui 
la  scalata  alla  casa  nel  17  Agosto  e  sentiti  i  testi* 
moni  signori  Btffis,  Pog^i,  Bosi,  Dalla  Libera  e  Ker- 
ruzzi,  si  inizia  la  discussione. 

I.*  avv.  comm.  Sacerdoti  sostiene  che  entrambi 
gli  imputati  devono  esser  cimdannnti  per  furto  :  e 
la  sentenza  deve  essere  esemplare  per  la  conversione 


di  tutti  i  rei  che  attentano  al  Cellina  :   chiede  ce 
tro  entrambi,  oltre  alla  reclusione   per   furto,   il 
sarcimento  dei  danni  e  delle  spese. 

Il  P.  M.  crede  che  si  possa  ravvisare  in  entrami 
la  reità  o  quanto  meno  il  delitto  di  esercizio  art 
trarlo. 

Il  difensore  avv.  Marigonda  sostiene  la  tesi  prìi 
cipale  della  semplice  violazione  di  contralto  prclii 
nare,     nonché    la    mancanza    dell'  animo    di    lue 
indebito,  e  degli  estremi  del  furto  ;    si-  diffonde 
a  dimostrare  la  piena  innocenza  della  signora  1-ustig. 

Il   Pretore  pronunciò  sentenza  di  assoluzione  di;Ila_ 
signora  Lustig  e   di    condanna    per    l'.^sta   a  gior 
sette  con   la  legge  del  perdono. 


NECROLOGIE 

Il  gerente-resjxnnsabile  di  questo  periodu 
il  sìg.  PIETRO  DEMIN  colpito  da  grav< 
fulmineo  rTìal<jre,  in  breve  ora  si  spense. 

Buon  operaio,  onesto  lavoratore,  lascia  cai 
memoria  in  quanti  lo  conobbero:  e  sulla  sui 
bara  poniamo  pur  noi  il  mesto  fiore  d« 
rimpianto. 

Colpito  da  fiero  morbo  a  debellare  il  qui 
non  valsero  né  la  strenua  assistenza  di  val< 
rosi  Sanitarii,  né  le  più  amorose  cure  della 
derelitta  Consorte,  né  le  affettuose  veglie  dei 
Compagni  d'utTicio,  la  sera  del  14  and.  cessava^ 
di  vivere  in  quest'Oflicina  il  sig. 

MAMELI     HABISSI 

nella  verde  età  di  29  anni. 

Figlio    di     un    valoroso    nostro     Collef 
dopo  aver  compiuti  gli  studi  tecnici  a  Rimii 
dove  il  Padre  dirij^eva  quciroflìcina  del  gi 
entrò  in  servizio  nella  Compagnia   Generai 
Belga,  che  lo  destinò  all'ollicina  di  Siena. 

Ivi  rimase  parecchi  anni,  apprezzatissimt 
da  superiori  e  compagni,  fino  a  che  per  con- 
corso bandito  da  quest'Impresa  ottenne  il 
posto  di  Aiuto-direttore  e  Cassiere  di  questa 
OlTicina,  che  tenne  con  grande  onore,  fino  a 
che  la  l'alce  inesorabile  della  morte  ce  l'ha, 
rapito. 

Di  lui  può  dirsi  che  fu  di  cuore  buono, 
di  animo  mite  e  generoso,  appassionato  stu- 
dioso della  nostra  industria,  ed  egli  lascia  n 
noi  tutti  un  largo  rimpianto  di  anetto. 

Possa  essere  di  conforto  alla  desolata 
Famiglia  la  viva  parte  che  noi  tutti  prendiamo 
al  suo  dolore. 

A.  TREVISAN  à 

7'tiranto,   so  ottohrr  jqo6. 


DA  VENDERSI 

220  lanterne  usate  in  buonis- 
simo stato.  Rivolgersi  all'Of- 
ficina del  Gaz  di  Chiavari. 


Grsspan  Em.4NUEli:,   CccNtc  n-ìpoNsaòtU 


IsTiTiTTO  Veneto  di  Arti  Grapicbe  -  Venezia 


t*..fc  i^A  i&A  <V^ 

^r^i         i^vi         i*^»        i/^ 


]4uovi   Fornelli  e  Cucine  a  Gaz 


della   premiata    fabbrica    JUNKER    &    BUH,    CarUrohe 
CU  brevettati  becchi  a  riinna  verde  di  straordinaria  ecoflonia 


IH 


COMPAGNIA  ANONIMA  CONTINENTALE 

GIÀ 

J.  Brunt  8l  C. 

Stabilimento  per  la  fabbricasione  bei  contat™ 

e  materiale  completo  per  officine  a  gaz 


% 


l     4 
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Nuovo  Contatore  a  misura  invariatiile 

nUPLEI 

(BBEVETTATO) 

CON   VOLANTE  DOPPIO   EQUILIBRr.TO  DI  STAGI 
E  SIFONE   LIVELLO   CENTRALE 
Riserva    d' acqua    per    più    mesi 

Oisposizìooe  speciale  per  evitare  qualsiasi  fri 

Frezzi  di   amrorrmza 

^  Tariffa  e  Campioni  a  richiesta  if 


Concessionari    e    costruttori    ed  usi  vi    degli    apparecchi    brevettati 

DE    BROUWER 

per  la  manatenzlone  meeeanlea  del  carbone  e  del  còke 

ed  il   Caricamento  e  io  Scaricamento  meccanico  delle  storte  orientali. 


■^. 


Costruzioni  complete  d'officine  per  gaz  —  Apparecchi  di  condensazione  e  depurazione  —  Estra^ 
tori  Beale  —  Lavatori  rotativi  tipo  Stmuhrfi  —  Condensatori  Pelouze  —  Regolatori  d'  emissione  --\ 
Gazometri  —  Contatori  d'officina  di  ogni  sistema  —  Apparecchi  dì  precisione:  Contatori  d' esperienza 
—  Contatori  dì  controllo  —  Contatori  fotometrici  —  Fotometro  completo  Dumas  &  Rcgnault  —  Fol 
tometri  diversi  —  Manometri  Indicatori  di  pressione  —  Apparecchi  per  la  prova  dèi  carboni  sistei 
Audoin  —  Sala  compiuta  di  prova  dei  contatori. 


Apparecchi  completi  per  la  tab^icaziont  del  Solfato  Ammonico 


IV 


FrOTHENBACH  &  e.  -  Milano 

K         Società  per  la  costruzione  e  fornitura 

MATERIALE  PER  OFFICINE  A  GAZ 

impianti  di  acq^uedotti 

BERLIN   ANHALTISGHE   MASGHINENBAU   AGTIEN   6ESELLSCHAFT 

(socio    di  RontheDbaeh  e  C.) 

Officili»  a  Berlino  -  Hoabit,  Deasan  e  Benrath    presso    Otisteldorf.  Impìe- 

ed    operai  circa    3000;  giro   annuale   d'afTari    circa  15   milioni  di  marchi. 

pio    importeate    fàbbrica    della    Germania    specializzata    per  la  oostmzlone 

ifficice    complete     da   g^az  e  per  la  fomitara  dei  singoli   appareoohi,  come 

;er^;jti,    Estrattori,    Lavatori    di    catrame,    e    d' ammoniaca.    Depuratori, 

ilatorì  di  officine,  Qazometri.  Regolatori  di  città  ed  impianti   pel   trasporto 

carbon»,  del  coke,  ecc.  ecc 


ACCORDI   DI  GHISA  MALLEABILE 

Marca  +  OIT"  + 
>'  Sempre  pronti  in  magazzino  -4 


tallazioni  per  il  trasporto  del  carbone,  per  il  carico  di  storte  orizzontali 
inclinale,  vagoncini    per  il  carico  delle    storte,   vagoncini    da  coke,  parti  in 
per  1  armatura  dei  forni,  installazioni  per  la  decarburazione  delle  storte, 
tice  p>er  le  storte,  pezzi  speciali  per  la  riparazione  delle  storte  ecc.  eoo. 


ANALISI   CHIMICHE   DEL  GAZ 

eseguite  dal  signor  Walter  Rothenbach  ingegnere  diplonfìato 

oii'  Istituto     PoliUrttiro    Hi    Ktirhr%tìw 


m  e    nmodcrnaztonc  di  officine  a  gaz   e.scgrutti  a     RlVarOlO     U^Ure,    Galliate, 

Pisa,  Chiavari,  Nervi,  Terni,  Aseoli  Pieeno,  ecc. 

PEK  QUALUNQUE  SCHIARIMKNTO,  OFFERTA  O  PREVENTIVO  RIVOLGERSI  A 

IRotbcnbacb  61  C.  *  /IlMlano 

VIA  VITTOR   HUGO.   N.   i 


AriTONio  Badomi  &  G 

Caistello  sopra-  I-.eccc 

STABILIMENTO  MECCANICO  -  FONDERIA  -  COSTRUZIONI  IN  FERRO 


^•->^***0<-«H 


Fonderia  tubi  ghisa  fusi  verticalmente  per  condotte  d'acqua  e  di  gaz  provati  in  officina  a  pressione 


GAZ  D'ACQUA 


Illumirìazione  -  Riscaldamento  -  Forza   motrice 

TTnici    concessiona,xi    Izi    Italia,  dei    processi    e    degli   apparec( 
speciali  -  economici  -  moderni  secondo   ì 


Exe^retti  "  IDr.   STaEe-^C^3:E 


TT 


C3-exxex-£ttc3x-l  funzionanti  esclusivamente  con  coke  e  con  antracite  tipo  .a.. 

OS-eixex-£ttoi*l  funzionanti  con  coke,  fossile  e  lijjnite.  tipo  ■^. 

C3-on.er£fctoi*l  funzionanti  a  coke  con  carburazione  a  caldo  ed  a  freddo,  tipo  CS. 

GS-exiex-eitox-ì  capaci  di  fabbricare  gaz  d'acqua  carburato  a  caldo  adoperando  del  coke,  opj 

del  gaz  non  carburato  o  carburato  a  freddo  impiegando  del  fossile  o  della  lignite,  tipo  ; 

CS-euesratoirl     funzionanti    con    combustibile    pulverulenti    e   colante   muniti    di  vaporizat 
d'  acqua,  tipo  ic. 

X^esol^toz"!  tore-vettcfcti   per  l'ammissione  del  vapore.  -  Valvole  commutatrici. 

ilDlsldjTAtorl  ]:>x-evettAtil  per  eliminazione,  del  gaz  d'acqua,   dell'umidità  e   del   fé 

carbonile. 
Px~ofvi.zzi.cfttox-i  l3r*ev^tt£i.ti, 
l^«ocli.l  tore-vettoti  da  25  -  50  -  100  -  lao  candele  funzionanti  con  un  consumo  mini^ 

di  gaz  a  qualunque  pressione  da  25  "'/m  ^  5°  ""A"'  di  colonna  d' acqua. 

Impianti  completi  d'officine  a  gaz  d'acqua 

Per  illuminazioni  pubbliche  e  private. 

Impianti  in  officine  a  gaz  comune  per  miscela. 

Impianti  a  gaz  d'acqua  puro  e  carburato. 

Impianti  a  gaz  d'acqua  ad  uso  industriale    per    saldature   autogene,   per   laboratori    e    fabbriche 

prodotti  chimici,  vetrerie,  fabbriche  di  lampadine  elettriche  ecc. 
Piccola  spesa  d'impianto,  piccola  spesa  d'esercizio. 
Temperatura  elevata  della  fiamma,  rapidità  dì  lavoro. 
Fiamma  a  pìccolo  getto  e  temperatura  elevatissima  senza  soffierie. 
I^ro-veu-tl-vl  sx^^tifei  =  Ampie  referenze. 
I*lù.  ca.i  SO  Install^ziozil  funzionanti  con  generatori  della  capacità   produttiva   on 

fino  a  m.   1000. 

Xii©ta,lla,Ziioiii  a:  Pettau  -  Radkersburg-  Rezerzow  -  Odenberg  -  Cologi 
Charkon  -  Erberfeld  Pirano  -  Zolyom  -  Brezo  -  Deift  -  ZòpI  -  Gablonz  - 
Daimbep  -  Bielefeld  -  Bergen  op  Zoom  -  Fribourg  Itzegol  -  Broni  -  Casteggio 
-    Regio   Arsenale  Militare  S.   Bartolomeo  a  Spezia  ecc.  ecc. 


vr' 


Antonio  Badoni  &  C 

Castello  sopra,  X-gcoo 
yrABILIMKMO  MECCANICO  -  FONUKHIA  -  COSTRUZIONI  IN  FKRIiO 


I      H>Ml»«^t«»' 


tabt  C^isa   fusi   verticalmente   per  condotte  d'acqua  e  di  gaz  ed   on^i   accessori 


Impianti  completi  officine  a  gaz  luce 

LNI  A  GRIGLIA  ED  A  RICLTKRA;=:I0NE  -  garanzia  di  consumo  di  combustibile  dal  13  al  15  ojo 
\SÌ  A  GRIGLIA- 

DA  STORTA  a  chiusura  "  Morthon  „ 
-ETTI  IN  LAMIERA  d'acciaio  ed  in  ghisa. 
INDENSAIORl  ad  aria  anulari  e  tubolari. 
»ENSATORI  iid  acqua  tubolari. 
PENSATORI  ratsti. 
IL'HHEKS  a  coke  ed  a  tavolette  di  legno. 

:ATT0RI  a  TRE  PALE  con  lubrificazione  interna  automatica,  perfezionati,  masAÌmo  rendimento. 
PENSATORI  1)1  CATRAME  sistema  "Pelouze,,  e  "Audouin,^ 
tVATORI    "  STANDARD  „   pcrfrzlcnati. 

DI  DEIPURAZIONE  m  ghisa  con  chiusura  idraulica  ed  a  secco. 
:CHI  DI  SOLLEVAMENTO. 
kTOR!  DI  EMISSIONE  a  pressione  compendiata. 
aVn  PER  ACQUE  AMMONIACALI 


QAZOMECRI 


\    in  lamiera,  in  cemento  armato  e  beton. 

'•E  GAZOMETRICHE  semplici,  ed  a  tcle!»copio  dì  qualunque  capanti  costruite  con  sistemi 
rmi,  pratici,  ed  economici. 


'AÙ  di    100  offlolvie  A  «caK  l\i.oe  completamente  eseguite  e  funzìonanU. 
3  iwfiì  di  specialità  in  stmdi  costruzioni.  Referenze  ineccepibile. 

Impianti  completi  d'acquedotti 

"ti  di  rso  atL^c^iieclottl  cse^ìti  e  funzionanti.  —  Referenze  e  garanzìe  di  prìm' ordine. 

Condotte  forzate  in  lamiera  d'acciaio 

'  ^«■Aiinquc  portata,  lunghezza  e  pressione.  —  Garanzie  dì  collaudi  inecepibili.  Certificati  a  richiesta. 
OiMiS'OKxa.l  1»  r^raro  per  condutture  etcltrìche. 
os%«l»  tettole  pensiline. 
aiclailtchc  in  genere. 


Pw  Tdegrammi 


C\  Eitl0^  Stuittga^t  ^ 


I  e  f  o  n  o 
.635 


Fabbrica  di  Iflaeehine  ed  Officina  per  Gostpazioni  in  ferro 

Impianti  eonnpleti  pateotsitri  per*  1'  aiimentazioDe  dej  Iopdì 

Caricaziitne  a  mano  coM'  apparecchio 

ZWI  LLI  NG 

il  più  raziunalc  cil  il  più  a  buon  nicrcnto  dei  àistemì 


M 


12 


m 


nroltTUI-QWEP-StMlllTT. 


LHEWfMIAr 
un  zMRmjwiwua 


di  caricazione  delle  storte. 


Semplicissimo  e  di  costruiuonc  oltremodo  robusta 
Vti  opcniio  solo  è  •iufìficicntc  per  manovrarlo.  Quindi 
grande  cconontia  nelle  spese  di  mano   d' tipum. 

Caricazione  omogenea  delle  storte.  —  Resa  in 
aar.  20»„ln  più.   —   MaRK'"»"  durata  delle  storte.  — . 
Aihitiii  :inL-ln-  per  le  pi'.'cnic  officine  a  i^az. 

-  Prezzo    di   costo    Dmiiatitriins.     -— ■-  - 


CARICATORE  "  KOBOLD  „ 

con  tamburo  di  proiezioni  a  funzìon  Rtettrico 


ESTRATTORE  "  SGHLANGE  „ 

per  storte  orizzontali 


/  '  '  \. 


--1 


-fW 


/#■' 


Di  tutte  le  macelline  da  caricare  i^iii  storie  il  pid 
semplice,  il  più  economico,  il  più  industriale  è  il  ca- 
ricatore Kobùld.  Consumo  di  forxa  minimo.  l..ivora 
rapidamente,  da  .V  a  12  secondi  per  raricH  —  nessun 
raflfreddameuto  delle  storte  —  maggior  resa  di  gae. 


ALTRE  SPECIALITÀ 

BlBoohta*  ft'«nlaina- 
ttlol  per  0Krb«B«  e  coke, 
(brcvciintc  in  i|uhsì  lui  ti  eli 
Stmf  Hvilh  Ir  ilivrrfif  jctnn- 
delie,  funiìnnanti  ttm  m'ilnre 
o  a  BuiiHi  ;  frMtiiiiniiiikn  li  >«  n 
ao.ooo  cltll(w>Vinnii  di  rokr  e 
50,000  cliiltiKraiRRit  (ti  cmrlnne 
■ll'ura. 


Il  più  semplice  ed  il  n^eglìo  perferionato  fra  pll 
eslrallori  per  etorte  orìzzooIalL  Lavora  rapidamente  in 
/rt  A  1^  secondi  per  storta.  —  Consumo  di  forza 
minimo.  —  F'rc/zo  olcremodo  C4jnveaìentissiino.  — 
Non  guasta  né  le  storte  né  il  coke. 


IVKT41J  UIMICk 
:  N  VUnVUNCWI 


SIOfer«T«ttl    —anche 

p*T  l'psicTo  —  f.\k  «tieniit) 
dalla  nnOra  Dtlta  per  afte- 
oliln*  dR  «arloar*  •  •«»- 
rloftra  !•  atort*. 

ITon  (iHMli  Bjipamchl  •)  m- 
trU  porr  U  «oliilc  (Irgli  operai 
faoiHiitti.  —  L.e  cariche  al  tarma 
lU  iillu  il)  olio  ow  —  j  lartfèt 
in  ff  art  tftira  ataima  MAm*r« 

J^C  li . 


In  ispccie  col  Coricaiare  Kofiotd  il  carbone  viene  disteso  regolarmente  nelle  storte  con  una  fortissima 
resa  in  gax  ed  in  coke,  supcriore  a  qualsiasi  altro  sistema. 


COMPAGNIA  PER  L'ILLUMINAZIONE  delle  CITTA 

^=  DI    PARIGI  :^ 


JEAN  PLOCQUE  &  C 


4 


AGENTI    PER    L'ITALIA 


Via  Lagrange  6  e  Piazza  S.  Carlo  5 


TELEFONO 
17-97 


TORINO 


Per  Telegrammi 
Contatori  -  Torino 


Duovo  Contatore  a  Gaz  Brevettato  a  misura  Invariabile;  infrodabile 


UNICO  NEL  SUO  GENERE 


Contatori  a  Gaz 
di  tutti  i  sistemi 


Contatori  Elettrici 


Apparecchi 


Contatori  d'acqu 
a  disco  e  a  pistone 


1 


Apparecchi 
per  riscaldamento 

Robinetteria 
per  Acqua  e  Caz^ 

idi  precisione  "GIROUD" 

REOMETRI    E    VERIFICATORI 

in  USO  presso  tutte  le  officine  a  Gaz  del  mond 
sia  Comunali  che  Private 

TARIFFA   A   RICHIESTA  = 


QIDDONS  DROS,  Limite J 

INGEGNcRI  6AZI5TI  : 

IMPIANTI  COMPLETI  DI  OFFICINE  A  GAZ 
PALACE     CEAMBERS,     WESTMINSTER,     LONDOS,     S.     W, 

Manifattura  di  mattoni  refrattari  e 
Storte  in  Dudley,  (Stoiirbridge).  ■ 

OfCicina  per  lavori  in  ferro  in  Lower 
Cornai.  (Staffordshire).  INGHILTERRA. 

Specialità  : 

Forni  patentati   a    rigeneratore   a  stoi 
urizzontalì  e<l  inclinate. 

Storte   in   un  sol   pezzo,  paralleli 
luiche,  lavorate  a  macchina  brevettai 
Apparecchi    patentati    per  la  manu- 
tenzione   meccanica    del    carbone, 
coke,  ecc. 

Cemento    refrattario   patentato 
riparazioni- 
Sale  di  forni  perfezionate,  in  acci: 
e  costruzioni  generali  pure  in  acciaio. 


Plano  di  !;carico  di  uà  [mpiaiilo  s  slorte  jfitliiiatc  tlii  noi  eseguilo. 


""ir^m""   ACCENDITORE  AUTOMATICO  per  GAZ  ,.r£,.;,T"m 


(( 


KONUS„ 


Più  volte  imitato  pei  suoi  :r>x-e>e;j.,  e  mai  ii^u.nsu.A,to 
Due   Milioni   di  pezzi  finora  vendati 
ATTESTANO  il  suo  successo  e  la  sua  bootA. 
Respingere  le  contraffazioni.  Domandare  prezzi  ed  Ulnstmziooi  di  altri  b^uo-vi  xK)o<^eiis  al  Si| 

Jacques  Kellermann,  Fabbrica  speciale  di  novità  per  iiluminazione,  Berlino  SO.  16,' 

Rapprcscdtaate  per  V  lulla  Dilla  ADOLFO  FERRARI  •  Milano  Via  Fieno  N.  3 


Società  per  azioni 


Specialista  per  macchine  e  costruzioni  in  ferro 
Fornitrice  di  frantumatori  per  coke  e  fossili 


Becco  l^ovesciabile  a  fìmmà  Rovesciata 


■cssmnAra 

Matf 
uuriaeilB 


44 


BRAY 


V 


economia  di  G» 


Ma^jior  Lumiioslti 


rottura 


vetri 


Odore 


II    becco    rovesciato    "  BRAY  „    ^  costruito  in  modo  da  poter  essere 

:  adattato  tanto  agli  apparecohi  ordi- 
TìBn,  ohe  a  quelli  costruiti,  specialmente  per  i  becchi  rovesciati  Evita 
r  obbligo  di  impiegare  un  collo  di  cigno,  come  accade  per  becchi 
oonsimili. 

Questo  Beoco.  che  dà  la  Carcel  con  i4  litri  dì  gaz.  funziona  con 
preGSioni  variabili  da  25  a  100  millimetri 

E*  costruito  in  modo  tale  che  i  prodotti  della  combustione  non 
toocano  l'apparecchio;  questo  non  è  dunque  corroso,  ciò  che  accade 
con  qualunque  altro  becco  rovesciato 

II  globo  è  sostenuto  da  viti  fissate  ad  un  porta-globo  estendibile, 
che  evita  le  rotture  della  vetrerìa»  poiché  questa  non  6  possibile  venga 
ad  essere  troppo  serrata  ;  ciò  che  non  si  può  sempre  evitare  quando  II 
globo  è  semplicemente  sostenuto  da  viti  secondo  il  vecchio  sistema. 

Questo  porta-globo  estendibile,  presenta  ancora  un  altro  vantaggio; 
permette  di  levare  il  globo  senza  toccare  le  viti;  vantaggio  apprezzabile 
quando  si  pulisce  il  globo,  o  ohe  bisogna  rimpiazzare  la  retina. 


Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  ai  Sigg. 

Geo.  Bray  &  C.°  L»."  Lieeds,  Inghilterra 


I 


4 


i 


4 

4 


4 


ANONIMA 
Coi.  L.  400^00 1 


SOCIETÀ  ITALIANA 

per   la   costruzione  dei 

(nisaratoFi  e  fllateriale  d'Offieine  a  Gaz 

mg.  Bolletta,  Polatti  &  C. 

Bastioni  Lodovica,  11  -  MILANO  -  Telefono  N.  1639 

IMPIANTI  COMPLETI  DI  OFFICINE  A  GAZ 
^^^^  Apparecchi  speciali  perfezionati 


Forni  —  Bariletti  — fCoIleltori  in  acciaio  —  Condensatori  ad  aria  —  Condensatori  tabulari  a  cir 
colazione  d'  act^ua  —  Estrattori  a  tre  palette  —  Condensatori  sistema  Pelouze  e  Audouin  con  campana 
circolare  ad  elementi  smontabili    —    Scrubbcrs    —    I-avatori  Standard  ultimo  sistema  circolare  a  lame 
di  legno  e  a  pacchi  rigidi  —  Depuratori  ad  umido  e  a  secco   —    Contatori  di  fabbricazione  —  Rego- 
latori a  semplice  cono  a  pressione  compensata   e  a  doppio  cono  —    Indicatori  di  vuoto  a  pressione 
Indicatori  per  condotte  di  emissione  —  Valvole  a  vite  e  a  tampone. 


Impianti  completi  per  distillazione 

DI  AMMONIACA 


Contatori   di  Gaz 


CONTATORI   ELETTRICI 

CONTATORI   0'  ACQUA 


Apparecchi  par  illuminazione  a  gaz 
e  luee  elettrica 


<Ì5.'..'-^'' 


APPARECCHI  DI  RISCALDAMENTO  , 

Stufe  —  Fornelli      h 
Cucine   —   Scaldabagni 
Scaldacqua  istantanei 

ROBINETTERIA       ^ 

G  r«*coo2rcii  X3®3r   gaz    , 

Lavorazioni  in  ferro  ^ 


Gazometri  —  Tt<Qspot*tatopi   —   Grae   —  Cappelli  pcp  coke  e  pct»  altW  materiali 

Binari  —  Accessori  dì  caricamento  pei  forni. 


JUI 


Società  Italiana 


LANGEPi  &  WOLF 

FABBRICA  DI  MOTORI  A  GAZ  "  OTTO  „ 

(SodeU    Anonima    —    Capitale    Kirc    4,000,000    inUeramente    versaiu) 

VIA  PADOVA  Ts  -  MILANO  -  VIA  HAIMJVA    15 


f— 


39  anni 
di  specialità 

nella  costruzione 


MOTORI  •• 


„  CON  GA^OuLNi  aU  A^PiMAZlGNE  DIRETTA 
Cmsiii  a  Ailfielte  350  1  650  Eraaal  clH  ', ,  a  3  cntitial  pir  unllo  wi 


FORZA  MOTRICE  LA  PIÙ  ECONOMICA 


Iti  per  ■■»  foru  ùxMeiilva  di  M.ON  avaUl  luUUati  in  (TAUA  ael»  iputo  él  4  inni 
M  nt  cavalli  fmiciana  sono  la  Ktatloac  della  ferrovia  Elevala  an'E*|ia«ls.  di  Milano  (Plaua  d'armi) 


Fondtore   complete   per  Elettricità,  Oaz  ed  Igiene 

RodcUorio  -  7\ir|cirdi  -  Facefti 


(Accom.  )>cr  Asiont    —   Cupit.L.  400,000) 


TORINO 
Corso   Vittorio    Emanuele    N.    73 
13-83  intere,  -  Tclcg.   RAF-TORINO 


Filiale  MILAiNU 

Via    Monfortc    N.    4 

Telef.  8^45  intere.  -  TcIck-  RAF-TORINO 


Deposito  generale  per  T  Italia  delle  Vetrerie  di  Jena 

Scòott  e  Genossf^n   -    Jena   —   Unica  fabbrica    dei    tubi  speciali  veri  infrangibili 
per   lampade    ad    incandcscenia  a  giù    per  illuminazione    pubblica   e    privata 

ESPORTAZIONE    MONDIALE 


€sdusmfà  per  V  Jialia  "  2Sp±XUal£ti:l3LX>^  •»   ncrmcli  e  mignon 
t  òecchf  "  f%.exL£itx*n.ps  „  a  fiamma  rovesciata 

STUFE  A  gaz' 

di  terra  refrattaria  a  circolazione  d'aria  (sistema  brevettato) 
porniture  complete  per  Elettrieità,  Gaz  ed  Igiene 


F 


XQI 


Societé  Frangaise  de  Chaleur  et  Lumière 


BECCO  KERN 


pftr  lllttffli  nazione 
pubblica  e  piivala 


1 


Le  Città-  d.i  I_.orLd.xa,  e  d.i  JPa.rigl  al  pari 
molte  altre,  sono  illuminate  col  BECCO  KERN   il  più 
luminoso  ed  economico  perchè  si  usa  senza  tubo  di 
vetro.    Installazioni  e    trasformazioni    per  illumina- 
zione pubblica  a   forfait, 

RADIATORI  DA  GAZ  per  Riscaldamento  degli  ap 

tamenti,  Economia    40  p.    cento.    Igiene    -   Esclusione 
assoluta    di   ossido   di   carbonio   -    Nessun  odore 

Cucine  a  gaz  -  Rostlcceri. 


I 


E5posizione  di  Milano,  Sezione  francese,  Palazzo  delle  arti  decoratiV' 


Società  degli  Alti  Forni  e  Fonderle 


Parigi 

RUE  DU  TERRUt 
N.  4 


BROUSSEVIIL 


Tflci.Tiinimt  : 
FESTUGrERE 

Parigi 


Tubi    per    canalizzazioni    d*  acqua   e   gaz 

Con  frinatnre  in  cantconch 

SPECIALITÀ   TESTE  DI  STORTE  SENZA  MASTICE 

Completo  materiale  per  la  fabbricazione  del  gaz 
Teste  dì  storte  -  Bariletti  -  Condeosatori 

scrubbers  -  Deparatori  -  Valvole 

Studi,  progetti,  disegni,   —   invìo  di  cataloghi  gratis 

Candelabri  —  Mensole 


GAZOMETRl  -  CALDAIE  IN  FERRO  E  RAME 

ffazometri  cosiriiiii         p*#k-iBi«-^         ^mi-vih  a  QUATTRO  GA 

BONNET,  SPAZIN  &  C, 


Numerosi  g^zometri   cosiriiiii 

in 

Italia,  Spagna.  Grecia 

Portogallo,   Turchia,    America 

del  Sud 


LIONE   (Francia) 


QUATTRO  GAZOMl 
ciascuna   di  60,000  m.  e.  1 
a  tre  alzate 
costruiti  a  Parigi 
nel  1904 


Bariletti  —  Scrubbers  —  Vasche  —  Generatori  per  vapore] 

DI    QUALSIASI    GKNEKh: 


FABBRICHE  CONSOCIACE 
INCANDESCENZA  A 

'-^^=   PADOVA  ^^=- 
RETICELLE  crude    e   collodionate   di    ogni    tipo   u   grandezza    per    Gaz*    Spirito,   Petrolio. 
TIPI  SPECIALI  per  gaz  sotto  pressione  e  per  laiìip^dc    intcn.sive  Kihon.  Washington,  Luchs,  Lorenli,  Greison,  [)euirwtk,Hk 

Specialità.   In    reticelle    per    Beccbi    rovesciati*  I 

DEPOSITO   di    Nitrati   di   Torio  e  Cerio    —    Reticelle    greggie   —    Filo  di  amianto    —   Etere   — 

Collodio  ecc.  ecc. 


Veaezìa  1    Dicembre   1906 


Anno  V'  -  N.  53 


TcLcroNO  826 


IL  GAZ 


TetEFONo  826 


MXMSTA  TfXMCA   MKNSILK  IIXUSTRATA   UEÌ.V  INDUSTRIA  OKI,  GAZ.   l)F-U.'  ELETTRICITÀ, 

DeoLi  AO^RDom  K  DEi.iwA  MirMciPALizzAZiONE  IN  ITALIA  mnmmnmmmntn 
=^^     eoiTORE- Direttore   Gap.  VITTORIO  CALZAVARA  ' 


AMONAMENro  ANNUO  L  20  ^  Unione  Postale  L.  25  =  Un  numero  separato  L  2 


PARTE    TECP1ICA 

IL  TRASPORTO  DEL  GAZ 

A   DISTANZA 

^C*«.'. '■-.  '  '.V    re/il    X.    s^ ) 

KV.  —  filfnli  di  u  lnp4aaio  per  Irasporlo  di  gai 

Per  avere  una  base  per  poter  calrolare 
on  impianto  per  tra.s{K)ru>  di  gaz,  bisogna 
prendere  in  considerazione  tutte  le  circo- 
ir**—  che  po&sonu  avrre  una  certa  influi-nza 


quale  il  trasporto  di  carbone  non  6  a  miglior 
mercato,  cioè  dove  i  mezzi  di  trasporto  e  dì 
approvvigionamento  non  .sono  dei  più  favo- 
revoli, od  eseguire  una  canalizzazione  di  una 
lunghezza  straordinaria? 

La  questione  finanziaria  per  V  acquisto  del 
terreno  occorrente  per  la  costruzione,  *  im- 

ftortantissima  specialmente  se  non  si  domanda 
'  economia  nclr  impianto. 

In  ogni  caso  le  condizioni  di   luogo   e  di 

persone  hanno  una  tale  importanza,  che  non 

è  possibile  fissare  una    regola  generale   per 

il  progetto  di  un  impianto  di  trasporto  ^az. 

Il    diametro    della    tubazione   a  pressione 


pfrfTì 


ng.  7.  —  InpUaln  di  «>nipt««*otl 

ni  nuovo  impianto  da  costruire. 

Se  p.  cs.  nell'  interno  di  una  città,  un'of- 
fiooa  viene  posta  fuori  di  esercizio,  e  vi  si 
Incia  il  solo  gazometro  e  regolatore,  si  pre- 
MDla  sabito  il  quesito  se  il  costo  dell'  im- 
pilalo di  tnuporto  dalla  vecchia  alla  nuova 
nfc-ina  sia  rompcmsato  dalla  vendita  della 
parte  del  terreno  diventata  superflua. 

Si  deve  costruire  una  c^fTicina  ex  novo, 
die  debba  fornire  il  gaz  sotto  pressione  a 
aMMOli  isolati,  si  dov-rà  domandarsi  : 

ScffA  pili  conveniente  eseguire  l' impianto 
dcfli  Buova  officina    in    quella  località    nella 


■XOV1 


viene  generalmente  calcolato  con  la  formula 
di  Polc: 


-i' 


034 


Premesso   che    il    peso   specifico  del  gaz 
è  0.43: 

d  —  diametro  delta  tubazione  in  cm. 
Q  »  quantitativo   di    gaz  passante  per 

ora  in  me. 
L  —  lunghezza  della  conduttura  in  m. 
h  "  differenza  di  pressione  in  mm.  in 
colonna  d'acqua. 


—    203 


Nella  scelta  del  diametro  si  deve  tener 
presente  l' aumento  del  consumo  del  g"az  che 
si  avrà  in  un  tempo  non  troppo  lontano.  Vi 
è  quindi  da  basarsi  suH'  avvenire  dei  pros- 
simi 40  a  50  anni  e  procurare  di  non  avere 
una  pressione  superiore  a  '/,  ed  al  massimo 
Vi  d]  atmosfera,  quando  si  arriverà  al  mas- 
simo consumo. 


D' altro  canto  può  esser  di  appoggio  alla 
condotta  a  lunga  distanza  la  considerazione 
che  una  grande  città  può  più  facilmente  cor- 
rere l'alea  di  una  grande  intrapresa,  che  non 
vari  piccoli  comuni,  che  dovrebbero  caricarsi 
di  debiti,  mentre  possono  trovare  il  loro  van- 
taggio nel  fornirsi,  a  prezzi  eguali,  alla  sta- 
zione centrale  di  una  grande  città. 
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F'iK.  li  —  Impianta  di  oiitprcMOfi 
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Un  tubo  più  largo  e  più  costoso  è  così 
lu  economico;  e  nei  tubi  di  limitate  sezioni, 
a  compressione,  causa  la  resistenza  mag- 
giore dt  attrito,  riesce  proporzionalmente  «più 
costosa  w. 

Se  le  posizioni  nelle  quali  si  deve  fornire 
il  gaz  sono  considerevolmente  lontane  dal- 
l' oflicina,  e  le  quantità  di  gaz  da  fornire  sono 


\' .  —  De^icrlzionc  di  un  Impianto 
di  trasporlo  gaz  a  distaoia. 

Un    impianto    normale    di    trasporto    gaz 
consiste  delle  seguenti  parti  : 

1.  Stazione  di  compressione. 

2.  Stazione  dei  regolatori,  isolata  oppure 
combinata  con  un  gazometro    di    compensa- 


Dg.  9  —  Impianto  di  regolatori 


pure  considerevoli,  si  può,  alle  volte,  aver 
maggior  convenienza  nell'  eseguire  un  nuovo 
impianto,  cioè  una  seconda  oliicina,  anziché 
trasportare  il  gaz  con  una  lunghissima  con- 
dotta, e  sotto  Torte  pressione. 


zione,  con  impianto  di  riscaldamento. 
3.  Tubazione. 
Nella  stazione  di  compressione  si  trovam 
i  soffiatori   (o   compressori)   i   ventilatori,  le 
valvole  di  sicurezza,  il  regolatore  di  velocitai 
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tfvtì  senxa  acqua  refrigerante  ;  e  soltanto 
fS  qMUi  dj  grandi  pressioni  i  cilindri  dei 
in  «uno  costruiti  in  modo  di  avere 


tlBjB  refrigerante. 


stesso  asse  del  cilindro  vi  è  la  biella 


I  cuscinetti  principali  sono  fatti  in  quattro 

fiarti  ;    i    grandi  compressori  sono  muniti  di 
ubrifìcazione  circolante. 

Per  rendere  la  macchina,  per  quanto  pos- 
sibile, il  più  indipendente  dal  macchinista,  è 


■r 
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cfe  può  essere  facilmente  smontata  o  rego- 
lila. 

E  cosi  pure  qualunque  parte  che  può 
CMciv  soKK^tta  ad  usura,  può  facilmente 
esser  smontata. 


molto  utile,  anche  dove  vi  sia  un  indicatore 
a  distanza,  di  cnllncare  un  Regolatore  che 
agisca  sul  motore  dei  compressori  e  che  sìa 
unito  alla  canalizzazione  è  che  sotto  pressione. 

fComtimiuJ 


l  asfissia  da  gaz  illuminante 

fComt.    l'fdi  .V.  51/ 

Ora  che  abbiamo  visto  in  che  consìsta  e 
cfloe  si  manifesti  nelle  oflìcìne  l'avvelenamento 
àà  Bt2  illuminante,  n  riuscirà  più  facile  e  più 
tpf^ì^t^  di  esporre  quello  cht*  costituisce  vera- 
Bolle  ti  tema  di  questa  relazione. 

Trattando  delle  misure  preventive  o  cura- 
tire  di  questa  intossicazione  professionale, 
OR  atterrò  specialmente  a  quanto  si  pratica 
BcO*  Officina  della  Società  Consumatori  Gaz 
A  Torino  di  cui  faccio  parte,  persuaso  che 
i  provvedimenti  ivi  adottati  sono  in  massima 
coQsigUabi]!  a  qualsiasi  oHìcina,  sia  di  mag- 
pore  che  di  minore  entità. 

I  mezzi  destinati  a  prevenire  l'avvelena- 
■COlo  da  gaz-luce  vanno  distinti  in  due 
(nippi,  secondo  che  noi  vogliamo  rivolgerci 
contro  la  forma  acuta  o  contro  la  forma  cro- 
no. Per  riguardo  alla  prima,  i  mezzi  pre- 
fttotivi  vanno  ancora  distinti  secondo  le  varie 


mansioni  dell'operaio  che  può  essere  soggetto 
al  pericolo  dell'  intossicazione. 

Il  primo  dei  mezzi  preventivi  è  certamente 
la  cultura  dell'operaio.  In  quest'industria,  che 
presenta  forse  un  unico  pericolo,  ma  cosi  gra%*e 
come  è  quello  dell'ossido  di  carbonio,  l'ope- 
raio deve  essere  edotto  della  grande  tossicità 
della  materia  che  egli  giornalmente  produce, 
e  del  rischio  a  cui  può  esporsì  nell'  esercizio 
del  suo  lavoro.  Non  sapremmo  quindi  abba- 
stanza consigliare  l'abitudine  di  conferenze 
alla  buona,  fatte  da  tecnici  e  da  sanitarìi,  in 
cui  i  precetti  dell'  igiene,  i  pericoH  profes- 
sionali ed  i  mezzi  per  evitarli  fossero  difTusi 
nella  classe  dcgU  operai  gazieri. 

Con  questo  semplice  mezzo  si  potrebbero 
già  evitare  molti  accidenti  funesti  o  no,  ma 
sempre  dannosi,  dipendenti  da  una  certa  tra- 
scuratezza dell'  operaio,  basata  molte  volte 
^uir  Ignoranza,  qualche  volta  su  uno  spirito 
di  miTlanteria.  tal' altra  sull'erronea  creaenza 
di  una  supposta  immunità  pel  gaz  tossico. 

Venendo  alle  speciali  mansioni  dei  singoli 
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operai,  un  provvedimento  che  evita  il  pericolo 
già  esiguo,  cui  sono  esposti  i  fuochisti,  è  cer- 
tamente r  impianttt  di  caricymenli  meccanici. 
Ciò  che  è  più  importante  si  è  che  la  distil- 
lazione si  faccia  in  un  ambiente  ampio,  in  cui 
ia    ventilazione    sia    assicurata    da    aperture 


Quando  si  praticano  i  lavori  più  pericolosi 
deve  sempre  essere  presente  il  sanitario  delio 
stabilimento. 

Gli  operai  devono  usare  in  servizio  una 
speciale  tenuta  che  non  impacci  Ì  loro  movi- 
menti, e  devono  portare  alla  cintura  una  robu- 
sta cinghia  di  cuoio  con  gancio  ;  iid  esso, 
quando  1'  operato  deve  calarsi  in  pozzi  o  fosse 
anche  superticiali,  sj  attaccherà  una  fune,  il 
cui  capo  sarà  tenuto  da  altro  operaio  restante, 
air  aperto.  | 
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Tcimiu  di  Involo 


larghe  e  numerose,  praticate  nelle  pareti  late- 
rali, ed  alla  parte  superiore  del  tetto. 

È  questa  la  principale  norma  da  seguirsi 
per  evitare,  coi  danni  dell'  ecccsivo  calore  e 
del  fumo  dell'ambiente,  anche  i  pericoli  del- 
l' aslìssia  per  i  fuochisti  e  i  pulitori  delle 
colonne  dei  forni. 

Lo  spegnimento  del  coke  ardente  asportato 
dai  forni  deve  aver  luogo  sotto  tettoie  all'aria 
libera,  in  uno  spazio  ampio. 

Se  l'uso  di  lancie  d  acqua,  maneggiate 
da  notevole  distanza,  non  desse  luogo  ad 
abusi  per  parte  del  personale,  con  notevole 
deprezzamento  del  coke,  anche  questo  sistema 
sarebbe  consigliabile. 

Per  gli  operai  addetti  agli  apparecchi  di 
condensazione  e  di  depurazione,  in  un'officina 
dotata  di  impianto  e  di  esercizio  razionale, 
nella  quale  cioè  non  deve  effettuarsi  alcuna 
perdita  di  gaz  o  dispersione  di  residui,  si 
deve  pretendere  soltanto  che  tutti  gli  appa- 
recchi di  condensazione  e  di  depurazione 
siano  in  piena  aria,  in  sale  e  sotto  tettoie 
ampie,  specialmente  le  casse  contenenti  l'os- 
sido di  ferro,  che  deve  essere  vivificato  sotto 
tettoie  aperte  da  lutti  i  lati. 

Gli  operai  addetti  alla  pulizìa  dei  gazometri 
e  dei  pozzi  laterali  di  essi,  alla  ripulitura  della 
grossa  canalizzazione  dell'  officina  e  delle 
strade,  alla  ricerca  delle  fughe  nel  terreno, 
devono  essere  specialmente  istruiti  nella  tec- 
nica del  proprio  lavoro. 

Questo  personale  deve  essere  sufficiente- 
mente numeroso,  dimodoché  ciascun  operaio 
abbia  una  sola  e  determinata  mansione. 


W. 


Up«taio  l«g&to  Eon  fané  dì  klcnreixa 

Nel  procedere  a  questi  lavori  bisogna 
care  di  dare  all'  operaio  quanto  più  è  p( 
sibile  di  aria  pura  ;  a  ciò  servono  assai  bene 
i  ventilatori  elettrici.  Per  questo  scopo  riesce 
molto  pratico  un  carrello  trasportabile  con 
motore  elettrico  e  ventilatore  a  forza  cen- 
trifuga. 

Nonostante  tutti  i  migliori  sussidi!  della 
tecnica  e  le  più  rigorose  norme  sulla  fabbri- 
cazione, non  si  può  tuttavia  impedire  che 
avvengano  dispersioni  del  prodotto  dell'indu- 
stria. In  certi  casi  queste  succedono  all'aperto 
ed  allora  non  presentano  che  lievi  pericoli 
per  r  operaio. 

Talora  invece  si  producono  in  locali  chiusi, 
o  in  pozzi,  o  in  fosse,  in  cui,  per  quanto  si 
sappia  che  il  gaz  illuminante  sarà  per  cosi 
dire  stagnante,  si  devono  per  le  esigenze  del- 
l'industria eseguire  determinati  lavori.  Allora 
V  unico  mezzo  di  prevenire  l' asfissia  è  di 
isolare  l' operaio   dall'  ambiente  in  cui  deve 
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pomo,  uso  di  bagni  e  di  doccie,  salario 

permetta  una  abitaxionv  salubre  ed  .una 
j^nom  i-tttitAzionc. 

I  Purtroppo,  mali^rado  tutte  le  buone  norme 
^litBs  't^^^rirazionf,  tutti  i  più  arrorti  prov- 
■»rd  ■rcvcntivi,  rawelcnamonlo,  oa  gaz 

le,    rinn    rc'i'.a    di    m;uiifcstarsi    nelle 

nf   di    l'abbnra/iuiK.'.    Oall'epuca  in    cui 
«nu  i  casi   di  Strasburgo  a  venir 

«.  g.t.jni  nostri,  tutte  le  officine,  io  credo, 


bonio,  ne  viene  come  conseguenza  che  il  suo 
trattamento  deve  rivolgersi  contro  due  fatti 
capitali  :  paralisi  respiratoria  ed  anossicmia, 
e  si  impernia  perciò  su  due  metodi  di  cura  : 
respirazione  artificiale  ed  inalazione  di  os- 
sigeno. 

Angelo  MosHO,  i  cui  lavori  sull'  ossido  dì 
carbonio  hanno  segnato  una  cosi  magistrale 
impronta  in  quelito  capitolo  della  patologia 
del  lavoro,   trattando  clella    morte  apparente 


y 


l'wr  ilclU  mAM-bcn  lù'iniric 


pinato  il  loro  tributo  a  quelita  forma 
^MCautone   professionale,   e  purtroppo 
volte  fu  un  tributo  di  vite  umane. 
Cbbeoe:  non  credo  dì  andare  errato  affor- 
chc  alcune  di  quelle  esistenze  si  sareb- 
poCuto  strappare  alla  morte,  se  il  tratta- 
>  dell'asfissia  da  gaz  illuminante  fosse 
beo  cxKiosriuto  e  rigorosamente  e  sollcci- 
— JBc  applicato  dalle  persone  circostanti. 
Ricordando  che   l' asfissia  da  gaz-luce  è 
^HBXÌallDente   un'  asfissia  da  ossido  di  car- 


del  cuore  e  dei  soccorsi  da  prestarsi  agli  asfit- 
tici, scrive  : 

■  Per  mezzo  della  respirazione  artificiale 
può  riuscire  di  ridare  la  vita  ad  un  animale 
anche  quando  il  cuore  è  già  fermo.  Questo 
può  parer  strano;  ma  noi  sappiamo  in  seguito 
alte  celebri  esperienze  di  Claude  Bernard  che 
la  respirazione  artificiale  agisce  meccanica- 
mente eccitando  il  cuore.  Oltre  all'  effetto 
meccanico  e  chimico,  vi  è  un  effetto  idraulico, 
perchè  la   respirazione  artificiale,  beiichè  il 
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cuore  sia  fermo,  produce  un  movimento  del 
saneue  aerato  verso  il  cuore.  « 

L'operaio  sarà  dunque  trasportato  in  una 
camera  isolata,  liberato  dai  vestiti  che  Io  strin- 
gono al  torace  ed  all'addome,  e  si  inizierà 
subito  la  respirazione  artificiale,  che  sarà  pra- 


M.-ui'lit-TU  (lii^ltetK 


ticata  a  lungo  con  insistenza  e  convinzione, 
e  da  persone  all'uopo  istruite. 

Contemporaneamente  noi  dobbiamo  ricor- 
dare che  neir  asfissiato  da  gaz-luce  abbiamo 
sempre  una  rapida  formazione  di  carbossiemo- 


Mucltera  Clobcrg 


globina,  una  mancata  cessione  di  ossigeno  ai 
tessuti  e  quindi  una  anossìemia  con  gravi 
conseguenze  in  tutti  gli  organi.  Ma,  secondo 
ricerche  di  Donders  e  di  Zunts,  la  combina- 


zione cabossiemoglobinica  non  è  così  stabile 
come  si  credeva  un  tempo,  tantoché  facendo 
agire  ripetutamente  O  si  può  riuscire  a  cac- 
ciare ancora  il  C  O. 

Dreser  d'  altra  parte  ha  dimostrato  che  la 
morte  avviene  soltanto  quando  il  contenuto 
di  O  nel  sangue  cade  al  disottti  del  ^o  "  „. 

Bisogna  adunque  avere  nelle  officine  una 
riserva  di  ossigeno  t-  somministrarlo  subito 
ed  a  dosi  generose  al  paziente. 

L' inalazione  di  ossigeno  e  la  respirazione 
artificiale    si    possono    fare    contemporanea- 
mente;   talora  conviene  aggiungervi  trazioni  j 
ritmiche  sulta  lingua.  ^M 

Nelle  officine  tedesche,  a  quanto  riferisce  ^ 
il  dott.  Michaelis,  è  già  entrato  nelle  abitudini 
degli  operai  di  ricorrere  all'ossigeno,  di  cui ^H 
si  tiene  serrvpre  nelle  officine  qualche  sacco^^ 
o  cilindro.  Gli  operai,  che  hanno  respirato 
gaz  illuminante  anche  in  dose  leggiera,  assor-  ^J 
bono  per  cinque  minuti  dell'ossigeno  nuro;fl 
essi  fanno  ciò  v))lentieri,  come  prenderebbero  " 
una  bevanda  dopo  un  faticoso  lavoro.  I)  rfttung- 
skfìsten  pure  in  uso  in  Germania,  non  è 
altro  che  una  cassetta,  contenente  quanto  è- 
necessario  nei  casi  gravi;  ossigeno,  ventilatore, 
apparecchio  di  inalazione,  ecc. 


ItinUxInnc  di  omìbciio  | 

Altri    fatti    ancora   si  debbono  tener  pre-  ' 
senti  :  l' ipotermia,  la  paralisi  cardiaca,  la  tos- 
siemia.  Non  si  lascierà  adunque  raffreddare  il 
paziente,  e,  per  quanto  siano  consigliabili  an-j 
che  le  frizioni  di  ghiaccio  sul  torace,  si  ter- 
ranno pronte  delle  coperte  di  lana  calde,  con 


più  facili  al  railredamento  e"sede  di  placche  J 

cianotiche.  ^ 


cui  avvolgere  sjjecialmente  gli  arti  inferiori^ 
'      '      '      '  to  e  sede  di  placche 

L' etere,  la  caffeina,  la  stricnina  e  1*  olio 
canforato  per  via  ipodermica  saranno  del  mas- 
simo aiuto  contro  il  colasso  cardiaco. 

L'ipodermoclisi  di  soluziont^  fisiologica  di 
cloruro  sodico  al  7.50  "  „„  ci  renderà  utili  ser- 
vizi   contro   i    fenomeni    tossicoemici.   Talora 
sarà  utile   far  precedere  all'  ipodermoclisi  un. 
salasso  di  400  o  500  gr. 

Quando  questo  non  si  possa  praticare,  sij 
può   ricorrere  a  ventose  scarificate  alla  base 
del  polmone  ed  alla  parte  posteriore  del  collo, 
oppure  al  sanguisugio.  ^1 

Riassumendo  adunque,  un'officina  di  fab-^| 
bricazione  del  gaz  illuminante  per  poter  com- ~ 
battere   razionalmente    il   pericolo  maggiore 
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dell*  industnA,  che  t  quello  dell'asfissia,  deve 
cmere  dotata  dei  seguenti  mezzi: 

I.'  Poftaederr  un  padi)|[liunc  isiolatu,  suflì- 
ocnteinence  ampio,  in  cui  si  possano  iraspor- 
are  gk  A&ftsiiiati. 

a.    Questo  padiglione  deve  essere  prov- 

mj  di  maschere  per  penetrare  negli  am- 
bècnb  carichi  di  gai  irrespirabili  ; 

Ay  cilindri  di  ossigeno  (almeno  400-500 
litri): 

O  barella  di  tra.sp<>rto  ; 

«ij  ampolle  steriliz/ate  di  cardiocinetici  e 
iaca  di  rravaz  : 


*J  boccic  sterilizzate  di  siero  artificiale 
(almeno  aooo  ce); 

/J  pinza  piglia-lingua,  bende  e  lancetta 
per  salasso  ; 

gj  coperte  di  lana. 
3.°  A\*er  una  squadra  di  operai  istruiti  nei 
soccorsi  di  urgenza  e  specialmente  nella  tec- 
nica della  rt* spi rajt ione  artificiale. 

Contro  la  forma  cronica  dell'i ntossicazione 
da  gaz  illuminante  sarà  ancora  utile  t'ossi- 
geno, ma  specialmente  saranno  indicati  i  pre- 
parati di  ferro  e  di  arsenico,  i  tonici  ed  i 
nervini. 


U  MeniDria  premiata  al  35"  Congresso 

dei  Gazistì  Italiani 
iMli  I  MlliH  il  10-12  Sitteskre  1906 


(^mHmmms.  e  Jint  vrHi  iV.  ^g) 

MOTTO:  "  Nelli  speranza  di  rimiti  ,, 

ili.   —  Forni  ■  Storte  vcfllcall 

In  tutti  i  paesi  del  mondo,  dove  si  fab- 
brica gaz,  si  sta  ora  studiando  e  espcrimen- 
tando  qucslu  sistema  di  forni  (Inghilterra: 
ScCtle-Padfìcld  e  Woodall-Duckham  ;  Ame- 
rica ;  Dietrich  e  Isbell  ;  Francia  :  Verdier- 
Teuion  e  l^chomelte;  Germania:  a  Dessau 
e  Berlino). 

Finora  perù  con  questo  sistema  non  si  è 
iodato  oltre  lo  stadio  dell' esperi  mento  ;  dove 
M  costmirano  forni  con  storte  verticali,  non 
eraiM»  che  due  o  tre  l'orni  i  quali  furonn  sem- 
pre condotti  colla  massima  cura,  ed  t*  ancora 
Bicerto  se  come  esistono  oggi,  essi  risponde- 
rebbero alle  esigenze  di  un  esercizio  in  grande 
tenaa  cale  condotta  scnipninsa. 

Non  è  quindi  ancora  venuto  il  tempo, 
■dio  stato  attuale  della  questione,  dì  fare  un 
piofctlu  di  un  impianto  a    forni  verticali,  e 


dobbiamo  limitarci  ad  alcune  osservazioni  cri- 
tiche sui  singoli  sistemi  che  sono  a  nostra 
conoscenza,  per  indicare  la  direzione  che  se- 
condo il  nostro  avviso  deve  seguire  la  distil- 
lazione del  carbone  nelle  storte  verticali. 

Considerando  in  primo  luogo  ciò  che  av- 
viene  tanto  nelle  storte  orizzontati  che  nelle 
storte  inclinate,  le  quali  non  sono  mai  cari- 
cate e  scaricate  in  modo  continuativo,  notia- 
mo che  ogni  storta  viene  caricata  tutta  in 
una  volta  ed  in  un  momento  in  cui  la  tempe- 
ratura della  storta  ha  un  massimo.  I  carboni 
si  riscaldano  gradatamente,  la  produzione  di 
gaz  raggiunge  un  massimo,  assieme  a  quella 
del  catrame,  per  diminuire  poi  fino  al  termine 
del  tempo  dì  distillazione.  1^  temperatura  del 
carbone  o  coke  aumenta  pure  con  quella  della 
storta  ed  il  gaz  che  ora  si  sviluppa  deve, 
passando  fra  d  coke  e  la  parete  incandescente, 
andare  al  tubo  montante.  Senza  dubbio,  du- 
rante questo  periodo  deve  effettuarsi  una  de 
compusiziune  di  idrocarburi  e  il  tecnico  ga- 
zista  ben  conosce  questo  inconveniente. 

Del  resto  1'  esperimento  seguente  fornisce 
alcuni  dati  sulla  perdita  dì  potere  calorìfico 
che  avviene  quando  il  gaz  è  condotto  attra- 
verso coke  incandescente  completamente  di- 
stillato. 


All'  entrata  il  potere  calorifico  medio  del  gaz  era  di                     .        4745 
Dopo  che  il  gaz  aveva  attraversato  il  tubo  (ossia  il  coke  incandescente), 
con  una  velocità  di  80  1.  all'ora 4000 

Diminuzione  del  potere  calorifico 

ciò*:  15,7    V,. 


calorie 


745 


Pel  misuratore    I*  sono  passati 340,—  I. 

•  n*      »  n  a6o,ao  I. 

L'aumento  di  volume  è ao,3    T  cioè,  8^1  "'• 

Pd  misuratore    l"  sono  passate      ....        240, —  X  4"754  ^  1138180  Calorie 

•  li*     •        »  ....      260,30  X  4.000  — 1040,80       • 


Perdita  complessiva  del  potere  calorifico 

cioè  8,86  Vo  dell'energia  d'origine. 


98.- 


Troviamo  quindi  un  auménto  Hi  volume 
dei  8»4  "  • ,  una  dimùmcionf  compi fssiva  ttri 
p&tÉ0t  caiorifito  del  8,6  "  ..  ed  wwAtitmhmzioìì* 
éti  fpttrr  foinrifico  rapfuìrlttto  ntV  unità  Hi 
wthmm  nella  misura  del  15,7  % . 


La  decomposizione  di  una  parte  degli 
idrocarburi  pesanti  si  mostrò  ad  evidenza 
all'  aspetto  del  coke  che  era  coperto  dì  fine 
fuliggine. 
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Anche  le  seguenti  analisi  dimostrano  que- 
sta decomposizione  : 


PROVA  DEL  GAZ 

[otio 

<{al  mjiurmiore  I. 


f  ROVA  DEI.  GAZ 

talUi 
dal  itiUufMore  II. 


DIFFKRENZA 


CO,         3.6 

a,o 

Idrooarb.  pas.  5,2 

1.9 

0,            0.7 

0,0 

CO         14,1 

16,3 

CH*        23,0 

24,0 

H,          46,1 

5ho 

N,            7.3 

4.8 

Da  ciò  si  vede  che  nelJ'  ultimo  periodo 
della  distillazione  deve  prodursi  meno  acido 
carbonico,  meno  idrocarburi,  più  ossido  di 
carbonio  e  più  idrogeno,  il  che  è  confermato 
dalla  pratica. 

La  decomposizione  degli  idrocarburi  pe- 
santi richiede  però  una  temperatura  abba- 
stanza elevata.  Conducendo  il  gaz  attraverso 
un  tubo  vuoto  di  porcellana,  riscaldato  atla 
temperatura  di  774"  C  (misurata  internamente 
con  un  pirometro  Le  Chatelier)  non  si  ebbe 
decomposizione  di  idrocarburi  né  aumento  di 
volume,  e  anche  il  potere  calorifico  restò 
esattamente  il  medesimo.  Elevando  ancora  la 
temperatura,  alla  presenza  di  carbonio  (coke) 
incandescente,  si  fa  strada  ad  una  azione  ri- 
ducente e  si  produce  grafite  a  detrimento 
della  qualità  del  gaz. 

Questi  difetti  devono  sparire  coli' introdu- 
zione delle  storte  verticali,  e  come  ulteriori 
vantaggi  di  questi  forni  devono  notarsi  : 

Carica  e  discarica  continua  ; 

»  »         non   accompagnata    da 

produzione  di  fumo  e  polvere  ; 

Minore  mano  d'  opera  ; 

Maggior  produzione  di  gaz  sopra  super- 
fìcie più  ridotta  possibile. 

Di  tutti  i  sistemi  di  forni  verticali  che 
conosciamo^  prenderemo  in  considerazione  i 
due  che  ci  sembrano  i  migliori,  il  tedesco, 
brevetto  J.  Bueb,  Dessau  (I*  ),  e  T  inglese  di 
Th.  Settle-  Padfield,  Exeter  (II"  ). 

Descrizioni  e  risultati  d'esercizio  di  questi 
sistemi  si  trovano  nella  letteratura.  Ambedue 
adducono  come  vantaggi  la  maggior  resa  di 
gaz  per  tonnellata  di  carbone,  maggior  pro- 
duzione di  ammoniaca,  migliore  qualità  di 
coke  e  catrame,  diminuzione  della  naftalina 
e  del  cianogeno.  Non  siamo  ancora  in  grado 
di  controllare  nell'esercizio  in  grande  queste 
aifermazioni  ;  si  tratta  Quindi  soltanto  di  fart^ 
un  esame  tecnico  dei  due  sistemi. 

Il  sistema  (I"  )  ha  storte  diritte  che  ven- 
gono caricate  in  una  sol  volta  ;  il  processo  è 
quindi  identico  a  quello  delle  storte  orizzon- 
tali ed  inclinate.  Abbiamo  già  rilevato  lo  svan- 
taggio inerente  a  questo  modo  di  riempimento, 
senza  tener  conto  tuttavia  che  deve  produrre 
della  polvere. 

Nel  sistema  (II*  )  vi  è  una  storta  verticale 
combinata  ad  una  storta  inclinata;  il  problema 


del  caricamento  è  risolto  ingegnosamente  con 
un  apparecchio  a  coni  che  introduce  il  fossile 
in  modo  continuo  e  senza  produrre  polvere. 
Questo  apparecchio  di  riempimento  ha  già 
/atto  buona  prova  nella  pratica,  lavora  asso- 
lutamente senza  perdita  di  gaz  e  richiede  una 
forza  insignificante  pel  suo  movimento. 

Anche  la  discarica  nel  sistema  (I*  )  si  fa 
in  una  sola  volta,  il  che  sicuramente  deve 
dar  luogo  a  produzione  di  fumo  e  a  deperi- 
mento rapido  dei  canali  quando  il  trasporto 
del  coke  è  effettuato  meccanicamente.  Nel  si- 
stema (II"  )  la  discarica  avviene  in  brevi  in- 
tervalli, p.  es.  di  due  ore,  e  può  chiamarsi 
perciò  approssimativamente  pure  continuo.    ^J 

La  distillazione  procederà  in  maniera  af-^| 
fatto  differente  nei  due  sistemi,  in  conseguenza  ' 
del  diverso  modo  d' introduzione  del  fossile. 

Nel  sistema  d")  tutta  la   lunghezza  delle 
storte  deve  essere  riscaldata  e  la  decomposi- J 
zione  degli    idrocarburi    pesanti   si  pretende  H 
eliminata    perchè  il    gaz    prodotto    dovrebbe      ' 
passare  nel  mezzo  della   storta   attraverso  il      1 
carbone  non  ancora  fortemente  riscaldato.  Se  fl 
ciò  sia  veramente  il  caso,  non  può  dirsi  an-H 
Cora  con  sicurezza.  Ma  la  grande  tungbezzaH 
delle  storte  (4  m.)  ci  fa    temere  che  la  melà^^ 
inferiore  della  carica  si  agglomeri  fortemente 
rendendo  didìcile  il  passaggio  del  gaz,  in  modo 
che  si  potranno  constatare  granai  differenze  J 
dì  pressione  andando  dal  basso   in  alto.  Perfl 
rimediarvi    si  potrà    lavorare    con    maggiore  ^^ 
aspirazione  sul  bariletto,  senza  spingersi  però 
troppo  in  questa  via,    perdio  facilmente  po- 
trebbero essere  aspirati  anche  gaz  di  combu- 
stione dal  forno  attraverso  eventuali  fessure 
delle  storte. 

Nel  sistema  (II"  )    il    carbone    è    distillato 
quasi  esclusivamente  nel  pezzo  verticale,  mol- 
to più  corto,    della   storta,    il  quale  perciò  è 
riscaldato  fortemente,  nel  modo  seguente:  U, 
carbone  entra  in  una  piccola  quantità  di  2  o 
3  kg.  per  minuto  nella  storta  e  produce  ra- 
pidamente gaz  ;  la  parte  più  ricca  del  mede- 
simo passa  subito  nei  tubi    ascendenti  senza 
venire  a  contatto  con  carboni  riscaldati  par-  fl 
zialmente.  In  questo  modo  la  storta  si  riempie  " 
man  mano  e  la  distillazione  avviene  secondo 
il  principio  della  controcorrente  ;   più  tempo 
il  carbone  resta  nella  storta,  più  scadente  di- 
venta la  qualità   del  gaz   che  passa  ora  (nel 
sistema  II'M  senza    inconveniente    attraverso ^^ 
il  carbone  sovrastante.  ^M 

Si  è  già  detto  rhe  la  discarica  è  fatta  ogni      ' 
due  ore  ;  dopo  alquanto    tempo,  p.  e.  6  ore, 
il  carbone  io  coke)  arriva  alla  parte  inclinata 
della  storta  che  è  molto  meno   riscaldata  ;  il 
coke   perciò   esce    molto   meno    caldo   dalla 
storta  ed  è  più  facilmente    trasportabile,    ri- 
chiedendo anche  meno  acqua  per  lo  spegni- 
mento. Il    riscaldamento    del    forno    richiede 
minor  combustibile,  perchè   vi  è  minor  per-  ^ 
dita  di  calorico  dal  forno  durante  la  discarica.  ■ 
In  questa  si  leva  soltanto  Ìl   coke  completa- 
mente distillato,  e  la  quantità  del  medesimo 
si  manterrà  sempre  all'  incirca  uguale  per  una 
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^aaliU  del  carbone.  Entro  due  ore  %ì 
tanto  caritene  nuovo,  regolando  la 
dei  coni  e  la  vrlr>ritik,  che  la  storta 
é  trovi  nuovamente  piena  proprio  al  momento 
dell*  nuova  discarica. 

Quoto  modo  continuo  di  riempimeuto 
ioottre  con  sé  che  non  vi  è  perdita  al 
di  fiz  durante  la  carica,  che  la  qualità 
gai  resta  sempre  la  stessa  durante  il 
della  distillazione,  e  che  sono  impos- 
wùàh  te  otturazioni  dei  tubi  ascendenti^  per- 
ete U  gmz  contiene  sempre  del  vapor  acqueo 
e  pssaa  a  temperatura  più  bassa    per  le  co- 

Questo  tistcma  non  richiede  bariletto  idrau- 
bco  e  nessuna  o  soltanto  minima  aspirazione 
sol  coadotto  principale  ;  i  coperchi  inferiori 
per  fai  acarica  po&sunu  essere  aperti  senza 
che  vi  possa  entrare  dell'  aria,  giaccht*-  la  ca- 


rica stessa  della  storta  forma  chiuftura  verso 
il  condotto  principale.  Per  sicurezza  il  tubo 
ascendente  à  munito  di  una  valvola  che  può 
facilmente  essere  chiusa  dal  luogo  dove  sì 
fa  manovra  di  discarica. 

Ambedue  i  sistemi  danno  una  migliore 
resa  di  gaz,  attribuibile  al  modo  con  cui  il 
gaz  prodotto  lascia  la  storta.  II  coke  del  forno 
verticale  sarà  di  qualità  migliore,  perchè  me- 
glio distillato,  e  anche  molto  più  compatto, 
per  l'azione  del  proprio  peso.  La  mano  d'o- 
pera sarà  all'  incirca  la  medesima  per  i  due 
sistemi. 

Pel  sistema  iU""  il  riempimento  non  richiede 
mano  d' opera  a  parte,  ma  la  discarica  avrà 
bisogno  di  un  servuio  un  po'  maggiore, 
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FORNO   A   GAZ 
memento  per  i  calcoli  di  combustione  per  A.  BOUVIER 


(CoMlinHasione  e  fine  vedi  N.  ji  e  J2j 


24.  —  Eiottomia  ristUtante  dall'  impiego  del  coke  rosso  a  9/0"  (E.)  cioè  : 

3^-  CL  per  kg.  di  coke 
55,3  —    per  r  acqua  che  bisognò  riscaldare,  e  lasciar  uscire  dai  ricuperatori  a  600*. 
4^J  CI.  405.2 :  6.777  -  5-9  "  r  di  economia. 

«5.  —   Tiraggio  dei  ramino.  —  Una  temperatura  dì  150"  è  suflicicnte  (E). 

a6.  —  Lomposiaùm*  media  del  gaz  di  carlxm  fossiU,  di  Parigi,  in  volume  e  in  peso 
Vedere  E«  pp.  16  e  93,  gaz  del  carbone  n.  3}: 

CO' 1,72  me.  3,400  kg. 

CO 8,21  10,295 

H        50,10  4,460 

CH' 34,03  24,373 

Az 1,00  1.356 

C-H- 0,96  3.596 

C'H* 3.90  4.996 

Too.oo  me.  52,370  kg. 
peso  del  metro  cubo  :  0.53  kg.  (p.  98). 

n  carbone  distilla  nelle  migliori  condizioni  fra  500"  e  700*  (E.,  pag.  89). 

27.  —  Neil'  industria  del  gas,  l' economia  di  combustibile  (a  paragone  di  certe  operazioni 
4  DKtallurgia    è  una  Questione  piuttosto  secondaria  (E.,  p.  86). 

L'cceessu  T-T.,  (delle  temperature  nei  forni)  influisce  sulla  regolarità  della  distillazione 
e  sofia  durata  delle  storte  ip.  -jx);  minora  nel  .Siemens,  e  f>iit  favorfi'ide  e  permette  una 
cinca  pfù  forte  sul!'  insieme  delle  storte  (p.  70). 

La  caduta  dì  temperatura  6: 
•y  Nel  forno  a  griglia t'35o" —     975'  "  375* 

Nel  forno  Siemens  a  inversione 1.250*—  1050^  —  aooP 

ht  Essa  ha  un  valore  intermediano  nel  forno  a  ricupero  continuo  ; 

€f  Forno  Siemens  a  inversione  considerato  con  il  suo  ricuperatore  :     ist^  —     600°  —  650^ 

La  fKM  termica  è  qui  di  : 

T-To_  1.350" -600^ 

T  1.250P  +  373»       ^-"^    '• 

n  au^or  modo  di  diminuire  le  perdite  per  irraddiamcnto  consiste  ncll' aumentare  la 
cvica  (L,  p.  161). 


28.  —  ìi  gaz  d'acqua  (secondo  Delhvik,  traduzione)  dati  pratici  vedere  anche  Bnnte,  Gask}.^ 
Gaz  d'  acqua  designato  da  ora  in  abbreviazione  con  «  Gaz  Aq  ». 


Coin;>osizìone  teorica 


in  volume 
50  % 


m  peso 
93-33  "/• 

6.67  7, 


100 


100 


I  kg.  C  da  2,33  kg,  CO  =  1,865  ^'^-  CO 

29.  —  Combustione  (calcolo  industriale)  : 
CO  +  H*  +  2O  +  4AZ  =  C0«  +  H*  O  4-  4Az'  gaz  bruciati 
I  me.  gaz  Aq  =  0,5  me.  H  -{-  0,25  me.  O  =  0,5  me.  H*  O 
4-  0,5       CO  +  0,25  O  =  0,5  CO^ 


0,50  me.  O 
+  2,0  me.  Az 


me.  Az 


I  me.  gaz  Aq      .    .     . 
o  più  esattamente  : 

I  me.  gaz  Aq +  0,495  ^^^  ^ 

+  1,888        Az 

-I-  2,387  me.  Aria 


+  2,5  me.  aria  =.  3      me.  fumi 


I  kg  gaz  Aq -+-  0,738  kg.  O 

-f  2.362        Az 
+  3,100  kg.  Aria 


30.  —  Potere  calorifico  inferiore  pratico,  2.551  CI.  (D(  ;  2.500  CI.  (B);  temperatura  di  com- 
busiiotie  u  assai  elevata  «  (5. -CI. -Di  ;  «  la  pìi  efevata  »  (D)  ;  fonde  i  filo  di  platino  d  -=  1  mm. 
(D)  ;  calcolata  teoricamente  da  Deiwik,  senza  le  perdite  di  irraddi amento,  a  2.030''  ;  j 

Per  il  gaz  all'aria  teorica  (gazometro)  CO  +  2  Az^  1500"  n 

Per  il  gaz  misto  (tipo  Dowson)  CO  -+-  233  H  +  1,33  Az*,  1724"  (sempre  secondo  Deliwik). 

31.  —  La  temperatura  è  piit  elevata  di  quella  della  combustione  del  gaz  di  carbon  fossile, 
a  causa  della  minore  diluzione  dell'aria. 

I  me.  gaz  Aq +2,5    me.  aria        =  3,0  me.  gaz  bruciati      y 

—  gaz  di  carbon  fossile  (CH*+H')    H-  8,7     me.  aria        =  9,0  me.  gaz  br.  (D) 

—  —  0,5  (CH'-^-H')    +  6^25  me.  gaz  br.     -  7,0  me.  gaz  br.  (Sch). 

I  due  autori  non  sono  d'  accordo  sulla  formula  approssimativa  che  deve  rappresentare 
la  combustione  del  gaz  di  carbon  fossile  (Ammaire  h,  SchilEing,  1903,  p.  22);  esige  in  ogni 
caso  molto  più  di  aria  che  il  gaz  d'acqua. 

Q3.  —  Per  gli  stessi  motivi,  il  gaz  Aq  darebbe  Carcel  —  ora  incandesceìtza  con  i6  L 
(Dellwik)  :  temperatura  più  elevata  nella  retina,  con  16  1..  minore  raffreddamento  per  l'aria 
secondaria,  (Vedere  nota  sul  gaz  a  Dusseldorf,  a  proposito  delle  osservazioni  del  D.'  pro- 
fessore Bunte,  pag.  52  a  59).  Il  gaz  di  carbone  fossile  può  venire  considerato  come  troppo 
ricco  per  il  becco  Aucr  ordinario  (Ad.  B.). 

33.  —  Peso  specifico,  —  Gaz  Aq.  pesa  0,66  a  0,67  volte  il  peso  dell'  aria,  cioè  85,4  a 
86,7  g.  per  me. 

34.  —  Resa.  —  I  kg.  di  carbonio  da  teoricamente  1,62  kg.  gaz  A(]  (D.)  ;  2,42  me.  gaz 
Aq  ;  Vapore  non  dedotto,  i  kg.  coke  secco,  a  meno  di  10  "/n  di  ceneri,  darebbe  2,3  me.  di 
pfaz  d'acqua,  cioè  2,3  2550  =  5.865  CI.  k  Contenute  ";  la  resa  industriale  è  in  generale 
inferiore;  ad  esempio  i,éo  me.  gaz  Aq  per  chilogramma  di  coke  scelto. 

II  gaz  Aq  di  Kramers  e  Aarts  si  otterrebbe  con  la  resa  di  circa  «  3  me.  per  kg.  di  car- 
bonio impiegato  nei  generatori  »,  .salvo  a  tener  conto  delle  ceneri,  e  delle  scorie.  J 

35.  —  La  dissociazione  di  CO  : 

3  CO  =  CO'  +  C  è  massima,  quasi  completa  a  300"  ;  poi  ella  diminuisce  per  annullarsi 
verso  300"  (D.). 

Consumi  : 

0,8  a  I   kg.  vapore  a  6  As  per  me,  gaz  Aq  (D) 
6  1.  acqua  di  lavaggio       —        —        — 
0,5  kg.  vapore  (Kramers  e  Aarts). 

36.  —  Si  possono  alimentare  i  generatori  Dellwik- Fleischer  con  il  coke  caldo  uscente  dalle 
storte,  senza  che  sia  necessario  dì  spegnerlo  (Dj. 

Per  analogia  con  il  calcolo  precedente  (24  E.),  1'  economia  sorpasserebbe  5  Vo» 

37.  —  Parere  del  professore  Bunte  fiS^S)  sul  Gaz  d' acqua  Delhvib  (D)  : 

72  %  delle  calorie  de!  coke  sono  contenute  nel  gaz  Aq  ; 
i6  %  —  sono  levate  dal  gaz  di  sofiìamcnto  ; 

8  %  —  —  —        il  gaz  d' acqua  caldo  ; 


4%  - 


—    perdute  per  irraddiamento. 
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^  —  Parrri  diversi  sul  gas  tf  acqua  DtUmk  prodotto  ntlt  ojfficitta  di  ìVarsttin, 
n  Sig.  Lcwcs  con  del  coke  > 

B706  Vo  C 

0,54  •/.  ^Acquai  (poca); 

11,90  %  ceneri  ; 
100,00 

ka  coQsuuto  una  resa  di  2,56  me.  per  kz-.  produzione  del  vapore  non  dedotta.  Si  trattava 
di  w  esperimento.  —  Composizione  meaia  del  gaz: 

52.33  •/-   H 1.615,43  CL  (Sup.) 

38,58  ""CO 1. 160.1 

4*4     "-CO* 

0,7    V«    O • 

_3!53_%_A2 

99.94  • » 

0,06  "U  errori » 

loox»  a.775'53  CI.  (Sup.) 

D  D/  Lcybold  I1898)  ha  constatato  a  Warstein.  in  un  esperimento:  — Resa  di  3^05010. 
(ax  d'acqua' per  kg.  di  coke;  il  gaz  aveva  la  composizione  seguente: 

48^  "/•  » 1-452.30  CI.  iSup.) 

404  •/„  CO 1.390.03 

0.5  "/o  CH* 47.74 

5,a  «/„  CO'  +  HS 

0,1  Vo  O • 

5,5  •/«  Az  (per  diff.) ■         _ 

loa—  3-753.59  CI.  (Sup.) 

3&.  —  Cn  ésprrimfttto  del  }faz  d' acqua  di  Kratners  e  Aarts,  del  Sig.  Leicester  Greville, 
ba  «Ito  i  risultati  seguenti  : 

1  me.  gaz  ha  richiesto 0,3764  kg.  coke  ai  generatori. 

—  0481  kg.  vapore  a  5  As. 

1  kg.  coke  generatori  ha  prodotto     .     .  3,65  me.  gaz  Aq. 

I  kg.  vapore  ha  richiesto 0,2»  kg.  carbone 

I  kg.  carbone  avendo  prodotto      .    .    .  3,57  kg.  vapore. 

Gaz  di  2.678  CI.  a  +  3* ,  contenendo  90,9  *',  gaz  combustibili  : 


3.087  CI:  me. 
3^»7 


1478  CI. 
i'a93 


ioo.oo     *U       per  il  calcolo  a      3.771  CI. 

4&  —  Per  memoria,  citeremo  il  gas  $netaHO'idrogfMo,  ottenuto  con  iniezione  del  catrame 
od  generaiorr,  sistema   Tttlliy-Lrtvea. 

\  dati  numt'rici  che  precedono,  ricordano  alcune  proprietà  fisiche  e  chimiche  degli  elementi 
ddHa  combwttionc  in  un  forno  a  gaz.  e  potranno  essere  utilizzati,  in  unione  alle  osser- 
vazioni pratiche  che  li  accompagnano,  in  tutto  il  calcolo  relativo  al  riscaldamento  dei  forni. 

Noi  miriamo  specialmente  all'  economia  generale  di  un  forno  da  gaz  at  gas  ;  cioè  di  un 
ioroo  da  gaz  che  sari  riscaldato  con  un  jja/  combustibile,  fabbricato  ad  hoc,  depurato, 
■BHii^azzinato,  e  condotto  puro  e  freddo  ai  forni,  per  canalizzazioni  metalliche  di  aimen- 
«osi  ridotte,  col  mez/u  di  bruciatori  speciali,  regolali  a  freddo  —  o  qiusi  a  freddo  —  con 
àn  rubinetti  metallici. 

A  frion,  il  forno  da  gas  a  gas  potrebbe  anche,  crediamo,  essere  riscaldato  con  gaz 
f  acqua.  Almeno  ti  calcolo  au(nri/xa  a  prevedere  la  possibilità  di  un  simile  riscaldamento, 
m1  quale,  inoltre,  l'esperienza  sola  permetterà  di  pronunciarsi  con  cognizione  di  causa. 
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NUOVO    METODO 
di   costruire   te   storte   da  gaz 

Neil'  «  American  Gasltght  ■  il  sig.  Federico 
Egner  richiama  I*  attenzione  su  un  brevetto 
recentemente  preso  in  Germania  da  Jer- 
ratsch,  di  Schwerin,  e  che  è  in  attività,  con 
successo,  da  più  di  un  anno. 

Il  sig.  Egner  dice  :  »  Le  storte  di  vecchio 
sistema,  impiegate  da  numerosi  anni,  sono 
generalmente  formate  d'  un  solo  pezzo,  e  la 
testa  è  solidamente  mantenuta  a  posto  dalla 
muratura  della  fronte  del  forno;  le  storte  di 
questo  genere  si  comportano  generalmente 
bene,  eccettuato  quando  si  tratti  di  storte 
senza  fondo  o  di  storte  inclinate. 

La  loro  costruzione  non  permette  ne 
espansione  ne  contrazione  nelle  storte,  ciò 
che     secondo    rjurratsch    porta    per    conse- 

fuenza  che  durante  il  primo  riscaldamento 
el  forno  (tanto  che  questo  sia  un  forno 
nuovo,  come  sia  un  forno  riacceso  dopo  estin- 
zione) tosto  che  le  storte  cominciano  a  ri- 
scaldarsi si  hanno  all'intorno  di  esse  delle 
innumerevoli  piccole  fessure. 

Portate  le  storte  al  calore  necessario  per 
la  completa  distillazione  alcune  di  queste  fes- 
sure, si  allargano  di  molto,  in  causa  della 
espansione  ineguale  dovuta  al  peso  stesso 
della  testa  delle  storte,  e  da  quello  delle  co- 
lonne montanti. 

Al  momento  del  riscaldamento  la  parete 
frontale  del  forno  è  per  lo  più  forzata  al- 
quanto al  di  fuori,  attirando  le  teste  delle 
storte  ed  aumentando  cosi  le  fessure. 

11  risultato  è  che  il  gaz  delle  prime  cari- 
che è  quasi  totalmente  perduto,  jerratsch  ha 
risoluto  il  problema  costruendo  ìa  sua  storta 
in  tre  pezzi  indipendenti  ;  la  testa,  il  fondo 
e  il  corpo  della  storta.  La  testa  ed  il  fondo 
sono  costruiti  in  forma  rettangolare,  per- 
mettendo così  di  circondarle  facilmente  di 
muratura.  Queste  estremità  hanno  al  centro 
un  loro  corrispondente  all'  interno  del  corpo 
della  storta  che  viene  ad  unirsi  nello  stesso 
modo  che  si  usa  cjuando  sì  uniscono  due 
tubi  della  canalizzazione. 

L'  «  American  Gaslight  "  dà  pure  il  dise- 
gno di  questa  storta. 


I  fari  iD^nttimi  e  le  lanterne  ad  acetilene 

«  Sistepna  Ròcco  n  premiati  con  Diplotna  d'onore 
e  Afedaglia  d'Oro 

air  Esposizione  Internazionate  di  Milano  1903 

All'esterno  del  padiglione  dell'Austria,  in 
Piazza  d'Armi,  era  oggetto  di  curiosità,  prima, 
poscia  dì  vìva  ammirazione,  nelle  migliaia  dì 
visitatori,  il  nuovo  faro  perfezionato,  sistema 
Rocco,  a  gaz  acetilene.  Già  da  molto  tempo, 
la  necessità  dì  un  faro  perfezionato,  semplice, 
elficace  ed  economico,  s' imponeva,  per  dare 
il  meritato  riposo  ai  diversi  complicati  e   non 


sempre  efficaci  congegni  del  genere.  Ma  per 
quanti  studi,  progetti  ed  esperimenti  si  ten- 
tarono, mai  si  era  potuto  addivenire  alla  tro- 
vata del  faro  modello,  perfetto,  che  alla  sem- 
plicità del  meccanismo  accoppiasse  l'econom^^ 
della  manutenzione  e  dell'  esercizio.       ^^^h 


Alcuni  studiosi,  incoraggiati  dai  vari  Io: 
governi,  molto  contribuirono  al  progesso 
nuovi  sistemi  di  fari  sui  vecchi  congegni  fr 
alle  lingue  di  fuoco  a  cielo  scoperto,  notevo- 
lissimi quelli  di  Ar-Men  sulla  punta  occiden- 
tale delta  penisola  noi  dipartimento  di  Fini- 
sterre,  e  quell'altro  non  meno  celebre  di 
Cordovan,  alla  foce  della  Gironda,  a  nord  di 
Bordeaux  ;  ma  tale  progresso  non  rispondeva 
alla  perfezione  desiderata,  oltre  che  per  la 
poca  portata  dei  fasci  luminosi,  anche  per  la 
.sorveglianza  e  l'alimentazione  continue  ri- 
chieste dalla  complicazione  dei  sistemi,  ciò 
che  anche  importava  una  spesa  annuale  non 
indifferente. 

Nel  1884  l'Argani  inventava  il  becco  a 
doppia  corrente  tf  aria,  ottenendo  una  mag- 
giore intensità  di  luce  nelle  lanterne  a  riflet- 
tore. Fu  un  sollievo,  ma  la  decisione  la  segnò 
ii  Borda  con  la  sua  invenzione  dell'alterna- 
tore nella  luce  dei  fari.  Il  suo  apparato  gi- 
revole, a  cinc|ut'  riflettori  parabolici,  destinati 
a  riflettere  la  luce  in  tutte  le  direzioni,  alter- 
nandola a  regolari  momenti  di  echssi,  fece 
esclamare  :  ■  Finalmente  !  "  h 

I  governi  marittimi  si  affrettarono  ad  adot^f 
tare  i  fari  sistema  Borda,  ma  ben  presto 
dovetlen)  accorgersi  che  anche  questo  sistema 
aveva  i  suoi  inconvenienti.  II  Bourdelles  tentò 
di  eliminarli,  e  in  parte  vi  riusci,  ma  rima- 
nevano sempre  predominanti  due  cause  di 
imperfezione:  la  complicazione  del  congegno, 
e  la  grave  spesa  per  l'illuminazione.  Se  mm 
che,  la  nuova  scoperta  dell'acetilene  fu  un 
vero  raggio  luminoso  ! 


Qoeattl  scoperta  doveva,  più  di  ogni  altri, 
colpire  uno  studioso  paziente  quanto  mode- 
•lo,  Giuseppe  Rocco,  triestino,  che  la  sua 
nia  ha  ron'iacrata,  costantemente,  e  consacra, 
■II*  in<  •  e  al  pt-rfciiionamrnto  del  noto 

•tsbdii  meccanico  Giuseppe  Rocco  e  C, 

ò  Tneate,  per  U  costruzione  di  fan  e  lan- 
terne àm  pesca.  E  l' acetilene  ebbe  subito, 
per  merito  pnmo  del  Rocco,  la  sua  applica- 
Dooe. 

Nel  gennaio  1904  il  Rocco  inventava  un 
priflio  apparato,  costruito  nelle  sue  offìcinc, 
per  r  illuminazione  ad  acetilene  dei  fari  ma- 
nctuni.  A  chi  non  sappia  di  quanta  impor- 
tanza sia  questa  invenzione,  facciamo  notare 
che  i  fiui  di  Civitavcerhia  r  Genova,  illumi- 
oati  a  petrolio,  e   dando    ciascuna   una  luce 


é  aSo  candele,  importavano  una  s^iesa  di 
L  1.30  r  ora  ;  illuminati  a  gaz  acetilene  e 
dMido  una  luce  di  380  candele,  importano 
■a  spesa  di  cent.  40  l'ora:  vuol  dire  lao 
rmn^^  in  più  e  cent.  90  l'ora  di  spesa  in 
BRHX  Ma  aucl  che  più  sorprese  e  riscosse 
TwamàMoe  plauso,  fu  che,  nelrapulicazione  del 
ni  acetilene,  il  Rocco  ridusse  il  meccanismo 
id  fivo  ad  una  semplicità  meravigliosa,  che 
Hf^fif^f  nell*  impiego  diretto  dello  stesso  gaz 
I  produrre  tanto  T  illuminazione  quanto  il 
Ito  rotatorio  per  le  caratteristiche 
il  ^  1.  alternata  a  colori  intermit- 
,  --  l'.tc  del  fuoco  a  lampi,  a  splen- 

c  a  p^ppi  di  splendori.  Di  guisa  che. 


con  questa  radicale  innovazione,  scomparve 
il  complicato,  costoso  e  pesante  congegno 
d'omlogeria  che  finora  produceva  la  rota- 
zione dei  cristalli  lenticolari. 

Straordinaria  la  nuova  invenzione,  ma 
purtroppo  non  ancor»  perfetta  I...  Bisognava 
eliminare  nella  Iure  a  lampi  l'incostante  in- 
tensità dei  medesiini.  Ma  lo  studioso  non  si 
scoraggia.  Egli  studia  e  cerca...  e  trovai  E 
nella  sera  del  29  marzo  1906  Giuseppe  Rocco, 
presenti  S.  A.  il  Principe  Hohenlohc,  il  cav.  Eb- 
ncr  de  Kbenthal.  presidente  dell'i,  r.  Governo 
Marittimo,  B.  JQlg.  ispettore  nautico,  A.  Mil- 
linlcovic,  ispettore  marittimo  e  dell'i,  r.  Co- 
mando di  Marina,  il  contrammiraglio  G.  We- 
ber, il  capitano  di  fregat;i  Sellner,  ingcgncn 
nautici,  e  altre  notabilità  marittime,  eseguisce 
nei  locali  dell*  i.  r.  Governo  Marittimo  I'  c- 
sperimento  del  suo  nuovo  faro  perfezionato, 
e  riscuote,  nell'  unanime  ammirazione,  l'una- 
nime applauso. 

Tale  app.irato  è  quello  stesso  che  si  am- 
mirava alla  niistra  Esposizione  all'esterno  del 
Padiglione  dell'  Austna.  E'  a  grandezza  na- 
turale; alia  sua  sommiti  ha  una  lanterna  len- 
ticolare  pronta  a  funzionare  con  i  suoi  lampi 
regolari,  e  alla  base,  nello  spazio  interno,  è 
colliK-ato  r  apparato  generatore  dell'  aceti- 
lene, con  l'apparecchio  a  sistema  d'ingra- 
naggi, il  cui  movimento  fa  scaturire  il  lampo. 

La  perfezione  di  questo  faro  sia/rttM  Rocco 
f*  raggiunta.  Il  suo  apparato  produce  il  gaz, 
merci*  il  carburo  al  contatto  dell'  acqua,  lo 
purifica,  mt.ue  in  motto  l'apparecchio,  dà  la 
Iure,  ne  regola  il  lampo  ;  semplicità,  econo 
mia,  costanza  di  intensità  di  luce,  regolarità 
di  lampo,  la  quale  si  ottiene  merct  un  in- 
granaggio su  le  cui  scanalature  picchia  un 
marlellello  che  regola  il  lamico,  la  cui  inter- 
mittenza maggiore  o  minore  aipende  dal  mag- 
f^iore  o  minore  numero  di  scanalature  nel- 
'  ingranaggio  rotativo  stesso.  Ed  è  questo 
sistema  d'ingranaggio  l'ultimo  e  grandioso 
vtrf/o  negli  apparati  dei  fan  marittimi  |>erchè, 
come  già  si  disse,  elimina  l' incostanza  del 
lampo  dei  vecchi  apparab.  E  cosi,  mentre  una 
volta,  per  far  muovere  una  lanterna  occor- 
reva un  apparecchio  apposito,  indipendente 
dall'  apparecchio  per  la  luce  e  si  rendeva 
indispensabile  una  custodia  vigile  per  la  ca- 
rica dell'  apparecchio  motore,  col  sùs/ema 
fiocco,  basta  accendere  una  volta  tanto  la 
fiammella  che  deve  mettere  in  combustione 
il  carburo,  che  a  quantità  regolate  s' immette 
nella  quantità  occorrente  d  acqua,  sviluppa 
il  gaz,  si  purifica,  mette  in  moto  l'apparato, 
illumina  e  questa  luce  è  regolata  a  lampi  dal- 
l' ingranaggio  su  spiegato.  Fiaf  Ìmx  L,  e  il 
faro  é  in  azione  in  tutta  la  sua  maravigliosa 
semplicità  e  bellezza. 

Il  Rocco,  oltre  ai  fari  marittimi  agazace* 
titcne,  ha  inventato  pure  dei  fanali  da  pesca, 
che  sostituiscono  con  grande  successo  1  vec- 
chi sistemi  di  accensione  di  l^no  di  pino  o 
ginepro  o  edera,  a  fiamma  libera. 

Il  fanale  da  pesca  •  Ada  •  sisttma  Roteo 
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oramai  s*  impone  per  diminuzione  di  volume, 
per  la  praticità  del  maneggio  portata  al  suo 
massimo,  per  la  splendida  e  costante  luce 
che  tramanda  dai  suoi  8  beccucci,  i  <iuali  non 
consumano  che  208  liri  di  gaz  all'  ora,  con 
una  durata  di  io  ore,  e  non  costano  clie  la 
spesa  di  L.  2.75,  calcolando  il  prezzo  del 
carburo  a  cent.  36  al  chilogrammo. 

I  pareri  lusinghieri  e  i  certificati  di  lode 
che  la  Casa  Giuseppe  Rocco  e  C.  ha  finora 
ottenuti  da  autorità  marittime  e  alte  perso- 
nalità tecniche  attestano  quanto  nella  brevità 
di  un  articolo,  sul  progresso  e  il  perfeziona- 
mento di  fari  e  lanterne  da  pesca,  non  è 
nemmeno  possibile  riassumere. 


all'  ti&i  tini  aitili  t  liilftti.-izimiatr  ili   Milmiii. 

E'  certo  però,  e  tutti  coloro  che  hanno 
visitato  la  splendida  Mostra  dell'Austria  lo 
hanno  constatalo,  che  il  sig.  Rocco  ha  reso 
un  segnalato  servigio  alla  navigazione  mon- 
diale coi  suoi  fari,  e  al  grande  commercio 
della  pesca  con  le  sue  lanterne. 

E  noi  ci  sentiamo  orgogliosi  dì  questo 
fratello  triestino,  che,  con  largo  ingegno,  in- 
defessi studi  e  latina  tenacia,  ha  saputo  im- 
porre il  suo  nome  nei  luminosi  spazi  della 
scienza  nautica  e  della  civiltà. 

O.  G.  BossA. 


Ma  air  Esposizione  di  Milano,  un'altra  ben 
nota  Ditta  in  Acetilene  volle  far  vedere  come 
anche  su  questo  ramo  dell'  industria,  1*  Italia 
non  sia  seconda  atl  alfunr». 

L'Impresa  di  Pubblica  0  PrlvaU  lUimiinazione 
ad  ÀceUlscd  durante  il  periodo  maggio-ottobre 


con  piena  soddisfazione  del  Comitato  Esecu- 
tivo della  Esposizione,  illuminava  ad  acetilene 
la  Strada  Sperimentale  con  162  fiamme  da  50 
candele  1' una.  E  ben  giustamente,  il  simpa- 
tico ing.  Giorgio  Coen,  gerente  della  Società, 
e  r  inlaticabile  rrt<.^  Luigi  l'iganò,  direttore 
e  costruttore  dell'  impianto,  vanno  fieri  e  su- 

fierbi  della  Grande  Medaglia  d' Oro  accordata 
oro  dal  Comitato  dell'bsposizione.  Non  deve 
certo  far  meraviglia  se  il  Comitato  rimase 
soddìsfatissimo,  perchè  è  ben  noto  come  l'im- 
presa suddetta  abbia  già  in  funzione  gli  Im- 
pianti di 

VeronA- Stallone  pDfla  Nnova  cimi  rUmine  N.  te 

Bavolon  con  40  fiamnw  illtim.  pubb.  e  351»  HI,  privata 


P<»thicTa  ■ 

l'orni  s\\\  Mincio  ■ 

CavjiTHfir  ■ 

.S.  Fivbu  d'Adig*  » 

McJtcliia  • 

RovcHmIU  >• 

Cctcnniico  » 


•  4»0  - 

•  1*0  B 
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Alle  congratulazioni  ricevute  in  questi 
giorni  dai  signori  ing.  Coen  e  rag.  Vigano 
uniamo  sinceramente  anche  le  nostre. 


Congresso  Generale  Ordinario 

del  IO  Novembre  1906 
4ellft 

Società  generale  austro-ungarica 
pel  gaz  in  Trieste 

Onorevoli  Signori  ! 

Ci  pregiamo  presentarvi  la  relazione  per 
r  esercizio  1905-06. 

Quantunque  si  siano  ottenuti  e  nella  pro- 
duzione e  nella  vendita  del  gaz  progressi  cor- 
rispondenti alle  nostre  asix-'ttalive  —  e  la 
tabella  che  segue  Ve  lo  comprova  —  dob- 
biamo nonpertanto  costatare,  con  rincresci- 
mento, che  questi  progressi  non  sono  pur- 
troppo puiTto  proporzionati  agli  inconvenienti 
e  sacrifìzii  che  risultano  specialmente  a  scapito 
delle  nostre  ofìicine  di  Budapest. 

Quantunque  1'  anno  scorso  abbiamo  con- 
chiuso coi  nostri  operai  nn  preciso  convegno 
valevole  fino  Tanno  1908  riguardo  alle  mer 
cedi  con  garanzia  dell'Associazione  centrale 
dei  lavoratori  in  ferro  e  metalli  dell'Ungheria, 
ciò  nulla  meno  abbiamo  dovuto  fare  ripetute 
volte  concessioni  pecuniarie  le  quali  aggra- 
veranno specialmente  nei  prossimi  anni,  sen- 
sibilmente il  nostro  bilancio. 

Oltre  a  ciò  dobbiamo  richiamare  l' at- 
tenzione dei  nostri  Signori  Azionisti  sul 
movimento  ascendente  dei  prezzi  del  carbone 
neir  Europa  centrale,  il  quale  già  ora  e  più 
ancora  nell'avvenire  aumenterà  le  nostre 
spese. 

Tanto  nel  Coke  quanto  negli  altri  prodotti 
secondari,  come  ammoniaca,  cianuro  e  catrame 
abbiamo  ottenuto  risultati  abbastanza   soddi- 
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ti  «i  abbUmo  potuta  esitare  quasi  tutta 
b  nostn  pruUuxionc  di  Coke,  eccezione  fatta 
per  qualche  picculo  deposito. 

Nel  Dicembre  p.  p.  fu  messo  in  esercizio 
•eUs  paute  meridionale  dì  Hud»,  Lat^y-Manyoft, 
d  auovo  gmzometro  e  nell' officina  aclta  Franz- 
tfadt  II  vi  sta  engendo  un  impianlu  di    gaz 
d'acqua,  tutcma  Tlumphrcv  &  Glasgow  per 
la  prodoxìooc  giornaliera  di  50.000^  m.  e,  il 
i|Bale  prevedibilmente  entrerà  in  esercizio  al 
^jBDCip»o  del  1907.  Con  ciò  verrà  aumentata 
^^^Bibilmente  la  potenzialità  di  questa  oflìcìna. 
ila  lìngoli  distretti  di  Budapest  furano  rìn- 
fonale    di    mnlto    le    tubature   cosicché  si  é 
nella  più  amplia  misura  per  coprire 


r  aumento  di  consumo  del  gaz. 

Nel  comune  di  St.  Pniten  fu  rinnovato  il 
contratto  M'adente  il  1.  Febbraio  1907  fino 
al  I.  Luglio  1917. 

Il  comune  di  Badcn  usando  il  diritto  con- 
cessogli dui  contratto  riscattò  qucll'  uthana 
al  31  Maggio  di  qucst'anmi  per  1170"',  dd 
suo  valore  di  stima.  Fu  perciò  cancellata  la 
iJirczionc  locale  di  Baden  e  St,  P'^ltm  ed 
iscritta  una  nuova  Direzione  tanto  per  U 
nostro  impianto  elettrico  a  Badcn  come  pure 
per  ruflìcina  a  gaz  di  St.  l'Olten. 

Sui  risultati  finanziari  dell' annu  d'eser- 
cizio 1905-06  Vi  rendiamo  conta  come  segue  : 


Dopo  aver  assegnato  al  fondo  d'ammortizzazione  gì*  interessi  statutari  del  3'^  nell'im- 
porto di  Cor.  333.993-59  e  do|x>  aver  dotate  le  riserve  delle  Ollicine  Un|[heresi  nei  loro 
speciali  bilanci  con  Cor.  453.124.34  risulta  appar  bilancio  un  utile  netto  di  .    Cor.    2,848.535.16 

Vi  sottoponiamo  pertanto  le  seguenti  proposte  : 
dopo  detratto  il  5  "  ;,  quale  interesse  degli  azionisti  {^^^  14 

e  59  degli  statuti)  con Cor. 

dopo  assegnate  le  competenze  alla  Direzione  in    .     .        * 
dopo  devoluto  quale  contributo  al  fondo  di  sussidio 

dcgb  impiegati        * 

Vi  proponiamo  di    ripartire    un    sopradividendo   di 

Cor.  zoo. —  per  caoauna  delle  ai.ooo  azioni 


cosi  che  rimangono  ancora  .     .     .^!     '.    '.    '.    Cor. 
^oaie  laido  da  riportarsi  a  nuovo. 


420.000.— 
87. 06 1.52 

70.000. — 

a^ioaooo.—  »      3^77.061 .53 

»7»-l73-64 


Rmilu  quindi  un  reddito  di  Cor-  120.—  per 
iDOOe,  col  quale  importo,  se  appr<>vi:rete  le 
aostre  proposte,  verrà  pagato  il  tagliando 
X.  6  per  r  esercizio  1905-06  dal  13  NoT«m))rt 
eocrencc  in  avanti. 


L*  andnmcnlo  degh  affari  della  Hudapester 
Allgemeinc  Klckln/itats  Aklicn  CjLScllschaft  é 
anche  quest'anno  soddisfacente,  con  riguardo 
ai  risultati  degli  unni  precedenti. 


DARE. 


CoDto  utili  e  perdite  al  30  Giugno   1906. 


AVERE. 


CORONE 


Il  tonàa  m 

idlNH      .      . 

CIO*  ; 

cstolwawnti .  «flìRo , 
■Kiaipe.  pubblicità, 
siigli,  boiU  ecc.  e 
^cae  Averte  presso 
b  CcacnUe  di  Trieste 

Qnau  »ii'' .tl'impoMa 
«n*  indavtria  per  le 
fcfctaJLln  aiMtrijKbe 
«4  ekrr  tMwmc  preMo 
H  Ccnlnlc  dì  Tricite 

Mt  ■  mà^  .     .    .    . 


J53-99a 


90.5«5 


13.651 
2.848.535 


59 


1 1 


Ì.396.764US 


CORONE 


Reddito  delle  V^m 
Hutlnjicfli-N  cupest. 
HUnncirctitrn  .  I  ini- 
UrCihr.  RcicticnberK, 
R.nden-Wctkcr'Mlorf  e 
Si.    rolicn        ,     .     . 


iBieresil 

lori 


effetti  Vi. 


Riporto  tlile  del  Hllancle 
iO  (ìlufflo  l««5 


.Vi»6.764l«$ 
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ATTIVO.         Stato  Attivo  e  Passivo  al  30  Giugno   1906,  PASSIVO, 


Fabbriche  di  Gaz  : 

Budapest- N  eupest 

FOnfkìrchen    . 
Linz-Urfahr     .     . 
Reichenberg    .     . 
St.   Polten  .     .     . 
Impianto    della    luce 
elettrica  a  Baden 

Cassa  e  portafo|:H  Valori 

Debftorl  diversi     .     .     . 


CORONE 


22,299.100 

500.543 
1,514.872 

1,567-687 

365-542 

1,102.492 


27,350.239 

55.926 

791.019 


28,197.185 


03 


Catritale  :  21.000  azioni 
da  C.  400. — 

Fondo  d' aminortlzzazioae 
»      di  riserva  . 

Riserva  per  Imprese  elet- 
triche      

Creditori  diversi    .     .     . 

Dividendi  scaduti  .     .     . 

Utile  a  saldo  .     .     ,     . 


CORONE 


8,400.000 

11,467,078 

2,969774 

638,997 

1,867.038 

5.760 

2.848.535 


28,197.185 


03 


TRIESTE,  30  Giugno   1908. 

LA   DIREZIONE: 

E.  Conte  Alberti  m.  p.  —  P,  cav.  Artelll,  m.  p.  —  A.  D.r  Cavallar.  m.  p.  —  E.  de  Qajdrl.  m.  p. 
0.  comm.  Qentllomo,  m.  p.  ~  E.  Dr.  Rlcchettl.  m.  p.  —  L.  de  Stephanl,  m.  p.  ~  L.  de  Tolaay,  m.  p. 

I  Censori  :  11  Segretario  generale  : 

F.  Barger,  m.  p.  ~~  E.  Salem,  m.  p.  Emesto    de   Stabile,    m.    p. 

PRODUZIONE  DI  GAZ  E  NUMERO  DELLE  FIAMME 
nell'anno  d'esercizio  1905-06 

Fabbriche  :  Bodapest-Neupest  : 


Produzione  di  gaz  1905-06  : 
1904-05  : 

47,727.910  M.  e. 
45.505.220       » 

fiamme  al  30  Giugno   1906  : 
»                     »           1905  : 

Aumento  : 

fiamme  al  30  Giugno  1906  : 
>                      »           1905  : 

Aumento  : 

fiamme  al  30  Giugno   1906  : 

»                      »            1905  '■ 

Aumento  ; 

fiamme  al  30  Giugno  1906  : 
»                      >            1905  ; 

Aumento  : 

fiamme  al  30  Giugno   1906  : 
»                     »            1905  : 

Aumento  : 

fiamme  al  30  Giugno  1906  : 
»                      »            1905  : 

Aumento  : 

* 

fiamme  al  30  Giugno  1906  : 
»                     »          1905  ; 

Aumento  : 

ca  a  Baden: 

1  16  cand.  al  30  Giugno  1906  : 

»             1905  ; 

Aumento  : 

367.994 
349-845 

Aumento  : 

2,222.690  M.  e. 

18.149 

Produzione  di  gaz  1905-06  : 
1904-05  : 

FQnfklrchen  : 

504.592  M.  e. 
549.146      » 

6.886 
6.809 

Diminuzione  : 

44-554  M.  e. 

77 

Produzione  dì  gaz  1905-06  : 
1904-05  : 

Unz-Urfahr  : 

1,806.930  M.  e. 
1,813.240       » 

26.669 

25.879 

Diminuzione  : 

6.310  M.  e. 

790 

Produzione  dt  gaz  1905.06  : 
1904-05  : 

Reichenberg  : 

2,379.610  M.  e. 
2,224.690      » 

31-372 
29-315 

Aumento  : 

Produzione  di  gaz  1905-06: 
1904-05  : 

154.650  M.  e. 

Baden-We^kersdorf 
983.886  M.  e. 
974.958       » 

2.057 

12.538 
12.291 

Aumento  : 

8.928  M.  e. 

247 

Produzione  di  gaz  1905-06: 
1904-05  : 

St.  Polten: 

712.904  M.  e. 
730.181       » 

7-707 
7.607 

Diminuzione  : 

17,277  M.  e. 

100 

Produzione    di    gaz    1905-06  : 
1904-05  : 

TOTA  L  E 

54,115-832  M.  e. 
51,797.705       » 

453.166 
431.746 

Aumento  : 

2,318.127.  M.  e. 

21.420 

Produzione      .     .    1905-06  : 
1904-05  : 

Impianto  lllamlnazlone  elettri 
3.348.762  E.  W.  lamp.  d. 
2.909.916         »             » 

18.297 
1S-401 

Aumento  : 

438.846  E.  W. 

3.896 

—  aaj  — 


istlblll  fossili  delle  miniere  Italiane 

Dalla  Rivista  dtl  Servizio  Mintrario  nel 
/90/  apprendiamo  come  in  Italia  vi  sicno  38 
ttoiere  produttive  di  combu!itibili  fossili  (an- 

ìtc,  litantrace,    boghead.    lignite    e  scisto 


bituminoso)  che  nel  1905  dettero  di  : 

Antracite       totm     1. 163 
litantrace         »  575 

boghead  »  50 

tignile  •  407.887 

ftcisin  bimm.   »       3-2-|t 
In  toute  tons   412-416  per  un  valore  di  L.  3.455.398 


Gaz  \m  pro^otls  lille  ifficiii  t  pz  i'  Hiila 

E  da]  riassunto  pubblicato  dai  dieci  dihirctti  minerari  in  cui  é  divisa  l'Iulia,  rilevasi  che  essi 
pmlnssero  nel  1905: 


BoloKiui        Me 

11..S70.000 

di  (piz  per  L. 

a.  603.250 

Coke  tons 

30.000 

Cahaniactta 

15.345-297 

3.44^.896 

30.187 

Carrara 

16.346-56.^ 

3.77iB*J 

66.67» 

Flrcftic 

10.840.736 

2.439-058 

>J.ooa 

Iftcaioa 

1.831.500 

45«.I25 

3-959 

MUuM 

80.613. 381 

I 1.326,116 

189.526 

N*po« 

a4-iof.2(>o 

4-437-997 

63.592 

Roàu 

ao.778.827 

4I53-«J6 

»9.U7 

Torino 

46.488. 254 

7.110.200 

»o«.335 

VIoensa 

1H.881.380 

3.654.000 

45.476 

TotaJc     Me. 

286.798. 332 

L.' 

43-403-300 

tons 

591.984 

p«rL. 

t. 230.000 

Catrame  tons. 

z.ooo 

per  L. 

60.000 

727.041 

».463 

69.865 

1.840.824 

4.296 

137-95  r 

614.037 

«  747 

96.135 

118.770 

286 

12.870 

5.762.615 

12.428 

366.386 

1.374.548 

3.310 

67.991 

i.i79-9»9 

3.3*0 

100.800 

3.889.740 

7-395 

J3».i45 

1.673075 
18.410.569 

Toi 

3027 

L. 

94.r45 

L. 

u      41.212 

.«38.288 

MOVIMENTO  NEL  PERSONALE 

8nH^  —  Togliamo  dal  giornale  II  Mattino 
fi  Xnpoli  del  14-15  novembre: 

•  il'  ingegnerò  cavalier  Carlo  Cesari,  di- 
RCtorc  delUt  Compagnia  Meridionale  del  gaz 
fd  dcctricitA.  unn  dei  più  valorosi  e  compe- 
leact  tra  gh  mgc^nen  del  genere,  domani 
iMÙuà  bl  nostra  città  diretto  a  Genova,  dove 
>  reca  ad  assumere  la  direzione  della  Società 
Comi  «fa»  goM.  In  seguito  a  tale  partenza, 
r  egregio  e  .wlerte  prof.  Luigi  Petrillo.  capo 
4vttioac  nella  Compagnia  Meridionale  del 
fSt  ioterprcte  gentile  dei  sentimenti  delPin- 
icnpenooalcdi  questa  Compagnia  indirizzava 
al  diaiisiooario  mg.  Cesari  una  affettuosa  e 
■o6ile  lettera,  esprìmente  sentimenti  di  gran- 
éaabaa  stima  e  di  devozione. 

Questa  sera  gli  impiegati  della  Compagnia 
iftlliUlto  ftl  cav.  Cesari  un  banchetto  di  ad- 
do ed  una  pergamena,  opera  pregevolissima 
4d  Grossi. 

Anche  l'egregio  amministratore  della  Com- 
pagnia Mg.  Marcello  Mainfrey,  in  segno  della 
^  alta  considerazione  per  l'opera  veramente 
del  cav.  Cesari,  gli  offriva  ieri 


All'  insigne  ing.  Cèsan  i  nostri  saluti  più 
cordiali  e  gli  auguri  di  nuovi  e  sempre  mag^ 
giori  trìonfi-  ■ 


E  nel  Mattina  del  17  novembre  : 

n  baaohfttto  aU'ing.  Cttari 

L'altra  sera  nelle  .splendide  sale  del  restau- 
rant Filsen,  sfarzosamente  illuminate  e  adorne 
di  olezzanti  Hon,  ebbe  luugo  l'annunziato  ban- 
chetto di  addio  all'illustre  ing.  Carlo  Cesari. 
Il  brio  più  vivo  e  la  più  grande  cordixUità 
regnarono  tra  gli  intervenuti  al  KÌmp:itico 
simposio,  ed  allo  chamfHìgne  pronunziarono 
bellissimi  brindisi  augurali  l'egregui  professor 
Luigi  Pctrillo,  1  signori  Murlino.  Staiane,  Grì- 
maldi  del  Giornale  d'Itatia  e  il  nostro  redat- 
tore Raimondo  d'Amore.  Vivamente  commossi 
risposcrn  il  cav.  Cesari  e  regregio  ammini- 
stratore della  Merit/toHiile,  sig.  .Marcello  Main- 
froy.  All;i  fine  dei  pranzo,  inappuntabilmente 
ser\'ito,  fu  offerta  al  cav.  Cesari  una  bellis- 
sima pergamena,  opera  del  valoroso  Girosi. 
Negli  animi  degli  inler\'enuli  resterà  indele- 
bile il  ricordo  di  quella  bellissima  festa  di 
stima,  di  fratellanza  e  di  amore. 


Al  buon  amico  Cesari,  che  va  ad  assumere  11  po«to 
di  VIcC'Diretlore  Tcinico  nella  Officina  di  Genova,  non 
faccia  meravìglia  i^e  riportai  i  due  articoli  del  •««  Mattino  », 
E'  cosi  raro  qui  da  noi  il  IcgKCre,  netta  slampa  polllica, 
un  elogio  ad  un  gallata,  che  quando  si  trova  il  «  rara 
avi«  »,  bUnjC"'  pur  sacrificare  la  modestia  deiramica. 

Torino.  —  La  ditta  Rodcllono-Airardi-Fa- 
cetli  Ila  assunto  a  datare  del  15  ottobre,  in 
qualità  di  procurat<jre  alle  vendite,  il  sig.  rag, 
Giacomo  Sala,  già  socio  della  Ditta  Sacchi  e 
Sala  di 'Milano. 


L'  UNION    DES    GAZ 

n  22  ottobre  p.  p.  venne  tenuta  a  Parigi 
un*asseinblea  straordinaria  fra  gli  azionisti  di 
questa  potente  Società:  e  la  decisione  presa 
in  quel  giorno  fu  di  grandissima  importanza. 
In  effetti  si  decise  l'aumento  del  capitale  da 
25  3  35  milioni  dì  franchi,  coli' emissione  di 
20000  nuove  azioni  da  500  franchi  2^  serie. 

Le  nuove  azioni  vennero  emesse  subito 
al  prezzo  di  700  fr.  con  un  premio  quindi  di 
200  fr.  per  azione.  Venne  domandato  solo  il 
pagamento  del  primo  quarto  per  azione  {fr. 
150)  ed  il  premio  (fr.  200t  per  azione  sotto- 
scritta. Un  diritto  di  preferenza  è  accordato 
ai  vecchi  azionisti. 

Come  si  sa  VUmon  des  Gaz  è  una  Società 
dalle  grandi  viste.  Ha  l'esercizio  diretto  della 
illuminazione,  del  riscaldamento,  della  forza 
motrice,  non  solo  a  mezzo  del  gaz,  ma  con 
qualsiasi  altro  sistema,  specialmente  coli'elet- 
tricità  nelle  città  dove  essa  esercisce  una  of- 
ficina a  gaz.  Inoltre  ha  le  oflkine  di  Nimes, 
Roanna,  Cette,  Rueil  —  tutte  le  concessioni 
conosciute  sotto  il  nome  di  Rueis  compren- 
dono 17  comuni  fra  la  Senna,  la  Senna  el'Oise- 
Albi,  Vienne,  Beaucaire  e  Tarascon,  in  Fran- 
cia —  Strasburgo,  Kehl.  Milano,  Genova,  Se- 
stri, Alessandria,  Modena,  all'estero. 

Ma  la  Società  va  di  anno  in  anno  sempre 
più  estendendosi.  Costruisce  nuove  ofìicine, 
perfeziona  e  sviluppa  le  vecchie.  Ha  attual- 
mente in  costruzione  due  grandi  officine,  Ge- 
nova e  Milano.  Il  numero  delle  concessioni  va 
pure  progressivamente  aumentando.  E  cosi 
l'anno  scorso  VUnion  dfs  Gaz  ottenne  le  con- 
cessioni  del  gaz  a  Sartrouville  ed  a  Maison- 
Lafitte  per  un  periodo  di  trenta  anni.  Questo 
anno  ottenne  la  concessione  per  l' illumi- 
nazione a  gaz  di  Bczons,  Herblay,  Cormeil- 
les-en-Parisis.  Vennero  prolungate  le  conces- 
sioni per  le  otficine  di  Celle-SaintCloud  e 
Chatou.  Inoltre  ottenne  quella  per  illumina- 
zione elettrica  per  Bougival  e  ChaCou. 

D'altro  canto  poi  l'aumento  della  vendita 
del  gaz  segue  un  progressivo  aumento.  In  ef- 
fetti, durante  l' esercizio  1905--IQ06  vendè 
8.637.000  m.  e.  di  più  dell'  anno  precedente, 
cioè  r8.5o  "/„  d'aumento.  Ed  i  tre  mesi  del- 
l'esercizio  in  corso  fanno  prcsagirt:  un  au- 
mento maggiore. 


Tanta  attività  industriale  non  può  che] 
felicemente  riprodursi  in  un  costante  aumento 
di  interessi.  Q"^sti  da  i. 914.240  di  fr.  ne]^ 
1902-1903,  raggiunsero  nel  1903-04  i  2.087.414,^! 
nel  19041905  i  2.106.388,35  enei  1905-19061^ 
2.306.325.89. 

Il  dividendo  da  fr.  42.50  quest'anno  fu  di 

Da  tutto  ciò  .si  può  con   tutta  tranquillità 
asserire  che: 

VUnioti  lies  Gaz  è  un'impresa  industriai 
di  primissimi^  ordine  ; 

Che  la  sua  situazione  industriale  ha  basi 
molto  solide  ; 

Cbc  la  sua  sfera  d'azione  è  illimitata; 

Che  la  sua  potenza  produttrice   non   può 
che  felicemente  aumentare. 

E  l'aumento   del  capitale  di  io  milioni 
franchi  avrà  la  più  favorevole  accoglienza  del 
pubblico. 

E'  da  notarsi   che   il   dividendo  di  45  fr. 
per  lu  20000  a/inni   annue,  com|>letamente  li- 
bere, non  richiederebbe    che  900000  fr.  ;  ma 
la  Società  prudentemente  con  varie   riserve, 
per  il  corrente  esercizi<i  portò  la  cifra  ad  i 
milione,  inscrivendo  negli    ammortamenti  fr. 
1.230.130.    Le  azioni  non  saranno    completa- 
mente svincolate  che  fra  qualche  anno,  dopo 
che  le  costruzioni  in  corso  comincicranno 
dare  benefici  superiori.  In  realtà  questo  au 
mento  di  capitale  servirà  a  sviluppare  anco: 
più  la  potenza  deirimprcsa.  Aumenteranno  I 
cifre  di  aftari,  quelle    degli  utili,  e  per  con^: 
seguenza  i  dividendi.  E'  un  nuovo  elemento 
prosperità,    per    un    affare    già  così   favorii 
dalla  fortuna.  E  la  prossima  emissione  ofFr 
per  i  vecchi  azionisti  e  per  i  nuovi,  una 
casione  eccezionale  per  occupare  bene  il  ca^i 
pitale. 

In  Italia  l'  Uitùm  des  Gaz  ha  per  Gerent 
l'egregio  ing.  Francesco    Lacomoe,   della 
cui  valentia  e  sagacia  ebbimo  già  campo  ad 
intrattenerci  altre  volte. 


Il  riscatto  dei  telefoni  Italiani 

Togliamo  dall'  <■  Elettricità  »  : 

Questa  grossa  e  spinosa  questione,   nelli 
quale  abbiam  voluto  più  volte  entrare  perchè] 
abbiam    sempre    avuta    la    convinzione    che> 
r  esercizio  dr  Stato  dei    telefoni    rappresenti  ■ 
la  parali.si  di   questo   servizio,   viene   ora    a 
ricevere  un  no    più  di  luce. 

Siamo  informati  che  finalmente,  dopo  ch< 
il  Consiglio  di  Stato  ha  dato  completa  rs 
gione  alla  Società  Esercente  la  rete  di  V< 
nezia,  bruscamente  ed  abusivamente  revocai 
per  non  sussistenti  ragioni  gravi,  il  Governo' 
s'è  deciso,  non  a  restituire  la  suddetta  rete 
a  chi  prima  l'eserciva,  ma  a  compensarla. 
Dopo  due  anni  di  esercizio  governativo,  fatto 
come  gli  utenti  disgraziati  della  regina  del- 
l' Adriatico  hanno  potuto  giudicare  (si  ride 
ancora  per  una  circolare  che  raccomandava 
agli  abbonati  di....  non  servirsi  del  telefono  II) 
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^rr: 


il  pìcrojo  ribasso  delle  tariffe,  dopo 
die  M  «ono  ridotti  la  relè  e  l' ulTicìo  cen- 
trale, dopo  aver  portato  al  personale  i  van- 
tairrì  di  cui  fcodono  gli  impieicad  governativi, 
••  tfva   fan*  diversamente. 

.^mo  che  una  numerosa  cummissione 
incancrata  di  stabilire  il  prr/zo  di 
?ra  e  immaginiamo  che  que-^ta  oommis- 
avra  tutelato  nel  migliore  dei  modi  l'in- 
dello  Stato,  la  Società  dovendosi 
untare  di  qualunque  ofìfert^i  appena  one- 
u  tmvandoM  in  condizione  simile  a  quella 
un  appicando.  al  quale  si  fa  sceji^licre  per 
'OlbBa  colazione  fra  il  caffè  o  il  the. 
Ebbene  questa  commissione  ha  ultimato  i 
lavori  ed  ha  definito  il  prezzo  di  qusta 
rete  e  <siaino  certi  di  essere  bene  informati) 
onesto  prezxo  si  aggira  intorno  al  milione!  di 
lin  UmUmt. 


E*  questa  una  cifra  non  rrn^tUotica  che 
può  e  deve  servire  di  base  pel  calcolo  della 
«pesa  pel  tanto  predicato  riscatto  generale. 

Pnnu  però  di  fare  questi  conti  molto 
«etnplict  \>ogliamu  ricordare  i  sogni.  Ir  abber- 
raaoai  che  si  sono  avute  quando  si  ò  stre- 
pitio canto  su  questo  arid^omento.  Ricordiamo 
^svcr  Ictin  in  pubblicazioni  fatte  da  qualche 
narnate  del  Ministero  Poste  e  Telegrafi,  fra 
mioli  che  dovrebbero  intendersi  di  queste 
■ccrode  iper  la  parte  che  han  sempre  voluto 
avrrr  di  giudici  ed  informatori  di  tutto  il 
■ondo»  che  il  prezzo  di  riscatto  doveva  ag- 
ginraa  intorno  alle  Hre  tmettio  ptr  ablmnato. 

Per  Venezia  invece,  trattandosi  di  700 
ifabonati  circa  all'epoca  della  stima,  questo 
preixo  sale  a  circa  lire  mitUqtmUrtìrmto  il 
die  vuol  dire  4,5  X'oltf  piii  aito  del  presup- 
potto  —  scusate  la  piccola  differenza! 

Ricordiamo  ancora  gli  impressionanti  di- 
scorsi della  Camera  ove  asserivasi  che  con 
jfT  milioni  circa  si  sarebbero  riscattate  tutte 
le  reti  italiane. 

Sulla  base  attendibile  della  stima  per  Ve- 
nezia, avendosi  ora  circa  50.000  abbonati  in 
Italia  (notiamo  che  dovrebbe  averli  solo  Mi- 
lano, se  le  cose  da  noi  andassero  con  la 
bbettà  degli  Stati  Uniti  dove  il  Governo  non 
s'inlervssa  di  trlcfoni  neanche  con  tasse  spe- 
ciali la  spesa  del  riscatto  salirebbe  invece 
a  circa  sHtanta  itiilwm.  Ciuò  à  dire  undici 
ttiit  piit  dtt  prtvisfo. 

Ch      :    ne    pensano   gli    informatori  ? 

Non  \.  -imo  questo  ai  deputati,  che  non 

OMndu  pefMjnc  tecniche,  non  possono  che 
r^elere,  in  forma  più  o  meno  impressionante. 
«■elle  nocuie  che  vengono  loro  preparate,  in 
kmtmm  fnU.  d^li  aiutanti  tecnici  segreti. 

Sembra  però  che  finalmente,  al  Ministero 
11  sàuBo  aperti  gli  occhi  perche  ora  si  parla 
di  riscatto  parziale  delle  due  sole  maggiori 
Socicti  (con  circa  la  metÀ  degli  abbonati 
totalif  e  i  eiomali  ufficiali  annunciano  che  il 
^hanxcr  ha  chiesto  intanto  la  ba- 


gatella  dì  40  milioni  dì  asaegno  straordinario 
{>el  suo  dicastero. 

Cosa  diranno  ora  i  Signori  Deputati  che 
strombazzavano  dì  poter  rifarti  aella  spesa 
del  riscatto  nei  primi  due  o  tre  anni  di  eser- 
cizio ?  L' esercizio  di  Venezia  sebbene  fatto 
senza  spese  (perch*  l'ufficio  centrale  è  esau- 
rito da  un  pezzo  e  si  è  finora  andati  avanti 
a  furia  di  ripieghi,  il  doppio  filo  agli  abbo- 
nati non  si  ^  dato  ecc.),  avrà  dimostrato  al- 
l'evidenza quali  Steno  gh  utih  colla  tarifla  di 
160  lire  :  vorremmo  che  fosse  possibile  ve- 
derci chiaro  in  quell'azienda  per  renderci 
esatto  conto  come  sono  andate  le  cose,  ma 
intanto,  il  fatto  che  non  si  danno  alle  stampe 
notizie  strabilianti  sopra  gli  utili  di  quel- 
r  esercizio  è  buona  prova  che  questi  utili 
non  devono  essere,  nò  grandi,  né  promet- 
tenti.... dato  che  ce  ne  siano. 

Ma  di  più  il  Governo  avrà  il  dovere  mo- 
rale di  ridurre  le  tariffe  e  di  introdurre  quei 
miglioramenti  alle  centrali  ed  alle  reti  che 
non  era  possibile  pretendere  dalle  Società  in 
considerazione  della  hrcvit.'k  delle  concessioni 
accordate,  ed  allora  quanti  milioni  ci  senti- 
remo domandare  per  1  successivi  esercizi, 
dallo  Schanzer  e  dai  suoi  successori? 


Quale  convenienza  dunque  si  può  trovare 
a  fare  il  riscatto,  ora,  sia  pure  parzialmente, 
quando  nel  1917  tutto  dovrebbe  passare  al 
Governo  senza  lo  sborso  di  un  quattrino? 
di  qui  al  17  corrono  appena  11  anni;  per 
rifarsi  delle  spese  gli  utili  netti  dcvrebbero 
salire  a  più  di  .vi  milioni  !'  anno,  mentre  si 
può  calcolare  che,  con  il  rigore  ilelle  Società 
private,  ora  questi  utili  non  s^ilgonu  che  ad 
NM  miliottf  pft  tnttf  Ir  Siiir/fi  r  sere  enti.  Come 
potr;inno  questi  utili  moltiplicarsi  per  sei  ? 

Ma  r  arrivare  alla  fine  della  concessione 
perche  li  Governo  prenda  ogni  cosa  gratis, 
condurrebbe  a  molti  altri  mali  a  danno  delle 
Società,  del  Governo  e,  sopra  ogni  cosa,  del 
pubblico. 

Li  vedremo  in  un  prossimo  articolo.  Per 
ora  resta  dimostrato  quali  dovranno  essere 
le  basi  del  riscatto,  se  si  vorrA  fare,  e  quanto 
poco  conveniente  pel  Governo  esso  riesca. 

Pubitiamo  però  di  essere  intesi  perchtr  la 
fregola  del  riscatto  ha  invaso  tutti.  Governo, 
azionisti  delle  Società,  impiegati,  e  pubblico. 
Il  primo  per  secondare  come  pud  le  tendenze 
politiche  del  momento,  e  renaersi  favorevoli 
1  partiti  avanzali  ;  i  secondi  per  liberarsi  dal 
grave  fardello  che  dovrebbero  subire  fino  al 
giorno  della  scadenza  delle  concessioni  e 
delle  inevitabili  perdite  di  denaro  che  rap- 
presenterebbero un  disastro  ;  i  terzi  percnt 
allettati  dalla  speranza  di  vita  comoda,  abba- 
stanza retribuita  r  poco  lab(>ri<isa.  Il  buon 
fiubblico  asseconda  queste  tendenze  perchè 
a  come  quel  certo  ammalato  di  cui  parla 
Manzoni  :  sentendo  dì  stare  male  come  sta 
adesso  vuol  provare  a  mutar  situazione,  nella 
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speranza  di  trovarsi  meglio.  Se  riuscisse  ad 
imporsi  la  convinzione  che  occorrono  circa 
settanta  milioni  per  comimiare,  e  che  il  ser- 
vizio in  mano  al  Governo  andrà  probabil- 
mente peggio  di  ora,  tanto  da  richiedere  la 
costituzione  d'  una  lega  sovversiva  contro  lo 
Stato  fra  gli  utenti  apparati  telefonici,  come 
in  Francia,  chi  sa  se  il  parere  del  pubblico 
non  muterebbe  radicalmente? 

Ing.  Fumerò. 


nUNICIPALIZZAZIONe 

Li  provincializzazione  delle  \\im\^  a  Mantova 

La  provincia  di  Mantova  sta  per  affrontare 
un  primo  esperimento  di  esercizio  diretto  di 
linee  tramviarie.  Col  24  novembre  infatti,  pro- 
vincializzò r  esercizio  delle  tramvie  Mantova- 
Asola  e  Mantova-Viadana.  A  giorni  sarà  con- 
vocato il  Consiglio  provinciale  per  dare  il  re 
colamento  che  dovrà  disciplinare  il  nuovo  ed 
importante  servizio. 

Parli  riscatto  nell'esarcizlo  tramirlarlGi  di  Milani 

Il  Consiglio  ha  preso  atto  dt  alcune  spie- 
gazioni dell' ass.  Ponzio  siUla  proposta  nomina 
di  una  Commissione  per  lo  studio  degli  even- 
tuali provvedimenti  da  adottarsi  in  vista  della 
possibilità  del  riscatto  delle  tramvie  urbane 
ora  in  esercizio  alla  Società  Kdison.  La  Com- 
missione deve  dal  punto  di  vista  tecnico  ed 
amministrativo,  .suggerire  se  e  quando  con- 
venga addivenire  al  riscatto  nel  secondo  de- 
cennio. 

La  nomina  della  Commissione  è  dopo  ciò 
approvata. 

La  commissione  viene  dal  Sindaco  così 
composta:  avv.  Morpurgo,  ing.  De  Marchi, 
Bertarclli  avv.  L.  V.,  avv.  Degli  Occhi,  ing. 
Manfredini,  ing.  Coucourde,  avv.  L.  Majo,  ing. 
Ponzio. 

La   municlpalizzaziond   dell'energia   elettrica 
a  Londra 

Una  commissione  del  Consiglio  della  con- 
tea di  Londra  studia  il  riscatto  di  tutte  le 
compagnie  che  forniscono  I'  elettricità  a  Lon- 
dra, neir  Essex,  nel  Kent,  nel  Surrey  e  nel 
Middlessex.  Si  prevede  una  spesa  di  35  mi- 
lioni di  franchi  per  costruire  fa  stazione  cen- 
trale e  66  milioni  e  250,000  franchi  per  spese 
di  distribuzione  e  di  trasmissione,  325  milioni 
per  il  riscatto,  totale  426  milioni  250,000 
franchi. 

L'esercizio  delle  miniere  di   Nafta 

Parecchi  giornali  di  Londra  pubblicano  un 
dispaccio  da  Pietroburgo  dicente  che  si  an- 
nunzia che  una  Compagnia  di  cui  lanno  parte 
Rotschild.  la  Deutsche  Bank  e  Cohen  sta  co- 
stituendosi per   r  esercizio   delle   miniere  di 


Nafta  in  Russia.  Questa  compagnia  verserà 
una  forte  scimma  al  Governo  russo  in  cambio 
del  diritio  di  esercizio.  Si  spera  che  essa  potrà 
fare  concorrenza  alla  Standar  Compagnie. 

Bari.  —  Munipaliszazione  del  sennzio  dei 
trasporti  funebri  -  Consiglia  Comunale  tornala 
del  20  ottobre  —  Il  Consiglio  ratifica  la  deli- 
berazione pel  giudizio  contro  Di  Venere. 

Si  passa  quindi  alla  nomina  del  Consiglio 
Direttivo  dell'Istituto  Case  popolari. 

PRESIDENTE  dichiara  aperta  la  discus- 
sione sulla  municipalizzazione,  con  diritto  di 
privativa,  del  servizio  dei  trasporti  funebri. 

MARZANO  loda  l'amministrazione  perla 
sua  proposta  e  spera  che  un'altra  civile  affer- 
mazione vorrà  fare  :  quella  di  stanziare  in 
bilancio  una  somma  perchè  anche  Bari  abbia 
un  forno  crematorio.  Nota  però  che  le  cate- 
gorie dei  carri  funebri  sono  troppe;  invece 
di  cinque  basterebbero  tre.  Dalla  spesa  che 
si  risparmierebbe  così,  si  potrebbe  avere  un 
maggior  numero  di  cavalli.  Propone  inoltre 
che  lo  stipendio  dc-ll' ispettore  sia  portato  a 
L.  2000  e  quello  dell'impiegato  a  L.  1200.  In- 
fine presenta  un  articolo  aggiuntivo  al  rego- 
lamento, il  quale  spieghi  che  le  nomine  del- 
l' ispettore  e  degli  impiegati  debbano  farsi  a 
base  di  concorsi. 

DI  CAGNO  crede  impossibile  si  possa 
ben  fare  il  servizio  giornaliero  dei  trasporti 
con  21  carri  e  sei  soli  cavalli,  maggiormente 
quando  si  pensi  che  vi  sono  delle  ore  stabi- 
lite pei  funerali.  In  tal  maniera  si  avrà  il  grave 
inconveniente  che  trovandosi  più  di  un  morto 
in  una  giornata,  qualcuno  non  potrà  essere 
seppellito.  Il  regolamento,  dunque,  ha  bisogno 
di  modifiche,  le  quali  è  opportuno  le  faccia 
praticamente  una  commissione  della  quale 
|)ropone  la  nomina. 

INTRONA  non  crede  che  il  progetto  del- 
l' Amministrazione  possa  riordinare  il  servizio 
dei  trasporti  funebri.  Trova  esagerate  le  ta- 
riffe e  fa  altri  rilievi  sul  regolamento,  che, 
così  com'ì"  fatto,  giudica  un  monopolio  ingiusto 
del  servizio. 

MiRENGHI  è  d'accordo  con  i  colleghi  che 
lo  hanno  preceduto  nella  discussione.  Spiega 
che  dal  regolamento  parrebbe  che  il  Comune 
volesse  guadagnare  nientemeno  che  il  50  per 
cento  sul  servizio  dei  trasporti  funebri.  Ciò 
sarebbe  a  danno  del  pubblico. 

Continua  con  altre  osservazioni  e  afferma 
essere  necessaria  la  nomina  di  una  commis- 
sione, già  proposta  dal  consigliere  Di  Cagno, 
la  quale  modifichi  il  regolamento.  Propone 
che  tale  Commissione  venga  nominata  dal 
Sindaco. 

FIORESE  non  trova  alcuna  menda  nel 
regolamento  di  municipalizzazione,  che  è  de- 
gno di  essere  lodato  e  sarà  certamente  lodato 
dal  paese  e  specialmente  dalle  sventurate  fa- 
miglie, che  non  avranno  più  a  che  fare  con 
gli  imprenditori.  Prega  1'  Amministrazione  di 
adottare  perù  tariffe  minime,  che  distruggano 
qualsiasi  confronto.  E'  d'accordo  con  il  con- 
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Marzano  per  la  inlituzione  di  un  forno 
cmpalono. 

PETRUZZEI.LI  dopo  aver  fatto  parecchie 
oaaenrmzioiu  sul  regolamento,  domanda  an- 
ch'rglì  la  nomina  dt  una  comminsionc  di  cit- 
taàuu  che  al  progetto  proposto  apporti  le  ne- 
nf  Mine  modifiche. 

ÌCANDRAGORA.  relatore,  sostiene  e  spie- 
fm  tutu  t  bcnL-tlci  derivanti  dal  progetto  prò- 
pMlo,  il  quale  e  partito  dal  concetto  informa- 
ftBtc  dì  municipafiz/are  il  servìzio.  Risponde 
«nodi  esaurientemente  a  tutte  le  osservazioni 
«e|^  onton.  che  lo  hanno  preceduto  i  quali 
oltre  a  domandare  V  abbassamento  delle  ta- 
riffe non  hanno  trovato  che  grande  il  nu- 
■niu  dei  cam  e  meschino  quello  dei  cavalli. 
D*  altro  non  si  è  discusso,  e  quindi  il  rego- 
non  ha  offerto  altri  contrasti  e  non 
ra  offrirli,  trattandosi  di  una  proposta  a 
generale.  1^  tariffa  è  stata  presentata 
odo  che  il  ricco  possa  spendere,  se  vuole 
no  ;  ma  nel  tempo  stesso  offre  un  decen* 
«ervizio  alle  famiglie  modeste  con  po- 
ltre. Si  è  chiamato  monopolio  il  ser- 
ralo che  si  vuol  municipalizzare,  e  certo  ciò 
■oa  è  giusto.  Se  ciò  dicono  le  confraternite 
regolare,  poi  che  queste  a  base  del  re- 
tto, possono  venire  a  patti  speciali  col 
Conclude  dimostrando  che  il  rego- 
di&ciplina  il  ser\'uio  e  evita  al  paese 
BÌ  inconvenienti  Bnora  lamentati. 
PRESIDENTE  fa  le  sue  dichiarazioni  in 
proposiCo.  Dimostra  che  per  legge  il  comune 
■■6  assunierc  il  servìzio  in  economia,  ciò  che 
ka  creduto  di  fare  rAmminìstrazione,  affron- 
ttùdo  r  ingordigia  degli  speculatori  e  rìsol- 
Tciido  ooa  grave  questione.  Non  vede  grandi 
"'i-m  al  regolamento  in  ciò  che  hanno  detto 
oratori  e  nella  proposta  di  voler  de- 
ad una  commissione  dì  apportare 
modifiche,  vede  un  atto  di  sfiducia  aU 
ininislra/ionc.  Conferma  chiaramente 
ha  nfenlo  e  risposto  il  relatore  Man- 
e  afferma  che  più  che  una  quistione 
si  fa  una  quìstione  dì  forma,  che 
c^  aon  pi>ò  assolutamente  accettare.  Nota 
rane  inesattezze  che  si  sono  dette  e  stima- 
taza  aspramente  e  vivacemente  l'opera  inde- 
cnce  menata  innanzi  finora  dagli  specula- 
■on  dd  genere. 

Uir^'^TlT»  le  osservazioni  fatte  possono  farsi 
ed  encre  anche  accettate  quando  sì  discute- 
nmmo  ì  vari  articoli  del  r^olamento,  ma  non 
■  soa  disctissione  generale,  dove  il  progetto 
dwiebbc  peccare  radicalmente  per  essere 
rvttadtto.  Aggiunge  che  le  Commissioni  oggi 
g^oTBO  non  è  Tacile  si  occupino  presto  degli 
argonenti  loro  affidati,  ciò  che  sarebbe  un 
akpo  grave  inconveniente,  quando  sì  pensi 
«^  col  I.  gennaio  si  dovrebbe  iniziare  user- 
TÌDo  per  conto  del  Comune. 

Terminata  la  •'  <ne    generale  sì  ri- 

SMda  ogni  cosa  ■       ^  .    ^'>ima  seduta. 

—  S'i/foria  dti  comun*  di  Ber  pattuì 
d«l  trams.  —  Si  ò  pubblicata 


la  sentenza  di  appello  nella  causa  tra  il  Co- 
mune di  Bergamo  e  la  Società  funicolare  e 
trams,  in  merito  al  riscatto  ed  alla  municipa- 
lizzazione dei  trams,  riscatto  e  municipaliz- 
zazione voluti  dal  Comune,  oppugnati  dalla 
SucietA. 

La  Corte  d'anpello  dì  Brescia  confermò 
la  sentenza  del  Tribunale  di  Bergamo,  con 
CUI  vcng<ino  respinte  Ir  opposizioni  della  So- 
cietà e  si  dà  causa  vinta  al  Comune. 

La  SocietA  venne  condannata  nelle  spese 
di  primo  e  secondo  giudizio. 

—  //  striHsio  tramviario  assunto  dai  Mn- 
nififtio.  —  II  1.  novembre  lutto  l'impianto 
tramviario  cittadino  e  della  funicolare,  t  pas- 
sato in  proprietà  del  Municipio  da  parte  della 
Società  venne  fatta  il  giorno  innanzi. 

Al  presidente  della    Società  vennero  pa- 

fate    lire  465.000,    corrispondenti   al    prezzo 
'  impianto  tiella  rete. 

Bologna.  —  La  discussione  ai  Consiglio  Co- 
mimaif  dd  Regolamento  dell'officina  a  gaz.  — 
Togliamo  dal  giornale  ■  L'Avvenire  dltalìa  • 
del  20  novembre  p.  p.  la  relazione  dettagliata 
della  seduta  del  Consiglio  Comunale. 

(Seduta  serate  det  19  fìvvnAre) 

Stasera  finalmente  sarà  la  discussione  del 
regoitxmento  dell'officina  del  gac,  rimandata, 
come  i  lettori  ricorderanno,  nella  seduta  ulti- 
ma per  mancanza  di  tempo. 

La  discussione  assai  importante  durerà 
certo  parecchie  sedute  e  sai^  piena  di  inci- 
denti, perchè  sarà  difficile  intendersi  sui  punti 
in  cui  la  minoranza  avrà  a  che  ndirc. 

L'  aula  è  popolala  in  gran  parte  di  gazisti 
cui  riguarda  la  discussione,  ed  il  banco  della 
stampa  ò  tutto  occupato  dai  resocontisti  di 
giornali  cittadini  e  forestieri. 

Prima  che  ì  consiglieri  entrino  nell'aula,  il 
direttore  dell'  officina  del  gaz  ing.  Rebuffel, 
si  va  a  sedere  al  banco  del  segretario,  e  parla 
animatamente  col  cav.  Gennari. 

Alle  21  precìse  il  pro-sindaco  apre  la  se* 
duta  alla  quale  assistono  34  consiglieri. 

I  priori  faochl  di  fila 

TANARI.  Oggi,  signori  consiglieri,  do- 
vremmo discutere  il  regolamento  dellofficina 
del  gaz. 

UNA  VOCE.  Domando  la  parola  e  si  alza 
il  Girotti  vessillifero  della  minoranza. 

GIROTTI.  Ho  chiesto  la  parola  per  do- 
mandare se  il  direttore  del  gaz  abbia  diritto 
dì  assistere  all'  adunanza.  Se  cosi  è,  perchè 
non  si  è  anche  chiamato  un  operaio  che  potrà 
dare  il  suo  parere  su  questioni  tecniche. 

TANARI.  Il  direttore  è  uno  solo  e  la 
stessa  legge  di  municipalizzazione  consente 
al  Consiglio  di  accettare  un  rappresentante 
deir  ente  municipalizzalo,  alle  sue  discussioni. 

GIROTTI.  Vorrei  chiedere  alla  Giunta  dei 
clericali  bolognesi   frisa  generali)   se  è  stata 
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data  la  disdetta  pei  lavori  della  Certosa  e 
della  manutenzione  dei  locali  comunali. 

RIZZOLI.  Non  è  stata  data  nessuna  di- 
sdetta». 

GIROTTI.  Allora  i'  assessore  mi  h^sS^ 
quella  pane  del  contratto  che  riguarda  le  di- 
sdette e  dica  che  intenzioni  ha  la  Giunta. 

RIZZOLf-  Ah  !  questo  In  saprà  al  31  di- 
ce mbre. 

GFROTTI.  Fa  invilii  alla  Giunta  perchè 
faccia  delle  licitazioni  private  por  le  coopera- 
tive quando  -saranno  fatti  i   nuovi  contratti. 

T.\N*\RL  Ognuno  desidera  di  venire  a 
quegli  accordi  che  possono  essere  utili  agli 
operai. 

Finalmente  Girotti  ai  tace  e  si  può  inco- 
minciare la  discussione  sul  regolamento  del- 
l' olficina  del   g^az. 

Polliica  4  g»i 

TANARI.  Dà  anzitutto  vari  schiarimenti 
sui  lavori  compiuti  dalla  commissione:  incari- 
cata pel  regolamento  e  ne  elogia  1'  operato. 

ZANARDI.  L*  importanza  dell'  oggetto  è 
glande,  e  per  non  ripeterci,  durante  la  discus- 
sione, è  bene  fare  delle  distinzioni  fra  quello 
che  è  strettamente  politico  e  quello  che  è 
amministrativo.  Il  regolamento  fu  fatto  solo 
con  l'intervento  del  direttore  del  gaz  e  fu- 
rono esclusi  gli  operai.  Egli  dichiara  di  non 
sentirsi  obbligato  a  rappresentare  gli  impie- 
gati del  gaz  perchè  non  ha  competenze 
tecniche. 

Non  sa  perchè  non  si  siano  chiamate  le 
commissioni  degli  operai  e  degli  impiegati  le 
quali  potevano  illummare  la  commissione  com- 
posta di  membri  non  tutti  certo  competentis- 
simi.  In  questo  regolamento  le  concessioni 
agli  operai  sono  sempre  condizionate.  All'ar- 
ticolo 172... 

TANARI.  Stia  alla  discussione  generale. 

ZANAKDI.  Questo  articolo  riguarda  il  ri- 
poso festivo,  il  quale  è  in  balia  del  direttore. 

Trova  a  ridire  sul  sussidio  che  l'ammini- 
strazione dà  agli  impiegati  per  la  malattia  ed 
agli  operai  per  gli  infortuni. 

I,e  pensioni  sono  insuHlcienti  e  prega  il 
Consigliri  di  voler  trattare  con  serenità  questa 
questione. 

Alcuni  degli  operai  saranno  costretti  a  mo- 
rire di  fame  foh  f  oh  !  oh  !).  Queste  questioni 
di  ordine  amministrativo  si  collcgano  con  l'an- 
damento dell'  industria  del  gaz  a  Bologna  oggi 
molto  in  fiore. 

Non  pretende  che  tutti  fi:lì  utili  vadano 
agli  operai,  ma  che  di  questi  utili  gli  operai 
stessi  ne  debbano  sentir  vantaggio. 

Le  questioni  politiche  saltan  fuori  agli  ar- 
ticoli 219  e  221  e  su  questi  egli  afferma  che 
gli  operai  hanno  il  diritto  di  criticare  l'ope- 
rato dell'  amministrazione.  Ma  ben  più  grave 
è  l'art.  375  che  vieta  lo  sciopero,  Dopo  Io 
sciopero  generale  (ah  infausft  nmnonf)  il  Sin- 
daco e  andato  a  prometlen:  mari  e  monti... 

TANARI.  Ilo  |>ri)int-b.so  quello  che  sapevo 
di  mantenere  I  (bravo). 


ZANARDI.  Io  non  capisco  perchè  si  debba 
codificare  un'  arma  (trascrivo  letteralmente) 
che  è  in  mano  degli  operai.  1-a  libertà  di 
sciopero  deve  essere  intera.  Di  tutto  questo 
egli  ne  fa  una  questione  capitale,  e  dice  che 
e  qui  per  trattare  diritti  di  uomini,  non  di 
servi  (parte  tifi  pubblico  applautU),  fl 

B.ACOUNI.  Ringrazia   la   Giunta  per  le  ■ 
accoglienze  fatte  ad  alcune  sue  proposte  det- 
tategli da  un  senso  di  umanità.  ^m 

TANARI.  Risponde  a  Zanardi  brevemente,  fl 
L'organico  data  da  circa  un  anno  e  mezzo, 
quindi  è  inutile  invocare  ora  Y  intervento  delle 
commissioni.  Del  resto  gli  operai  e  gli  impie- 
gati furono  tenuti  informati  dei  lavori  della 
commissione  con  appositi  comunicati. 

Per  ciò  che  riguarda  la  tutela  degli  operai 
colpiti  da  qualche  disgrazia  sul  lavoro,  legge 
una  lettera  indirizzata  dalla  «  Società  di  pre- 
videnza »,  agli  operai  del  gaz. 

Questa  lettera  ci  fa  sapere  che  la  legge 
consente  il  contributo  di  metà  del  salario  al- 
l' operaio  infermo  e  che  1"  amministrazione  di 
Bologna,  spesso,  dà  dì  più  di  quello  che  la 
legge  stabilisce.  ^4 

Altrettanto  dicasi  per  le  pensioni.  ^| 

L' antico  personale  viveva  in  condizioni 
assai  peggiori  delle  attuali  creatagli  dal  nuovo 
regolamento.  Il  Comune  poi  ha  concorso  per 
il  fondu  pensioni  anche  di  quegli  impiegati 
che  non  avevano  mai  versato  nulla. 

Dacché  li  personale  del  gaz  è  al  servizio 
del  Comune,  gli  stipendi  ed  i  salari  sono  cre- 
sciuti del  33  per  cento.  E  il  gaz  appartiene 
al  Comune  da  soh  4  anni. 

Riguardo  all'  art.  219  vediamo  come  sia 
compilato. 

FRANCIA.  Siamo  sulle  generali.... 

TANARI.  Scusi,  vuol  venir  lei  a  presie-] 
dere...  (il  pnbbUco  ntmoreggia  contro  alla 
noranza  che  interrompe  spesso  a  sproposito). 

11  pro-sindaco  legge  l'articolo  e  chiede 
Zanardi  cosa    farebbe    se    essendo   direttore 
dello  stabilimento,  gli  operai  potessero  anche 
diffamarlo  senza  andare   soggetti   a  nessuna, 
punizione. 

La  minoranza  punta  sul  vivo  si  agita  e  bron- 
tola parole  che  non  riesco   ad  udir  bene. 

TANAKl  viene  poi  a  parlare  della  sua 
andata  fra  gli  operai  quando  successe  lo  scio- ^ 

fiero  generale.  Io  pai'lai  da  galantuomo  a  ga^fl 
antuomini. 

A  questo  punto  la  minoranza  scatta  ed 
apostrofa  gravemente  Ìl  sindaco.  ^H 

TENENTI  ad  un  certo    punto  si  volta  af™ 
pubblico  e  grida  :  Ci  siamo  noi  qui  ;   ma  gli 
viene  risposto    a    dovere  (Rodomonti,    soper^ 
chiatorij. 

Il  pro-sindaco  gli  grida  :  Lei  non  conosce 
né  la  dirlicatezza  né  altro  (bravo  !). 

Sedato  il  baccano  si  alza:  fl 

GROSSL  Io  non  sono  abituato  a  parlare" 
con  delle  parole  grasse  (eh  eh)  ma  l'art.  275... 

TENENTI,  irrequieto  ed  aggressivo,  vuole 
che  Grossi  legga  l'articolo  su  cui  si  discute... 

GROSSI.  Questo   articolo   è   un*  infamia, 
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percb^  viene  a  negare  ai^pli  operai  una  loro 
àbert.^  "^  Oche  operaio  non  avesse  firmato 
li  dK  ne  che  lei  signor  Sindaco  prc- 

•ento  al  tempo  dello  Kciopero  generale,  sa- 
rebfar  «tatù  certo  licenziato.  Gli  operai  hanno 
dintio  di  p<»ter  far  di  più  che  delle  semplici 
r  ■ 

I.  Ma  vogliono  mettere  anche  le 
■r  'cii  ooerai.... 

v.i^'^'SSI.  \  uolc  che  nel  regolamento  figuri 
oa  articolo  che  conceda  1'  aroitrato  obbhea- 
lono:  cosi  in  qualche  mtxlu  sarebbero  sanda- 
lo i  dirmi  degli  operai. 

ZANAKDl.  Domanda  alla  Giunta  st>    in- 
conservare r  articolo.   Se  sarA  inantc- 
la  mmoranza  se  ne  va  dall'  aula. 

GIROTTI.  Sottoscrivo  fsirj  quello  che  ha 
detto  Zanardi.  Spetterà  agli  operai  coscienti 
a  lare  Io  sciopero  Io  stesso  quando  occorrerà. 

MASTEIXARI.  Sento  che  la  minoranza 
■unaccu  di  privare  il  Consiglio  della  sua  sim- 
paCica  presenza  /VA  r/i/  Essa  dimentica  che  il 
tomÌKiio  t  di  fronte  a  due  parti  liberamente 
coomuIcnteM*  e  che  chiunque  non  si  senta 
in  crado  di  sottoscrivere  a  certi  obblighi  è 
padrone  dì  lasciare  U  posto  che  occupa  in 
■n'axtcnda. 

E*  possìbile  che  questa  amministrazione 
eomanale  possa  stare  sotto  la  minaccia  degli 
4McnB?  tra  questutne  dello  sciopero  non  va 
nfuardata  alla  stregua  del  codice,  perchè 
o^ni  ritladtno  può  lavorare  se  ne  ha  voglia. 
ma  quandri  deve  servire  una  collettività  rap- 
presentata dal  Comune  sottostia  ai  regolamenti 
Dell'interesse  di  tutti  i  cittatlini  fbnussimo). 

Pensa  che  la  proposta  dell'arbitrato  obbli- 
gatorio M  debba  tenere  in  gran  considera- 
booe,  perchè  è  giusto  che  fra  te  parti  con- 
Icodcntesi,  vi  sia  chi  abbia,  per  ragione  di 
lefsc»  il  diritto  di  intervenire  nell'  interesse 
di  tuni. 

TANARI.  Non  saprebbe  come  vincolare 
li  liberti  del  Consiglio  ora.  Quando  si  arri- 
verà all'art.  375  si  discuterà. 

Io  fine  poi  egli  vedo  la  cosa  in  questo 
■Nido.  Ogni  mestiere  ha  i  suoi  obblighi,  e 
cM  ahlir»ccia  un  certo  mestiere  liberamente. 
*<  '-  il  dovere  di  esser   fedele  ai  suoi 

OOOUJgUl. 

Quando  parlò  agli  operai,  disse  che  erano 
■n    di  associarsi  a  quella  Società,  politica 
00,    che   più  loro  talentasse,  ma  che  nelle 
ore  di   lavoro  obbedissero  al  Comune.  K'  lo 

Smt'  *  nuìeta  che  ha  spmto  il  Comune  a 
icd  AUi  ai  suoi  operai. 

GROSSI,  lo  e  2!anardi  abbiamo  fatto  una 
^aestkme  preriudiziale. 

TANWkI.  voi  avete  voglia  di  andar  via. 

C^OSSL  No!  risponda  se  l'Amministra- 
éooc  IntetKle  di  mantenere  integro  l'articolo. 

Fìtwra  si  ò  menato  il  can  per  l'aia,  e  non 
s  t  concluso  nulla. 

LAKBERT1NE.  Anche  a  lui  dispiacerebbe 
«e  la  minoranza  se  ne  andasse.  Si  risolva  m- 
tooÉD  la  questione  di  massima  e  si  discuta 
Hbilo  r  articolo. 


e  poi  avete  proposto 


TANARI  frisptmdf  n  Grossi  prima).  L'Am- 
ministrazione fa  suo  il  regolamento  in  tutto 
e  per  tutto,  compreso  l' art.  275.  IVI  resto 
io  pongo  ai  voti  la  proposta  Lambcrtini. 

I.AMBHRTINI.  Non  crede  che  la  maggio- 
ranza si  opponga.  Sarebbe  enorme  non  ac- 
cettare la  sua  proposta. 

ZAN.\l<t>I.  Noi  non  vi  neghiamo  il  diritto 
di  punire  gli  operai,  sulo  chiediamo  che  essi 
vivano  fiotto  le  leggi  comuni,  anche  se  sti- 
pendiati dal  Comune.  Si  vuole  ancora  punire 
coloro  che  hanno  partecipato  allo  sciopero 
generale  (no  ì  gemralf).  In  conclusione  la 
minoranza  ha  una  voglia  matta  di  uscire  dal- 
l'aula. 

MASTELLARI.  Ma  se  non  siete  d'accordo 
voi  della  minoranza  1  Difonde  la  teoria  che 
non  riconosce  il  diritto  di  sciopero  ai  dipen- 
denti del  Comune.  Voi  avete  cfpminciato  con 
una  critica  dell*  articolo 
un  arbitrato. 

ZANARDI.  Ma  lei  si  confonde. 

M.'VSTKI.LARI.  Ma  che  io  conosco  bene 
il  mio  mestiere  !  iìt  pubhhfo  approva).  Insiste 
sulle  parole  dette  prima. 

PuLl.H'.  Parla  per  dimostrare  a  Mastcllari 
che  la  minoranza  ù  logica.  Essa  minoranza  si 
si  trova  di  fronte  ad  un  articolci  che  mette 
i  gazisti  fuori  della  legge.  Noi  diciamo  che 
non  possiamo  accetLire  di  discutere  una  vio- 
lazione della  legge. 

TANARI.  Ma  scum,  appnvva  l:i  minoranza, 
che  una  città  resti  nel  buKi  per  il  ghiribizzo 
dei  gazisti  i 

ZANARDI.  A  lui,  come  a  lui,  non  piace 
di  vedere  la  citti  al  buio,  ma  quando  si  tratta 
di  proteste  politiche  non  si  deve  badare  nean* 
che  alla  illuminazione.  Afferma  che  la  mino- 
ranza se  ne  andrA  se  si  conserva  l'articolo. 

TANARI,  Non  vi  t  nessuna  legge  ecce- 
zionale quando  un  uomo  ò  libero  di  accettare 
o  no  un  mestiere.  Desidera  sa|)cre  chiaro  e 
tondo  se  la  minoranza  ammette  che  gli  operai 
possano  recar  danno  a  tutta  una  citta  |>er 
protestare  contro  fatti  avvenuti  lontano  e  non 
poco. 

TENENTI.  Non  si  può  approfittare  della 
fame  della  povera  gente,  i Bravo  !  <Ìa  parte 
<i(Ì  pubNu'Of. 

TANARI.  Ci  son  stati  degli  operai  ben 
contenti  che  sì  sia  vietato  lo  scioperu.  capiscel 

TENENTI.  I  prezzolati!  (ntmoH). 

TANARI.  Domanda  al  Consiglio  se  prende 
in  considerazione  le  proposte  ni  Mastellari. 

NARDI.  Le  que-ilioni  sono  due  :  la  prima, 
che  si  tolga  dall'articolo  il  periodo  che  parla 
del  divieto  di  sciopero. 

La  minoranza.  Ma  si  capisce,  siamo  tutti 
d' accordo  ! 

NARDI.  Lasci.itemi  parlarci  L'altra  pro- 
posta e  quella  che  concede  agli  operai  una 
specie  di  compenso  alla  nega/ione  dello  scio- 
pero. Ora  questa  proixtsta  put>  essere  favorita 
perché  il  nostro  intendimento  e  quello  di 
assicurare  che  il  M^rvuio  proceda  con  rcgo- 
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larità.  Se  poi  la  minoranza  se  ne  vuole  an- 
dare Io  slesso,  faccia  pure. 

TANARI.  Ma  gli  operai  hanno  già  del 
compensi,  buone  paghe,  pensione,  ecc.. 

LAMBERTINI.  Ma  qui  si  fa  indirettamente 
la  discussione  ;  io  quindi  ripresento  la  mia 
proposta. 

TANARI  si  accinge  a  porre  ai  voti  la 
proposta  Lainbertint,  ma  Mastellari  chiede  la 
precedenza  e  fa  una  proposta  concreta,  e  cioè: 
che  a  tempo  opportuno  venga  discusso  un  arti- 
colo che  conceda  1'  arbitrato  come  lo  vuol  lui, 
moderatore  di  ogni  vertenza  I 

STURANI.  Kgli  voterà  la  proposta  di 
Lambertini  perchè  la  migliore.  La  proposta 
Mastellari  non  è  completa.  L' arbitrato  non 
può  risolvere  uno  sciopero  parziale,  mai  uno 
totale  ! 

MASTELLARI.  Io  dico  che  trovando  in 
parte  giuste  le  parole  di  Grossi  facevo  quasi 
mia  la  proposta  dì  arbitrato,  ma  non  solo  per 
cose  politiche,  anzi  I 

TANARI.  Ma  la  Giunta  non  ha  nessuna 
difficoltà  a  prendere  a  suo  tempo  in  conside- 
razione la  sua  proposta. 

GROSSI.  Mastellari  ha  fatto  come  il  cu- 
culo che  entra  nel  nido  degli  altri.  Egli  vuol 
fare   un  arbitrato  obbligatorio,   ma  non  può 

f)iacere  questo  alla  minoranza  che  vuole  che 
o  sciopero  si  possa  fare  sempre,  e  che  l'arbi- 
trato debba  dire  che  gli  operai  abbiano  diritto 
0  no  di  scioperare. 

MASTELLARI.  C'è  un  certo  modo  di 
argomentare  su  questi  banchi  |i'  seduto  alia 
minoranza}  che  vai  la  pena  discutere  ancora. 

Ma  volete  mettere  un  arbitrato  che  inter- 
venga per  dire  che  in  un  determinato  mo- 
mento gli  operai  hanno  ragione  di  far  scio- 
pero? Questo  e  assurdo!  Ma  se  volete  an- 
darvene, vi  lascio  il  passo. 

TASSI.  Presenta  un  ordine  del  giorno  col 
q^uale,  fermo  restando  il  divieto  di  sciopero, 
SI  accettesse  il  concetto  di  arbitrato.  Questo 
mette  la  discussione  per  una  via  spinosa  e 
Lambertini  lo  prega  di  ritirarlo. 

A  questo  punto  ÌI  Pro-SÌndaco  sospende 
la  seduta  per  5  minuti. 

Al  banco  del  Sindaca  si  raccolgono  molti 
consiglieri  e  discutono.  Nardi  scrive  qualche 
cosa  su  di  un  foglio  di  carta  e  legge  a  Sac- 
chetti quello  che  ha  scritto  e  Mastellari,  che 
ha  già  compilato  il  suo  ordine  del  giorno,  lo 
spiega  al  Sindaco  ed  agli  altri  consiglieri. 
Dietro  di  noi  il  pubblico  fa  commenti  svaria- 
tissimi,  ma  in  generale  si  riprova  il  contegno 
aggressivo  dei  consiglieri  detta  minoranza. 

Sì  riprende  la  sedali 

Appena  ricominciata  la  seduta,  sì  alza  Ma- 
stellari e  dice  : 

Come  conclusione  del  mio  discorso,  leg- 
gerò r  ordine  del  giorno  seguente  : 

«  Il  Consiglio,  preso  in  considerazione  la 
"  proposta  di  discutere  a  tempo  opportuno 
"  intorno  ad  un  arbitrato  per  dirimere  i  con- 


«  flittì,  le  divergenze  economiche  tra  il  per- 
«  sonale  del  Gaz,  passa  all'ordine  del  giorno.  • 

TANARI.  Io  avevo  presentato  un  ordine 
del  giorno  che  metteva  i  punti  sugli  f,  ma 
mi  associo  all'  ordine  del  giorno  Mastellari. 

GIROTTI.  Le  dichiarazioni  fatte  dalla  mi- 
noranza hanno  sconcertato  la  maggioranza 
(ululato  canzonatorio).  Noi  ce  ne  andremo, 
se  non  togliete  1'  articolo.  ^| 

TANARI.  Si  prevedeva  la  conclusione    " 

2ANARDI.  Insiste  perche  sia  tolto  l'arti- 
colo capestro.  Noi  potremo  tornare  a  questi 
banchi  se  il  partito  ce  lo  permetterà!  ;Ed  è 
sempre  la  solita  solfa  che  questi  signori  suo- 
nano da  due  ore). 

Terminato  il  suo  fervorino,  Zanardi  esce 
dal  suo  posto  e  si  avvia  alla  porta,  seguito 
dai  colleghi.  Una  parte  del  pubblico  applaude. 

TANARI,  (mentre  escono  i  socialisti):  Noi 
accettiamo  l'ordine  del  giorno  Mastellari  ap- 
punto per  non  volere  al  collo  capestri  di  sorta. 

Messo  ai  voti,  l'ordine  del  giorno  Mastel-^^ 
lari  viene  approvato.  ^^ 

Terminata  la  votazione,  si  incomincia  a 
leggere  il  regolamento. 

La  dUcnssloDC  det   Regolamcalo 

TASSI  domanda  la  parola  sull'art.  8.  Fi 
osservare  che  il  presidente  coli'  art.  8  dei 
essere  sempre  presente  mentre  coli'  articolo 
22  si  dice  che  può  essere  sostituito  dal  com- 
missario da  lui  delegato  o  dal  consigliere 
anziano. 

ROLSECCO.    Dice  che   può   darsi  che  il 

presidente  non  abbia  il  tempo  di  delegare  il 
suo  sostituto,  quindi  propone  che  al  Consiglio 
siano  sempre  presentì  3  membri. 
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TASSI  ripete  le  sue  osservazioni,  ma 

T.ANARl  dice  che  non  vede  la  tlìvergenza  i 
nei  due  articoli  e  mette  ai  voti  l'art.  8,  ap^^M 
provato.  ^^ 

Art.  16  —  ZANINI  fa  notare  che  l'art 
16  è  in  contraddizione  coH'art.  11  poiché  dice 
che  rende  responsabile  11  Direttore  ed  il  Se- 
gretario mentre  l' art.  11  stabilisce  che  il 
Segretario  è  il  Direttore  quindi  propone  che 
sia  soltanto  stabilito  che  sia  responsabile  il 
Direttore  solo  o  chi  ne  farà  le  veci.  ^J 

ROISECCO  ripete,  ma  il  Sindaco  propono^f 
l'articolo  modificato,  con  questa  correzione:^ 
n  Direttore,  od  in  mancanza  di  esso,  chi  ne^ 
fa  le  veci.  ^| 

TANARI.  Propone  di  modificare  il  comma     1 
g  nell'art.  17  così.  Propone  al  Consiglio  Co- 
munale i  prezzi  di  vendita  del  gaz  e  del  coke: 
è  approvato. 

2ANINL  Chiede  una  spiegazione  all'  art. 
29  circa  la  indicazione  che  ì  tìtoli  componenti 
la  cauzione  del  Direttore  debbono  essere  di 
gradimento  dell'  Amministrazione,  propone 
r  aggiunto  Coniitnale. 

Art.  38  —  Il  SINDACO  oropoie  che  il 
medico  che  deve  accertare  le  malattie  del 
Direttore  sia  un  medico  incarcato  dall' Am-  , 
ministrazione. 
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ROISECCO  spi<»a  il  motivo  economico 
ha  indotto  la  Giunta  a  proporre  una 
air  arucolo  39  riguardante  gli 
li  ed  ò  approvalo  colla  modificazione. 
Art.  41  -  Viene  modificato  stabilendo  che 
3  cumulo  o  pen<iionc  del  Direttore  sia  quello 
mm^it^tn  pcf  ^li  impiegati  del  Comune  e  non 

2ANrNl  domanda  sia  precisato  che  il  Di- 
renare sia  &emprc  udito  nelle  sue  difese  e 
■B.  tolto  Tincifto  sa/vo  1  casi  ti'tirgetiza.  perchè, 
&CC  che  r  accusato  sia  sempre  udito. 

TANARI.  Ri>ponile  che  nella  compilazione 
ddT  articolo  si  è  attenuto  alla  lezge. 

ZANINI  ritira  la  prupui^ta.  L' articolo  t 
approvato  con  una  agéiunta  che  specifica  le 
'ixHMii  d^lì  utili,  viene  approvato  l'ar- 
sa 

Vendono  anche  approvati  gli  articoli  59  e 
60.  e  SI  sta  per  incominciare  la  lettura  del- 
rvticDlo  6t,  quando  alcuni  consiglieri  doman- 
émao  si  sospenda  la  seduta. 

Sodo  già  te  33^5  e  la  seduta  è  stata  oltre 
Ini^^  laborio!^is<tima. 

Noi  ce  ne  andiamo  stanchi  non  meno  certo 
dei  consiglieri. 

—  Lm  muntapalìzzasiottf  <iflh  pubblì- 
àak.  —  La  Giunta  ha  approvato  il  prof^ctto 
iklì'  jMCwmrr  Bianconcini  per  l'assunzione 
eretta  in  economia  e  con  dirittp  di  privativa 
4dle  pubbliche  alTissioni  :  e  la  proposta  è  al- 
rordine  del  giorno  del  Consiglio. 

La  n>e&a  d'impianto  del  servizio  per  l'ac- 
^oisio  di  quadri  ed  altro  si  presume  in  lire 
)»aula:  1  introito  lordo  annuo  è  presunto 
n  Ere  43.300,  più  9.500  di  tassazione  della 
rectamc  permanente  o  temporanea,  cjoi*  un 
locale  di  L.  p3.70o.  Da  questa  somma  la  Giunta 
cdcola  sì  Jeboanu  detrarre  per  compensi  ai 
pcoprietan.  manutenzione,  impiegati  ecc.  e 
ipcic  di  ammortizzazione  L.  26,750,  cusiccht! 
sbbe  un  reddito  netto  di  ab  mila  lire. 

D  servìzio  sarà  diretto  dall'  ullicio  di  po- 
ta municipale. 

—  \funicipaÌÌBsazione  Hflh  sta- 
—  Apprendiamo,  che  andando  a 
col  ^i  dicembre  prossimo  il  contratto 
AppaltD  deUo  stazio  piazza  comunale,  il  Mu- 
wàoipto  ha  iniziato  >tudi  pt-r  nuimcipalizzare 
A  tnrixio,  dati  i  butmi  risultati  finanzari  in 
Bcoe  commerciali  che  tale  servizio  ha  of- 
ferto in  altri  centri  del  Veneto. 

^Mdra  —  //  servizio  mu$tidpaÌÌ23ato  del- 
r#qpM  —  La  Direzione  delle  acque  moiro- 
poÉne  ha  pubblicalo  il  suo  primo  rapporto 
oosplelo,  dopo  un  anno  di  municipalizzazione 
é  cale  importante  liervizio.  La  somma  totale. 
p^(ala  per  il  riscatto  dei  vari  acquedotti,  ap- 
partenenti a  Compagnie  private,  che.  fino  a 
Ak  aom  fa,  fornivano  l'acqua  potabile  alla 
IMpolirionr  londinese  ammonta  a  lire  sterline 
^1x311.363.  La  Direzione  delle  acque  metro- 
pulitane  ha  realizzato,  durante  il  1905-906 
aa  iniroifto  lordo  di  sterline  3.756.8B8.  e  pagati 


tutti  gli  interessi,  gli  ammortamenti,  le  spese 
contrattuali,  1  nuovi  impianti,  ecc..  è  rimasto 
un  residuo  netto  di  sterline   m.ooo. 

La  quanità  totale  di  acqua  distribuita  ai 
6.791. 192  di  abitanti  compresi  nell'area  am- 
mmistrativa  e  servita  dalla  direzione  delle 
acque  mt-tropolitane  ammonta  a  79.572  milioni 
di  galloni,  cioè  33  galloni  circa  per  abitante 
e  per  giorno.  II  gallone  equivale  »  litn  4  e 
mezzo.  Il  personale  alla  dispensa  delle  acque 
metropolitane  è  di  733  persone,  alle  quali  si 
pagano  complessivamente  163^74  sterline  dì 
salari  annui. 

Palermo  —  La  mumcipaìistazione  d*Ì  gaz 
—  Il  consigliere  comunale  avv.  Filippo  Lo 
Veterc  presentò  il  30  ottobre  al  sindaco  sen. 
Tasca  Lanza  ed  al  comm.  Achille  Bova,  pre- 
sidente del  Consiglio  di  amministrazione  del 
Gaz  una  commissione  di  oprrai  gassisti  della 
Società  cooperativa  A«  Palermo  con  il  loro 
direttore  Giuseppe  Minncci  ed  Ìl  segretario 
aw.  Giuseppe  Serraino. 

La  commissione  ha  fatto  domanda  per 
ottenere  la  manutenzione  della  tubolatura  in- 
terna del  gaz  della  città  e  di  tutti  gl'impianti 
relativi,  obbligandosi  ad  assumere  nelle  opere 
ad  eseguire  tutti  quegli  operai  della  oiry 
Lizars,  che  si  trovani>  in  atto  senza  lavoro 
per  effetto  della  avvenuta  municipalizzazione. 

Il  senatore  Tasca  Lanza  ed  il  comm.  Bova 
hanno  promesso  di  prenderla  in  considera- 
zione, interessandosi,  come  sempre,  alla  sorte 
degli  operai. 

La  sera  del  3  novembre  terminarono  le 
operazioni  della  consegna  dell'a/icnd.-i  <|rl  gar. 

Il  sindaco  on.  Tasca  Lanza  ha  manifestato 
all'  ing.  cav.  Heniamino  l'alano  la  sua  com- 
pleta soddisfazione  per  l'opera  intelligente  e 
solerte  da  lui  spiegata  con  l'assisten/a  legale 
tecnica  dell'avvocalo  Sanfranccsco  dell' mg. 
Bonaccorsi  dell* ing.  Tripiciano  del  ragioniere 
Prosi  e  del  segretario  cav.  ing.  Lo  Presti, 
opera  che  rese  possibile  la  sottoscrizione  del 
verbale  definito  col  completo  accordo  delle 
parti. 

La  Direzione  tecnica  dell'azienda  munici- 
pale del  gaz,  comunica,  che  ha  cominciato 
a  ricevere  le  richieste  per  sommmistrazione 
del  gaz  ai  privati,  alle  condizioni  stabilite  nel 
regolamento  formulato  da  questa  Commissione 
Amministratice  e  con  la  tiiriffa  approvata  dal 
Consiglio  comunale  il  15  e  aa  giugno  1906 
e  dalla  Giunta  Provinciale  Amministrativa  il 
9  luglio  s.,  cioè: 

•  Prezzo  di  vendita  del  me.  di  gaz  : 

•  Per  uso  d' illuminazione  L.  0,30. 

"  Per  uso  riscaldamento  e  forza  motrice 
l«  o,ia 

•  Tasse  a  carico  degli  utenti. 

«  Le  prese  del  gaz  per  i  nuovi  utenti 
saranno  gratuite,  fino  alla  lunghezza  di  quin- 
dici metri.  > 
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Tariffa  di  locazione  dei  coniatori 

Contatori  da  3  o  5  becchi  L.  5.40  annue  ; 
da  IO  L.  9  ;  da  20  L.  ra  ;  da  30  1-.  15;  da 
40  L.  21  ;  da  60  L.  27  ;  da  80  L.  36  da  100 
L.  42  ;  da  150  L.  63. 

Le  riparazioni  occorrenti  ai  contatori  in 
locazione  sono  a  carico  dell'  Azienda. 


Il  sindaco  ha  pubblicato  il  seguente  mani- 
festo : 

«  Cittadini, 

tt  La  municipalizzazione  del  servizio  del 
gaz,  da  voi  solennemente  sanzionata  col  Re 
frrenHum  del  13  aprile  del  corrente  anno,  è 
un  fatto  compiuto. 

n  11  giorno  T  del  mese  di  novembre  la 
nuova  Azienda  Comunale,  affidata  all'opera 
solerte  e  competente  della  Commissione  Am- 
mistratrice,  istituita  a  norma  di  legge,  comin- 
cerà a  funzionare,  e  da  quel  giorno  in  poi  i 
vostri  rapporti  amministrativi  e  giuridici  in 
dipendenza  di  questo  servizio,  si  svolgeranno 
con  la  Commissione  medesima,  la  quale  ha 
sede  nel  Palazz  >  Palagonia,  in  via  Quattro 
Aprile  N.  4. 

n  L'  Amministrazione  Comunale  da  me 
presieduta  nel  dare  a  voi  questa  comunica- 
zione, è  fiera  di  sciogliere  uno  dei  suoi  più 
fervidi  voli,  innugurando  in  Palermo,  col  ser- 
vizio del  %xz,  il  programma  di  assunzione 
diretta  dei  pubblici  servizi,  entrato  ormai 
nella  coscienza  collettiva  come  uno  dei  più 
alti  nobili  ideali  del  Comune  moderno. 

«  Il  Sindaco 
G.   Tasca-Lauza  » 

B:ma  —  L'oiifitia  elettrica  municipale  di 
Imola.  —  E'  noto  che  Ìl  Municipio  di  Imola 
aveva  deciso  l'impianto  e  l'esercizio  diretto 
di  una  oflìcina  per  la  produzione  di  energia 
elettrica  da  distsibuirsi  ai  privati  ad  uso  di 
forza  motrice  e  dì  illuminazione. 

La  Giunta  provinciale  amministrativa  e 
la  Commissione  reale  avevano  già  dato  pa- 
reri; favorevole  ed  anche  Ìl  referendum  in- 
detto fra  gli  elettori  aveva  alla  quasi  unani- 
mità approvato  il  progetto.  Senonchè  avimdo 
rammmistrazione  comunale  sottoscritto  il  de- 
finitivo compromesso  per  il  necessario  pre- 
stito non  più  colla  locale  Cassa  di  Risparmio, 
come  era  nel  primitivo  disegno,  ma  colla 
Cassa  di  Risparmio  di  Bologna  ed  essen- 
done derivata  una  mixlifìeazione  nel  periodo 
dell'ammortamento  la  Gixinta  provmciale  am- 
ministrativa aveva  creduto  di  non  potere 
approvare  la  modificazione  stessa  senza  che 
la  Commissione  reale  fosse  stata  prima  nuo- 
vamente interrogata.  Anche  per  evitare  un 
grave  ritardo  che  ne  sarebbe  derivato  l'Am- 
ministrazione comunale  si  era  opposta  a  tale 
decisione  incaricando  delle  opportune  pra- 
tiche il  prof.  Antonio  Graziadei. 


La  competente  divisione  del  Ministero  degli 
intrrni  ha  deliberato  che  la  decisione  della 
Giunta  provinciale  non  è  ammissibile  in 
quanto  si  basa  sopra  una  erronea  interpre- 
tazione dell'articolo  150  del  regolamento  per 
r  applica/ione  della  legge  sulla  municipaliz- 
zazione. Detto  articolo  .stabilisce  che  la  Com- 
missione reale  debba  essere  interpellata  per 
quelle  sole  riforme  dell'  ordinamento  delle 
aziende  che  implichino  una  trasformazione 
della  loro  base  tecnica  e  finanziaria.  Ora  il 
Ministero  degli  interni  ha  riconosciuto  che 
la  modificazione  nel  progetto  del  Municipio 
d'Imola  non  era  di  tale  natura  e  che  appunto 
per  questo  non  diventava  necessario  sentire 
nuovamente  il  parere  della  Commissione  reale. 
Cessa  così  ogni  motivo  alla  opposizione  della 
Giunta  provinciale  amministrativa  e  cadono 
gli  ultimi  ostacoli  contro  la  iniziativa  del  Co- 
mune d^  Imola,. 

Municipalizzazione  dei  servizi  pubblio^ 

a  Como,  Lcndinara  e  San  Uoni  di  Piave 

Nella  riunione  del  14  novembre  della  Com^ 
missione    reale   pel  credito  comunale  e  pro- 
vinciale,   sotto    la  presidenza  del  consigliere 
di  Stato    Salvezza  e  in  sede  di  municipaliz- 
zazione, si  è  espresso  parere  favorevole  sul- 
r  assunzione  diretta  da  parte  del  Comune  dlM 
Como  del  servizio  trasporti  funebri  con  pri^f 
vativa  sul  riscatto,  sull'esercizio  diretto  del-^ 
l'oHicina  di  gaz  di  Lendinara  (Rovigo)  e  sul- 
r  impianto  di  un  forno  normale  comunale  a 
San  Dona  di  Piave  (Venezia). 


Il  monopolio  di  Sfato  pel  solfato  di  ram 


Il  continuo  ed  arduo  aumento  di  prezzo 
del  solfato  di  rame  costituisce  una  delle  preoc- 
cupazioni più  giustificate  della  industria  agri- 
ciila,  la  quale  reclama  che  si  argini  l' inva- 
dente speculazione  e  si  abbia  modo  di  meglio 
garantire  la  sincerità  del  solfato,  del  qual 
non  sono  rare  le  mistificazioni. 

L'on.  Buccelli,  cosi  dedito  agl'interessi 
dell'agricoltura,  ha  spiegato  in  una  intervista 
col  corrispondente  da  Roma  della  Gazzetta 
del  Popolo,  le  ragioni,  per  1<^  [juali  s'impone 
il  monopolio  governativo,  unico  mezzo  a  scon- 
giurare il  danno  che  ogni  giorno  si  fa  pi 
grave. 

L'on.  Buccelli  ha  confermata  la  necessità 
del  monopolio,  che  si  fa  ognora  più  sentire, 
dato  il  continuo  aumento  citi  prezzi  del  sol- 
fato, che  ha  raggiunto  in  questi  ultimi  giorni 
la  somma  di  lire  72  al  quintale,  con  immenso 
danno  per  gli  agricoltori,  ai  quali  non  viene 
poi  sempre  data  della  merce  genuina.  ^J 

Ed  ha  aggiunto  che  allo  stato  delle  cos<^| 
sarebbe   opportuno  che  tutti  i  Comuni  inte-^l 
Tessati,    prendendo  una  deliberazidne  consi- 
gliare,  invocassero  dal  Governo  la  monopo- 
lizzazione di  Stato  del  solfato  di  rame. 

Con   lo  smercio  del  solfato  da  parte  dell 
rivendite  governative,  la  materia  sarebbe  g* 
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natta  ^nuìna  e  non  si  avrebbe  una  oscil- 
tkmt  di  prcxzi  come  si  ha  adesso,  e,  quello 
dMP  più  monta,  il  costo  dell'  unità  di  peso 
■on  vxrìercbbc  come  ora  a  sccunda  che  si 
una  maggiore  o  minore  quantità  di 
a  «rapito  sempre  dei  piccoh  agricoltori. 

PRESTITI   Al    COMUNI 

La  Ca&2»«  Depositi  e  Prestiti  i*  stata  auto- 
Rczata  con  Re^o  Decreto  4  Ottobre  a  con- 
crderr  mutui  ai  segtienti  Comuni  per  Acque' 


Bussole  ngo 

Mestre    .    .  . 

Ortobdio    .  . 

Pcscantina  .  . 

Pitra  Elcina  . 
Porto  Maurizio 

Rollano  Gr.  . 


L.  140.800 

•  280.500 
>  24.800 

*  75-200 
"  50.000 
■  70.000 
«  130.000 


ASSEMBLEE  E  COSTITUZIONI  DI  SOCIETÀ 

SodaU  ICtoratori  •  applioftsioni  Chu  ed  Acqua 

Si  t  costituita  (|ucsta  anonima  con  sede  in 
Torino  e  col  capitale  di  L.  400.000  diviso  in 
rL  .|OOD  azioni  da  L.  100  cadauna.  Scopo  della 
SooHi  in  genere  è  Tindustna.  la  lavorazione 
ed  U  commercio  del  ferro,  dei  metalli,  dei 
cartioni.  del  gaz  e  dei  prodotti  chimici  in  tutte 
le  loro  applicazioni  :  la  fabbnca/.iune  di  ma- 
lenab  da  ofTicina  a  ^az.  di  misuratori  per  gaz. 
acqua  ed  elettricità,  di  apparecchi  di  illumi- 
oaaooc  e  ri&caldamcnto  a  gaz  e  altri  sistemi, 
A  materiali  ed  apparecchi  per  t*  industria 
dumica  ;  deirmipianio  ed  esercizio  di  officine 
e  fonderia  per  la  lavorazione  dei  metalli,  del- 
r  uBpia/ito  ed  esercizio  di  oflicine  per  la 
produzione  e  distribuzione  del  gaz,  ecc. 

n  primo  Consiglio  è  composto  dei  signori: 
cav.  Operisi  Gaetano,  Lorenzo  Casarlelli,  cav. 
avT.  Gedda  Vincenzo,  avv.  Lanza  Vittorio, 
Zambelli  cav.  Andrea,  BocUa  ing.  Giovanni, 
G^  ing.  Corrado.  A  presidente  è  nominato 
il  JB^.  cav.  Opessi  Gaetano  e  a  vice-presi- 
daaic  il  sig.  avv.  Lanza;  sindaci  effettivi  sono 
i  awBori:  Quattrini  dott.  Alfredo,  Bandelli 
Fncf  e  Bossino  rag.  prof.  Pietro  ;  sindaci 
sopftlcntì  ì  signori:  Berai  ing.  Filippo,  Ter- 
OBvasio  Giovanni  ;  il  ilg.  log.  Boslla  QlQTanni 
é  nominato  direttore  generale  della  Società 
per  anni  10. 


CROIACA  DElLMNDUSTRIil  DEL  GAZ 

h^  ED   ELETTRICITÀ 

44t.  —  Procedutici  con  stnuirtlinarln  Alacrità  ^1i 
«ad»  per  «uinre  Asti  dì  una  foran  idrauticn  di  3000 
^waBL  n  —avo  obiikIc  iora  dcriv-atn  dat  Taturo  ed 
«  ^ttàmata  a  Comirr  kI>    suliitimenti    industrìali    dì 

■  MtnèTÌf^"  ed  n  Conaigllo  d*  ammìnìsiruionc 


della  Cnwa  di  Rinpartnto  «ono  dcctri  a  prmrvaòerv 
Urintmeiite  t  ftindi  per  rrndere  Im  dnA  einlocai»* 
mente  indintriaUr. 

BeUnao  —  Xm^H  tarori.  —  A  Ponte  iIcIIb  Ser\-a 
si  Mmu  inixiati  lunito  il  turrenic  CÌ«mun  1  lavori 
per  una  grande  diira  di  iUi.irramenin  che  eleverfc  II 
letto  del  lorrotUe  ad  una  altezza  ili  Oo  metri.  |kro- 
curando  allu  muMi  d'  aequa  una  ctuuiui  ojrrifl|>OD- 
dcnlc  ed  una  (onm  intentissima.  Si  comincterà  la 
fCnllerìa  koUo  il  monte  per  la  runtruhonc  del  cAniik- 
deviatore  e  quindi  del  i^rande  fabbncaui  centrale 
dove  st  svilupperà  l«  fona  elettrica. 

La  massa  d'  acqua  svilupperà  un»  fVir7.a  di  eirca 
Dito  mila  cavalli,  che  cui  nuovi  impianti  andià 
aumentando  fino  a  ventimila.  I^  cncrfria  cletirien 
sarA  poi  trasportata  in  Crmuinr  di  l*,i(U>va  e  di  Schio 
a  vantaggio  di  quei  grandi  opifici  industriali.  Oltre 
a  ciò  verrà  impief^aia  anche  pel  lavori  di  bonilica 
ne!  polesine. 

BteHa.  —  f'Hlmimato  daìta  cerrttitf  eUltrira.  — 
I.'  operaia  Rovere,  d' anni  34  circa,  nello  «tal'ilt- 
mcnio  di  sfilacciatura  del  signor  Ubertino  stava  per 
fare  la  conipunzione  della  forza  elettrica  ad  una  sfi- 
tacciuUÌce,  ed  eltl>c  la  disfcrazia  di  toccare  con  un  i\\\n 
il  fìto  mndunore,  rimanendo  fulminato  dalla  t-or- 
rente. 

Ad  un  grido  emcsiio  dal  disgraziato  accorse  il 
signor  Ul>ertinu  ed  un  altro  operaio.  L'  C'bertino 
con  una  spinta  stacco  il  Rovere,  ricevendo  esoo  pure 
una  forte  scomj,  fonunatamenle  pero  senza  altra 
ootueyiwnxa. 

Accorso  il  dottor  Pizztni,  si  tenl6  Ut  rrspìraxione 
artificiale.  Nulla  perù  valse  a  richiamarlo  in  vita. 

Bordeaai.  —  Esftlotwmi.  —  Una  forte  esplosione 
si  e  priKloiu  in  un*  of^cina  elettrica  in  via  NAtre 
Dame  al  centro  della  città. 

Una  caldaia  n  vapurr  scoppiata  im[>TTnrvìsB- 
mente  produsse  donni  considerevoli.  Il  tetto  fa 
Ktilkvaio  od  uiu  grande  altexza  e  ridotto  in  peni. 
che  caddero  tn  fairada  con  spavento  dei  paiaantl.  Il 
muro  <lella  falciata  dell' orTicinn,  che  è  ct«itiiuìta  da 
una  sola  grande  sala,  venne  ruvexciato.  I4  travatura 
che  sosteneva  il  tetto  fu  sfondata.  Dell' offieinn  non 
restò  che  un  mucchio  di  macerie. 

11  fuochlsu  addettiu  alla  caldaia  fu  gettalo  in 
aria  e  nella  caduta  ha  riportato  gravissime  contu- 
sioni e  un  getto  di  vapore  gli  ha  t>rucÌato  il  viso. 
Gli  atiìtanti  delle  cose  vicine  hanno  sofiertu  moltis' 
Simo  ;  i  vetri  delle  finestre  furono  infranti,  i  mobìli 
furono  letteralmente  sfracellati. 

Un'  ultra  esplosione  si  è  prodotta  alla  stallone 
ckttrica  che  oasicuni  1'  iUumtnaxione  al  Gran  Teain>. 
Un  accumulatore  ad  aria  e  scoppialo.  Tutti  1  vetri 
delle  officine  si  infronseru  :  gli  operai  vennero  \-io- 
lentcmente  gettati  a  terra,  uno  solo  di  cast  fu  ferito 
ed  cbtic  due  dita  tagliate  da  un  pezxo  di  vctru. 

Broda.  —  fma  offifima  tkttrkm  sommersa  daUr 
Off  ne.  —  Le  acque  dei  fiumi  Ca&ro  e  Chiese  hanno 
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disalveato  furibonde  allagando  il  paese  di  Pontecaf- 
faro  :  la  popolazione  disgierala  si  è  salvata  a  steaio  : 
a  monte,  parecchie  case  minacciano  di  rovinare,  il 
ponte  internazionale  che  segna  il  confine  dell'  Au- 
stria è  crollato  in  pane. 

L'officina  elettrica  del  Ciffaro,  forniirice  (loll'e- 
nergia  alle  altre  ufi'icìne  e  alla  pubblica  illuminazione, 
fu  sommersa  dalle  acque  essendosi  franata  parte  del 
soIidL.«;simo  tubo  che  conduce  le  acque  stesse.  L'of- 
ficina elettrica  di  Caffaro  è  il  piU  grande  impianto 
idro- elettrico  d'Euroiia. 

Budapest.  —  Uno  scoppio  di  gaz  in  uh  ufficio,  — 
Neil'  utYìcio  dello  spedizioniere  Isidoro  Pieh.  sito 
nella  Elisabeth  Rin^,  mentre  alcuni  operai  stavano 
lavorando  intomo  ad  un  contatore  <li  ffaz.  per  la 
inavvertenza  di  uno  degli  operai,  avvenne  una  fuga 
di  gaz  e  segui  uno  scoppio.  Crollarono  le  pareti 
dell'  ufficio  ed  i  mobili  si  incendiarono. 

Nella  via  per  gli  cuciti  dell*  es[»lostone,  caddero 
a  terra  vari  passanti  ed  un  tram  elettrico  che  tran- 
sitava fu  danneggiato  e  sbalzato  dalle  rotaie. 

Si  ebbero  a  lamentare  quattro  feriti  dei  quali 
due  piuttosto  gravi. 

Chiavari..  —  Conformemente  al  deliberato  del  Con- 
siglio Comunale,  tutti  i  becchi  a  gaz  sistema  farfalla 
dei  pubblici  lampioni  vennero,  sotto  la  diligente  di- 
rezione dell*  egregio  ing.  L.  (J.  B.  Sanmariinì,  capo 
dell'  officina  del  gaz,  sostituiti  c^m  i  becchi  sistema 
Auer,  in  seguito  alla  cui  operazione  si  dovette  per 
necessità  togliere  le  vecchie  lanterne  e  sostituirle  con 
nuovissime. 

Una  luce  bianchissima,  potente,  illumina  a  giorno 
vie,  piazze  e  viottoli  con  manifesta  seni  disfazione 
della  cittadinanza. 

Forii,  —  Consiglio  Comunale.  —  Questo  Consi- 
glio ha  preso  la  seguente  <tctil)erazionc  : 

Apertura  del  concorso  per  il  posto  di  ingegnere 
aggiunto  dell'  ufficio  tecnico,  con  lo  stipendio  dì 
L.  2200  (aumentabile  di  un  decimo  per  tre  sessenii) 
e  V  obbligo  di  coadiuvare  e,  occorrendo,  so.stituìre 
r  ingegnere  capo  anche  nella  direzione  dei  servizi 
municipali. 

Il  lìmite  masssimo  di  età  è  fissato    in    30    anni. 

Sarà  titolo  di  preferenza  la  prova  di  studi,  e  di 
pratica  industriale. 

Prosinone.  —  L' impianfo  elettrico.  —  f^  stato  qui 
r  ing.  Fazio,  autore  del  progetto  per  l' illumina- 
zione elettrica  e  direttore  dei  lavori  d"  impianto. 

Ktchiesto,  ha  dato  la  seguente  informazione  in 
proposilo  : 

I  lavori  idraulici  si  sono  presentati  assai  difficili 
a  causa  della  posizione  della  generatrice,  b'ortuna- 
tamenie  il  muro  di  difesa  è  giA  fuori  del  livello  delle 
massime  piene,  con  che  i  lavori  procedono  alacre- 
mente e  51  è  sicuri  di  poter  completare  tutta  la  sta- 
zione fra  un  paio  di  mesi. 

La  stazione  sarà  capace  di  produrre  700  cavalli 
«li  forza,  che  la  .società  K.  Ottavi  e  C.  si  propone 
dì  trasmettere  fino  a  Fresinone  da  una  parte,  e  ad 


Arpino  e  Sora   dall'  altra   attraversando   altri   paesi 
minori  lungo  le  due  lìnee.  \ 

Qui  a  Prosinone  ì  lavori    si    iniziano    in    questr 
giorni  e  la  società  Uihmeyer,  fornitrice  del  materiale 
elettrico,  è  impegnata  di  finire  tutu  la  rete    per    la 
fini--  di  febbraio  prossimo. 

Magliano.  —  Luce  elettrica.  —  Il  Consiglio  Ct 
munale  approvò  il  progetto  dell'  ing.  Fcstucci  di 
lire  40  mila  per  1"  impianto  della  luce  elettrica, 
somma  da  ottenersi  col  mutuo  che  si  farà  con  la 
Cassa  depositi  e  prestiti  ed  occorrente  per  nuove 
ed  urgenti  opere  pubbliche  separando  da  questo, 
come  da  lettera  prefettizia,  la  domanda  di  mutuo  per 
la  tmifìcaztonc  dei  debiti  di  lire  41  mila  esistenti  con 
privati  da  circa  dieci  anni  al  7  e  7.50  per  ceoio, 
approvalo  già  dal  Consiglio  Comunale  in  prima  lettura. 

IVUrino.  —  Funzionamento  delia  Iure  elettrica.  — 
yui  vi  è  un  lamento  generale  sul  servizio  della  luce 
elettrica  pubblica.  Quasi  tutte  le  sere  vi  sono  delle 
sospensioni  di  luce  a  volte    parziali    ed    altre    volte 

totali,  ed  jn  diversi  punti  della  città t'eclissi    è 

tulle  le  sere  totale  ! 

Non  parliamo  poi  della  luce  ai  privati  di  là  da 
venire 

Fino  dal   20  novembn;   1905.  la   societii  promìa 
di  fare    impiantì    gratuiti  a  tutti  ì  cittadini    che 
avessero  fatto  richiesta,  ma  fino  ad   ora,  nulla  si  è 
visto. 

Mazzara.  —  Lncc  elettrica.  —  Da  qualche  tempo 
si  deplora  il  cattivo  funzionamento  della  luce  elet- 
trica per  i  privati  e  specialmente  per  quelli  che  hanno 
V  abbonamento  a  forjait. 

Si  deplora  il  ritardo  all'  accensione  e  il  sollecito 
speif  riinieuio  della  luce  fatto  senza  alcun  controllo. 
Ncm  esiste  nessun  ufficio  dove  l'abbonato  possa  re- 
clamare in  caso  di  un  immediato  guasto.  ■ 

Dì  questi  disservizi  sono  state  informate  le  com- 
petenti autorità,  ma  fuio  ad  oggi  nulla  di  nuovo  è 
spuntato.  ■ 

Mestre.  —  Riportiamo  alcuni   dei  tanti  lagni  fatti 

dalla  stampa  cittadina  contro  la  luce  elettrica; 

Luce.  Luce.'.'  -  Perchè,  ai  bei  tempi  andati, 
anche  quando  il  bonario  faccione  lunare  sorrideva 
dal  cielo  ai  mortali,  i  nostri  amministratori  facevano 
accendere  le  lampadine  elettriche,  ed  oggi  invece 
proprio  quando  la  luna  è  in  collera  con  noi  e  ci  sì 
nasconde,  nessuna  luce  artificiale  viene  a  rischiarare 
i  nostri  paesi  ? 

—  llUoninazione  pubblica.  —  Sì  domanda  se  la 
illuminazione  del  viale  Garibaldi  vìcn  fatta  |>er  burla 
o  se  il  Comune  di  Mestre  si  è  scortlato  che  fra  ì 
suoi  contribuenti  sono  pure  quelli  che  abitano  in 
detto  viale.  Non  per  caso  eccezionale,  ma  abitual- 
mente e  da  circa  un  mese  o  non  si  accendono  le 
lampadine,  a  se  ne  accendono  solo  alcune  ed  in 
modo  tale  che  mandano  una  luce  rossastra  tutt'altro 
che  rischiarante,  A  ciò  si  aggiunga  che  la  vernice 
bianca  dei  riflettori  è  tutta  scrostata   si   che   qudla 
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dw  csMiu    dalle    UfitjMuliiw  nrceae    non 

S  4oTià  caoUnuarr  imconi  un  pezzo  cnsl  ?  Ci 
■É««  dw  f  r!it  r  ora  Oi  finirla  e  t-he  xe  la  Su- 
«a  per  r  JHuniiiMiriopc  elcltricsi  «li  Mestre  fa  la 
da  il  MaaÌci|ilof)tbbaCMta  cnrr>;icamrnle  rìchta- 
ria  di'  adanpfaDrota  del  wo  dovere. 

-    /  pnUHfi  urvùi  «  .WM/r^.    —    .^l/endendo  il 
Xtgit.    —  Il  CommUsario  Rciriu,  gene- 
Ueàdcnu».  ala  dunqac  [fcr  arrivare,  la  ro- 
dai R.  Prefetto  al  l>ovcmn  fu    y-SÀ    Inoltrntu 
Kkirai,    e    mii,    nc)l.t    speraiixd   che  lu 
Mm  tUtim  m  eadere  wpm  uru  iicrsona  steriamente 
OBS  a  rcndcni  bcncmcriu  della  nonra  città  ed  a 
■àam  OHI  U«cct«  incancrIUliilc  «Iella   sua    piTinA- 
■■■  a  Hastrv  --  lìiccndu  seg^uito  al  tinstm  primo 
liadAo  òel  a  i  «eltenihre.  crcdtnm<i  utile  accennare 
1  aiiri  btaogpl  diUta  citudinonxa  p.*nemlnientc  sentiti. 

itktmmmzitmg  fnièòticm-  —  Alcuni  nnni  or  snnn 
a  De  Andrea  e  MoreMco  asnunsc  1'  impianto 
o<6diyi  eleurìca  per  dìstrìbuìre  luce  e  forza 
«Mini  chtA  ed  il  Municipio  stiptilti  itn  re^fitare 
cnn  te  Ditta  stessa  per  la  puhMìcji  illumi- 
Ncl  cono  degli  anni  g'Ii  affari,  anziché 
come  m  ittjito  preventivato,  voIkto  ulla 
feautD  che  le  ctHidiziuni  tlcU'  Impreiut  sono 
iafetici.  Orm  a  Mestre  gli  tttcMÌ  implcfratì 
4iBi  Dina  Mofvaco  non  •i.innn  chi  fomiscA  \a  \\\*x', 
^  aa  cbe  vi  lìnvno  truttati\x*  ili  ces&iune  sia  ulta 
Saoc<i  Adriatica  di  Imprese  Elettriche,  sia  olla  Ditta 
VI^Bòw  OH  noo  «  conoace  1'  •■Aito  delle  pratiche, 
•  ^fimàk  le  aia  r  Adriatica,  il  Vigano  M  il  Moresco 
dbr  Baiiiiaiin.  per  la  verità  tnuliu  male  chiunque 
«  «a.  la  dtti  Doatra. 

A  aoatro  avviso  gì'  Imcreaai  particolari  di  una 
[tea  ylaiani.  dw  ha  rapporti  col  Comune,  non 
dmao  oKOumoracnte  preoccupare  i  publiHci  om- 
mkiimnaaiìt  ì  quali  hanno  senza  riguarilo  alcuno  da 
fennafncnte  ed  in  tutti  i  modi  ì  contralti 
Ffaw  ad  oggi  ciò  a  Mestre  non  é  mai  uv- 
«vasto,  e  noi  ci  auguriamo  che  tati  sistemi  non 
■§«■00  pVDlo  continuati,  ma  sarà  invece  pnivve- 
dMto  aMa  pobblica  illuminazione  in  modo  tale  da  non 
fcpd  rtoordare  praxicainente  troppo  spenso  il  [>ivin 
fbrti  quando  Kn\'e  :  <  Io  venni  in  luo>;o  d'ogni  luce 
■Hto  ».  n  dw  ai  può  dire  accula  quotìdianometite 
ia  aaa  coatrada  od  in  un'  altra. 

E  pokM  stiamo  svolcendo  il  tema  delta  illumi* 
■^■*™f  ptfbbUca.  vorremmo  aapere  e  tierchi  non  rì 
■aao  aaoDfa  collocate  le  lampadine,  già  deliberate 
dil  Caaai(lio  Coraonalc,  lungo  la  via  Bach  man  n. 
aaito  iaportantianma  per  il  passaggio  dei  pedoni 
Ae  d  recano  dalla  città  olla  stazione  e  viceversa  — 
C  fMCkè  ooo  ai  è  mal  provveduto  di  un  ronvenienie 
ai^Bov  di  laa^Mdfac  cleiirìche  la  fraxionc  della 
Gaaan,  bofxau  di  una  certa  importanza  perdio 
«■aca  drca  trcmUa  abitanti  ed  ha  uno  sviluppo  ai>- 
fiVaiBativo  di  cinquecento  metri  —  ed  infine  perchè 
arto  al  IS  mtcadire  <dopo  tre  mesi  !)  hì  hapoae  agli 


intennaaij  che  non  si  poteva  prendtre  In  conside* 
razione,  perclt6  rammini»irazi<fnr  comunale  era  di- 
mfsaionarin.  la  domanda  della  Società  Vcnciuna  [ler 
r  industria  del  gaz,  prawatata  al  iA  giugno,  per 
(ittcnerc  la  conceuìnne  del  aottumolo,  arcordamlo 
fin  da  allora  un  tauo  njierialc  |ier  (!  conaumo  del 
Comune,  con  quale  vantaggio  generale  per  Mestre 
si  pui'i  fnrìlmenie  immaginare. 

Mondovì.  -  Dalla  (iassrtta  dfl  l'oppia  del  9  ikj- 
vcml>re  p.  p.  —  CoHségHa  Comufotte.  —  Presenti 
Zi  conMglieri.  sotto  la  preaidenza  del  sindaco  cav. 
avv.  Cornino,  ai  è  riunito  oggi  il  Consiglio  Comu- 
nale. 

Il  consigliere  Gnllizio  lomento  le  deficienze  del 
servizio  di  illuminazione  pubblica  e  consigliò  alla 
Giunta  di  adoturc  un  eiterglco  contegno  contro  la 
ofAcina  a  gaz. 

Il  Atndnco  rispnnile  esauriente  mente. 

E'  slalooutico  li  tallo,  cbs  ogal  aoao  alla  dlncnv 
stane  del  BUondo  Comunale  l'AW.  OALXIZIO,  lasorfs 
coatru  la  Società  del  Oai. 

CIÒ  farebbe  «opporre  che  fosM  va  <  Cicero  pru  domv 
Roa  .  perché  >x  mal  non  mi  apponjo.  Il  slf.  Galllxio  è 
1'  avvocato  della  lucale  Società  bkllrìca. 

Se  vacilla  non  ha  altri  artotocall  per  cooibatlerc  la 
officina  del  {sz,  raeao  male,  ci  vuol  pazienta  :  aete^alla 
bese  far  vedere,  almeoo  aoa  volt*  l' uno,  che  ooa  per 
BBlU  Si  è  coaslfllerì.  V.  C. 

nUlaao.  -  Lo  scoppio  a  Porla  A'uara.  —  Do- 
mcnìai  mattina  1 1  nttvemhrc.  il  servizio  rKtrrno  drlla 
Società  del  Gaz  a\-eva  diHpusto  per  la  pulizia  interna 
di  un  tubo  Btmdule  che  comunica  awMt  coli'  oiBcina 
di  Porta  Nutn'a.  limbto  che  fu  da  ogni  emiaaione 
dì  gaz  si  cominciarono  i  lavori  di  pulizia.  A\*venne 
che  o  per  una  leggiera  fuga  di  gaz  dallo  rIcsbo  tubo, 
o  per  la  quantità  di  gas  contenuto  nel  tratto  LioUtn. 
si  riempi  la  fossa  di  gaz  ove  erasi  aperto  il  tubo,  e 
[ler  eausa  di  qualche  cerino  semi-accoK»  gettato  da 
qualche  passante,  in  quctl' ora  molto  numcrool  ;  op- 
pure [xrr  causa  di  qualche  favilla  incsndcaccote  ca- 
duta dai  numerosi  stabilimenti  circonvldnl  ai  pro< 
duKse  un  fortÌ<tsimo  scoppio,  che  ebbe  per  solo  ef- 
fetto un  grande  spavento  agli  inquilini  ed  ai  passanti  : 
anello  pt-rchè  sì  comunicò  il  fuoco  alla  |>rn«ilina  in 
legno  del  tetto  del  fabbricato  :  rapidamente  accor- 
scn)  i  pompieri  e  nel  termine  di  meno  di  20  minuti 
r  incendio  iniziato  fu  subito  spento. 

Accorse  pure  un  drappello  di  berao]^ierì,  che  per 
caao  era  lì  vicino,  di  ritorno  dalla  rivista,  per  dare 
aiuto  in  coso  dì  aggravamentu  dell'incendio,  nui 
visto  inutile  la  loro  prcacnza  sì  ritirarono  subito. 

Si  ebbero  lux-cce  diversi  donni  di  rottura  al  hb- 
brìcato  ed  agli   oggetti   interni. 

Non  il  mimmo  infortunio  si  ebbe  a  deplorare, 
anche  perchè  gli  operai  lovoravaito  ad  una  certa 
distonsa  dal  btico  aperto  della  tahazione. 

—  //  SHtiidio  d'um  ùpeù»rf  dft  faz.  —  Garetti 
Kaflaele,  sulla  trentina,  tutivo  di  Santa  Lussurgiu 
(Sardegna)  da  drca  7  anni   assistente    ispettore    od- 
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detto  al  servizio  dell'  Union  des  gaz,  doveva  la 
mattina  Jel  2  novemhre  nlle  6.30  presentarsi  ni  la- 
voro. Ma  alle  7.30  il  suo  capo.serviicio  ing.  Maisseii 
vcctcnilo  che  il  Garetti  mancava,  diede  ordine  che 
venisse  inviato  alla  di  lui  abitazione  in  via  Santa 
Sofia,  n.  21,  il  medico  della  Società,  per  constatare 
se  ejjli  era  realmente  ammalato,  essendo  questa  l'u- 
nica cau.sa  che  avrebbe  potuto  jfiustificare  la  sua 
assenza. 

Il  medico  non  si  recò  al  sopraluoiro  che  alle  1 1.30. 
Air  abitazione  det  Garetti  nessuno  sapeva  dì  lui, 
cosicché  il  medico  sali  alla  camera  eh'  egli  occupava. 
Una  ben  triste  constatazione  toccava  al  medico  di 
fare  :  quella  che  il  Garelli  giaceva  morto  sul  suo 
tetto.  Egli  si  era  tirato  un  colpo  di  rivoltella  I  La 
morte  pareva  datasse  pia  da  qualche  ora. 

Quanto  alle  cause  del  trisic  propo.iiio  s' ignorano  : 
i  compajtni  dì  lavoro  del  Garetti,  che  lo  conobbero 
sempre  per  un  jiiovane  dal  carattere  aperto  e  attivo 
avevano  notato  in  lui  da  qualche  tempo  della  ma- 
linconia, nonché  una  diminuzione  di  attivila,  di  cui 
non  sapevano  trovare  la  causa.  Così  ;ddjiam<>  sen- 
tito attribuire  ciarli  uni  a  nevrastenia,  alagli  altri  una 
passione  amorosa  il  triste  proposito,  che  il  povero 
giovane  ha  mandato  ad  effetto. 

—  Quattro  ustionati  per  io  scotìo  di  un  interritUore 
eitUricQ.  —  Il  5  novembre  sul  tram  elettrico  di 
porta  Monforte  accad<ie  un  fatto  curioso.  La  car- 
rozza N.  1 16  -SÌ  trovava  sul  corso  Vittorio  Emanuele, 
(dlorchò  r  interruttore  che  si  trova  nella  tettoia  della 
piattaforma  posteriore  scattò  producendo  .«irintille.  I 
passeggieri  che  erano  sotto  1'  interruttore  riportarono 
in  causa  delle  scintille  scottature  fortunatamente  non 
gravi. 

Gli  ustionali  sono  i  signori  Italo  Sottocasa,  che 
ebbe  anche  abbruciata  la  barba  ;  Raul  Angeli,  Gian 
Galeazzo  Lan/Ì,   Francesco  Pulvirentì. 

Tutti  e  quattro  vennero  medicati,  stante  la  loro 
poca  gravitA  delle  ustioni,  alla  farmacia  Regogliosi. 

.\crade  piuttosto  di  frequente  che  l' interruttoru* 
.scatti,  ma  per  solito  lo  scatto  non  produce  che  una 
detonazione,  la  quale  però  molte  volte  è  stata  cau-in 
di  panico.  Sarebbe  quindi  bene  trovare  il  modo  di 
ìm^K-'clin:  questo  scatto,  assicurando  meglio  Ea  ma- 
novella dell'  inierrutiore. 

—  Ulumi nazione  f  trami  inicrrotti.  —  La  sera 
del  I  -  novembre  per  un  guasto  ])rodottoìiÌ  nella  con- 
duttura dell'  energia  elettrica  di  Padcmo,  si  ebbero 
a  lamentare  in  città  inierrtizioni  nella  illuminazione 
e  nel  servìzio  tramviario,  che  sì  ripeterono  per  due 
volte.  1^  pib  lunga  sospensione  fu  doFK>  le  ai  egli 
effelli  furono  piti  sensitivi  in  vari  teatri,  che  rima- 
sero abbuiali  mentre  erano  già  cominciate  le  rappre- 
sentazioni. In  altri  ritrovi  e  pubblici  uRici,  come  il 
telegrafo,  si  spense  pure  la  luce  elettrica.  Gli  operai 
della  Edison  inviati  sulla  linea,  rimediarono  al  guasto, 
che  sarebbe  stalo  prodotto  dal  cattivo  tempo. 

—  Fvlmittato  dalia  correte  elettrica.  —  Il  soldato 
Domenico  Scoltiri,  di  anni  2j.  della  75. a  compagnia. 


5.0  reggimento,  alpini,  di  stanza  a  Milano,  si  avvi^H 
cinav-a.  ìn  via  Bertanf.    alla    colonna    di    ghisa    che 
sostiene  un   fanale  elettrico,  appoggiandovi  la  mano. 

A  causa  dell'  umidità  la  colonna  era  invasa  da 
corrente  ad  alia  tensione,  ed  il  soldato  stramazzò  al 
suolo   fulminato.  m 

All'ospedale  non  si  potè  che  constatarne  la  morle^H 

Monreale.  —  Gaz  acetHene.  —  Sappiamo  che  il 
progetto  per  r  impianto  della  illuminazione  a  gaz 
acetilene  trovasi  da  parecchie  settimane  presso  la 
R.  Prefettura  di  Palermo  in  attesa  dell* approvazione 
della  Giunta  Provinciale.  La  cittadinanza  non  sa 
si>iegarsi  perchè  questo  tanto  desiderato  progetto, 
che  deve  una  buona  volta  sostituire  alla  miscfa 
fiamma  del  petrolio  la  bianca  e  splendida  luce  del 
gaz  acetilene,  deve  ancora  tardare  ad  essere  appro- 
vato. Noi  che  abbiamo  preso  visione  dei  tre  o  quattro 
progetti  fatti  compilare  dalla  cessata  amministrazione, 
e  che  costarono  la  bellezza  di  selle  mila  lire  circa, 
noi  possiamo  assicurare  che  quei  progetti .  per 
quanto  trattino  dello  impianto  della  luce  elettrica, 
ne.ssuno  è  attuabile  ;  parecchi  perrh*  non  offrono 
garanzie  sulììcìenli,  gli  altri  perchè  costosissimi  non 
sarebbero  compatibili  con  le  finanze  del  austro  co- 
mune. Ora  intanto,  che  un  progetto  si  ha.  e  tale  da 
c<mciliare  con  la  sufficienza  della  luce  e  delle  ga- 
ranzie, la  disponibilità  della  somma  occorrente,  si 
tarda  ancora  ad  approvarlo.  Che  il  progetto  debba 
essere  buono  e  conveniente  pel  nostro  comune  lo 
garantisce  chi  lo  3ia  presentato,  e  per  la  sua  non 
comune  oculatezza  e  per  la  funzione  che  esercii 
funzione  accordatagli  <]al  Re  e  dall'autorità  tutoria; 
che  inierejwaie  ingerenze  e  secondi  fini  che  tendano 
a  farlo  arenare  non  ve  ne  sieno,  Io  garantiscono  pure 
la  indipendenza  ed  imparzialità  del  magistrato  che 
deve  approvarlo,  a  che  dunque  tanta  fterdita  dì_ 
tempo  ? 


lon      i 


Monlcbelluna.  —  doppio  d' acettiene.  —  In  casa 
dell'  ufficiale  giudizLirìo  sig.  Ferdinando  Mazzolenis 
sì  celebrava  la  tradizionale  ricorrenza  dì  tutti  ì  Santi 
con  una  lauta  cena,  ammaniui  dalla  .sua  gentile  si- 
gnora agli  ospiti  —  fedeli  ed  ancor  nostri  villeg- 
giami —  l'ex  maggiore  cav.  co.  (ìaetano  Sugana  e 
la  graziosa  figliuola  dì  lui   coniessina  Adele  .Sugaiui. 

Agli  sgoccioli  del  simposio  e  cioè  ai  <loIcÌ,  alle 
castagne,  alla  zucca,  essendosi  adertile  delle  oscil- 
lazioni nella  luce,  la  signora  Anna  Mazzolenis  mandò 
a  vedere  d' tinde  proveniva  l'inconveniente. 

Nel  gazomelro  ad  acetilene,  causa  una  sovrab- 
I>undan74i  dì  produzione,  la  camjtana  s'  era  ìtmat/jita 
al  massimo  gnidu  ed  Ìl  gax  usciva  gorgogliando  dal-, 
I*  acqua  saturando  di  sé  1'  aria  del  camerino. 

Il  domestico,  Sacco!  Beniamino  d'  anni  2S  An 
Valdobhìadene,  al  solito  prudentissìmo,  nella  fretta 
di  verificare,  entrò  con  la  candela  accesa. 

I!  gaz  acetilene,  diffuso    nello    stretto    ambien 
scoppiò  producendu  una  cupa  detonazione. 

L'  ottimo  giovane  si  bruciò  i  bufH  e  ca|>clli  e 
portò  ustioni  alta  faccia  ed  alle  mani,  dando  a 
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di  prino  McfaUo   che    fowc    accaduto   qtulche 
ài  fravs. 
n  nmkmm  della  BaiQca.  iÌk.  Virginio   Polln,    vi- 
di eaam,  coese  e  tornò  col  ilirettore    dell*  06|)i- 
doMor  litirrali.  il  quale,  applicate   al    fcritu    le 
malkaiioni.  OMÌcurò  ospiti  e  comnicnsalt 
I  diagraiìa  era  «vitata  potendo  guarire  il  Saccol 
la  (lami,  ed  il  confortante  rcspon»o  venne  fc- 
aacte  per  incoragtciafc  il  tiuon  domestico, 
cua  glterlori  airappi  di  rÌKcrxAte  bottiglie. 

n  tàgti       '^  -  Ìps>j  facto  diede    ordine    dì 

ic    ad    acetilene   cun  tu    luce 

—   C/t$ù  tpassimo  mutilato  e    scattato  /j^m- 
r  mma   rwrrtmte   eUtlrica.    —    1^    spiazzino 
Michele  Mar-xella  fu  Antonio,  di  anni  50, 
AomioU.  ivi  domiciliato  in   via    Napoli,    nell'U- 
IC di  casa  per  recarsi  al  lavoro,  trovò  a  terra  un 
>  della  caoduttura  elettrica   spenato    dal   vento  e 
che  foaae  uim  cordicella,  lo  prese    incon- 
ile  per  bapodronìnieoc. 

oatà  da  una  forte  corrente  elettrica,  il 
cade  privo  dì  sensi.  scnz.-i  poter  InAriare  il 
Ho  cAffCtrico  ciie  eli  produsse  tali  ustioni  gravissime 
«Aa  nam  daatra.  da  moxuirgli  tre  dita. 

Solo  in  tal  modo  il  Mozzella  »Ì  litierù  dalla  cor* 
foMS  «  OMXXDrso  da  alcuni  passanti  fu  trasportato  a 
Napoli,  ai  PtetlcKrinì.  dove  rimase  ricoverato. 

HaMa.  —  L' impiamio  dàt  gas.  —  Il  15  utiohre 
«VMM  approvato  in  primo  letturn  dal  Consiglio  Co- 
■■■Air  <H  Piatola  U  progetto  per  l' impianto  del  gaz, 
piawiiisto  dalU  SodetÀ  iHg.  C\  Camux^-  e  C.  di  Mi- 

MmIìu  —  Lesscsl  nel  iciomale  //  Diritto  di  qudla 
«tot: 

Offkimm  éti  g»s.  —  Alcuni  giorni  or  sono  si  sono 
vmùlàk  aalla  iiaatra  sede  sociale  i  funzionari  dell'Of- 
iOHa  iwaiMaala  del  Gaz  e  dofio  csaurìenic  discus- 
MAa  è  stato  deliberato  di  avanzare  a  quel  Consiglio 
di  aaHttìaistnksiunc  uo  memoriale  col  quale  »ì  chiede; 

I.  Sbleaaaione  di  un  quadro  organico. 

s.  Aumento  di  emotumenlu  e  d'indennizzo  d'ai- 
lOiBKii,  ooa  speciale  riAesato  ai  piti  giovani,  le  cui 
ooQO  particolarmente  degne  di  con.sìdcra- 

>.  tMtauione  di  un  fondo  pensioni  con  unita  casaa 

prevideoaa.  «econdo  le  norme  già  in  vigore  presso 

HMfftaNft  Aaaicunuioni  generali. 

D  ■cwoctnìr  venne  sollecitamente  presentato  dalla 

•asm  presidensm  al  presidente  del  Coniùgiio  d'  am- 

wèaimmàmm  on.  Riccheni  ed  al  direttore  ing.   So- 

L'avir.  Rkcbetti  accolse  molto  cortesemente  ì 
nfjfevKOtami  ddla  Sodctà  e  promise  dì  occuparsi 
«MI  BuBecìtudiiic  della  questione.  Aderì  alla  domanda 
dM  allo  studio  delle  chieste  migliorie  venissero  chia- 
mmA  a  partecipare  gli  Interessati. 

Mal  ci  hisiaghiamo  che  quanto  prima  %'engano 
1  lappceacn tanti    degli    impiegati    affinchè 


per  il    proasUno   aiuto  posaano 
le  chieste  Innovaxloni. 


«Mrare   in    vigore 


Padova.  —  AUagamtmt»  dtlC o/jititu  dei  Cut.  — 
Il  Q  novembre  in  causa  della  piena  dei  fiumi,  i  forni 
dell'  officine  del  gaz,  in  via  (ìaiontctro  furono  alla- 
gati e  fu  dovuto  provvedere  per  liberarli  dall'  acqua 
che  roggiunao  1'  altezza  di  un  metro  e  meno  dfca. 

—  Fkrto  coMtiMMat».  —  A  donno  dell'  ojienda 
municipalizzata  del  gaz-acquedotto  fu  nihau  dagli 
operai  Maran  Augusto,  Panuno  Giuseppe  e  Sacciin 
Giuseppe  una  rilev'antc  quantità  di  piombo.  Gli 
operai  eli'  erano  addetti  ai  lavori  di  tubatura  avevano 
per  manuiengula  una  certa  firaghctu  Virgìnia.  Fu- 
rono tutti  e  quattro  arrestati. 

Parigi.  —  //  Hcdamo  a  Parigi.  ~  Si  \\n  da  Lo' 
satina  che  in  questi  giorni,  furono  finalmente  con- 
dotti  a  termine  gli  studi  che  da  tanto  tempo  si  an- 
davano facendo  nllo  scopo  di  utilizzare  la  forza  ìdrau- 
licii  del  Rodano  per  trasformarla  nclb  clettricitik  oc» 
corrente  affinchè  Parigi  abbia  la  luce.  U  calore  e  la 
energia  meccanica  ili  cui  ha  d'  uopo,  e  l' abbift  • 
prezzo  modico  e  conveniente. 

Chi  progettò  di  servirai  tlell'  acqua  del  Rodano 
per  fornire  la  capitale  della  Francia  dì  tutu  la  energia 
elettrica  di  cui  abbisogna,  è  alato  l' Ingegnere  clct> 
trìcista  MuhI,  il  cui  progetto  fu.  in  tutti  i  suoi  par- 
tìcolari,  approvato  dalla  acuoia  nazionale  francese 
dei  iKinti  e  delle  strade  e  dalla  socìctÀ  incmauonale 
degli  elettnt-tecmici. 

I.*  ingegnere  MuhI  ha  ideato  di  costruire  una 
abarratum  poco  lungi  da  Kellc^Erade.  e  di  creare, 
nella  pianura  di  Callongcs,  un  lago  di  due  milioni 
di  metri  cubi  e  una  cascata  di  6j  metri,  per  pro- 
durre una  forza  di   100.000  cavalli. 

Il  traft|¥>nù  della  energia  elettrica  avrebbe  nna 
tensione  di  65.000  t-olit,  ed  ogni  gruppo  di  mac- 
chine elettriche  sah^  fatto  agire  da  una  turbina  di 
10.000  cavalli. 

Dagli  accurati  e  minuaiuai  studi  (aiti  in  propo- 
sito dall'  ingegnere  MuhI  e  da  altri  provetti  elettri- 
cisti è  resuluto  dimostrato  alt'  evidenza  che,  faceniio 
costruire  quella  immensa  stazione  produttrice  di 
energia  elettrica,  la  dttA  di  Parigi  riaparmierà  noa 
meno  di  20  mditmi  di  franchi  all'anno,  e  tutti  i 
tecnici  più  competenti  opinano  che  Parigi  potaa  be- 
nissimo aningere  la  energia  elettrica  dal  Rodano, 
precisamente  come  In  America  la  d.ìxk  di  San  Fran* 
ciaco  la  riceve  da  Colgala,  che  ne  è  diatame  35B 
chilometri. 

Siccome  «tanno  per  acadere,  fra  bre\'e,  parecchia 
delle  conccsaiooi  fatte  alle  Società  che.  fino  ad  ora. 
ebbero  il  privilegio  di  condurre  e  distribuire  1*  elet- 
tricità a  Puigi.  tutto  induce  a  qcdcre  che  il  gnu* 
dioao  progetto  dell'  ingegnere  Mohl  aanh  proso  In 
seria  oonsidefasiotte  dall'autorità  mitnidpale.  e  veni 
presto  attuato  con  gran  vantaggio  del  bOancie  o»- 
nunale  e  della  rittadinanaa.  a  cui  la  tlawkJtà  asrà 
fornita  a  miglior  mercato  che  non  lo  sia  ora. 
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Parllnko.  —  //  problema  della  luce  elettrica  a  Par- 
tìHtco   —  Togliamo  dall'  Ora  : 

Poiché  quanto  si  è  fatto  n*l  ali  vanente  alEa  luce 
elettrica  è  stato  fin  qui  oggetto  ili  stampa,  dal  con- 
tratto del  Comune  coli'  assuntore  ingegnere  (Giacinto 
Agnello  al  c<jllau(Ui  delle  (»pere  eseguito  dall'  inge- 
gnere Rict:arcIo  Salvadori,  non  stimo  inutile  pubbli- 
care oggi  lina  lettera  del  .sindaca  all'  i[]g.  Salvadori 
e  una  relazione  dell'  ing.  Lo  V'asco  Pietro. 

71/. mo  Si^.   Riccardo  Salvadori  —  Rama. 

V  ingegnere  del  Municipio  signor  Lo  Vasco  al 
quale  fu  dato  incarico  di  verificare  se  1'  assuntore 
della  luce  elettrica  avesse  ottemperalo  alle  prescri- 
zioni dettate  dalla  S.  V.  111. ma  nella  chiusa  del  col- 
laudo, tra  altro  ha  riferito  su  di  im  errore  di  cal- 
colo nascente  dalla  relaxìone. 

Per  maggiore  intelligenza  della  S.  V.  111. ma  le 
compiego  r  estratto  relativo  ma  con  una  copia  a 
stampa  del  progetto  ed  allegati  per  avere  lutto  soi- 
i'  occhio  contemporaneamente. 

In  procinto  perunto  di  dover  subito  riferire  al 
ricostiiuiio  Con.*5Ìgiio  comunale  per  l'approvazione 
del  di  lei  collaudo  e  non  essendo  competente  a  de- 
cidere sulla  esaltezza  o  meno  delle  osservazioni  del 
aig.  Lo  Vasco,  memore  della  sua  sperimentata  cor- 
tesia, vengo  a  pregarla  vivamente  di  volermi  dare 
il  suo  ultimo  pensiero  sulla  questione  della  poten- 
zialità dell'  officina^  perchè  se  davvero  vi  è  questo 
errore  di  calcolo,  è  giusto  che  venga  reiiilìcato,  ne 
ciò  potrà  sconvenire  l' ing.  Agnello  perchè  gli  er- 
rori si  ct>rreggom). 

Perdoni  it  disturbo  e  le  sono  ìnfìnitamcnte  grato 
del  favore  che  vorrà  concedermi  e  della  urgenza  con 
la  quale  vorrà  rispondere  per  riferirne  al  Consiglio 
comunale  delta  prossima  tt)rnata. 

Il  sindaco  :  Bellaroto 

Kstratio  della  relaziotu  del  sijjnor  Lo   P'asco 

L' egregio  ing.  Salvadori  nello  stabilire  la  po- 
tenza sviluppata  dalla  dinamo  nella  sua  relazione 
scrive  ;  *  Poiché  il  contralto  deiennina  ta  potenza 
normale  della  dìnamo  N.  36  art.  52  appare  chiaro 
come  aotio  questo  punto  di  vista,  l'  assuntore  sì 
trovi  in  perfetti  regola. 

Egli  sa  quindi  intravvcdere  che  sotto  un  altro 
punto  di  vista  1'  assuntore  non  debba  trovarsi  in  re* 
gola  e  non  lo  è  ;  infatti  ;  l' ing.  Salvadori  per  ri- 
spondere ad  un  quesito  sollevato  dal  comma  N.  13. 
esattamente  calcola  che  la  richiesta  di  energia  in 
ofHcina  nelle  sere  normali  può  arrivare  a  1346  lam- 
pade da  16  candele,  cioè  a  dire  Kw  82  ossia  112 
cavalli,  calcola  poi  che  le  macchine  e  gli  nccumu- 
latori  possono  dare  ta  potenza  di  186  cavalli  elettrici. 

Con  tutto  il  rispetto  all'  ing.  Salvadori  mi  per- 
metto di  dire  che  questa  seconda  parte  del  calcolo 
non  é  esatta  perchè,  a  parte  ogni  altra  considera- 
zione di  calcolo,  sta  ÌI  fatto  importantissimo  che  i 
150  cavalli  meccanici  che  possono  dare  le  macchine, 


sono  continui  per  tutte  le  ore  della  notte,  ma  i 
cavalli  possono  e.<isere  dati  dagli  accumulatori  solo 
per  5  ore  dopo  le  quali  5  ore  la  potenza  dell'  oflì- 
cina  si  riduce  ai  soli  130  cavalli  delle  macchine 
ossia  116  cavalli  elettrici.  Nelle  ore  normali  in  oPR- 
cina  ne  occorrono  112,  sicché,  dando  al  Circa.  op«  ^ 
portunamente  inserito,  la  maggior  Latitudine  po.<>.si-^| 
bile,  dopo  Je  prime  cinque  ore  di  servizio,  l'ofticina 
resta  priva  di  riserva,  in  o|>posizione  a  quanto  sta- 
bili.sce  r  articolo  15  del  capitolato  d'  esercizio. 

Il  calcolo  dovrebbe  esser  fatto  distribuendo  Itj 
potenza  degli  accumulatori  per  tuita  la  notte,  e  peri 
essere  generoso  invece  di  metterci  nelle  peggiori^ 
condizioni  (notti  d' invemn)  b:i.<uindo  sulla  notte 
media  di  dieci  ore,  la  potenza  degli  accumulatori 
per  questa  durata  è  35  cavalli,  sicché  la  potenza  to-^ 
tale  dell'officina  è  151  cavalli  elettrici,  ma  per 
ricordato  art.  15.  ne  occorrono  per  la  rÌ8er\'a  land* 
quanti  per  il  servizio  cioè  un  totale  di  224,  chiaro 
kì  vede  come  in  officina  manchi  una  potenza  di 
circa  73  cavalli  elettrici  e  dando  i  tre  cavalli  al  Circa 
resta  una  dcficien7.a  di  70  cavalli  dal  punto  di  vista 
dell"  art.    15  citato. 

Durante  1'  esercizio  si  è  infatti  rilevala  quesu 
deficienza  e  il  sottoscritto  ha  dovuto  o.sservare  che 
appena,  per  un  incidente  qualunque,  una  delle  mac- 
chine resta  ferma,  l"  cleiiricità  per  non  cadere  in 
multa  escludendo  uno  o  due  dei  circuiti,  abbassa  il 
Ijotenziale  nella  rete,  ed  in  città  si  è  avuta  una  pe-  ■ 
nombra.  ^ 

Che  vi  sarà  quando    presso   x   privati    vcrranoo 
accese  le  600  lampade  da   16  candele  previste? 

Per  questi  abbassamenti  di  potenziale    nei    mesi 
di  dicembre  e  gennaio  u.  s.  feci  due  rapporti    cal^V 
colando  le  contravvenzioni  che  l'tng.  Agnello  avrebbe 
dovuto  |)agare. 

L'  ing.  Salvadori  a  proposito  della  necessità  o 
meno  della  riserva,  scrive:  «  La  riserva  deve  ga- 
«  rantire  la  sola  illuminazione  pubblica  «e  ne  dà  le 
ragioni.  Neil'  interesse  del  Comune  alla  prima  e 
terza  di  queste  ragioni  si  osserva  che  la  Ammini- 
strazione ed  il  Consiglio  comunale  del  igoi  che  ap- 
jjrovò  it  contratto  coli'  ing.  Agnello,  non  potè  mai 
pensare  che  sì  dovesse  togliere  Ea  luce  ai  privati  in 
caso  di  guasto  di  una  macchina,  perchè  l'ingegnere 
.\gnclln  nella  sua  relazione  spiegativa  garenii  la  illu- 
minazione pubblica  e  privata  anco  nel  caso  che  uiL^ 
motore  fosse  fermo  per  guasto  ed  infatti  in  essa  rdH 
lazione  che  è  uno  degli  alligati  al  contratto  si  legge: 
«  1!  secondo  gruppo  serve  di  n.^erva  nel  caso  che 
«  il  primo  abbia  a  sentire  qualche  inconveniente  » 
e  piti  oltre  €  essendo  quindi  indispensabili  due  gruppi 
«  si  può  usufruire  del  secondo  per  la  illuminazione 
«  privata   ed    anco    per   1'  illuminazione  festiva   ed 

«  anco. e  se  avventile  uti  inconveniente   al    gè- 

«  neratore  tutti  e  due  l  motori,  la  batterla  sarebbe 
«  suffìcienie  per  sopperire  alla  illuminazione  pub- 
blica  e  privata  contemporaneamente  ».  Le  prove  fatte 
dal  collaudaiure  dimostrano  che  questo  gli  accurau- 
mulatori  non  possono  dare. 
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Atte  acconiU  rj|;ÌMuc  si  <Mu:rvà  che  non  vi  è 
tnmnóiiititMc  (n  il  capitnlaid  di  ap^iiUto  e 
taaàtkt  perchè  ac  nella  dciUKluiU  dc«cn* 
dcUr  opere  olaumtc  nel  at|iitolato  di  appallo 
n  t  qiirtie  laute  tkt  macchinario  insufTicienle  pre- 
fsca.  r  «tacoio  5  dclln  mobu  ca|>iu>lauj  Ik-h  pre- 
w4c  cfas  nella  «oninu  HtrtiMituta  ili  l..  21H150  sono 
mmfntm  *Uue  )e  opere  i]ci»criite  e  prcvii>le,  anco 
fllfle  mtm  f^rrriUr  o  previste  inmf/ii'temiemetile.  Que* 
ma  vticc^o  che  k*'^i^*<^  iiivd  i  pombili  cosi,  è  in 
priva  afvoaia  eoa  Tari.  15  del  capiinUito  dj  cner- 
oriok  ow  il  «abilhux  che  In  meiii  rirra  della  po- 
4eir  oflbdfta  «leve  re»ure  come  rìterva. 


—  Ijace  ttettrita.    ~   (FaiutJ.  Queaia    che    pub- 
è  la  replica  dell'  lag.  Salvador!   alla  relaxionc 
*r  i^.  Lo  VaKO. 

/K*  tig.  Siitéacù  deità  città  di  Partimico 


Lo  \'aacu 


eoa  on  po'  di  rìtanlo  alla  sun  Kenlìlis* 
òri  tS  cviT.  pel  fatto  eh'  io  1'  ho  riccv'uia  non 
CMcado  sutQ  impefrnato  dai  lavori  della 
taCcmaxioiiale  dell'  Esposirìnne  di  Milnno  nel 
■hsuatecnlca.  Le  diiv>  innanzi  lutto  che  la 
coftoe  della  sua  lettera  mi  npin^e  a  rìspon- 
Doo  certo  il  procnlerc  del  M(;nor  Lo  Vasco  la 
oibca  k>  non  dovrei  accettare. 
tfi  fa  piacere  anicurarlc  ch'io  non  son  caduto  in 
micmmo  e  che  tutto  si  riduce  all'avere  il  stKnor 
Vaacu  confuso  il    sienificato  di    «  potenica  ■  con 

di  «  lavoro  ». 

Apfttriri  chiaro  alta  S.  V.  che  di  cone  tecniche 

non  abbia  fatto  utidii  speciali,  come  non 

hHrieo.  pcnAè  aon  è   nel  fatti,   ritenere  che  al- 

fiCUKrafrìce  di  un  qualsiasi    impianto  {M;r 

(Scbòa  rtmaner  editanti  e   semfirr  al  suo  isthr 

mm  it  ><Énmff  rirkiésla.  Ctù  vnrrchhe  che.  tanto 

prine  or«  della  nera    quanto  nelle  ore  piccole 

ti  numero  delle  lampade  c(->n temporanea- 

rimanesse   coitanir    mentre  da  tutti   i 

(e  fra  questi  lutti  non  può  escludersi  l'egre- 

Lo  Vasco)  che  tanto  in    nulle  prime  ore 

quanto  dopo    la    mexxanotte    (e  fr>n«e  per 

dopo  le   10  aoltunio,  a  quanto  mi  hi  diasr 

hwco)  una  gran  parte  delle   lampade  dei  prì- 

ipeate  e  iierciò    molto    minor   richiesta 

■i  w\rx%  in  officina.    Come  si  può  dun- 

a  base  del  calcoli   che  la  richiesta  al- 

rcMÌ  per  tutta  la  notte  media  (  10  ore)  ugtiale 

QocMO  vuol  significare    tirar   le   cifre  a  servizio 
prwprio  dcaideno. 

N«à  mM  cslcoti  invece  io  ho  ammesso  (sicuro  di 
ttm  Kata  eqtanlme  ooow    cerco   d*  esser  aerapre) 
r  ole  rfehleaia  nwHima  st  estenda  noltanto  cinqm 
cfBi  aoae. 

D'altr«  pMM  qnoala  durata  di  scarica  d'una  bai- 
<}'  aocttotufatfori  è   quella   che    in  offiu  caso  ai 
e  bajisa  che  U  kì%.   \ja  Vasco  consulti  ttn 
CiialaKo  per  conv-tncemene. 


Se  il  lis:.  Lo  Vaaco  vuole  pof  qualcoai  di  [i4a 
legale  legga  l'art.  36  de)  C-ipitoUlo  d'appallo  e  tro- 
verà aancito  che  la  nfrrente  <lì  ncarlca  mamkiU  ^\n 
eaacre  di  192  am|tern  per  cimjfne  art  (non  dieci  come 
egli  desidererebbe). 

K  questa  notizia  viene  confermata  nella  minuta 
relazione  spicgativa  :  la  quale  a  pagina  7  dcUo  stara- 
pato  dice:  AI  quadro  è  pure  iTi|li-){aiii....  slla corrente 
di   ftcorìcd  nonnaU  di    l^j   ;uiipi^rc  ^/    cÌH<fMf  #»Y,.. 

Si  pu6  iplnKCTC  lu  corrente  di  «carica  sino  al 
maasimo  di  300  ampere  per  ]  ore.  VA  nhra  conlenna 
ae  non  bnstaaac,  si  trova  nello  partlc-oUireggialiastma 
perisia  presuntiva  a  pagina  24  dello  Ntamt>nto  al  nu- 
mero d*  ordine  34.  ^  Anzi,  di  fronte  albi  fmienzii 
massima  richiesta  converrebbe  mettere  (|Kt  la  lettera 
del  famoso  art.  15)  \»  pottnxa  pure  massima  disponi- 
Itile,  ed  allora  troverei  ttgaU  calcolare  la  potenza 
Uctla  iKtlleria  con  la  scarica  massima  e  cioè  a  300 
ampere  con  che  le  condizioni  diverrebbero  pl(t  finro* 
revoli  allo  aasuntore. 

Ma  é  pratica  collante,  conforme  al  delUmi  della 
morale  che,  in  qur.-<tioni  tccnìrlie  chiare  non  ai  badi 
alla  letterale  dìjcifme  della  controvenun.  ma  aj  giu- 
dichi con  quella  larghcua  e  sìcuretxa  di  principi 
che  le  questioni  tecniche  sempre  comportano.  K'  j^r 
questo  eh'  io  soateuKo  an<Jie  quando,  e  mai  potrà 
eaere  per  quanto  dolga  al  sig.  ìja  Vasco,  il  modo 
di  Cor  conti  del  mio  rnntraddiitorìo  poieaao  CiaffO 
aoceiiatn.  e  per  questo  ch'io  sostengo  che  l'aaaun- 
tore  non  potrebbe  csaere  obbligato  ad  installare  quel 
di  pia  che  il  «ig.   Iai  Vasco  dcsiderercblic. 

Invero  il  capitolato  d'api^alto,  la  relazione  espli- 
cita dell'impianto,  la  perizia  presuntiva  (quest'ultima 
s|>ecialmente  che  fissa  i  prezzi  per  ogni  oggetto  da 
fornire)  determinano  in  moti»  preciso  e  clùaro  dt 
quali  clementi  <loveva  costituirai  l'officina  generatrice. 
Possibile  che  si  voglia  ora  pretendere  un  supplementr» 
che  dovrebt>e  arrivare  circa  al  64  *\  della  txitcnzu 
nuui&imn  ordinaria  richiesta  ì 

La  norma  fissala  dall'ori,  5  in  relazione  alle  pmv- 

vìste  dimcnticAte  u  insultìcientcniente  previste,  deve 

intendersi   )>er  niatcrìali  di  non    cosi    grande  tni[Mir- 

tunza  quale  risulterebbe    bi  voluta    deficienza    di  un 

gruppo  motore   dinamo    di  70  cavalli.   Se  dò  foMe 

r  unica  conclusione  da  trarre,  aarebbe  quella  di  un 

colossale  errore  sfuggilo  al  profetiisia,   alle  autorità 

tutorie,  al  modesto   collaboratore,    a  tutti    insomma 

e  fortunatamente  rintracciato  dall'  attento  signor  \a> 
Vasco. 

.Ntm  le  Mrmbrervbl>e  che  sarebbe  groaaa.  egregio 
signor  sindaco.* 

Brrwc  Ammanum  est  e  questa  \'olta,  me  ne  dispiace 
sinceramente  :  è  il  mio  critico  che  ha  passato  il  limite 
l>cr  eccesso  di  zelo. 

Per  quel  che  rtgtiarda  la  questione  della  riserva* 
che  secondo  nte  de\-e  essere  completa  per  il  pubblico, 
non  assoluta  i»er  i  privati,  leggala  prego,  quanto «t 
dice  nello  stampato  a  pagina  7.  a  propoijto  della 
descrizione  del  come  al  deve  efiettwuv  U  acrvfxio  — 
olla  quintultima  riga  dice  perfmo  :  Gui  ii  urvisio 
pmòMiai  i  eompMasmtnU  t  in  modo  assa/màt  asjiemra^. 
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Mentre  per  la  luce  dei  privali  si  parla  soltanto 
di  riscr\'a  pel  caso  di  ptiasti  di  breve  durala  o  non 
dì  assoluta  p^aranzia. 

Degli  inconvenienti  dell'esercizio  ai  quali  accenna 
il  signor  Lo  Vasco,  non  posso  essere  giudice  da  lon- 
tano :  tanto  più  eh'  io  credo  siano-  incorsi  enori  di 
copiatura  sulto  estratto  dell'  esame  Lovaschiano  da 
lei  inviatomi,  perchè,  le  confesso,  non  capisco  bene 
che  cosa  si  vi')glin  dire. 

Sono  convinto  che  se  l'esercizio  è  fatto  a  dovere 
e  con  i  dati  del  contratto,  deficienze  non  debbono 
riscontrarsi. 

Itl.i">  sig.  sindaco,  stia  tranquillo,  io  non  ho 
dubbi,  quando  l'assuntore  abbia  ottctnpcnito  alle 
prescrizioni  segnate  nella  mia  relazione  di  collaudo, 
il  municipio  ha  avuto  quanto  il  contratto  gli  dava 
diritto  di  pretendere.  Ripeto,  sarebbe  stato  molto 
opportuno,  per  l' interesse  del  Comune,  fare  esami- 
minare  il  contratto  prima  che  si  fosse  perfezionato, 
ma  ormai  è  nelle  basi  del  contratto  onestamente 
inteipretato  che  bisogna  discutere  non  altrimenti.  Con 

ossequi. 

Devot.  :  Ing.  Riccantù  Sah'ad4>ri. 

Roma.  —  Uno  scoppio  di  ga=.  —  Alle  6  pom.  del 
3  novembre  al  mezzanino  della  casa  in  via  Modena 
50,  dove  abita  la  signora  Costanza  Asctarclli,  nella 
cucina  sì  verificò  a  causa  dell'  imprevidenza  della 
cuoca  uno  scoppio  di  gaz. 

Rimasero  ustionate  la  signora  Costanza  e  un  si- 
gnore, che  vennero  accompagnati  a  Sant'Antonio  con 
gravi  scottature  alta  faccia  e  alte  mani. 

Sacile.  —  Nuo^'Q  forza  motricf:.  —  Presto  sarà 
ultimato  r  importante  lavoro  fatto  eseguire  dal  cav. 
Lacchin  a  Camol.  tra  Sacile  e  Fontana  Fredda. 

Si  tratta  di  una  deviazione  e  canalizzazione  del 
corso  d'acqua  detto  <  acqua  dijmczzo  >  per  ottenere 
un  salto  di  circa  7  metri  e  un  preventivato  rendi- 
mento di  70  cavalli  di  forza. 

Il  canale  in  gran  parte  con  fondo  e  pareti  late- 
rali interne  rivestiti  da  bettonata  in  cemento  è  lungo 
Soo  metri  e  ha  anche  un  ponte  di  viadotto  di  16 
archi.  Presto  saranno  messe  a  posto  le  macchine  e 
le  due  turbine. 

La  forza  risultante  sarà  trasportata  a  Sacile  pro- 
babilmente in  linea  retta  attraverso  i  e  Camollì  >. 

Progettista  6  l' ing.  Ugo  Granzotto  di  qui:  il  la- 
voro è  stato  assunto  e  compiuto  dalla  ditta  Giusto 
Venìer  di  Udine,  sorvegliante  il  signor  Rodolfo  Da 
Pozzo. 

San  Pietra  In  Casale.  —  /naugurasionc  delia  i//u- 
minasione  a  gaz  acetilene.  —  Ebbe  luogo  la  festa 
inaugurale  della  nuova  illuminazione  a  gaz  acetilene 
di  questo  capoluogo,  il  cui  impianto  era  stato  afhdato 
alla  ditta  fratelli  Galtarossa  di  Verona. 

Le  nuove  lampade,  installate  nei  vecchi  fanali 
per  le  vie  secondarie,  e  nelle  vie  principali  in  ele- 
ganti globi  pensili,  uso  lampade  ad  arco,  diffondcano 
intorno  una  bella  luce  bianca  e  vividissima,  ed  ti 
paese  così  illuminalo  acquisuva  un  aspetto  quasi 
nuovo  ed  insolito. 


Solmona.  —  h'utminate  f  —  Tn  contrada  Tempo, 
del  comune  di  Pcntina.  il  contadino  Felice  Sccnna 
di  Giuseppatjtoniu,  di  anni  32,  del  luogo,  nel  ta- 
gliare rami  ad  un  albero  discosto  una  trentina 
centimetri  dai  fili  elettrici,  non  si  sa  se  perchè  vi 
iippoggiitsse  con  la  mano  o  li  toccasse  con  la  roncdflj 
di  cui  si  serviva  per  potare,  e  portando  delti  fili  una 
potenzialità  di  5  mila  voIls,  Io  facevano  cadere 
terra  fulminato  ! 


la 
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Venezia    —   Vtnetia  ai  buio,  —   Anche   la   luce 
elettrica  giuoca  dei  tiri  birboni  ai  suoi    utenti,    così 
che  la  città  in  qualche  momento  *  ridotta  completa-  ^ 
mente  al  buio.  ■ 

L'na  sera  ad  esempio  in  causa  di  un  guasto  al 
fili  la  luce  elettrica  venne  a  mancare  in  tutta  la  città 
dalle  8  e  mezza  sino  dopo  le  9.  Il  fatto  succede  con 
troppa  frequenza  ;  il  danno  clic  ne  risentono  i  com- 
mercianti è  troppo  rilevante  perché  non  si  abbia  a 
protestare  e^i  a  chiedere  che  si  provveda  una  buona 
volta  i>crchc  simili  inconvenienti  non  abbiano  ull 
riormenle  a  verificarsi. 


1 
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Villalba.  —  Iltumina^ione  all' acetHeae.  — Si  inau- 
gurò 1"  lllumin.izione  pubblica  col  gaz  acetilene,  che 
è  riuscita  splendidamente,  massime  quella  con  fiamme 
incandescenti,  tanto  da  non  far  dc^dcrare  quella 
elettrica.  fl 

Tutta  la  popolazione  è  restata  estatica  ad  ammi-  ™ 
rare  la  chiarezza  e  lo  splendnre  della  ìlluminnziooe, 
ed  il  municipio,  con  1' intervento  delle  notabilità  ed^ 
autorit.ì  del  paese  volle  solennizzarne  l' inaugurazione^ 
nel  proprio  palazzo,    orrendo    un    laitlo  e  generoso 
traltamenio. 

In  quest'occasione  l'assessore  dei  LL-  PP.  signor 
Mul6  Salvatore,  alla  cui  attività  si  deve  in  gran  parte 
r  impianto,  lesse  !a  relazione,  dimostrando  che  si 
deve  alla  Ditta  E.  Gambarticlla  e  Compagni  di  Palermo 
la  risoluzione  co^  ottimamente  ottenuta  del  problema 
dell'  illuminazione  in  paese,  avendo  cosiruiio  il  ga- 
zometro  della  forza  di  cento  fiamme,  collocato  oltre 
4  chilometri  dì  tubolatura  e  70  fanali  per  una  somma 
irrisoria  :  poco  più  di  L,  6000. 


Lo  sviluppo  commerciale  nel  Veneto 

secondo  un  rapporto    inglese 

Londra.  —  Il  Forcing  Office  pubblica  un  rapporto 
del  console  De  Zuccato  inturno  alla  situazione  com- 
merciale, industriale  ed  economica  di  Venezia  e  delle 
Provincie  limitrofe. 

Il  con.solc  nota  la  continuata  prosperità  di  tutte 
le  industrie  in  Venezia  e  nel  Veneto  e  la  espansione 
continua  del  movimento  di  navigazione  e  dei  mezzi 
di  trasporto  in  terra  ferma. 

Il  rapporto  rileva  che  la  Compagnia  Veneziana 
di  Navigazione  a  Vapore  ha  già  aumentato  la  sua 
flotta  a  cinque  navi  adempiendo  agli  obtilighì  assunti 
con  completa  soddisfazione  del  Governo  italiano.  Il 
capitale  della  compagnia  è  stato  aumentato  dì  un 
altro  milione  alla  fine  del  1905. 
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La  Cemamkmàmm  rotte  nnminaU  dal  Governo  per 
aaAw  i  SMoi  plft  aduli  per  nrìlupiwtrc  il  commer- 
ci* aMioaile  ha  praposiu  un  ifrtippt')  ili  niiovr  liner 
yv  r  Orieoae  e  1'  America  che  dovrebbero  fiir  cK\to 
a  Vcaota.  Se  qtieMc  proposte  verranno  accettale  ; 
m  Ir  coa£<ioai  aitoali  di  procperìtà  perdurcmnno, 
m  farfllanla  «wcatrv  anende  Venezia. 

Il  Camole  afl|:iita(|e  pure  che  VenexJa  può  aUen- 
dail  noko  daflo  aaMllml  di  una  restare  o  conti* 
■■ia  wmwigmàane  fra  Milano  e  Venezia  per  il  Po  ed 
I  IViao.  Ed  al  completo  «viluppo  di  uile  nnvtga- 
liaac,  GovctDO.  Provincie  e  Comuni  sembrano  ora 
Jlaaaiocnd  di  devolvere  tutte  le  rner^f'e. 

IM  cnmle  ini|nit»o  t  &iatù  data  alla  tesaìtura 
4lli  tea  —Illa  pro\-incta  di  Vlcenaa  e  principalmente 
«  Sààa.  «love  anche  rrccnicmente  nuovi  npifìd  ven- 
aao  aperti  ;  ciò  ha  danneggiato  l'imiiorifizionc  delle 
*A  iinleii.  A  Pailova  si  ala  ultimando  l' tm- 
piaMa  di  una  bbbrìca  di  setii  urtiftcìalc.  mentre  1 
frìmipaSi  cotonifici  delle  provìncie  di  Udine,  di  Vc- 
roaa  r  di  V»cenra  hanno  tutti  Aumentato  il  capitale. 


ACQUEDOTTI 


flmm.  —  Im'atqua  poia&iU.  —  Dopo 
«pcai  in  agitaxioni  popolari,  deliberaxioni  con- 
eoCt  iiano  aentive  senz'acqua  e  non  sì  at* 
che  Gtow  Pluvi»  clic  ce  ne  fornisca. 
Ora  cbe  it  Municipio  t  divenuto  pmprìctarìu  di- 
ftcao  dal  vaato  boaco  di  Camposeccu.  potrebbe  ven* 
4ac  aaa  aooa  di  macchia  e  prov\'rdcrc  alle  spese 
4k  aaa  coadultura  di  acqua  potabile.  Sarebbe  uiu 
afiaB  santa  e  uoa  riaonm  pel  nostro  pacK. 

Dicono  che  per  detta  vendita  ai  {ar^bero    dq^li 
«aacoU  io  prefettura - 

Non  aappiamo  quanto  vi  aia  di  vero  in  ciò,  ma 
■aa  ovdiwBO  che  per  un'opera  cor)  importante  pel 
aaflf»  pacae  proprio  dalle  nutoritA  tutorie  si  mettano  i 
i  taMBoi  tra  le  ruote. 

Il  hvlnto  dovrebbe   Ìn\xce  aìutiirc    le   popola- 
aaai  aAacbfc  posano  avere  almeno  il  benefìcio  del- 

CapaiilB.  —  /  iazvti  per  t'argiudotto  pug/ùsc.  — 
E*  qui  giunta  la  Commiseiooe  del  Comitato  forestale 
ynrtadaiB  dal  cooaìglierv  delegato  della  prefettura 
d*A«vJfiao  cav.  av\'.  Heltramt  Carlo  e  comt>osta  dal- 
llipetiore  lorestaJe  Antonio  Santoro,  dall'lng.  cav. 
»«  dal  giovane  Gentile  De  Banolomeo  x . 
•noe*  lorMcale. 

Uahamcale  all'  ing.  Remigio   Garruni,    capo  re- 

c  dirfl'ing.   Alfieri  la  commissione  lia  \-t5Ìtato  i 

(U  ponto  orografico    che  de\'e  percorrere  ta 

dell'acquedotto  pugliese  e  ha  autorizxato 

I  lavori. 

S'è  pur  prfacipteu  la  pcrforariooe  della  grandiosa 

kna  d'idroeofidiuioae.    Procedono  alacremente  i 

'ari  A  Mcavaaione  del  canale  conduttore  lungo  il 


corao  aiiadale  nell'interno  dell'alritalo  per  far  «ngeie 
fontane  destinate  al  pubblico  fnmlmrnto  per  indi 
proibire  l'accesso  eil  attinger  l'acijua  nel  tiacim*  cui 
aorge. 

Proaero.  —  t^  jt*""^"*  epiiirmia  Ji  pnmét».  — 
Tagliamo  ddlU   Gnxjtita  del  Popoh  : 

<  U*  c^iidcmia  d'ileotlfo  qui  scoppiata  e  della  quale 
gii  vi  diedi  qualche  cenno  e  certommie  un.i  delle 
più  gnn'i  che  maiuù  da  molli  anni  manifestata  In 
provincia  di  Cuneo. 

Basa,  SDCondo  gii  rhhi  ad  av\-rnire.  hi  manife- 
stò per  nesso  dell'acqua  potabile  che  nel  concentrico 
della  dttA  alimenta  le  pubbliche  fontane.  È  una  con* 
duttum  vecchia,  mal  ridotta,  niruni  tratti  drlla  quale 
sono  porosi  cosi  dn  dar  facile  adito  airini|tiJn.imrnto 
per  mcuo  degli  scolatixi  dei  campi. 

Tempo  fa,  in  una  delle  vicine  frazioni,  doveste 
punto  la  conduttura  Irjie  lu  propria  acqua  non  da 
vere  sorgenti,  ma  semplicemente  dal  sottosuolo, 
cnin.si  avuti  parecchi  aui  di  tifo.  I  germi  sparsi  con 
le  feci  dei  malati  pei  campi  iinvrnsunti  alle  prese 
dell'acqua,  rimasero  inerti  fintanto  che  durò  la  sta- 
gione asciutta  ;  ma  «lopraggiunte,  sarA  circa  un  mese, 
le  prime  pÌog){ie.  l'infeiione  tifosa  si  prtipagò  facil- 
menie  [ter  mcuo  ilclle  acq|>c  filtranti  allacondiittum 
della  cosidella  potabile,  Ed  ecco  lo  scoppio  simul- 
taneo —  dopo  il  periodo  d'  incubazione  del  germe 
—  dì  un  tmitinaio  ili  rasi  fra  le  persone  che,  nel 
concentrico,  facevano  uso  di  quell'acqua  :  e  a  quelli 
altri  casi  «tucccdcre.  fino  ad  averne  più  di  trecento 
denunziati,  oltre  u  quelli  !i|Hinti  qua  e  là  nei  dintorni, 
e  di  cui  non  fu  dato  assumere  precisa  notizia.  Ho- 
te>'ole  raggruppamento,  dirò  eoa),  del  casi  per  modo 
che  numerosissime  sono  le  ramiglie  le  quali  nanno 
parecchi  malati. 

Dì  tre  compagnie  alpine  che  avevano  manovrato 
asdeme  partccipdn<Io  alle  cserrri fazioni  ili  valle  SiurSt 
una  rimase  poi  a  Cuneo  e  mm  ehhe  un  «ilo  ma* 
lato  ;  le  altre  due  vennero  a  Dronero  —  la  t6*  e  la 
iH*  -  quest'ultima  Alloggiò  in  Korgo  Macra.  dove 
non  ci  si  vale  della  conduttura  tiella  potabile  e  puie 
rimase  immune  :  ora  trovasi,  sempre  sanissima,  a 
Demonte.  L'altra  -  la  i6*  -  che  qui  a  Dronero  prejie 
allofEldo  nei  locati  delle  scuole  prov\ÌK>rtBmente,  in 
attesa  delle  riparazioni  alla  caserma  e  si  \'alsr  dd- 
l'acqua  della  conduttura,  ebbe  4j  colpiti  «tu  58  uo> 
mini,  contando  pur  troppo  dei  morti,  e  tuttora  dei 
malati  gravissimi. 

Ciò  dimostra  come  amolutamcnle  erronea  fosse 
l'opinione  di  coloro  che  attribuivano  agli  alpini  la 
importazione  del  tifo  a  Dronero:  essi  punrop|*o  qui 
lo  raccolsero. 

Sul  posto  vennero  Ìl  medico  provinciale  <cd  in 
sua  rappresentanza  era  venuto  dapprima  il  cav.  dott. 
Rartolomefi  Marchisio,  primario  ilrll'ospetlale  di  Cu- 
neo), e  il  medico  Igienista,  direttore  del  Uboratt>rÌo 
chimico- bacteriologico  cuneese  di>tl.  Tua. 

II  medico  provinciale  dott.  Costantino  Marchia 
diede  tosto  cffìcaciasime  disposizioni  per  allex'iare  le 
conseguenze    della    grave  epidemia    e   oontrasiame 
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l'ulteriure  sviluppo  ;  nclL'  upera  sua  fu  coadiuvato 
vnlonterosamente  dai  medici  militari  di  qucsio  pre- 
sidio. 

Il  dott.  Tua  attese  cssenzialnienie  ajjli  esami  delle 
varie  acque  per  stahìlire  le  prctise  cause  dell'  infe- 
zione e  dare  alla  ciltiidinanz.a  norme  sicure  riguardo 
All'uso  o  meno  delle  acque  stesse.  Gli  esami  chimici 
furono  falli  qui  ;  quelli  bacterioloKÌci  nel  laboratorio 
d'igiene  a  Cuneo.  Oltre  l'acqua  della  conduttura,  31 
doti.  Tua  annlÌKzò  quella  di  156  pozzi,:  ìn  questi 
non  rinvenne  traccia  di  germi  tifosi  ;  ma  un  buon 
numero  di  essi  furono  riconosciuti  inquinati  da  vi- 
cine fogne,  il  che  rapiiresc-nta  un  grave  pericolo, 
dato  Io  stragrande  numero  di  malati  di  tifo.  le  cui 
deiezioni  alle  fogne  affluiscono.  E  pertanto,  mentre 
l'acqua  della  cimduitura  venne  da  questa  deviata, 
cos\  che  più  non  é  dato  usarne,  sui  pt>zzi  inquinati 
venne  posta  la  scritta:  «Acqua  pericolosa». 

Attualmente  la  fornitura  d'acqua  alla  cittadinanza 
si  va  attingendola  ad  un'ottima  sorgente  nel  vallone 
di  Ripoli,  mediante  grosse  botti  d'inafiiamento  con- 
cesse dal  Municipio  di  Cuneo  e  dairAmmint.strazinne 
provinciale  ;  vengono  le  botti  stesse  recate  .sulle  va- 
rie piazze  e  ad  esse  ricorre,  come  a  fontane,  la  po- 
polazione. 

Già  da  tempo  il  Municipio  dronerese  aveva  in- 
caricato r  ing.  Molineris  dello  studio  di  una  nuova 
conduttura  d"  acqua.  Ora  il  progetto  fc  pressoché 
pronto  :  tratterebbesi  di  portare,  con  un  nuovo  tratto 
di  canalizzazione  l'acqua  della  sorgente  purissima  cH 
Ripoli  fino  a  raggiungere  nell'abilalo  la  conduttura 
attuale,  che  ivi  è  in  buonp  condizioni  e  che  verrebbe 
accuratamente  disinfettala.  L'ing.  Molineris  è  venuto 
sul  posto  :  egli  spera,  sollecitando  le  pratiche  ammi- 
nistrative, dare  in  due  mesi  il  lavoro  compiuto. 

In  quanto  ai  coliiiti  la  situazione  era  questa  :  80 
pressoché  guariti,  86  in  via  di  decìso  miglioramento 
e  vicini  essi  pure  alla  guarigione;  90  tuttora  gravi, 
pei  quali  il  perìodo  di  un  luttuoso  esito  persiste.  I 
morti  finora  sono  una  decina. 

In  complesso,  un  miglioramento  ;  però  nulla  di 
preciso  può  dirsi  fintantoché  una  nuova  diffusione  di 
germi  tifosi  nella  conduttura,  prima  che  questa  ve- 
nisse tolta  alla  provvista  dell'acqua,  non  sia  tra- 
scorso il  periodo  normale  d' incubazione  dei  germi 
stessi. 

L*on.  Giolitti,  che  premurosamente  si  é  interes- 
sato alla  disgrazia  che  colpi  il  capoluogo  del  suo 
Collegio,  ha  mandato  provvidi  soccorsi.  È  qui  at- 
teso, proveniente  da  V^erona.  un  ospedale  portatile, 
capace  di  circa  50  letti,  a  sussidio  deUVfspedalc  ci- 
vit:o,  il  quale  non  basta  a  tutte  le  esigenze  dell'este- 
sissima epidemia.  > 

Qlrgentl.  —  Per  l'acquedotto  del  Voltano.  —  Una 
grave  questione  i  sorta  nella  esecuzione  delle  opere 
per  l'acquedotto  del  Voltano,  nella  parte  che  si  ri- 
ferisce al  tubi  da  ineculare. 

Quest'amniinistrazione  comunale,  avuto  sentore 
che  i  tubi  posati  dall'  impresa  costruttrice  lungo  la 
linea  dell'acquedotto  non  rispondono  alle  condizioni 
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del  contralto,  dictie  incarico  all'ingegnere   capo  -oo- 
munalc  signor    Agosìno  di  constatare  la  esistenza 
meno  dt-H'assunto,  e  di  riferire.  L'ing.  Agosino  pre-i 
sento  una  rel.ìzione,  che.  pei  suoi  risultati  è  preoc- 
cupante, in  quanto  che  verrebbe    da    essa  ad  affer-f, 
inarsi  che  vi  sono  dei  tubi,  i  quali,  per  lo  spessore:' 
e  per  la  materia  e  per  altre  circostanze,  non  rtspon 
dono  alle  condizioni  del   contratto. 

I.' amminisirazione  del  Consorzio,  preoccupatasi 
di  uili  pratiche,  ha  già  disposto  un'inchiesta  tecnica, 
di  cui  si  attende  il  risultato. 

I  Comuni  consorziali  intanto  apprendono  coil- 
certa  meraviglia  i|uesto  fatto,  che.  se  vero,  riesce 
molto  angustio.so  |)cr  tutti,  sìa  per  le  responsabilità 
che  possono  nascere,  sìa  perchè  la  perdila  di  tempo 
a  danno  dell'acquedotto  non  e  indifferente.  ^H 

Qraviaa.  —  Con  decreto  de!  7  novembre  l'Ili. nio 
signor  Prefetto  ilclla  no-Stra  provincia  ha  autorizzato 
gli  ingegneri  Decandla  Matteo,  Degiglio  Francesco,  ^| 
I.agroscina  Giovanni.  Santalmia  Orazio  e  Denora  Mi- 
cliele,  ad  accedere  anche  nelle  proprietà  private  di 
questo  Comune  per  gli  studi  e  rilievi  di  campagna, 
necessari  per  la  compilazione  del  progetto  esecutivo 
dell'aixiuedotto  pugliese. 

Gubbio.  —  Lai-ori  per  l'acqua.  —  Al  Consìglio 
Comunale  dopo  alcune  deliberazioni  si  passa  alla  di- 
scussione del  progetto  sull'actiua  potabile,  clic  costa 
ai  rnntribuenti  parecchie  migliaia  di  lire  e  alla  com- 
missione tecnico-legale,  nominata  dal  passato  Consi- 
glio,  lunghi  e  laboriosi  studi. 

Varie  tendenze  pareva  volessero  allontanare  per 
ora  l'effettuazione  degli  urgenti  lavori  per  la  prov-' 
vista  dell'acqua,  coll'abbandonare  il  vecchio  progetto 
e  studiarne  altri,  ma  in  ultimo  prevalse  1'  accetta- 
itione  in  massima  delle  conclusioni  del  primo,  subor- 
dinate al  deliberato  tecnico -economico  della  Giunta 
alla  quale  il  Consiglio  afHdava  ampio  mandato,  con 
un  razionale  ordine  del  giorno. 

Jesi.  —  Semfi/-e  acquedotto.  —  Dal  sig.  Montagna 
è  stato  presentato  al  sindaco  e  all'assessore  tecnico 
Herti  il  sig.  Nicoletti  sindaco  di  Pergola,  ti  quale 
cspasc  un  progetto  di  acquedotto  consorziale  con  ac- 
qua sorgiva  delle  montagne  della  Strega.  Il  progetto 
sarà  accuratamente  esaminato.  1 

È  fin  dal  1H92  che  si  fanno  progeni.    Con  tutte 
le  migliaia  di  lire  che  si  son  spese,   si  sarebbe  do 
vuto  ormai  risolvere  l'urgente  problema. 


* 


LivflrciD.  —  Per  l'acgueiiotto  della  Pcscaglia.  —  llsin-1 
daco,  nell'adunanza  straordinaria  del  Consiglio  comu- 
nale discutendosi  laqucstione  deir  acquedotto  della  Pe«' 
scaglia,  ha  dichiarato  non  forniate  le  notizie  date  dal^ 
Giornale  d' Italia  circa  il  compromesso  che  fosse  stat 
firmato  per  !..  500.000.  Si  sarebbe  fallo  il  primi 
pas.so  verso  un  cattivo  affare,  dal  quale  *  certo  i 
vece  che  il  senno  dei  nostri  amministratori  saprà 
salvaguardarci,  riuscendo  a  far  diminuire  le  pretese, 
che  appaiono  esorbitanti,  dei  concessionari  delle 
sorgenti. 
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ft  A  propoiito  dell' AOtpiodotto  della  IVucafclia.  e 

V  con  cui  il  «ladaco   Ha   deplorato  e   Btig- 

r  Indegna  «g^irMsion*  oompiou  «  Dieclmo 

ìMU  tKMini  Commus^ne  munidp«le,  credo 

r  che  il  municipio  nvrct>be  uRtcìatu,   o  deve 

il  IVelcilu.    alfinc-ht^    vcnjin    promoma.  dal 

del  Re  dk  Lucca,  un'axùmc  penale  vene 

n  dw  riuttenuino  i  culpc\-oli  dell'  azione  incon- 

IMWb.   '—  JL'mr^mrtfaffo.    —   Il   Cnnsifclio  Cnmu- 
■dto  Boa  ottima  Kdiiu,   discutmdofli  il  prcvcn- 
1907  approvò  un  proKc-tto  di  acqiicdono    coni- 
D  Adl*i(Ht-    Balilucci    ili   Fano.     È.    un'  opera    dì 
aiìlità  rhr  nppnrtcrA  al  parse  ItencTui  rile- 
■pectalmcnu*  nei  ritardi  dell'iiricne. 
AppoM  ai  avrà  avuu    la    «an/lonc    dell'  autoritA 
•Aoato  al  ìnfòerannu  suhiio  i  lavori. 

■MH.  —  Acuita  potabile.  —  Siamo  lied  annun- 
àn  che  1  lavori  pel  txjniplctamenio  della  condui- 
■■a  ddl'  aoiitia  potabile  sono  quasi  al  toro  termine. 
«  die  Ira  non  timtì  asrA  mcaao  in  npem  il  nutcchì- 
■fio  :  ooal.  dopo  la  mcasa  io  oi>cni  della  tuhiilatura, 
ftmàtaeo  dire  die  la  tanto  desidcrau  oi>era  volge  al 
mm  kfmbM. 

Mnn.  —  Sociffà  Siry  Lùars  —  Codcitia  Spett. 
Saeiiè  av«-cne  la  |)n)|>ria  Clientela  che  in  causa 
del  oMitinao  e  forte  aumenlo  dei  preui  itcì  metalli. 
Oli  1*  Nuvxcntnr  é  oistrctta  ad  aumentare  i  pre»Ì 
per  i  ttnovi  apparecchi  del  5  Vt*  eccettuati  i  preud 
db  mbiacici  per  conutori. 

Appena  i  prexzi  acccnncranm»  a  ritornare  al  U- 
kB»  Bonnale.  mrA  Mia  premura  dì  abolire  questa 
trattai  torta. 

—  Lm  ftieaìicme  tUW  acqua  poiahiU.  —  Il 
comunale  ngnor  Giuseppe  De  Benedetti 
ha  ■oBerato  naoho  opportunamente  nell'ultima  setluta 
ceabifiaiv  di  Bolxoneto,  l'importantissima  questione 
ééX'mcpim  poublle. 

Saonpòo  r  etrrcfdo  proponente,  traiuxi  tli  c<^>s(ruire 
H  acquedotto  onde  nuntr\'i  il  prrciust»  eletnentit  di 
éetmte  aorsentì  pcrctini.  per  dotare  la  popolatissima 
ftgnac  di  acqua  poubilc. 

L'  ucttlarima  propoau  cl>be  il  plauso  e  l'accofrli- 
ViMo  dell'  intera  Consiglio  e  delta  cittadinanza. 

risMO  verruuio  iniziati  eli  studi  neceiuarì,  per 
cai  ■  ^Mra  cbc  in  un  tempo  non  lonianu.  la  que- 
aÓBaa  venga  riaolu  Givore  voi  niente. 

Li  praiica  fu  affidata  ad  una  Cotnmiatione  rou- 
■dpala  coenposxa  dei  signori  :  Giuseppe  De  Bene- 
teli.  Un^tno  Dclb  Cosa.  Domenico  Porcile  e  Ste* 
teoCRM. 

ffligHL  —  .ic^no  poi$Ìifr.  —  Il  19  settembre  fu 
firmalo  ti  oontratio.  dopo  lunghe  e  laboriose  pratiche, 
«  dopo  il  rr/ervmdMm  indetto  da  questo  sindaco,  che 
#te  na  aàto  plebiscitario  ed  entusiastico,  per  la 
■M»  mmm  acqua  potabile. 

PariiL  ~~  U  problema  dell*  acqua  potabile  a  Pa- 


rlgi  è  ben  piti  grave  di  molti  altri  ette  Canno  parlare 
molto  di  pid.  Ora  sì  beve  «oltanto  dell'  acqua  detta 
Senna  rilirata,  ma  csaa  t  lunsi  dal  rapprcnentare  l'I- 
deale delle  acque  potabili  :  ioCoiti,  l'anno  actirso  — 
racconu  U  Cri  et  /^ru  —  essendo  \-enuu  a  man- 
care all'acquario  del  Trocadcn»  t*act)ua  di aontaiilat 
si  regalò  ai  |>eiHrÌ  dell'  acqua  dell'  Acre  con  acqna 
filtrata  della  Senna  e  1  pead,  meno  longanimi  dei 
parigini....   ne  mortrnno. 

Suir  argomenta  dell'  acqua  vale  la  pena  di  notare 
che  un  funziunario  della  Ville  de  Paria,  che  k  sctnprc 
in  funzione,  ha  avuto  la  bella  idea  di  tir  perderà  al 
Comune  la  piccola  somma  di  11  miliani  e  12S.760 
franchi.  Come  ì  In  un  modo  molto  semplice.  Alcuni 
anni  or  nono  egli  propofie  airamministroxione  comu- 
nale di  derivare  pei  In^oicni  di  Parigi,  due  sorgenti 
basse  delle  Vanne,  ma.  fatto  ciò,  ogni  annu  ÌI  tifo 
imperversò  regolarmente.  Sì  sospettò  la  nuuva  acqua 
e  si  fece  un  esperimento.  Avevano  i  grandi  Kmaltilxi 
di  Viltechétive  qualche  immondo  contatto  con  l'acqua 
delle  due  -«nrgentì  ì  SÌ  mise  in  uno  dei  due  smaltitoi 
della  flunrcscina,  che  e  una  »a»tanxa  d'  un'  intensa 
forza  di  colorazione,  e  dopo  nove  giorni  si  ebbe  la 
mediocre  soddisfazione  di  veder  1'  acqua  di  cui  si 
dissetavano  i  parigini  colorirò  di  porpura.  .Mlora  si 
dovè  rinunziare  alle  due  sorgenti  e  a  tnltc  te  opere 
idrauliche  e  le  spese  fatte  per  caec.  si  dovettero  rati- 
doppiare  ì  bacini  di  filtro  dell'acqua  della  Senna  e, 
a  conti  fiittì.  si  constato  che  il  capo  del  aervixio 
tecnico  delle  acqtie  aveva  fatto  perdere  al  Comune 
più  di  undici  milioni  e,  ìn  com{>cnso,  fatto  acquisiare 
11  tifo  a  non  so  quante  migliaia  di  parigini  \ 

Portofmaro.  —  Acqued^tlo.  —  La  Prefettura  con 
nota  ilei  ij  novembre  partecipava  a  questi]  Comune 
che  il  Ministero  dcll'Internu  trasmise  alla  Dir«t*one 
generale  della  Casaa  depositi  e  prestiti,  cun  parere 
favorevole,  ia  domanda  del  Comune  per  la  conces- 
sione del  mutuo  di  lire  cinquccentomìla  per  l'acque* 
dotto,  agiriungendo  die,  concesso  il  mutuo,  ti  Mini- 
stero provvederà  andte  sulla  domanda  di  concorao. 

Rlpabaawaa.  —  /Vr  tatqwM^io.  —  Da  parec- 
chio tempo  l'acquedotto  non  funziona  colla  dovuta 
regolarìtà.  Si  verificano  spcaso  deficienic.  talvolta  in- 
terruxioni  dì  acqua. 

L'amministraxione  comuiuile  preoccu|iata,  ha  fatte 
premure  alle  officine  di  Fori)  e  alta  Società  Italiana 
per  ctmdotte  d'  acqua,  affinchè  veniase  sopra  luogo 
un  ingegnere  specialista  cbe  studiasse  le  cauae  e  sug- 
geriaae  i  rimedi. 

Le  gravi  ed  antiche  questìoid  fra  Comune  e  ap- 
paltatore arca  la  costruzione  dell'acquedotto,  sono 
in  VÌA  di  soluzione. 

Il  Tribunale  del  Fermo  scelse  l'ìng.  comm.  Cru- 
gttola  di  Teramo,  quale  perito  per  la  valutasìotw  dei 
maggiori  prezzi,  danni,  compensi  ed  altre  pretcAe 
dell'appaltatore. 

Il  Comune  confidando  aciring.  Cnignola  Ita  fallo 
buon  viso  alla  dccisiotK  del  Tribunale  ed  attende 
aerenamente  il  res{)onso. 
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S.  Rlippo  dei  Mela.  —  Acqìut  potabile  !  —  To- 
gltamo  dall'  Ora  : 

<  II  temporale  del  it;  ottobre  qui  da  noi  produsse 
dei  danni  all'acquedotto  comunale  e  per  diversi 
giorni  siamo  siati  privi  del  prezioso  elemento  qual'È 
l'acqua.  La  questione  dell'acqua  (Xttabile  Pafà  ailiial- 
mente  in  paese  è  molto  discussa.  Qualche  maligno 
manifesta  l'idea  di  abbandonare  l'attuale  acquedotto, 
poiché  dopo  tanto  denaro  speso,  c^li  dice,  questo 
non  presenta  condizioni  di  stabilità. 

Ed  il  paese  che  andava  or^of^nosa  dell'  acqua 
potabile  della  sorgiva  Patii  (eccellente  in  onore  del 
vero)  dovrebbe  abbandonare  tutto  il  lavoro  compiuto  ! 
Ma  non  si  vergognano  a  consigliar  ciò  ? 

Effettivamente  la  conduttura  in  parola  sin  dal 
principio  ha  lasciato  molto  a  de.<;iderare.  Hi  quando 
in  quando  le  piene  torrentizie  ìnvadonu  e  la  tubo- 
latura viene  rotta,  ciò  perche  disgraziatamente  si- 
tuata nel  Ietto  del  fiume  Floripotcnac  perchè  le  due 
sponde  sono  situate  sotto  rocde  montuose,  facil* 
mente  franahili. 

Diverse  Amministrazioni  comunali,  che  si  sono 
succedute,  lianno  cercato  di  sistemare  la  conduttura 
ed  a  tale  uopo  w  sono  spese  sinora  la  bellezza  di  800 
lire  per  i  progetti  i  quali  sono  rimasti  lettera  morta. 
In  ultimo  il  progetto  Cocuzza  consigliava  la  costru- 
zione delle  briglie  per  riparo  delle  piene  ;  il  Consì- 
glio approvò  tale  progetto  e  si  venne  ali*  asta  pub- 
blica |»er  l'eseguimento  di  detti  lavori:  asta  che  ri- 
mase   per  diverse  volte  deserta. 

E  ringraziamo  il  caso  che  così  sia  accaduto  poi- 
ché il  temporale,  di  cui  scriviamo,  produsse  danni 
precis.1  mente  dove  erano  state  costruite  delle  briglie; 
quindi  a  quest'ora  altro  denaro  sciupato  !...  Ora  noi 
francamente  duniandiamo  perchè  parlare  ancora  di 
briglie  .*  Perchè  atidare  cercando  progetti  e  progetlìni 
quando  si  ha  quella  splendida  relazione  degli  inge- 
gneri Papa  e  Molino  )a  quale  giustamente  consiglia 
di  scartare  anzitutto  le  briglie,  costruirne  una  a  valle 
dell'opera  di  presa  e  poscia  spostare  la  tubolatura 
portandola  sulla  sponda  destra,  e  precisamente  quel 
tratto  di  conduttura  che  comincia  dalla  contrada 
Aranciarella  e  va  a  terminare  alla  sorgiva  Pafà?  Al- 
rinfuorì  di  questo  tratto,  tulio  sin'  ora  é  andato 
bene,  quindi  facendo  la  variante  suddetta,  si  rende- 
rebbe duratura  l'opera  dell'acquedotto  comunale. 

S.  Polo  de'  Cavalieri,  —  L' acqua  potabile.  —  Dopo 
tanta  aspettativa  da  parte  di  tutta  la  popolazione  del 
confine  di  S.  Holo,  la  sera  del  12  ottobre  alle  ore  6 
la  nuova  condottura  gettava  a  bella  altezza  le  .sue 
limpide  acque. 

Alla  inaugurazione  hanno  preso  parte  le  autorità 
locali,  gran  parte  della  cittadinanza,  la  fanfara  del 
ricreatorio  Prìncipe  di  Piemonte,  mentre  dal  colle 
prossimo  allo  sbocco  della  condottura  venivano  spa- 
rate circa  100  bombe. 

Grida  entusiastiche  accompagnarono  l'apparizione 
della  nuova  acqua,  ed  e\'\'iva  all'  amministrazione 
comunale  che  con  tenacia  superò  forti  ostacoli,  quasi 


insormontabili,  all' iag.  Adrocca,  direttore  dei  lavori, 
alla  ditta  Catalani  e  C.  di  Roma  che  seppero  con 
vera  maestria  condurre  a  termine  il  lavoro  non  pri> 
di  difficoltà. 

Serramoaacesct.  —  Acqua  e  luee.  —  La  numa 
condottura  d'  acqua  potabile  funziona  egregiamente^ 
e  l'acqua  è  eccellente  per  freschezza  e  leggerezza. 

Ora  si  parla  con  molto  entusiasmo  dell'altro  pro- 
getto della  luce  elettrica,  che  dovrà  sostituire  la  vec- 
chia e  scarsa  illuminazione  a  petrolio  abbandonata 
già  da  molti  altri  paesi  vicini, 

Tbiene.  —  Manca  F  acqua.  —  Le  pubbliche  for 
tane,  causa  un  grave  guasto  alla  tubatura  dell'acque- 
dotto, non  davano,    Ìl    15    dello   scorso    mese,    ut 
goccia  d'acqua. 

Si  spera  che  questa  amministrazione  comunale 
comprenda  quanto  urgente  e  necessaria  sia  la  costru- 
zione di  un  nuovo  acquedotto. 

Verona.  —  /.a  piena  dell'Adige  e  l'acquedotto.  — ' 
9  novembre.  -  La  conseguenza  piu  grave  della  piena 
dcir.\dige  è  che  la  città  è  rimasta  del  tutto  senza 
acqua  potabile.  La  piena  ha  causato,  secondo  alcuni, 
dei  guasti  alle  condutture,  e  secondo  altri,  fu  causa 
che  l'acqua  dbl  fiume  si  sia  infiltrata  nelle  sorgive. 
Frattanto  il  medico  igienista  municipale  dott.  Cap- 
pelletti ha  dichiarato  che  1*  acqtia  è  impotabile  e  ne 
ha  fatto  sospendere  l'estrazione.  Verona  si  trova  cosi 
in  una  condizione  ben  critica,  senza  acqua  potabile. 
La  città  manca  anche  di  pozzi  perchè  quasi  tutti 
furono  chiusi  da  tempo  perchè  inquinati. 

La  Direzione  dell'acquedotto  dice  che  in  seguito 
al  cessare  della  piena,  potrà  coi  potenti  macchinari 
rinnovare  l'acqua  inquinata  con  altra  potabile.  Mi 
non  si  sa  quanto  dureranno  i  lavori  necessari. 

L'Adige  va  continuamente  diminuendo  in  ragioi 
di  10  minuti  all'ora. 

Il  ponte  Umberto  ebbe  dei  danni  dalla  piena. 
autorità  militari  vigilano. 

10  novembre.  -  In  causa  della  mancanza  d'acqua' 
potabile  avvengono  delle  scene  curiosissime  in  città. 
Nessuno  fidandosi  a  bere  t'acqua  torbida  dell'acque* 
dotto  :  molti  si  dedicano  alle  acque  minerali.  Le  far* 
macie  sono  prese  d'assalto.  Le  scansìe  delle  acque 
si  vuotano  rapidamente.  Nei  magazzini  di  medicinalt 
furono  venduti  anche  moltissimi  bottiglioni  di  acqua 
distillata.  La  maggior  parte  delle  famiglie  che  non 
possono  sostenere  le  spese  delle  acque  medicinali. 
si  accontentano,  secondo  le  prescrizioni  mediche, 
far  bollire  l'acqua  e  quindi  la  filtrano. 

I  farmacisti  ed  i  medici  sono  fatti  segno  di  con- 
tinue richieste  di  consigli  da  parte  dei  cittadini.  SA 
spera  sempre  che  le  sorgive  abbiano  da  risanarsi  col 
decrescere  del  fiume  e  coU'azioae  delle  pompe,  le 
quali  sono  in  azione  per  cavare  l'acqua  inquinata. 

AgUasione  per  l'acqua  pciaòile.  —  j  8  novembre. 
La  questione  della  potabilità  dell'  acqua  dell'  acque- 
dotto, ha  provocato  una  diffida  da  parte  della  Giunta 
municipale  contro  la  Società  delle  acque  in  base  al- 
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cMafoo  e  IwnerioloKlco  fatto  ilair  ufficio 
MuatdiMile.  A  f)ur«(ti  ilìiTiib  triutltjcinrìA  Iti 
Smimà  delle  acque.  rapproK-num  tUI  romm.  I^- 
mnart  di  Vcnnia,  ha  contrapposto  un'altra  dlfTida 
pan  gliKfaiaria.  In  qtmua  espone  che  nel  iHqg,  il 
CoBWift,  MalKTadii  a  parere  conimrìu  ilcll;)  SiK-ietà, 
che  wcvi  (lellr  mnurr  nei  tubi  sotterranei,  accor- 
iti co«miire  C«hbricati  |m>cij  lungi  dal* 
alla  ditta  Cnnvotoru  ;  che  cguAlc  con- 
naJiiiiL  Iìbcc  ana  dttu  MiUini  ed  alle  ditte  De 
HklMli,  Che  con  ciò  il  Comune  non  iriAntennc  1 
paoi  dell'ari.  7  del  cantraiio.  il  quiilc  fUahlti^cc  una 
«HA  A  proaeiiotte  per  V  acT|ue<liiiio  di  almeno  50 
■ori  acma  fabbricati.  Che  t  z.-impilli  di  act^tta  che 
■UniiMpnan  le  «orf^ve  furono  caufutiì  da  rottura  di 
mbi  dd  moUoo  Consolare. 

OidiiarB  poi  che  dui  9  iiovemlire  1'  ncqua  6  pò- 
lifefliHiaM  dietro  esame  fatto  dal  dìrrtiore  delle  far- 
■ncir  dtffi  Oipitali  militare  e  civile  e  dal  prof.  Ne- 
gti  La  dilftda  termina  colU  dichiarazione  che  la 
Società  dcUe  acque  ai  riserva  di  adire  ìu  giuilìxio 
jia  nraa  H  Comune,  die  vcnui  la  tliitu  Consolaro. 
La  Cowipac"l>  poi  ha  rivolto  istan^ca  al  Prefetto 
pcvcbè  naca  d'urgenia  ordinata  un'analisi  chimica 
«  hactcriolucìCB  da  parte  di  funzionari  scelti  dalla 
di  «anità  pubblica. 
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l'oicht  r  importanza  pratica  ilelle  fWhflrfct 
deriva  oltre  rhc  (ttll.1  loro  esattcctu.  aniMie  e  par- 
licolnrmcnie  dalla  luru  M.>ltccitudinc,  nlcviamn  con 
ooddiafarione  che  questa  Rivista  ufficiale  è  delle  prime 
a  pubbltoirsi  fra  quelle  «tei  moKinori  pacai.  Mancano 
]ii-r  eicmptd  tuilom  quelle  della  Kranda,  della  Gran 
brcttiigna,  del  Relfio  e  dejEH  Stati  Uniti. 


CROMACA   GIUDIZIARIA 


Fontane    pubMlchr   —   AcfM   H    scarico 
S«  posa  CMftcre  ttMSCAftto  4a  privati 

W  acqua  di  una  fonte  che  serve  agli  usi 
dei  comunisti  di  un  determinato  comune.  * 
bene  di  uso  pubblico  in  qnantu  fluisce  nella 
fonte  e  ivi  permane  per  le  destinazioni  per 
cut  fu  questa  costruita  (bere,  lavare,  abbeve- 
rare, attingere)  ma,  uscita  dal  recipiente,  cessa 
la  destinazione  all'  uso  pubblico,  e  rientra  nel- 
l'attività  patrimoniale  del  Comune  che  la  con- 
dusse, il  quale  può  liberamente  disporne.  I*er 
tanto  l'acqua  di  rifiuto  o  di  scarico  ai  una  pub- 
blica fontana  ù  bene  patrimoniale,  alienabile 
e  prescrittibile,  e  può  ouindi  col  decorso  del 
tempo  far  sorgere  un  (lirilto  a  vantaggio  del 
privato  che  se  ne  ser\*i.  {Tribunale  Macerala, 
a  settembre  1905  -  De  Santis  e.  Municipio 
Petriolo). 

C<iacwalonl  muolclpsU  —  Ritcalio 

n  riscatto  di  una  concessone  e  un  alto 
amministrativo  di  autoril;^  (d'impero,  discre- 
zionale). 

L' indagine  sulla  sua  legittimità,  tanto  in 
genere  che  specificatamente  in  riguardo  alle 
condizioni  di  legge,  può  essere  fatta  anche 
dall'  autorità  giudiziaria  nei  congrui  casi. 

Per  esercitare  il  diruto  al  rtscatto,  basta 
che  il  preavviso  sia  notificalo  prima  della  sca- 
denza dei  termini  :  questa  notifica  non  è  solo 
la  manifestazione  della  volontà  di  far  uso 
della  facoltà  di  riscatto  ;  ma  il  primo  atto 
della  procedura  che  deve  condurre  alla  assun- 
zione del  servizio,  e  come  tale  è-  il  comincia- 
mento  dell'uso  della  facoltà  stessa. 

Né  vi  è  decadenza  per  qualunouc  poste- 
riore ritardo  che  non  è  imputabile  al  Co- 
mune, ma  dipende  dalla  procedura  di  assun- 
zione. 

Non  si  può  invocare  l'art.  13  della  legge 
suir  espropriazione,  non  polendosi  ricorrere 
ad  analogie  quando  una  controversia  si  pud 
deridere  con  una  precisa  dispostzidiir  della 
logge  speciale.  E  poi  anche  I;»  i  termini  non 
sono  di  decadenza,  ma  di  perenzione. 

Quando  una  delle  parti  rifiuta  di  nominare 
l'arbitro,  ricorre  l'applicazione  dell'art.  12 
Cod.  proc.  civ. 

Quando  il  tribunale  nomina  l'arbitro  in 
luogo  della  parte,  la  sentenza  deve  per  questa 
parie  munirsi  della  clausola  di  provvisttna 
cscciuionc.  (Tribunale  di  Vicenza  io  luglio 
1905.  Comune  di  Thicnc  e.  Ditta  ChilesoCti  e  C 


M'jolcipaliztaiionc  dj  pubblid  servizi  —  Servizi  da  ubo- 
mere  in  economia    —  Opere  e  lavori  comunali. 

Come  altra  volta  ha  riconosciuto  il  Con- 
siglio di  Stato,  i  provvedimenti  della  G.  P.  A. 
relativi  all'  assunzione  diretta  in  economia  dei 
pubblici  servizi  sono  definitivi. 

A  tal  riguardo  però  è  necessaria  una  di- 
stinzione ;  e  cioè  che  siffatti  provvedimenti, 
specialmente  quando  sono  emessi  sui  regola- 
menti di  cui  al  primo  capoverso  dell'art.  i6 
della  legge  29  marzo  1903,  sono  definitivi  non 
in  quanto  dispongono  sulle  modalità  doll'c- 
sercizio,  ma  in  quanto  determinano  i  servizi 
di  assumere  in  economia. 

E'  viziata  di  nullità  la  decisione  con  la 
quale  la  G.  P.  A.  nega  la  sua  approvazione 
air  assunzione  diretta  in  economia  di  un  pub- 
blico servizio  senza  prima  aver  fatto  cono- 
scere al  Consiglio  Comunale  i  motivi  di  sif- 
fatto diniego,  contro  il  tassativo  disposto  del- 
l'art. 115  del  regolamento  per  la  esecuzione 
della  citata  leggt;  29  marzo  1903.  Tanto  più 
è  viziata  di  nullità  detta  decisione  se  è  man- 
cante di  motivazione. 

E'  grave  errore  ritenere  che,  in  quelli  i 
quali  sono  propriamente  «  servizi  pubblici  » 
municipali,  ai  sensi  e  agli  efì'ctti  della  legge 
speciale  innanzi  citata  29  marzo  1903,  siano 
compresi  o  possano  comprendersi  tutte  le 
opere  e  tutti  i  lavori  che  un  Comune  abbia 
r  obbligo  0  la  facoltà  di  costruire  od  eseguire. 
I  servizi  pubblici  ai  quali  si  riferisce  l'art.  16 
della  ripetuta  legge  sono  fra  quei  medesimi 
di  cui  è  dato  un  elenco  nell'  articolo  uno  di 
essa.  Vero  è  che  tale  elenco  è  semplicemente 
dimostrativo  e  non  tassativo  pel  numero  o 
quantità  dei  servizi  esercibili,  su  di  che  si  è 
lasciata  libera  facoltà  ai  Comuni  ;  ma  esso  è 
dimostrativo  e  tassativo  a  un  tempo  circa  la 
qualità  o  il  carattere  distintivo  di  un  servizio 
pubblico,  come  organizzazione  di  mezzi  diretti 
a  soddisfacimento  di  un  bisogno  collettivo  con- 
tinuo o  periodicamente  l'icorrente  della  citta- 
dinanza. 

Varia  soltanto  il  modo  dell'assunzione  di- 
retta, come  variano  1'  entità,  l' importanza, 
l' indole  dei  servizi  :  onde  gli  art.  i  e  2  della 
legge  in  parola  stabiliscono  la  regola  e  l'art.  i6 
r  eccezione  ;  ma  regola  ed  eccezione  non  con- 
sentono di  confondere  i  veri  e  propri  servizi 
pubblici  con  le  opere  e  i  lavori  pubblici.  Opere 
e  lavori  sono  quasi  sempre  indispensabili  per 
l'impianto  e  l'esercizio  di  un  servizio,  ma 
non  debbono  intendersi  compresi  nell'art.  16  ; 
essi,  quindi,  sono  rimasti  soggetti  alle  norme 
e  discipline  della  legge  generale,  ossia  di 
quella  comunale  e  provinciale,  pur  se  neces- 
sari 0  connessi  all' impianto  e  all' esercizio  di 
pubblici  servizi.  (Parere  Cons.  Stato.  Sez. 
Int.,  12  gennaio  1906  Comune  di  Altamura). 

Uaa  lite  Ira  II  Comuae  e  la  Sodcti  del  Gaz 

Togliamo  daW^/^igc  del  io  novembre  : 
ft  II  Comune  di  Verona,  come  molti  altri,  è 
legato  alla  Società  oer  l'illuminazione  a  gaz 
da  un  contratto  che  mirerà  ancora  sino  al  1922. 


Pende  ancora  una  causa  fra  il  Comune  e 
quella  Società  pel  risarcimento  dei  danni  per 
la  concessione  data  molti  anni  fa  dal  Comune 
stesso  ad  una  società  per  l'illuminazione  elet- 
trica ai  privati. 

Ma  un'altra  lite  ò  ancora  viva  fra  le 
stesse  parti  :  sino  al  1899  il  Comune  pagò 
sempre  il  gaz,  giusta  il  consumo,  in  ragione 
della  metà  del  prezzo  imposto  ai  privati,  che 
era  proporzionato  al  prezzo  del  carbone  di 
Newcastle. 

Nel  1899  e  1900  la  Società  invece  che 
centesimi  3B.15  giusta  il  calmiere  fece  pa- 
gare ai  privati  il  gaz  a  centesimi  30.30  al 
metro  cubo. 

Il  Comune  pretese,  interpretando  il  con- 
tratto, di  pagare  anch'esso  dì  meno  il  gaz  e 
cioè  cent.  15.15. 

Ma  la  Società  citò  in  giudizio  il  Comune 
e  la  causa  ebbe  esito  a  lei  favorevole  circa 
il  calcolo  del  prezzo  del  gaz. 

Ora.  in  seguito  a  parziale  accoglimento 
del  ricorso  del  Comune  in  Cassazione,  la 
lite  penclt:  dinanzi  alla  Corte  d'Appello  di 
Firenze  in  sede  di  rinvio  per  le  seguenti  que- 
stioni : 

aj  se  debba  il  Comune  pagare  il  gaz 
per  r  illuminazione  ad  Auer  in  ragione  dei 
litri  120  pattuiti  e  consumati  dalle  fiamme  a 
ventaglio  ; 

DJ  se  il  Comune  debba  pagare  il  prezzo 
per  sostituire  le  Auer  ai  vecchi  beccucci  e  la 
spesa  della  loro  manutenzione. 

Inoltre  il  Comune  sostiene  che  la  Società 
deve  sostituire  le  Auer  ai  becchi  di  ghisa 
trattandosi  di  nuovo  sistema  d'illuminazione. 

Il  Comune  è  difeso  dall'avv.  comm.  Ema- 
nuele Cuzzeri  ;  la  Società  dagli  avv.  on.  To- 
maso Villa,  Scipione  Calabi  e  Bonaiuto  Levi. 

La  causa  a  Firenze  venne  discussa  pel  Co- 
mune dall'avv.  Virginio  Bassani  e  per  la  So- 
cietà dall'  avv.  on.  Villa  di  Padova. 

Si  attende  ora  la  sentenza,  dalla  quale 
dipendono  cosi  gravi  interessi  per  la  nostra 
città. 

CONCOURS  DE  1906-1907    d 

Socìete  Techmlque  de  l' Industrie  du  Gaz  en  Fraict    - 

A.  -   APPAREILS.  ^ 

Des  prix  seront  accordés  uux  personnes  qui  auront 
réalisó  ilos  progrès  niarquants  dnns  les  app.ireils  dé- 

nomniés  ci-aprts  : 

I.  —  Appareils  de  labricailon  oo  d'atilìsatlon  da  Qai. 

II.  —  Beca  A  Incandescence  au   Qaz  fonctionnant 

dans  tes  cnnilitioiis  rninnuUji  de  la  pratiqiu*  murante. 

Il[.  ~  Appareils  puur  rallumajce  aulumaliqae  et  A 
diatance  des  becs  A  %ii.. 

IV.  —  Appareils  pour  Ica  cmplois  di>nieitllque«  du  (ai. 

W  —  Appareils  pour  Ics  ctnploi:)  doincstiqcics  da  coke. 

VI.  —  Gaio^énes  destinés  à  la  production  du  fax 
pauvre  ou  du  gai  A  l'cau  et  iitilisant,  avci:  avantAge 
sur  tiHis  aiiircs  cunilnislililcs.  le  L"okc  d'uhincs  à  gaz. 

Pour  pouvolr  «Ire  récompeosés,  les  appareils  prè- 
seniés  dn-roTit  ai-oir  la  consiicration  de  la  pratùjue, 

Pour  les  appareils  de  fabrìcalioo  et  d'nUlisaliofi   da 


(CBlét*rk  D.  A*r  fm'r  ne  stroma  itisirihtt^s.  t'U  y 

Bf,  ..  >:rèt  df  t9oX.    i^s  ìm-en- 

4r.  ■■■■■  c^if^rrafion    tt'on   moÌHS 

\S  «■*  ée  finUt^ite  wrwtait  *iu  mottrat  He  ùi  iiemJMtit 

'A*  ..•^.■•iri     (','h-<%  drrnì  fiiìnrnir  ttu   si^gt  de   Sa 

Kixnr  U  r"  Jam-irr  de  Vannét   dia 

...  /«'/  flie  fft  pré%fnt^e. 

^•r  k«  affirdi*  de*  oalrn  cal^corles.   Us  délaii 

^a^*ii€9tatiM*  ìomt  Ji.x^s  ait   i"  Janvtrr   l^o?. 

VàvM  tMT  Mtr»  U  tfttiaade  de  pirteclpatioa  ni 

nÉHMn.  ìm  n«#iiti  devroal  nmettre  : 

I  mJ  frrt<mU: 

s*    t  W  iùtr  dei  r/férrmres  indi^uani  <fk  rt  de- 
,pau  fwmUtm  de  femfis  l'af*f*arfH  Jondumnr  ; 

J"    Vmr  fopie   outkrntiifMe    itti    hrrzct    (tris    par 

m,  A  «'«ili  tf  ìartftllattoil  de  qBctque  imporunce,  iodiquer 
<  Js  emtdJiJBmM  dMu  ÌesfmeUe$  cetUs-€i  foHrront  étre  ex»' 

ti  Ctallé  pown.  s'H  y  o  He»,  r^Uner  l'nvoi  de 
ikriHn  wmdìàm  fu'it  se  ristrvc,  en  au/re,  te  droiì 
S  r— tfiiiMi  pour  Its  Arekàfts  de  ia  Soriété. 

B.  —  MEMOIReS  ET  COMMUNICATIONS. 

VII.  -  JKHiBtfCi  —  l)c-i  prix  puurroiu  étre  ac- 
<atài%  MIX  autLnin  <ln  mcìllcur);  Mèmuircs  sur  un 
wdiO.  qt'  tniéfirssant  rinrlitfitrìc  du  f^iz. 

Za  trrtmt  iit/dUs  et  aeriti  en  fram^ais. 

1k  mt  dr.  r,itU  /\ts  parler  U  mrm  de  l'auteur.  Km 
Ittt  trm  tiufrite  semtement  urne  dr:isr  fui  sera  rrpro- 
Ariir  jsr  ma*  tm:.ttoppe  caekett'e  dans  laqìtelle  t'auteur 
Mtt*  JM*  mem,  déelirera  qnr  soh  m^moìfr  eit  inédit 
a  {"imierdim  tmue  amtie  pHhticatiom  mr  le  m/me  sujei 
faém^  U  dèlti  d'mn  en. 

Lmm  mammicrits,  cn-ee  Fenveloppe  fiuhetee  nmtrnnnt 
i'  —  de  rmmtemr,  dex-nmt  /tre  adtexu'.t  an  xu^e  de 
.V,  /f»j.  rj»/  SaÌHt' /altare,  iv»(  le  l"  Mir»  IW. 
^r-.iw  .uUe  est  de  rigneur. 

CtM  msmmMerùs  me  scromi  pas  remdms  ;  Us  rtstertmt 
dmm  et»  mrciùz^s  de  ta  Sdi'iétt^. 

Vili.  —  CummmakMiian  u  Coofrès.  Dcf;  prìx  sc- 
OM  Mccuriié»  ik  diMcune  >Xcs  rocillcurcs  communica- 
tMB  iutcs  fltt  Cocìgrès  iK*  1907.  II  s^-ront  iléccrnés 
a  1908.  Lcs  mtmtircs  ilu  Coniìt6  scront  cun^ìdérés 
CDHHW  Mani  hunt  cuiKXjurs.  nmìs  Irurs  trnvraux 
KraM  mmiiuiin^  rt  aiulv^A  ilan-4  ic  r.ipp«tn  annucl. 

Xm  ■■Iterili  dcvroat  ètre  adrèss^  ■■  omìi  m 
Mia»  BTUl  1«  date  lUcc  pour  le  Con{r^> 

I  e.     —   PKRSONNliL. 

I tu.  —  MAdaiUe  d'arfcal  de  la  Soditi  Tecliflk|ii« 

M&B  nèittlfle  «a  vccni  «era  «Irromt^f  ^ux  enployés 
ÌBéiC  ìim  plus  Usof^  «t  Ica  mcilleurs   scr\-icc?i,    .s.ins 
émaaHm^aé,  dans  une  m«mc   Compagnie  ou    une 

X.  —    Pii%  de  2M  franca.    —    Ite»  prix  de    3o«> 
fcno  •ama.  <k'\:rrne»aux  contremailres  uu  aux  oavrìer» 
aytM  te»  pltH  )<kttf«  CI  Ic4  mr-llleurs   B^n'iccs.    anns 
dtaoontinoité.    dans  utw  tnéme  CompAgitìc    mi    une 
mtmt  iHine  *  gmi. 
Ktar  IM  pria  U  ti  X.  I«  thrM  dea  candldaU  de- 
^^■il  IM  UÈnttkt   *m  siege  de  ia  SocUte.    10;,.    tue 
^\im  f  Min  II.  «vasi  li  l*'  Mara  IW.  Ces  titrei  devromi 
itn  p^^Érmléx  pmr  iet  direticNti    rt  certifiés  par  Us 
ftfa  irBwrri  ••  -  'its    des    usine  1    f/Wsidemi 

dm  romuii  d'mdmi-.  iidmintslra/eut  deUgtnf  tm 

étwiÉtm»   de  ém  Camp:  etUs  dépendent). 

£cr  tamdiémtmrts  >  ■  *   '  ,*^  petavnt  ftrt  t«m- 

itéeries  tomme  mjtmtetiitet  de  droit,  par  (eia  semi 
^'Mts  mmt  dtfù  éte  prisentéet  ;  il  est  fi^eessoire  de 
hg  wappeier  tpéeimUmem/ .•  mais,  dams  te  «ss.  camme 
éa  tUrn.  prjfe/demvmfnt  rects.  soni  tonsen'és  dams  fes 
mtàmet  de  Im  SmrtèU.  on  peut  ^e  dispenser  d'ettP^Kr 


de  tuwi-eanr  rrtfifira/s  A  t'mppmi.  ti  amemn  fkémgemMmt 
ne  doit  y 

i^s  /■.;•.  r.eitt  appartmir  è  nrwf    wrine  rt- 

préitntee  piìi   HH  memore  de  ■' 

(DcH  fcuillc»  ttperiott.-»  df  j  -        j  la 

dIftfMMllìon  dea  dirccteuni  d'unncs]. 

Sliposltlon  g*&ArAlM  rsUtlrM  va  oosdltìost 

de  COHCOUBS. 
Le  Cornile  tlrt  «-rn»    le»  prix  i«ur  le  mpjitjfl  d'une 
Cotiinttfiftion  Donttiiev  par  luì. 

Il  tki:ide  di-  Icur  nonihrc  et  de  leur  iropurUoce 
tMOB  quo  In  valrur  en  e<ii>4irr*  attrilniér  ó  l'un  d'eux 
pulaM  dépaaaer  la  feomnte  de: 

10.000  fnuics  pour  le«  caiejcitrfr*  I  ri  II. 

5.DO0       »        »  -           IIMV.  VeVl. 

8.000        >         »  Ui  caiefforie  VII. 

r.uoo        »         >  i            V'Iti. 

\jc»  prix  som  prrK-bnié*  en  AMìemt)!^  K^n^^^*» 

Tmis  Im  l.iur^Bb>  rc^oìvent.  <iuirc  le  montani  de 
Ictirs  |*rix.  une  métiaillc  en  t>rim/c  et  un  dipl/^me 

En  certain*  cit*  exccptiimiirU,  le  moniAni  des 
prìx,  sur  décision  spedale  du  Comit4^.  puurra  6ire 
rcmplace  por  une  metlnille  <le  valeur  «tjulvalcnte  qui 
acconipdàKnera  k  dipli*>me. 

Toute  penionnc  fnincaise,  ou  ^nutg^nr.  mctnlire 
de  In  Società  Tcchnìque  ou  non,  •«  apio  à  eoo- 
rtiurìr  pour  Inus  les  prix  des  cal^go*^^  ^>  tt<  m> 
IV.   V,  \'l  et  VII  (art.  65  du  rèiflemcnl). 

l*our  les  prix  de  In  caiéRoric  Vili.  Ìl  ftut  ttre 
meinbre  de  la  Sociale  Teclmique  (art.  57  du  rt^lc- 
mcnt). 

MMailles  d'homenr  do  Qottveraeawrt.  —  1^  Corniti 
(K-nsc  nliK-nir  t-ii  i't'tj.  i  iniiiiu- It-a  ann*ca  pr^rt'-drn- 
te.4,  un  (cnnin  nomtin:  de  médaJlIc»  d'Honneur  du 
GouvcmcmcnL 

.\ux  lermes  d'une  cìrculaire  ilu  Miniitrc  du  Com- 
merce, de  riniluslrìc  ri  ilu  Trav:ul,  rn  datr  du  5 
A\TÌI   1906,  ccr  mèdnillci)  pcuvcnt  Ctrc  dercmees  : 

I  **  .-fuT  vuz^riers  ou  emphy^s /ramaii  ^mi  tompteni 
plus  de  treutf  amméet  de  services  (om/i-utifs  dams  te 
vUme  /tahtissememi  indttstriel  ou  rommereiat  /nt*H'aÌi 
xi/ut'  rm  Framce  ^u  à  i'Ettrtugrr.  ou  tfmi.  4\<imt  hmte 
annee-s  de  servires.  justifirMt  m  'at-oÌr  pu  aecampitr  ces 
treite  amuees  dams  te  m/me  Ctahtissrmemt  pomr  mmr 
muse  df  farce  majemre  absolmmemt  imdépemdomte  ds 
leur  volante: 

a*»  (Ouvricrs  de  TF-Uit,  etc....); 
3°  .^».r  oMX'riert  ott  employés  frmmfmit  Mi  im- 
digt-ues  moH  uaturalisès  compùtmt  pAu  de  vingt  gms  dk 
sennces  consecmttjs  dams  mm  m/me  éiaòHsiememi  ìmAt- 
Uriel  OH  commercial  sUmé  em  Algerie  am  dams  le  f^- 
lomes  francaises  ; 

4"  Anx  mtz-riers  qui  auronl  rrmdm  des  srrvieu 
rrcrptiamuels  à  l'/miuttrie.  notammeml  par  ftmitmHam 
de  noir.ciìux  procéd/s  de  /oArit-ilJiom,  tams  comdtttamt 
de  durCc  de  lerrices  et  sur  t'aris  dm  CrmiU  fmmsmita- 
lif  des  arti  et  mamu/àclurei. 

f^  iemps  passe  seni  Ics  drapetn.r  m'etl  fm  cmmsi- 
tUté  camme  urne  imterruptìom  de  tentce  :  ti  ewire  em 
tigne  de  eompte  à  la  camditien  fn'il  sait  pastfrifwr  à 
l'entree  dams  mm  /taéiisscment  imdmstriet  em  commercial^ 
Mait  il  n'est  pas  pt^ssihfes  d'ajtmter  aur  xenire  eh'ils 
les  Services  militairrs  tarsqme  renj:-ci  omt  prCtfdC  l'em- 
trée  dams  l'rt.thh\ntnrKt. 

Le*  dcfliaades  dalveai  dire  iuMtes  sar  papiar  UaM 
à  I  Ir.  bl  et  UidiqiKr  ics  nems.  prémmms,  dai*  ei  htm 
de  matssame.  profes%iam  et  deimittU  des  camdldat .  Ai 
mature  de  leuis  services.  la  date  exac^  de  leur  emtrée 
dams  la  miaisom  minsi  ^me  les  mams.  pr^tstiom  H  adrrtse 
dm  patrmi  pomr  teqmel  %Ìs  traratllent  am  pamr  trfmel 
Us  amf  trwùUé.  I>ams  les  demtamdet  d*.  mtédaUlas  pomr 
arreieat  exe^iommels  il  doti  Hre  damai  mmt  itsàkmtiaa 
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délaiUée  de  ces  xerz'ices.  Il  doii  èire  drciwè  une  dcniande 
disiincte  pour  chaque  candidai:  cctte  dcmiadc  doJt  ètre 
accompagnèe  d'un  exirait  du  casier  judicialrc  du  candidai 
et  aatanl  quc  possible,  d'un  cerlifical  lèKallsè  de  Hon 
Patron. 

COMUNE   DI   PISA 
Avviso    di    Concorso 

È  aperto  il  concorso  al   posto  lii 

Direttore  dell'  Officina  del  aaz 
con  lo  siipendio  annuo  dì  lire  4000  fquatiroinila) 
gravato  «.lalte  ritenute  di  ricchezza  mobile  e  della 
quota  per  l'iscrìzìunc  alla  Cassa  nazionale  di  Hrevi* 
dcnzu  pei  segretari  ed  altri  impiegati  comunali,  e 
con  partecipazione  agli  utili  nella  misura  che  sarà 
dal  regolamento  speciale  a'  termini  della  legge  29 
ntarzo    190.1. 

Il  concorso  è  per  tìtoli. 

I  concorrenti  dovranno  far  pervenire  le  loro  do- 
mande in  carta  da  L.  o.óo  alla  Segreterìa  Munici- 
pale di  Pisa  entro  ÌI  30  novembre  iyo6,  corredata 
dei  seguenti  documenti,  compilati  e  legalizzati  se- 
condo le   prescrizioni  di  legge  : 

a)  Ccriificatu  di  nascita  comprovante  l'età  non 
maggiore  di  anni  40  : 

6J  Certificalo  di  cittadinanza  italiana  ; 
e)  Certificato  di  buona  condotta  rilasciato  dal 
Sindaco  del  Comune  ove  il  concorrente  ha  avuto  il 
suo  domicilio  negli  ultimi  due  anni  ; 

d)  Certificatu  pviiale  ; 

e)  Certificato  mctlico  di  sana  e  robustii  costi- 
tuzione fisica  ; 

/J  Diploma  di  Ingegnere  industriale  o  civile 
rilasciato  da  una  Scuola  italiana  d'applicazione  per 
gli  Ingegneri  ed  Architetti  o  dall'  Istituto  Tecnico 
superiore  di  Milano  : 

g)  Certificato  delle  singole  votazioni  in  tulli 
%\\  esami  sostenuti  nella  Sctiola  d'applicazione  : 

h)  Certificato  comprovante  di  avere  coperto  lo- 
devolmente, per  non  meno  di  un  anno,  l'uffìcio  con 
nomina  eITcttiva.  ili  [>ireitore  n  di  Vice-Direttore  i> 
di  Capo-Fabbrica  in  un'officina  di  gaz  d'imporum/a 
non  minore  a  quella  di  Pisa. 

I  cenitìcati  ili  cui  alle  lettere  rj  dj  e)  dovranno 
essere  di  data  non  anteriore  a  .sci  mesi. 

I  concorrenti  potranno  inoltre  presentare  quei  ti- 
toli e  pubblicazioni  che  varranno  a  dimostrare  la  loro 
coltura  ed  idoneità  al  posto  di  Direttore  di  Officina 
a  Gaz.  II  diploma  di  Ingegnere  industriale  costituirà 
un  titolo  di  preferenza. 

L'esame  dei  titoli  dei  concorrenti  sarà  affidato  a 
una  Commissione  di  persone  tecniche  da  nominarsi 
dal  Consiglio  Comunale. 

I^  nomina  verrà  fatta  dal  Consiglio  Comunale-, 
a  cui  è  riservala  la  facoltà  di  non  nominare  alcuno 
dei  concorrenti. 

L'eletto  dovrà  prestare  la  cauzione  di  L.  5000 
(cinquemila)  e  prendere  servizio  entro  trenta  giorni 
dalla  data  di  partecipazione  della  nomina  ;  dovrà 
altresì  assoggetuirsi  a  tutti  gli  obblighi  che  gli  deri- 
veranno dal  Regolamento  speciale  dell'Officina  Co- 
munale del  Gaz,  in  corso  di  compilazione. 

La  nomina  sarà  fatta  per  tre  anni  e  dovrà  essere 
riconfermata  di  triennio  in  triennio, 
Pisa,  2Ò  ottobre  igo6. 

Il  Sind.^co  a,  D'AN'CONA 

Il  Segret.\rio  Capo  F.  BISI. 

k      « 

II  Consìglio  Coraunalc  nella  seduta  11  Novembre  tia 
deliberalo  col  rcgolamealo  speciale  dell'Azienda  : 

di  portare  lo  stlpeodlo  del  Diretlore  da  U  4000  a 
L.  4500: 


dì  accordareli  aumenti  qalaqucnnall  del  5  per  cento, 
fino  a  4  «luinquenni  : 

di  (issare  la  misura  della  partecipazione  agli  «tìM.^ 
nel  TRB  per  cento  : 

di  accordare  l' uso  graloito  di  sax,  coke. 

CONCORSO 

fe  indetto  dal  giornale    L'OPERAIO  MECCA- 
NICO di    iorinu  un  Concorso  per  una  macchina,  di 
atensile,  un  consegno  qualsiasi  che  rappresenti  un'  idea 
nuova,  una  nuova  applìcaziouc.   un   perfezionamento  sa^f 
quelli  in  uso.  V 

il  Concorso  é  Ubero  a  tutti. 

I.e  Opere  concorrenti  devono  essere  eseguite  ia 
modeiii  sperimentali.  Saranno  tuttavia  ammessi  in 
casi  speciali  anche  disegni. 

Le  iscrizioni  sono  aperte  da  og:gÌ,  a  tutto  15 
aprile  1907. 

|ji  Direzione  ù.n\\' Operaio  Meccanico  mette  a  di- 
sposizione della  Giuria  Medof^lie  d'Oro,  d'ArgerUo 
e  di  fìronzo  ne!  numero  che  sarà  giudicato  neces- 
sario, oltre  ai  relativi  diplomi. 

N.  B.  Tutta  la  curri  «pomi  en*»  relailva  «t  Qomxì'no  deve  «wre  _dl- 
rKi»  «Ila  Uirciioflc  tlcil'  «OpcTUKi  Meccanico»  (Concorso)  via  Oio- 
|j*rti,  u  -  lattilo. 


NECROLOGIE 

Ci  perviene  la  triste  notizia  che  il  27  no- 
vembre u.  s.,  repentinamente  spirava,  fra  le 
braccia  dei  suoi  cari 


r  ln£.  AUGUSTO  CAROIN  FONTANA 

Dir  e  fior  e  dell'Oleina  Coni,  del  Gaz  di  Udine, 
Alla  desolata  famiglia  le  nostre  più  sen- 
tite condoglianze. 


Gkkspan  Emanuela,   Gerente  responsabile 


Istituto  Veneto  di  Arti  Grahche  -  Venezia 
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Tmtit  gii  abbonati  atla  rivista  «  IL  GAZ  « 
I  fmm/ì  si  interessano  di  elettricità,  potranno 
mnrt  eT ora  innanti.  inviantio  t'importo  nrroni- 
fmgtmào  €om  ia/ascrtia  detta  rivista  «IL  GAZ* 

rOiUlKitB  animo  i  prezza  fiotto 

di  Lire  12  per  l'Italia  e  Lire  18  per  l' Estero 
«itftf   oitéma    iCivis/a    fhe   di   tate    materia   si 
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L' ELETTRICITÀ^^ 


Riiisti  Ticiica  SentnaDale 

iMrcUonr:  Isiipr.N.   V.  K.  Ki  hkko 

-   MILANO 
i>.  Toru  Bonap-irtc  -  Tclcf.  14-37 
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Annata  XXVI. 


Si  puhbiiea  a  Milano  in  /nsn'eoti  setttma- 
mii  dt  almeno  ^y  pagine  di  testo  e  copertina 
i*m  rkckt  illustrazioni. 


OucsU  RÌTÌsia,  giunta  con  onore  al 
wo  XXVI  anno  di  vita  prosperosa,  si  è 
Mcurata  un  largo  consenso  dì  simpatia 
Ira  i  cultori  della  elettrotecnica  1  i  nostri 
Ictlorì  potranno  tenersi  al  corrente  degli 
aceaaanti  progressi  di  questa  scienza 
abbonandosi  alla  Rivista,  che  mette  a 
loro  disposizione,  a  meta  prezzo,  un'  in^ 
tercsanie  collezione  di  libri  molto  ri>' 
vercra. 


L'INDICATORE    v    v    v 
TECNICO  COMMERCIALE 

delle  Officine  Gaz,  Elittriclfi.  Ac^vidottl  e  Ttlifinl  ritilli 

K;icco}{litTC  liillt-  le  nozioni  ncrci-iarie 
alle  industrie  del  gaz^  etetfricitiì,  aeqnetlutti  e 
tele/imi,  ntiniri:  in  un  solo  volume  tutte  te 
o/ftcnie  inerenti  a  dette  inclusine,  col  ma^Rior 
numero  dei  dati  possibili,  e  coi  nomi  dei 
Prupnetart,  Direttori,  nonché  elencare  1  mag- 
giori faltbricanti,  ne^MÌanti  e  rappresentanti 
fli  articoli,  macchinari  e  quanto  altro  neces- 
sita alle  sle.sse  industrie,  fu  lo  scopo  che  ci 
indusse  a  pubblicare 


'»•         'V* 


V      V 


L' INDICATORE 
TECNICO  COMMERCIALE 

delle  Officioe  Gaz,  Elettridli.  Ac^bdotti  e  Telefsil  d'IUlti 

Mancava  completamente  c^ui  da  noi  un 
libro  adatto  agli  scopi  sopra  indicati  :  e  noi 
ci  lusinghiamo  che  esso  verrà  accolto  con 
favore  dagli  industriali,  saf^ndo  essi  come  i 
lavori  da  noi  editi,  vengano  curati  con  tutta 
la  maggior  possibde  esattezza. 

Le  richieste  ormai  avute  ri  d:inn<i  affida* 
mento  della  s^ua  riuscita:  e  preghiamo  gli 
amici  tutti  ad  appoggiarlo,  perché  esso  di- 
venterà veramente  utile  e  prezioso  per  tutti. 


DI  un  nuovo  grande  stabllimanto 

per  II  laiirazline  del  lotteprodottt  del  gaz  li  Itilli 

La  lotta  diurna,  continua  che  viene  fatta 
alla  nostra  industria,  da  concorrenti  più  o 
meno  abili,  più  o  meno  colti,  più  o  meno 
onesti,  obbhga  noi  tutti  a  difenderci.  La  di- 
fesa migliore  la  possiamo  trovare  nello  studio 
di  questa  industria,  che  purtroppo  nmasc 
troppi)  ahbandon:ita  e  neglotu.  1  nostri  pa- 
dri non  avrebbero  mai  supposto  che  il  gai 
avrebbe  dovuto  avere  dei  competitun,  e  rac- 
chiusi nel  loro  palio,  con  dei  contratti  favo- 
revoli, se  ne  stavano  inerti  producendo  il 
gaz,  truppe  empiricamente.  A  loro   discolpa 
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però  sta  pure  il  fatto  che  la  chimica  era  al 
suo  inizio,  ma  in  oggi  che  dagli  studi  di 
questa,  si  potè  dimostrare  che  molti  sotto- 
prodotti del  gaz  avrebht^rci  potutt>  esser  fonte 
di  non  indifferenti  utili,  portando  Quindi  un 
cespite  di  diminuzione  sul  costo  del  gaz,  era 
ovvio  che  noi  tutti  ci  dessimo  a  tale  studio. 

E  mentre  vediamo  che  1*  Inj^hilterra,  la 
Germania,  la  Svizzera,  la  Francia,  dettaglia- 
tamente lavorano  tali  sottoprodotti,  da  noi 
tutto  è  abbandonato. 

Abbiamo  si  qualche  industriale  che  rac- 
coglie il  nostro  catrame,  per  ricavare  qual- 
che sottoprodollo,  e  nulla  più.  Kd  a  questi 
industriali  siamo  costretti  cederlo  ad  un 
prezzo  irrisorio,  non  rimunerativo,  e  dob- 
biamo anche  esser  loro  grati,  se  si  acconten- 
tano di  difalcarri,  con  ragioni  più  o  meno 
plausibili,  i  quantitativi  che    spediamo  loro. 

In  una  mia  gita  in  Inghilterra  ebbi  rampo 
ctm  un  mio  egregio  amico  di  colà,  di  visitare 
ed  ammirare  alcuni  dei  sottoprodotti  che 
venivano  trattati  da  una  Ditta  Inglese. 

Altri  stabilimenti  inglesi  trattavano  altri 
dei  sottoprodotli  ricavali  dal  nosti'o  catrame. 

K  così  in  Germania,  trovai  tre  ditte  che 
lavoravano  dei  sottoprodotti  del  catrame  gli 
uni  differenti  dagli  altri. 

Ed  allora  pensai  che  se  da  noi  dove  la 
produzione  del  catrame  È  limitata,  si  potesse 
dalle  varie  oflìcine  da  gaz,  ottenere  che  il 
loro  catrame  venisse  spedito  ad  una  sola 
officina,  e  che  questa  lo  trattasse  in  tutti  ì 
principali  suoi  sottoprodotti,  noi  si  sarebbe 
più  tributari  dell'estero  per  molti  prodotti. 

E    studiai    un     progetto    tecnico    detta- 


gliato, del  quale,  appena  delìnite  le  pratiche 

in  corso    presso    i    bar 

dettagli. 


mchieri,    pubblicherò   i 


Ma  mi  sia  lecito  intanto  ringraziare  i 
Direttori  delle  Officine  a  gaz,  che  plaudendo 
alla  idea,  ebbero  parole  benevoli  per  tale 
mia  iniziativa  ;  che  accondiscesero  alla  mie 
ricerche;  che  mi  promisero  tutto  il  loro  ap- 
poggio; mi  sia  lecito  pure  ringraziare  anche 
gli  Amici  Banchieri  che  mi  danno  il  loro 
potente  appoggio  perchè  tale  mio  progetto 
entri  e  presto  nel  campo  pratico. 

In  tal  modo  potremo  alle  incessanti  do- 
mande del  pubblico  rispondere  col  ribassare 
i  prezzi  di  vendita  del  gaz,  e  faremo  che 
r  Italia  anche  su  tale  ramo  non  rimanga  al 
di  sotto  delle  altre  nazioni. 

Uno  stabilimento  simile  non  vi  è  in  Eu- 
ropa :  solo  se  ne  trova  uno  nell'America,  ed 
uno  in  Giappone.  Il  nostro  porterà  il  numero 
tre,  il  numero  fatidico  e  simpatico,  il  numero 
perfetto.  «  C    w 

DISSERVIZIO  FERROVIARIO 

Pur  troppo  siamo  arrivati  ad  un  punto 
che  non  si  può  più  oltre  tacere.  La  fornitura 
del  carbone,  in  ispccic  nelle  piccole  officine, 
diventa  di  giorno  in  giorno  una  cosa  sempre 
più  ardua  e  difficile. 


Ormai  le  riserve  dei  magazzini  furono  già 
consumate,  ed  ora  si  va  raccattando  di  cjuà  e 
di  là  qualche  vagone  per  far  fronte  giorno 
per^  giorno  al  consumo. 

IC  ovvio  che  se  si  va  avanti  di  questo 
passo  si  dovrà  sospendere  la  fornitura  del  gaz  I 

Anche  le  officine  di  grande  produzione  che 
sino  ad  oggi  gentilmente,  e  bisogna  dirlo  a 
loro  onore,  con  vero  camaratismo  ci  aiutarono» 
oggi  si  trovano  impossibilitate. 

E  si  badi  che  le  spese  aumentano  sempre 
più,  da  impensierire  tutti  gli  amministratori. 

Ma  la  colpa  vera  di  tale  disservizio,  di 
chi  è  ?  Se  ne  scrissero  e  dissero  tante,  da 
riempire  un  volume.  Secondo  noi  invece  la 
vera  causa  la  si  deve  trovare  nell'errore  com- 
messo nel  rimaneggiamento  delle  piante  del 
personale  lutto. 

Vi  è  una  lotta  diurna,  continua,  di  gelosia 
fra  impiegato  ed  impiegato,  che  crea  un  di- 
sordine, del  quale  il  "lirettore  generale,  il 
comm.  Bianchi,  che  è  persona  eminentsmente 
superiore  ed  intangibile,  ne  vede  e  sente  le 
conseguenze,  ma  non  può  conoscerne  le  vere 
cause. 


Noi  poi  del  Veneto  siamo  ridotti  a  tal 
puntOj  che  per  la  insufliccnza  dei  vagoni,  dati 
1  prossimi  arrivi  di  non  pochi  vapori  di  car- 
bone, avremo,  per  conseguenza  naturale,  la 
serra/a. 

Il  simpatico  Presidente  della  *  Unione  dei 
Porto  «  di  Venezia,  il  sig.  .-^Ui^unto  Miiiosevkh, 
lesse  alla  venula  de!  27  curr.  del  comm.  Bian- 
chi, una  stringata  Relazione,  nella  quale  espo- 
se i  molli  danni  che  vari  negozianti  subiscono 
per  causa  di  tale  disservizio. 

Avrebbe  dovuto  anche  far  presente  al 
comm.  Bianchi  il  danno  nostro,  quello  cui  an-  _ 
diamo  incontro  pur  noi,  che  consumato,  orraaì,B 
p^r  forza  ntai(^iorf.  lo  stock,  che  per  con-- 
tratto  dobbiamo  tener  sempre  in  oflicina,  ci 
troviamo  sovracaricati  di  multe,  che  a  certi 
municipi,  non  sembrerebbe  vero  poter  incas- 
sare, anche  per  ingrossare  un  po'  le  loro  esau- 
ste casse. 


Non  permettendocelo  lo  spazio,  ci  riserviamo 
in  un  prossimo  numero,  pubblicare  per  esteso 
la  Rfliìziom  Millosevich,  che  farà  fede  a  quanto 
più  sopra  dicemmo.  E  già  che  siamo  in  tema 
di  (Usst'rvizio  /erroì'ìtirio,  noi  crediamo  che  il 
comm.  Bianchi,  farebbe  opera  veramente  sag- 
gia e  pratica,  se  anche  per  i  treni  viaggiatori 
volesse  adottare  un  semplice  sistema  di  con- 
trollo, sia  al  personale  delle  stazioni,  sia  a  quel- 
lo viaggiante;  controllo  fatto  dai  viaggiatori 
stessi,  e  che  nulla  costerebbe  alle  ferrovie. 
Basterebbe  che  in  ogni  vagone  si  ponessero 
a  disposizione  del  pubblico,  dei  biglietti  simili 
a  quelli  postali  gommati  (da  5  e  da  15  cente- 
simi), che  avessero  la  soprascritta  stampata  e  ^ 
diretta  alla  Direzione  generale  delle  ferrovie,  V 
e  che  avessero  corso    libero  di  affrancazione. 


aSi 


I  vuniatori  dcnuncii-rtfl>b<M-o  ogni  singolo 
ca*o  ■iliil'irrzionr  Generale,  e  questa  sarebbe 
il  €■»  ^-c  di  venir  a  conoscenza  delle 

rene  »■  1  ritardi  e  potrebbe  porvi  rime- 

4iOb  lireiUM  1  -  .-nz' altrn  quel  personale  che 
per  ìneapattU.  u  (ter  altri  bassi  motivi,  dimo- 
stra   dì    non    essere    degno   di   coprire  quel 


Museo  Gommerciale  di  Venezia 

La  Gazztltta  CfliciaU  del  Regno,  n.  a^g 
del  7  dicembre  contiene  il  R.  Dccretu  che  isU- 
tnìsce  legalmente  II  Musco  suindicato  —  che 
rààbò  le  sur  funzioni  tino  dal  mese  di  aprile 
19OS  —  approvandone  lo  statuto. 

Tale  istituzutne,  come  è  noto,  ^  sona  col 
CMKcno  del  Governo,  di  tutte  le  Camere  di 
ttomercio  della  Regione  veneta,  della  Pro- 
vincia e  del  Comune  di  Venezia  e  di  alcuni 
tabniU  bancari  e  industriali,  allo  scopo  di 
procnuovcre  unitamente  ai  Musei  commer- 
ciali ora  esistenti  nel  Regno  e  a  quelli  che 
•orgessero  in  avvenire,  l'incremento  degli 
•cambi  coli'  estero  e  specialmente  coi  paesi 
dd  Levante. 

L'arliculti  3  dello  Statuto  ne  determina 
le  funzioni  per  raggiungere  quello  scupo  che 
ftooo  le  seguenti  : 

a)  RACcogliere  e  distribuire  informazioni,  no- 
tizie e  campioni,  per  fa\-orirc  e  sviluppare 
5p'— ■  '—Ite  le  industrie  ed  i  commerci 
dt  .  iniensitìcando  la  propria  azio- 

ne in  parlicolar  modo  verso  il  lavante  ; 

In  Studiare  e  tenersi  al  corrente  dei  feno- 
meni economici  e  sociali,  in  rapporto  alla 
produzione  industriale  veneta,  alle  forze 
motrici  ed  alla  mano  d'opera,  per  fornire 
informazioni  e  statistiche  ; 

^  Raccogliere  e   registrare   le   consuetudini. 

Sii  USI,  e  le  norme  commerciali  della 
cgione  ; 
d)  Litìtuirc  e  tenere  a  disposizione  del  pub- 
blico una  biblioteca  di  opere  e  di  puBbli- 
cazioni  peritnliche,  riguardanti  le  industrie 
ed  1  commerci; 
r|  Pubblicare,  quando  occorra,  un  BoìUttino, 
1]  quale  segua  e  renda  noto  il  movimento 
mdustriale.    specialmente    della     Regione 

/)  promuovere  ed  incorraggìarc  iniziati\-e 
dirette  a  favorire  gli  scambi  dei  prodotti 
agran  ed  industriali  della  Regione  Veneta 
e  di  altre  d' Italia. 

A\TERTENZA 

L'nfficio  del  Musto  Comnurrùt/e  di  Ve- 
9mm  —  Cftttr  larga  S.  Afatro  jyg  f  piano  — 
*  coftantementc  3  disposizione  dei  signori 
ndmtrìali  e  commercianti  della  Regione, 
per  tutto  quanto  si  riferisce  agli  scopi  sud- 
detti. 


I  Gazistt  d' Italia 

L'Ingegnere  Arturo  ?edorio:  Phlllip»  r>t 
rettore  generale  della  TuMiari  ^-.x^  (''unpany 
I.imiled,  nacauc  a  Luton  nel  Bedfordshire 
ed  ^  figlio  del  fu  sig.  Guglielmo  Hhillijis 
Ingegnere  e  Direttore  della  Compagnia  oel 
gaz  di  Uuton  e  Ingegnere  consulente  di  di- 
verse Compagnie  del  Bedfordshire  e  Ucrt- 
fordshire. 

Completata  la  propria  istruzione,  deside- 
rando seguire  la  professione  patema,  scelta 
che  la  sua  susseguente  camera  pienamente 
giustifica,  appcnn  ottenuti  i  titoli    necessari!, 


ebbe  il  posto  di  Ingegnere  della  Compa- 
gnia del  gaz  di  St.  Alban»,  e  dopo  poco 
trasportò  la  propria  residenza  in  tale  città 
dove  contmuù  poi  sempre  ad  abitare.  Pochi 
anni  di  poi  fu  nominato  anche  Direttore  della 
Societi  per  l'acqua  potabile  e  ottenne  inoltre 
altre  cariche  locati. 

Nel  1876  r  Ing.  Phillips  ebbe  per  la  prima 
volta  a  trattare  affari  sul  continente,  essendo 
stato  delegato  a  recarsi  in  Italia  per  stimare 
l'otlicina  gaz  di  Prato  (Toscana).  Di  poi  i 
suoi  servi/ii  furono  frequentemente  richiesti 
in  diverse  città  d'  Europa. 

La  compera  dell' oflìcina  di  Prato,  portò 
alla  fondazione  della  •  Tuscan  Gas  Co.  Ltd.  • 
un'  impresa  che  ora  possiede  in  Italia  18  of- 
ficine, che  tutte  furono  stimate  e  acquistate  in 
seguito  all'opinione  del  sig.  Phillips  o  costruite 
sopra  i  suoi  piani.  Molte  di  esse  ottennero 
il  rinnovamento  della  concessione  e  le  trat- 
tative furnno  completamente  da  lui  condotte. 

In  Ispagna  funzionò  come  tn^^egnere  con- 
sulente per  Terezione  delle  ollicme  d)  Zativa 
e  Dcnia  ;  e  anche  l' impianto  dell'  aequa  dì 
Fiqueira  da  Fox  in  Portogallo  fu  costruito 
sui  suoi  piani  e  sotto  la  sua  direzione.  Ora 
continuamente  in  molti  paesi  del  continente 
si  ricorre  alla  sua  esperienza  nella  gestione 
di  concessioni  e  nell'erezione  di  oflicine. 


Anche  nel  Snd  America  V  Ing.  Phillips 
fece  lavori  :  funzionò  come  consulente  per  la 
u  Santos  Improvenients  Co.  »  ed  è  sem- 
pre Ingegnere  della  «  S.  Paulo  Gas  Co.  <» 
Anche  durante  lo  studio  di  progetti  di  im- 
piantì di  gaz  mi  ;ic([ua  iti  Italia,  in  Kiissia^ 
in  Grecia  e  in  altri  paesi  d'Europa,  fu  fre- 
quentemente consultato. 

In  Inghilterra  il  sig.  Phillips  da  molti 
anni  è  considerato  come  uno  dei  specialisti 
migliori  per  impianti  di  gaz  e  acqua.  Ese- 
gui lavori  di  erezione  e  rimodernamento  di 
grandi  impianti  di  gaz  e  acqua  troppo  nu- 
merosi per  qui  ricordarli  ;  e  per  molte  delle 
imprese  rimase  poi  consiulente.  E'  anche 
Ing.  Capo  del  duca  di  Norfolk,  ed  esegui 
diversi  lavori  ad  ArundoI,  compreso  l'impianto 
d'acqua  del  castello  e  della  città,  un  magni- 
fico ponte  sul  fiume,  e  la  stazione  elettrica. 

Il  sig.  Phillips  fu  frequentemente  impie- 
gato per  ottenere  l'auiorizzaztone  dnl  par- 
amento di  impianti  d'arqua,  e  sempre  la  sua 
opinione  fu  pr^sa  nella  maggiore  conside- 
razione dalle  commissioni  sia  parlamentari 
che  della  Camera  dei  Eurdi.  In  molte  occa- 
sioni egli  fu  pure  chiamato  a  stimare  oHicine, 
e  il  Municipio  di  Glasgow  lo  consultò  sulla 
compera  dell'ofiicina  locale  di  Mary  Hill. 

Alla  sua  venuta  a  Eondra  il  sig.  Phillips 
temporaneamente  tenne  uflicio  in  Moorgate 
Street,  e  nel  t385  si  stabili  definitivamente  in 
{jreat  George  Strett-Westminster  dove  ri- 
mase fino  al  189^,  nel  quale  anno  s]  trasferì  al 
suo  attuale  mdinzzo  avonio  la  Compagnia 
North  Eastern  UaiUvay  comjtrritu  la  casa 
dove  aveva  gli  nfìici. 

Egli  fu  eletto  socio  doli' istituzione  degli 
Ingegneri  Civili  nel  1873,  e  membro  nel  1883. 
Per  diversi  anni  fu  nel  consiglio  della  So- 
cietà degli  Ingegneri,  ma  dovette  dimetterai 
non  permettendogli  le  sue  occupazioni  di 
accettare  la  carica  di  Presidente. 

Nel  1868  si  ammogliò  con  Jone  Elizabeth, 
figlia  del  Kev.  C.  B.  Tlarris  Rettore  di  Shil- 
gate  Somersetshire  e  ahale  a  lorrington 
House  in  St.  Albans. 

Egli  è  membro  dei  Clubs  «  Whitehall  •»  e 
u  Constitutional  ".  Fu  eletto  Amministratore 
della  «  The  Barnet  Gas  &  Water  Co.  "  e  della 
u  Harrow  Gas  Company  -•.  E'  Presidente  della 
«Hong  Kong  and  China  Gas  Company»  e 
della  *.  Colombo  (Ceylon)  Gas  Companv  "  ;  e 
anche  le  oflicine  dì  queste  società  furono 
rinnovate  da  lui. 

Il  sig.  Phillips  è  Amministratore  della 
Malta  e  Mediterranea  Gas  Company,  che 
possiede  anche  ollicine  in  Sicilia  ;  è  anche 
Amministratore  della  Continental  Union  Gas 
Co.,  e  nella  sua  qualità  di  Ingegnere  Con- 
sulente per  le  oflicine  Italiane  dell'  Union 
des  Gaz,  ha  l'incarico  della  costruzione  delle 
nuove  ollicinc  di  Milano  e  Genova,  i  cui 
piani  vennero  da  lui  preparati. 

Alla  tipica  austerità  genovese,  unite  dol- 


cezza di  carattere,  affabilità  di  modi  ed  avrete     1 
l' Ing.  Giuseppe  Fesoe.  H 

Appena    laureato    nel   1884  entrò  al    ser-^^ 
vizio  aella  «  Union  des  Gaz  «  a  Genova  come 
Vice-Ispettore  della  illuminazione;  nel    1887 
fu  promosso  Ispettore  ai  lavori  ;  dal  giugno      1 
1889   al    maggio  1891   fu  dirigente  della  of-HH 
fìcina   del    gaz    del    Bisa;^no    (Genova)  ;    da^^ 
maggio  1891  al  giugno  1897  diresse  la  ofli- 
cina    di    Sampierdarena,   che  fornisce  il  gaz 
a  Cornigliano  Ligure.  Bozzoli,  Sestri  Ponente 
ed  a  tre  quarti  della   città    di    Genova.    Dal 
luglio    al    novembre    del    1897    ^"   Capo  del 
servizio    esterno   lavori,   illuminazione,  con 
tatori  ecc. 

Dal    dicembre    1897  al  febbraio  1904  DÌ 
rettore   della  officina  gaz  di  Modena  (che 


Ing.  Giu»e|ipc  ì'e»ce 

come  è  noto,  pure  della  «Union  des  Gaz"). 
Dal  marzo  1904  al  31   luglio  1904  Ingegnere^ 
dirigente    della    officina   del  gaz  di  S.  CelsQ^f 
a  Milano.  Al   1.  agosto  1904  venne  chiamato^^ 
a    Genftva    come  Ingegnere  delle  officine  in 
aiuto  al  compianto    Ing.  Tosatti,  Vice-Diret- 
tore   di    quella    officina,   che  cominciava  già 
ad    esser    malato:    ed    alla    morie  di  questi 
sino   al    giugno    tgoó.   rimase    quale    Vie 
Direttore  Trniico  di  (jcnova. 

Dal  luglio  igoó  è  Direttore  della  officin 
di    Alessandria    (Piemonte)  che  è  pure  dell 

«  Union  des  Gaz  ». 

Ho  voluto  premettere  il  suo  slato  di  ser- 
vizio per  non  dilungarmi  in  inutili  elogi, 
non  solo  perchè  l'  Ing.  Pesce  è  uomo  che  li 
sfugge,  ma  yjerchè  credo  che  chi  può  con- 
tare uno  stato  dì  servizio  simile,  non  possa 
che   esser  invidiato. 


Ed  ecco  una  vecchia  conoscenza  per  noy 
veneziani  quantunque  Egli  sia  giovine  anco: 

E'  Ingegnere    ChavanEBS   L.   si   laureò  n< 
1891  alla  università  di  Losanna  (Svizzera) 
subito  venne  nominato  Assistente  del  Diret- 
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lare  della  SocicU  dct  gaz  dì  Metz  (Lorena), 
o&cma   appartMicnie    al   gruppo  T.  Vaulier 
Lione. 

Dal  1895  al  1898  passò  come   Ingegnere 
della  ofTictna  drl  ^nz  di  Vcnrzia,  che 
•ppirtiefie  pure  al  gruppo  T.  Vaiiticr. 

Ual  189B  air  ottobre  1004  venne  nominato, 
in  scelto  a  concordo.  Ingegnere  rapo  dei 
fl  Services  Industncls  de  la  Commune  de 
ì  iiMiinr  (eaz.  acqua  ed  clrttrjritAi,  dove 
ebbe  campo  dì  farsi  apprezzare  come  diret- 
tone di  quegli  importanti  lavori  di  conduttura 
^Kqua,  r  impianto  del  servizio  dcirclcttrìcìtA 
^^^    roRìcina    idru-elettrica    sul    Rodano,    a 


Si.  Matinee,  il  traspt^rto  dt  forza  e  l'ofìicìna 
A  riserva  a  Losanna,  colle  relative  reti  di 
dt&tnbuzione. 

Dal  novembre  1904  assunse  la  Direzione 
lenerale  della  «  Compagnia  Napolitana  dì 
iQuminjuione  e  scaldamento  col  gaz  «. 

Colto,  attivo,  intelligente  sa  accoppiare 
wà  una  ferrea  volontà,  un  tatto  non  comune, 
di  roisa  cbe  gli  operai,  entusiasti  di  lui,  ne 
ptraoo  con  nverente  afTctto  :  il  che  è  la 
■tfor  soddisfazione  p^r  un  Direttore  di 
•ficioa. 


Ritiratn^i  nel  ben  meritato  riposo  l' Ing. 
Kefir-.  trcrs'ie  alla  Uirczionf-  ircncrale 

drlb  -A   del    gaz  di  Genova.  ?iHppO  8. 

Nato  ed  educato  a  Londra,  compiuti  gli 
nudi,  entrava  in  un  gr.tnde  stabilimento  in- 
dncriale  dove  si  perfezionava  nrlla  mec- 
OBÌti  per  tre  anni  :  pass;indi)  pji  al  servìzio 
ddh  «South  Metropolitan  Gas  Company  >, 
a£b«to  subito  al  nuovo  grandioso  impianto 
di  East  Greenwuh,  nel  quale  rimase  occupato 
per  ben  quattro  anni. 

Avendo  dato  non  dubbie  prove  della  sua 
MtnriCi   e  capacità,  fu  incaricato  di  redigere 


ì  progetti  della  nuova  officina  di  Coventry, 
della  quale  assunse  anche  la  direzione  tutta 
dei  lavori.  Chiamato  a  Gcnov.i.  quale  Inge- 
gnere capo,  ebbe  appena  il  tempo  .sufficiente 
di  ncevere  in  condegna  la  offirina,  che  venne 
tosto  nominato  Uirciiore. 


Conoscitore  delta  partita,  dalle  vedute 
larghe,  di  sentimenti  generosi,  «iiamo  certi 
che  saprA,  coadiuvato  come  è  da  un  alto 
personale  tecnico  ed  amministrativo  quali  Tln- 
gegnere  Cesari,  e  il  sig.  Cucchi  Alfredo,  esser 
n  d^no  successore  dell' Ing.  Henry. 


Kd  eccovi  infine,  per  questo  numero,  il 
ritratto  di  un  uomo  veramente  buono  e  caro 
a  quanti  hanno  la  fi^rtuna  di  avvicinarlo. 

11  sig.  SniNt)  Béaard  l'attuale  Vice-tHret- 


IU«M»IU*wf4 

tore  della   SocìetA  del  gas  di  Venezia,  spe- 
cialmente apprezzato  per  la   partita  tecnica,  e 
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che  ha  ora  ben  poco  da  riposare,  dato  l'im- 
pianto della  nuova  oflìcina  che  si  deve  co- 
struire qul^  in  .seguito  alla  nota  transazione 
tra  il  Municipio  e  la  Società. 

A  ventun  anno  (nel  18^9)  era  disegnatore 

auindi  5f)ttn  capo  della  Sezione  degli  studi 
ella  "  Compagnie  Parisienne  »  :  nel  1887  lo 
troviamo  iJirettnre  dell' ollicìna  a  gaz  di 
Alen^on.  Nel  1894  Direttore  della  Compagnia 
del  gaz  a  Perpignan  ;  dal  1904  Vice-Direttore 
della  Sociftà  del  gaz  di  Venezia. 

Forte  conoscitore  della  nostra  industria, 
della  quale  conosce  ogni  più  piccolo  segreto, 
non  ha  che  un  solo  pensiero  :  cooperare 
affine  essa  assurga  al  posto  dovutole. 


PARTE  TECNICA 


IL  TRASPORTO  DEL  GAZ 
A  DISTANZA 

fCiHtttniuì:iorif   -.'idi   X.    ^jj 

Macchine  per  azionare  i  ventilatori 
Quando  si  abbia   la    macchina   a   vapore 
allora  la  pressione  viene    n'gf)lata  con  i 

Regolalorì  Hahn 
che  Sono  azionati  contemporaneamente  anche 


dalla  pressione  del  gaz  della  conduttura.  Ui 
campana  galleggiante,  unita  ad  un  meccani- 
smo d'inversione,  per  mezzo  di  una  leva,  è 
messa  in  movimento  dalle  variazioni  di  pres- 
sione del  gaz. 

Questo  meccanismo  d'inversione,  mosso 
in  un  modo  continuo  dalla  macchina  a  va- 
pore, s' ingrana  o  in  un  senso,  o  nell'  altro, 
e  regola  l'entrata  del  vapore  aprendo©  chiu- 
dendo una  valvola  d' induzione.  In  questo 
modo  le  velocità  della  macchina  a  vapore,  e 
del  ventilatore  si  uniformano  esattamente  alle 
oscillazioni  del  consumo  del  gaz. 

La  costruzione  del  regolatore  venne  mi- 
gliorata di  guisa  che  la  velocità  è  modificata 
per  mezzo  di  un  freno  a  mota.  Una  campana 
galleggiante,  azionata  dalla  pressione  del 
gaz  della  conduttura,  regola  sempre  la  velo- 
cità del  movimento  della  macchina  a  vapore 
e  la  richiesta  di  gaz. 

Pel  caso  di  un'  inconveniente  qualsiasi  nel 
lavoro,  prodotto  a  mo'  d'esempio  dalla  ca- 
duta della  trasmissione,  vi  è  applicato  un 
apparecchio,  che  permette  alla  macchina  a 
vapore  di  continuare  il  lavoro  colla  stessa 
velocità  che  aveva  al  momento  dell' inconve^ 
mente.  H 

Come  funzionino  esattamente   questi    re-" 


--e 


1 


j^=l:.u. 


Recotatare  Mahn 

golatori  lo  dimostra  il  seguente  diagramma, 
ottenuto  a  Mariendorf  con  una  emissione 
oraria  di  11500  m.  e.  di  gaz. 

Per  i  motori  elettrici,  e  per  quelli   a  gs 
è  invece  più  adatto  V 

laterrullore  di  Rabass 

che  serve  a  metter  fuori  di  servizio  il  mo- 
tore quando  la  pressione  della  conduttura 
oltrepassa  un  determinato  limite.  Negli  im- 
pianti con  gazometri  intermedi,  il  massimo 
di  aumento  di  pressione  lo  si  ha  quando  en- 
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tnDf>  in  funzione  le  valvole  di   chiusura    di 
questi  i^izomrtri. 

U  moAn  di  funzionare  di  Queliti  apparecchi 
t  bmIId  semplice.  Una  scatola  che   è   in  co- 


movimcnto  si  comunica  alla  leva  facendo  gi- 
rare una  parte  dell'interruttore,  che  si  trova 
in  equilibrio,  cnetluando  com  direttamente, 
o  mediante  una   trasmissione,    l'arresto   del 


Mi 


-r 


:£ 


kcCitUiarc  llaha  eoa  r«c*il«lo(l  «  furia  cnriiifoga 


■nmcazione  con  la   conduttura  del    ^az    in  '  motore.  Nceli  impì:inti  nei   <]uali   la    &epara- 


oreuKHie,  è  chiusa  da  una  membrana.  Quesu 
è  coUegaU  ad  una  leva   caricata  di    pesi,  in 


zione  completa    dei    locali    del  motore  e  del 
ventilatore  ha  una  grande    inipi.irtanza  per   i 


1 

t 

r^ 

r" 

■ 

•  -  - 

~ 

'  ' 

, 

1 

niacnom  di  alu  pnrnkm*  on«nnm  uutHle  wn  IU|»Ul>irc  IIbIxi 


■odo  che  colla  prensione  normale  la  mem-  l  pencoli  d'mcendio,  e  nei  quali  si  usa  un 
brau  non  può  muoversi  ;  mentre  aumcn-  clellromolnrc,  rome  marrchma  motrice,  è 
tukdo  b  pressione  essa  cede  alquanto.  Questo  |  raccomandabile  di   adottare   un    ìmemittorc 
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elettrico  coli'  apparecchio  di  Rabass. 

L' apparecchio  di  Rabass,  che  si  trova 
nella  sala  del  ventilatore  ha  lo  scopo  d'inter 
rompere  la  corrente  che  alimenta  il  motore. 
L'interruzione  della  corrente  deve  farsi  senza 
scintilla,  per  cui  l'interruttore  sarà  immerso  in 
un  bagno  d'olio.  Inoltre  si  dovrà  installare  pure 


i  venlilatori,  né  per  le  tubazioni,  di  ottenei  ^ 
delle  pressioni  troppo  elevate.  In  effetti  la 
percentuale  delle  perdite  di  gaz  nella  tuba-^ 
zione  diventerebbe  troppo  elevata.  Per  ov-^| 
viare  a  ciò  necessita  inserire  una  l'aivoia^ 
di  sknrtzza  dopo  l'Impianto  delle  pompe:  e 
più  precisamente  nel  tratto  di  tubazione  ch(  ' 


l'iiom.ilrrc  Rnhaii 


un  congegno   che  dopo   l' interruzione   della  1  conduce  dal  tubo  di  pressione  a  quello  aspi-i 

corrente  taccia  ritornare   la   leva   alla   posi-  |  rante. 


zione  iniziale,  di  guisa  che  non  sia  possibile 
all'operaio,  addetto  al  ventilatore,  servirsi 
dell'  mierruttore  nel  locale  del  ventilatore 
per  far   azionare    il  motore  ;  che  in  tal    caso 


Valvola  di  »icutczM  n  «.lnuiura  Ulnulim 

questo    si    consumerebbe    presto    ed    inutil- 
mente. 

Inoltre  l'impianto  del  ventilatore  obbliga 
ad  avere  un 


RcKoUlore  o  valvola  di  sicurezza,  a  ritorno  di  sax 


1"    —  Pegoiatori  a  valvole  di  siatrezzft  à\ 


tnikani 


Jiatp'n*  _ 


Rripilaiorl  fc)r-|inM 

Sgeco.  Si  può  fissare  la  pressione  limite   aTI^ 
quale    il    regolatore    coniinrìa    a    funzionare 
Generalmente  non  è  desiderabile,  ne   per  I  variando  il  peso  sulla  leva.  Questa  forma  dii 
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precisione  di  sorpassare  la  pressione  stabilita. 
Aggiun^t-ndovi  d(;i  pesi  si  regola  la  valvola 
per  qualsiasi  pressione. 

Se  avvenisse  che  nella  tubazione  la  pres- 
sione oltrepassasse  il  limite  fissato,  in  allora 
la  valvola  si  apre,  ed  il  gaz  in  più  passa 
nella  tubazione  aspirante,  rimanenclo  la  val- 
vola aperta  fino  a  tanto  che  la  pressione  ri- 
torna allo  stato  normale. 

Un  avvisatore  elettrico  a  contatto  avverte 
il  macchinista  quando  la  pressione  aumenta 
nella  tubazione,  aflinc  fermi  la  macchina. 

Adoperando  l' interruttore  di  Rabass  bi- 
sogna tener  presente  che  il  regolatore  a  ri- 
tomo di  gaz  ha  una  pressione   maggiore   di 


bligati  dì  ricorrere  al  gaz  dei  gazometri, 
per  evitare  che  per  disattenzione  del  perso- 
nale, adibito  alla  macchina,  possano  vuotarsi 
completamente  questi  gazomeiri  necessita  in- 
stallare un  Regolatore  di  ritorno  di  Dessau. 
Questo  regolatore  è  pure  utile  negli  impianti 
che  ricevono  il  gaz  direttamente  dalla  cana- 
lizzazione senza  farlo  passare  prima  per  il 
gazometro,  per  evitare  il  danno  di  una  di- 
minuzione o  di  una  oscillazione  di  pressione. 

Lavatore  di  Naftalina. 

L'estrazione  della  naftalina  dal  gaz  si   fa 
per  mezzo  dì   un    lavatore   di   naftalina,    col 


Lavatore  di  N'afknUiia  a  retuione  In  auivltà  n«l1a  O/ficIna  Cai  (U  Rudapest 


quella  dell'  interruttore  ;  il  qual  ultimo  è  il 
primo  ad  entrare  in  azione,  se  vi  è  aumento 
di  pressione. 

Si  evita  in  tal  modo  che  la  valvola  del 
regolatore  si  apra  senza  che  V  interruttore 
entri  in  funzione.  Ma  se  la  valvola  di  sicu- 
rezza del  regolatore  venne  la  prima  volta 
ben  caricata  di  pesi,  allora  si  avrà  una  doppia 
sicurezza  di  poter  evitare  in  ogni  caso  sulla 
canalizzazione  una  pressione  che  non  si  vuole 
avere. 

Il  regolatore  di  ritorno  di  Dusau. 

Nel  caso  che  rimpianto  delle  pompe  deb- 
ba fornire  una  quantità  di  gaz  da  esser  ob- 


sistema  del  dott.  Bueb.  Questo  apparecchio 
è  costruito  sullo  stesso  modello  del  lavatore 
di  ammoniaca;  il  gaz  e  T  olio  pesante,  desti- 
nato alla  depurazione,  seguono  un  cammino 
inverso.  L'olio  espressamente  preparato  trat- 
tiene li  40  Vo  del  suo  peso  di  naftalina,  di 
guisa  che  la  quantità  di  olio  necessaria  per 
la  depurazione  di  100  m.  e.  di  gaz  è  da  cg. 
0,6  a  cg.  0,9  di  olio. 

Nelle  piccole  officine  nelle  quali  non  si 
usa  il  Pelouze  il  lavatore  di  nattalina  serve 
per  la  separazione  del  catrame  dal  gaz.  Noi 
distinguiamo  due  specie  di  lavatore  di  naf- 
talina : 

I'  —  lavatoi  statici. 

a?*  —  lavatoi  meccanici. 


Per  una  produzione  di  15000  m.  e.  di  gaz 
n  34  ore  e  più  noi  consigliamo  di  adoperare 
I  kvaloi  roUtivi. 


zionì  nelle  tubazioni  di  diametri  piccoli  che 
potrebbero  compromettere  tutto  il  lavoro  del 
trasporto  del  gaz  a  distanza. 


i 


V 


.ji.>  jAi«.<ur«  ULUMiiwm 


Vii-xltnlorr  ad  aJccoI  ihl  dott.  Ruth 

Negli  impiantì  dì  condutture  a   prensione  U  viporìiulorc  H  alcool  sitleaa  Ad  éoil.  Batfc 

è  indiftpcn&aDÌle  l'uso  di  lavatoi  di  naftalina,     impedisce  me<liante  iniezioni  di  alcool    nella 
e  ciò  per  impedire  che  si  formino  della  ostru-  1  conduttura  le  ostruzioni  causate  dal  freddo. 


I  FATTORI  CHE  INFLUISCONO 

8IW  risultati   della  distillazione 

Alla  riunione  annuale  della  IVestern  As- 
atkmHam  (Amerirai.  il  sì^.  Hartmann,  disse 
dK  in  tutu  l'indu'ttrin  del  ^az  non  vi  è  un 
caapo  di  ricerca  cosi  fertile  come  quello 
Mi  di&til lozione. 

Percorrendo  la  letteratura  tecnica  si  com- 
che    si    è   ancora    a^sai  poco  istruiti 
cambiamenti  temu>-chimir-i  ai  qu;ili  il  car 
fossile    e   il   gaz  sono  sottomessi  nella 
Si    ammette    generalmente  che  colle 
ihe   temperature   di   di&tìitaztone  il  gaz  sia 


surriscaldato.  Per  conseguenza,  alcuni  ^azisti 
prcconiz/ano  le  basse  temperature  e  si  con- 
tentano di  rese  relativamente  deb4)li  in  gaz, 
ma  evitano  cos^  qualunque  produzione  ecces- 
siva di  nero  fumo  e  di  naftalina  :  altri  prefe- 
riscono le  alte  temperature  con  forti  rese  e 
impiegano  differenti  metodi  speciali  per  com- 
battere gli  inconvenienti  che  li  accompagnano. 
Il  sig.  Hartmann  fece  una  sene  di  espe- 
rienze per  dedurre  la  composizione  relativa 
e  il  valore  calorifico  del  ^az  di  carbone  fos- 
sile prodotto  in  condizioni  speciali  differenti, 
li  risultati  di  queste  esperienze  si  tn>vano  in 

auadri  pubblicati  tÌ3k\  Journa/  of  (ias  Lighting 
et  17  luglio  1906).  Ne  risulta  che  la  qualità 
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del  gaz  è  influenzata  e  dalle  dimensioni  della 
carica  e  dilla  Innichczza  della  storta,  e  che 
isolando  lu  volta  della  storta,  cioè  rendendo 
questa  parte  delia  storta  meno  conduttrice 
del  calore,  si  proteggono  gli  idrocarburi  dalla 
decomposizione. 

Questi  risultati  indicano,  secondo  l'autore, 
che  la  .storta  attuate  non  è  fatta  per  ottenere 
un  gaz  della  mijjliore  qualità  quando  la  di- 
stillazione ha  luo.^o  colle  alte  temperature, 
atteso  che  la  parte  superiore  della  s'orta 
diventa  troppo  calda.  In  questa  parte  neces- 
siterebbe una  temperatura  ginsta,  necessaria 
per  fissare  il  gaz. 

La  dilììcoltà  è  ancora  aggravata  dall'im- 
piego tli  storte  lunghe  e  non  t  che  parzial- 
mente risolta  colte  c»riche  complete.  II  rimedio 
consiste  .solo  nell*  isolamento  della  parte  su- 
periore della  storta. 


La  Memoria  premiata  al  35'  Congresso 

dei  Gazisti   Italiani 
teDUtaa  Milano  il  lD-1 2  Settembre  19Q6 


(CohUhuqz.  e  fitte  vedi  N.  si) 


MOTTO  ;  "  Nella  speranza  di  riuscita  ,, 

IJ.  —  Homi  a  storie  orìxzontali 
con  macchine  pvr  caricare  e  scaricare 

Il  sistema  francese  (Verdier-Teulon),  e 
l'altro  inglese  (WoodallDuchkaml  hanno  il  tra 
sporto  automatico  del  carbone.  Per  ambedue 
furono  fatti  esperimenti  onde  rendere  auto- 
matica pure  la  discarica  senza  bisogno  di 
mano  d  opera.  Non  entreremo  più  dettaglia- 
tamente in  questi  principi;  al  punto  comesi 
trovano  oggi  ci  sembrano  purtroppo  ancora 
troppo  complicati  per  la  pratica. 

VVuodall-Duckham  ha  una  chiusura  idrau- 
lica al  fondo  della  storta,  locchè  permette  non 
soltanto  una  discarica  continua  per  mezzo  di 
una  catena,  ma  anche  il  ricupero  del  calore 
del  coke,  (gaz  d'acqua)  che  altrimenti  an- 
drebbe perduto  durante  la  discarica.  Scttte-' 
Padfield  ottenne  parzialmente  lo  stesso  scopo 
colla  temperatura  diminuita  della  parte  infe- 
riore della  storta.  L'esempio  seguento  mo- 
strerà quah  risparmi  non  indifferenti  si  possano 
ottenere  in  questo  modo. 

Se  p.  e.  il  coke  è  levato  a  300^  invece  che 

a  900",  si  guadaga  circa  - —  di  questa  quan- 


I 


tità  di  calore.  Se  la  resa  dfi  coke  in  kg.  di  un 
forno  —  A,  e  il  riscaldamento  assorbe  il 
20  '/„  del  coke  prodotto  si  ha: 

=  - —  A,  il  calore  prodotto   è  —  A  X  8000 

Cai.  =  1600  A.  Cai.;  a  300"  se  ne  perdono 

V  A  X  300  X  0-203  Cai.  ='  48.72  A.  Cai.. 

(calore  specifico  del  coke 
a  300") 


cioè 
4872  A 


+ 


—   =    ^^  3  Vu  del  calorico  comples-^ 


1600  A 

sivo. 

Ammettendo 
riscaldamento,  a 


al  60  V„  r  effetto   utile   ài 
900"  sì  perdono. 


3X 


100 


60 


15 


Il  brevetto  americano  (Isbell),  come   pui 
il  tedesco,  cercò  in  principio  di  migliorare  il 

sistema,  applicando  alle  storte  verticali  diritte 
dei  condotti  laterali  onde  allontanare  il  gaz 
al  più  presto  possibile  dal  contatto  delle  pareti 
delle  storte  e  del  coke  incandescente. 

Questo  principio  fu  però  abbandonato  per 
ditìicoltà  nella  discarica  alla  ouale  non  si  po- 
teva rimediare  con  vapore.  Tutti  i  forni  ver- 
ticali presentano  inoltre  contro  i  forni  oriz- 
zonta'i  ed  inclinati  quest'altra  vantaggio,  che 
per  sostenere  le  storte  vi  è  bisogno  di  molto 
meno  materiale  e  che  quindi  l'effetto  utile 
del  calore  diventa  maggiore.  La  superficie 
della  storta  a  contatto  del  fuoco,  è  più  grande; 
le  cifre  seguenti  lo  dimostrano: 

St.irtn  orizzontale  dì  j  m.  J 

Lunghezza  interna  fra  le  pareti  2.450  m.   " 
sostenuta    in    media  per    1.550  m. 

'A550 


Superficie  non  murata  dalla  storta 
=  63  V„ 
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Sforfiì  inciiitafa  di  4.J  m. 
Lunghezza  interna    .     .     3.600  m. 
V  dei  sostegni     1.460  m. 

Lunghezza  non  murata  2.142,140  m.  ^^6o'^J 
Per  la  Storia    verticale  (sistema  II)  consi-:_ 

dereremo  soltanto  il 

Pezzo  verticale  senza  volta     1.500    m. 

Superficie  complessiva     .  26.376  cm' 

Sostegni 5-670    » 

Superficie  non  murata     .  20.616  cm'=  78 

Quale  dei  due  sistenn  farà  miglior  prova 
nella  pratica,  sarà  dimostrato  da  ulteriori 
esperimenti  e  dalla  pratica  stessa;  dal  giorno 
che  alcuni  sistemi  diedero  già  utili  risultati, 
r  interesse  si  è  fatto  vivissimo  per  il  prin- 
cipio secondo  il  quale  furono  ideati,  e  forse 
basteranno  po:hi  anni  per  risolvere  compio^ 
tamente  il  problema. 

IL 

Le  precedenti  considerazioni  generali  ser- 
vono di  base  ai  seguenti  due  Procreili  che  ci 
sembrano  tipici  e  corrispondenti  alle  condi- 
zioni proposte.  Per  ulteriore  schiarimento  ag- 
giungiamo pure  una  Tabtìla  gtneraU  di  con- 
fronto (Piani,  disegni  e  tabella  si  trovano 
allegati  in  fondo  a  questa  memoria).  jg 

Ci  siamo  limitati  al  progetto  di  un  local^fl 
per    15    fi>rni    generatori    a   storte    inclinate 
di  4.5  m.   con    una    produzione   massima   di 
48440  m' in  24  ore,  e  al  progetto  di  un  locale 
per  12  forni  generatori   a    storte    ori^eontalJH 
di  6  m.  colla  stessa  produzione  massima,   ^^k 

In  quanto  al  |)rogetto  per  forni    a   storte^ 
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•rusottCab  di  3  m.  con   esercizio   manuale, 
pure  ano  schizzo  in    proiezione   nn/- 
I  ■       *  '    rende  facile  ad  ognuno  di  sten- 
.ipparr  secondo  le  pntpni*  idee  un 
di  Qucslo   ben    conosciuto    sistema. 
>  pure  lo  vhìzzu  i>cr  lu  spazio   necc-s- 
ano  M  un  impianto  di  forni  a  storte  vcrti- 
tKni       *      fu  ancora  dare,  come  già  detto. 
i.  ...inente    su   questo  sistema  di 

NeUd  ubella  \urii'ord;ila  abbiamo  preso 
per  tHne  la  distilU/ìone  di  173000  kg.  di  fos- 
ide  m  34  ore,  produzione  sutìicìente  per  una 
emidi  looooo  abtunti. 

CoDsidcrìamo  in  primo  luogo  il 

L  Lanit  di  forni  a  sforte  ittciiHatf. 

Per  la  detta  produzione  devono  costruirsi 
15  forni,  ognuno  a  9  storte  di  4.50  m.  ripartiti 
m  3  banene,  come  è  indicato  nrll'  unito  di- 

MflIO. 

Le  batterie  dei  forni  sono  munite  di  ancore 
tnx'cr^j  e  longitudinali  pi-r  la  ragione  della 
laro  estensione  ;  le  ancore  longitudinali  es- 
•cfldo  ben  assicurate  con  molle  a  spirale. 

nta  dri   forni   |  (ijjgtano   s'>pra 
fl-  ilf  di  sabbia,  chr  permetti'  la 

di^auzjonc  dcilc  batterie  sulla  li>ro  base,  senza 
•olrvolc  fnzione.  Intorno  alle  fondamenta  scmo 
esposti  dc^li  interstizi  nel  calcestruzzo,  che 
pennetIonoaquc*.sti>di  dilatarsi  librniniente  in 
opn  direzione.  elimin.indo  ogni  pannilo  per 
t'cdificin  e  |»er  le  altre  costruzioni  ;  pericolo 
che  pAtrcblte  cs.-»ere  causato  da  soverchia 
prt&sooc  delle  fondamenta  in  segi-ito  ad  ec- 
ct»i\'o  calore. 

Sotto  lo  strato  di  sabbia  si  trova  un'altra 
(Doda/ionr  con  armatura  di  ferro  che  sitsticne 
il  peso  di  tutta  la  batteria  e  passa  per  tutta 
b  lunghezza  del  ItH'ale  dei  forni. 

Anche  il  condotto  del  fumo  è  poggiato 
•opra  uno  strato  di  sabbia,  per  le  medesime 
r^poot  '•■  pei  forni. 

Sici  Ile    fondamenta  inferiori  pos- 

WQO  succedere  forti  differenze  di  tensione. 
cori  nel  calceMruzzo,  si  trovano  dei  tiranti  di 
f<m>  per  aumentare  la  stabilità,  come  ^  indi- 
c»t  ni». 

■ne  dell'edifìcio  è  tenuta  Hbtrn 
ifettzo  da  quella  dei  forni,  (|ues*o  principio  è 
fitrtamente  più  costoso  di  quello  di  altre  ese- 
cuzioni generalmente  ammesse,  ma  dovrebbe 
^■cre  osservato  rigorosamente  dal  punto  di 
IMa  tecnico.  Come,  secondo  questo  principio 
3  locale  po^sa  pure  eseguirsi  senza  notevole 
auaeoto  di  spesa,  risulta  s)  chiaramente  dal 
anatro  disegno,  che  non  vi  è  bisogno  di  ag- 
pHI^ere  alin  schiarimenti.  Le  dimensioni 
inBCSpali  delle  singole  costruzioni  sono  indi- 
cate nel  dL^gDo,  per  migliore  e  più  rapida 
■tdligen/a. 

Pel  trasporlo  dei  carboni  ai  serbatoi  sono 
diyorti  ad  uno  dei  frontispizi  dell'  edifìcio 
iae  elevatori  a  secchie,  uniti  a  due  frantu- 
L*n  re  trasporta  circa  25  ton- 
di 1 oJl'ora,  quantità  suflicicntc 

per  f  caercopo  in  pieno.  Un  elevatore  resta 


quindi  di  riserva  per  la  sicurezza  dell'eser- 
cizio. 

I  serbatoi  del  fossile  possono  contenere 
il  quantitativo  necessario  per  .  .  .  ore. 

II  trasportatore  di  coke  davanti  ai  forni 
porta  questo  all'  altro  frontispizio  dell'  edi- 
fìcio, e  di  là  al  deposito  In  caso  di  interru- 
zione si  può  levare  la  griglia  --/  oer  gettare 
il  coke  nello  spazio  sottostanti*,  eia  dove  può 
essere  trasportato  fuori  colle  carrette  a  oa- 
-sculc  o  con  altri  mezzi. 

11  corridoio  di  discarica  t  coperto  di  lastre 
Monier  e  di  piastrelle  di  pietra,  perche  lastre 
di  ferro  darebbero  luogo  a  troppa»  strepito  in 
caso  di  cadute  di  utensili  di   ferro. 

L'edificio  ò  costruito  con  intelajature  di 
ferro.  Le  colonne  principali  si  trovano  alla 
distanza  Hi  3.50  m.  e  sono  legate  fissamente 
da  una  parte  colle  travate;  dall'altra  sosten- 
gono le  costruzioni  del  tetto,  port;ino  la  sptir- 
genza  del  corridoio  di  canea  e  le  (ravi  maestre 
traversali  di  circa  I4  m.  di  lunghezza. 

I  bariletti,  le  passerelle  ed  i  serbatoi  del 
carbone  poggiano  su  queste  travi  maestre 
che  nel  medesimo  tempo  ser\"ono  a  collegare 
le  pareti  longitudinali. 

La  costruzione  delle  pareti  è  indicata  in 
sezione. 

Sul  modo  del  lavoro  non  tocca  a  noi 
qui  naturalmente  di  siggiunger  parola,  sol- 
tanto vogli.tmo  far  osser\'are  che  il  descritto 
impianto  del  locale  dei  forni  è  migliore 
di  miello  dell'onicina  di  Maricndorf  prev*o 
Kerimo  s)  spesso  indicati)  come  lodevole  esem- 
pio. Un  confronto  esatto  del  nostr<i  disegno 
con  quello  dell'impianto  di  Muncndorf  persua- 
derà ogni  tecnico  pratico  dei  vantaggi  delle 
nostre  proposte. 

Per  ulteriori  ingrandimenti  si  trovano  in- 
dicate le  assi  di  simetrìa  per  una  prima  ag- 
giunta ed  altre  successive. 

Dappertutto  è  disposto  la  ventilazione  p.T 
il  rapido  allonianamento  del  fumo  e  dei  prò* 
dotti  di  combustione.  L' aria  fresca  entrante 
da  A  trascina  subito  in  alto  il  vapore  che  si 
produce  allo  spegnimento  del  coke  e  lo  espelle 
per  la  lanterna  di  ventilazione.  L'  uomo  che 
lavora  al  carrello  presso  il  serbatoio  del  fos- 
sile si  trova  affatto  fuori  della  corrente  dei 
gaz  e  vapori  che  scappano  per  C*.  non  po- 
lendo passarne  nulla  attraverso  la  parete 
slagna  ed  il  passaggio  attiguo.  Gli  operai  sul 
corridoio  di  caricamento  possf»no  riposare  in 
A",  durante  le  soste  del  lavoro, 

L'  altezza  interna  sopra  1  bariletti  1^  presa 
abbastanza  grande  da  permettere  l' introdu- 
zione dei  ferri  ecc.  necessaria  alla  pulitura 
delle  colonne  montanti,  senza  trovare  ostacolo 
nei  tiranti  del  tetto. 

Le  passerelle  delle  colonne  montanti  sono 
eseguite  a  traliccio  a  guisa  di  griglia. 

Passiamo  ora  alla  descrizione  del 

//.  LocaU  tii  forni  ti  storte  oriszonta/i  con  cn- 
rirantento  e  scaricamento  a  HUtrckinn. 

Per  l'indicata  produzione  bastano  la  forni, 
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ognuno  a  9  storte  da  6  m.  disposti  in  due 
batterie  contrapposte  da  6  forni  ognuna.  An- 
che qui  ci  riferiamo  sopratutto  a!  disegno. 
La  fondaziune.  la  costruzione,  la  ventila- 
zione ecc.  sono  sopfgette  alle  medesime  regole 
come  nel  progetto  precedente.  Anche  cui 
vegliamo  far  rilevare  in  modo  speciale  cne 
i  bariletti,  le  condutture  del  gaz  e  de!  ca- 
trame, i  serbatoi  del  fossile  e  le  passerelle  ecc. 
poggiano  affatto  indipendenti  dai  forni  su 
speciali  impalcature  di  sostegno,  evitando  così, 
in  primo  luogo,  che  le  fundamcnta  tUi  forni 
già  tanto  coricate,  ricevano  ulteriori  pressioni, 
o  pressioni  unilaterali  quando  si  adoperano 
ancore  ;  in  secondo  luogo  che  la  dilatazione 
dei  forni  faccia  muovere  anche  le  costruzioni 
sovrapposte. 

Davanti  e  dietro  a  queste  batterìe  girano 
le  macchine  per  caricare  e  scaricare,  mosse 
elettricamente  ;  le  prime  ricevono  il  fossile 
da  due  serbatoi.  Dall'  uscita  del  serbatoio  il 
carbone  passa  prima  attraverso  un  vaso  mi- 
suratore appositamente  costruito  per  fornire 
la  quantità  necessaria  alla  carica  dì  una 
storta. 

« 
*  • 

In  quanto  al  : 
///.  Locale  di  forni  a  storte  verticali 

ci  riferiamo  allo  schizzo  unito,  colla  ])ianta  di 
24  forni,  ognuno  di  6  storte. 

È  da  osservarsi  che  la  capacità  di  questi 
forni  è  veramente  troppo  piccola  pel  sistema 
Settle-Padfield  prescelto,  e  che  per  oggi  fac- 
ciamo astrazione  da  altri  progetti  che  esi- 
stono nella  pratica. 


In  ultimo,  pei  necessari  confronti,  resta  an- 
cora il 

iy.  Locale  dei  forni  a  storta  orizzontali  ed  eser- 
ciste inattuale. 

Le  storte  sono  lunghe  soltanto  3  m.  ed 
occorrono  29  forni  con  232  storte.  Fra  le  due 
case  vi  è  il  deposito  del  carbone  fossile,  e 
nulla  di  notevole  vi  è  da  aggiungersi.  Per  la 
buona  intelligenza  e  la  chiarezza  dei  disegni, 
nonché  delta  descrizione  che  precede,  abbiamo 
steso  ancora  la  Tabella  di  confronto  annessa. 

III. 

Passando  ora  alle  Officine  medie  e  pìccole 
facciamo  osservare  in  generale  che  l'eser- 
cizio fatto  a  mano  non  e  più  da  considerarsi 
all'altezza  dei  tempi,  almeno  per  le  olìicine 
con  una  produzione  superiore  a  2-3  milioni 
di  m'.  I  forni  a  storte  inclinate,  e  quelli  a 
storte  orizzontali  con  macchine  costituiscono 
gli  impiantì  moderni,  mentre  gli  impianti  a 
storte  verticali  sono  quelli  dell'avvenire.  Lo 
stato  attuale  della  tecnica  di  costruzione  di 
forni  è  arrivato  così  ad  un  punto  d'arresto. 

Per  officine  più  grandi,  di  una  produzione 


annua  da  8  a  ro  milioni  di  m',  può  trattarsi 
oggi  esclusivamente  della  scelta  fra  forni  a 
storte  inclinate,  o  forni  a  storte  orizzon- 
tali con  macchine  per  caricare  e  scaricare, 
perchè  troppo  poca  esperienza  si  ha  coi  forni 
a  storte  verticali.  Dipenderà  dalle  condizioni 
locali,  a  quale  sistema  sia  da  darsi  la  prefe- 
renza in  determinati  casi. 

Le  spese  d' acquisto  e  di  manutenzione 
delle  macchine  per  caricare,  essendo,  come 
già  detto,  molto  rilevanti,  la  loro  applicazione 
è  possibile  economicamente,  soltanto  quando 
possono  lavorare  tutto  l' anno  ed  ìn  piena 
potenzialità.  Anche  la  sicurezza  dell'esercizio 
non  è  grande  con  queste  macchine,  il  che 
rende  necessaria  una  macchina  di  riserva 
tanto  per  il  caricamento  che  per  la  discarica; 
oppure  i  corridoi  di  manovra  devono  essere 
tenuti  tanto  larghi  da  permettere  in  caso  di 
bisogno  r  esercizio  a  mano  da  ambedue  i  lati 
delle  storte.  Non  faremmo  un  progetto  con 
macchine  caricatrici,  se  la  produzione  annua 
non  sorpassa  ^!i  8  milioni  di  metri  cubi. 

Molto  più  tacile  è  di  costruire  forni  a 
storte  inclinate,  specialmente  dove  è  cara  la 
mano  d' opera,  perchè  i  vantaggi  di  questo 
sistema  crrscnnci,  in  causa  del  numero  ridotto 
di  operai, jproporzionalmente  alle  tariffe  delle 
mercedi.  Faremmo  un  progetto  con  storte 
inclinate  (specialmente  se  l'officina  non  è  in 
vicinanza  di  abitazioni  e  quindi  meno  impor- 
tante la  produzione  di  polvere),  già  quando 
neir  estate  possono  rimanere  due  forni  in 
esercizio.  Secondo  la  nostra  opinione,  il  nu- 
mero dei  forni  accesi  nel  corso  dell'anno  sa- 
rebbe allora. 

2-3  forni  nei  mesi  di  Aprile,  Maggio,  Giugno, 
Luglio  ed  Agosto  ; 

3  «      nel  mese  di  Settembre: 

4  "      nei  mesi  di  Febbraio,  Marzo  ed 

tobre  ; 

5  «      nei  mesi  di  Gennaio,  Novembre,  Di- 

cembre. 

Il  locale  dovrà  quindi  contenere  5  forni, 
senza  le  riserve,  per  una  produzione  di  3-4 
milioni  di  m^  Occorreranno  allora  squadre 
di  3  uomini  ;  nell'estate  questi  avrebbero  da 
togliere  anche  le  scorie  dai  generatori,  mentre 
che  nell'inverno  vi  si  aggiungerebbe  un  quarto 
operaio.  Inoltre  per  ogni  squadra  vi  dovrà 
essere  un  macchinista  pel  trasporto  del  fos- 
sile, il  quale  può  ancne  farsi  sorvegliante 
degli  operai. 

Facendo  il  calcolo   per   questo  locale    di 
forni,  nel  medesimo  modo    come    l' ahbiam^^ 
fatto  pel  nostro  progetto  di    15   forni,  ^| 

le  spese  complessive  per  1000  m^    di  gaz 

saranno L.  16 

mentre  per  un  locale  della  stessa 
capacità  di  produzione,  con  io  forni 
a  storte  orizzontali  di  3  metri  sa- 
rebbe   rougo 

Si  vede  che  per  una  tale  produzione,  le 
spese  complessive  pel  loialc  dei  forni  sono 
quasi  identiche.  L' esercizio  molto  più  sem- 
plice ci  farebbe  propendere   per   l' adozione 


4 


li  gaz 

il 


-363 


i  m  itone  inciinalc,  prrch*  è  maggiore 
pcndenia  dagli  operai, 
'er  le  officine  più  piccole,  da  4  milioni  in 
fino  a  300.000  m*t  ^onu  da  raccomanda rsi 
T  Comi  a  rigcncnutune  con  8  sione  ed  eser- 
fatto  a  mano.  Le  spenc  d' impianto  e  i 
d*  esercizio   di    questi    forni    sono   pure 
i  nella    tabella  ;    ck-sì    hanno    anche    il 

lo  di  adattar»  meglio  alle  variazioni 

M  cooflumo. 

Per  le  officine  con  una  produzione  annua 
A  5001000  m'  al  ma^imo  devono  adoperarsi 
haù  ordinari  a  ^nglia  n  forni  semi-eener;iti)ri, 
ftPAè  costano  meno,  tanto  per  l' impianto 
che  per  la  manutenzione,  e  richiedono  un 
taxuao  molto  più  semplice.  L'  unico  svan- 
tifpo  è  la  percentuale  alta  di  combustibile 
pel  riscaldamento. 

I  fonti  a  storte  verticali  sono  i  forni  del- 
farveoire.  Quelli  da  noi  progettati  sono  di 
eapicilà  troppo  piccola.  Si  cercherà  di  modi- 
ióme  il  sistema  in  modo  da  poter  urodurre 
4000  m'  con  ogni  forno  in  24  ore.  La  seni- 
pfaotft  dell'apparecchio  di  riempimento  pcr- 
Bctte  di  adattare  comodamente  la  produzione 
At  «-aruuiont  di  consumo,  e  perciò  Questi 
fan»  sarebbero  indicati  tanto  per  le  otitcine 
gfifldi  che  per  quelle  medie. 

Purtruppt^)  però  non  siamo  ancora  in  grado 
^indicare  risultati  pratici  per  un  forno  a 
«arie  verticali  di  tale  capaciti^,  e  abbiamo 
49mCo  limitarci  al  piccolo  forno,  come  risulta 
Ub  Tabella  di  confronto. 


ki  pir  tipHfri,  hnit»  rimerno,  te  ostruzioni 
Mi  flnauiMl,  tilazlonl  e  eontatoti  eausalt  dal 


Qw"'  '""-Mione  e  stata  oggetto  di   una 
nom  II  Irvin  Hutierworth,  di  Grand 

KiBtds  (.Mu  I;;^ani,  in  una  riunione,  a  Chicago, 
wk  Western  Gas  Assocutiun. 

Sicoome  la  maggior  parte  dei  membri 
prcseiMi  era  costituita  di  raporesentanti  delle 
noeta  di  gai  delle  citb^  del  Nord  degli  Stati 
Unii,  dove  il  freddo  è  assai  intenso  nell' in- 
vtTDO.  la  questione  della  congela/ionc  nelle 
tafauìoni  rappriiscntava  un  grande  interesse. 
Dopo  a%-er  constatato  che  lo  stato  di  cose 
aoóali  non  può  durare  a  lungo,  e  dopo  aver 
4cplorMo  che  molte  Società  si  accontentino, 
I  loro  svantaggìa  e  a  detrimento  Un  loro 
ibboosCi,  di  seguire  la  vecchia  usanza  inef- 
fjfii*^.  Fautore  esaminò  i  rimedi  proposti  e 
.:ii  applicati  con  mag^or  o  minor  suc- 
'.r-        -   Koropa. 

.     paii  di  questi  rimedi  sono  sette: 

L  La  disseccazione   del    gaz    lavandolo   con 

lòdo  solforico; 
&  La  dttseccajcione  del   gaz   esponendolo    al 

Homro  di  calcio  ; 
\  La  dissecca/ione  del  gaz  esponendolo  alla 

calce  caustica; 


4.  I^  disseccazione  del  gaz  esponendolo  al 
carburo  di  calcio  ; 

5.  La  disseccazione  del  gaz  per  compressione; 

6.  La  disseccazione  del  gaz  con  la  conden^ 
sazionc  dell'aria  nei  tubi  aerei  o  nei  con- 
densatori atmosferici  ; 

7.  I^  riduzione  del  punto  di  congelamento 
dei  vapori  contenuti  nel  gaz  mescolandovi 
dei  vapori  di  alcool. 

Fa  notare  che  tutti  questi  metodi  doman- 
dano un  trattamento  o  una  manipolazione 
qualunque  dì  tutto  il  gaz  uscente  dal  gazo- 
metro  per  entrare  nelle  tubazioni  di  citta,  e 
che  i  sei  primi  richiedono  l'estrazione  dal 
gaz  di  quasi  tutto  il  vapor  acqueo  che  con- 
tiene, non  lascianiki  che  una  certa  umidità, 
insutiiciente,  per  causare  delle  serie  noie.  r. 
meglio  perciò  che  il  gaz  non  contenga  afìfatto 
umidità,  perchè  è  riconosciuto  che  questa 
favorisce  il  deporsi  della  naftalina.  E  non 
pertanto,  il  solo  di  questi  metodi  che  sia  stato 
impieg.tto  fino  ad  ora  con  successo  è  quello 
designato  sotto  il  n.  7  (introduzione  di  vapori 
d'alcool)  che  lascia  tutta  l'umidità  nel  gaz  e 
che  non  ha  che  uno  scopo  che  è  di  abbas- 
sare il  suo  punto  di  congelamento.  Buttcr- 
worth  preferirebbe  tutt' altro  metodo  di  dis- 
secazione  del  gaz.  perchè,  disseccando 
completamente  il  gaz,  si  sopprimerebbe  anche 
le  ostruzioni  causate  dalla  naftalina  che  quelle 
dovute  al  freddo. 

Dopo  aver  descritto  dettagliamente  i  sette 
metodi  citali  ed  essersi  dato  a  numerosi  cal- 
coli, l'autore  arriva  alla  conclusume  che  la 
disseccazione  alla  calce  caustica,  praticata  in 
Europa,  costerebbe  meno  del  metodo  corwi- 
siente  nell"  introdurre  dell'alcool  nelle  tuba- 
zioni e  apparecchi.  Ma  e  il  metodo  (|ì  ^un- 
densazionc  con  l'aria  che  sarebbe  il  meno 
costoso  su  tutti  i  punti  di  vista. 

Intanto  le  ricerche  di  Bulter>voth,  non  gli 
permettono  ancora  di  fare  una  dimostrazione 
definitiva  basata  su  cifre  positive. 


PARTE    IMDUSTRIALE 


Alcuni  prezzi  di  vendita  del  Gaz 
e  dell'  Elettricità 

Essendosi  organizzata  una  campa^^tia  per 
incitare  il  prefetto  dei  Bassi  Pirenei  a  non 
approvare  il  contratto  recentemente  interve- 
nuto fra  la  citt.^  di  Bavonne  e  la  Compagnia 
del  Gaz,  i  membri  della  maggioranza  del 
Consiglio  comunale  avendo  votato  questo 
trattalo  hanno  indirizzato,  per  giustificare  la 
loro  condotta,  una  lettera  aperta  ai  contri- 
buenti ed  ai  consumatori  di  gaz  di  Bayonne. 

Quale  appf>ggio  alle  ragioni  date  per  spie- 
gare 1  loro  voti,  citano  alcuni  prezzi  di 
vendila    attuali  con    le   durale  delle  conccs- 


sioni  delle  città  dove  sono  praticati  questi 
prezzi. 

Secondo  questo  documento,  i  prezzi  di 
vendita  da  applicare  nei  1912  in  un  certo 
numero  di  città  sarebbero  i  seguenti  : 

Bordeaux  0.175  "  ^^^^  ^'^^  ~  Tolosa  0.23 
[illuminazione),  0.19  (forza  motrice)  -  Lione 
0.19;  0.18;  0.17  e  0.16  -  Montlu^on  0.20  - 
Brest  0.19  -  Nevers  0.22  e  0.20  -  Clermont 
0.22  -  Troyes  0.22  e  0.20  -  Niort  0.28  - 
Auxerre  0.22  e  0.21  -  Cherbourg  0.22  - 
Digionc  0.20  -  Ahbeville  0.25  -  Kochcfort 
0.25  -  Pau  0.20  e  0.19  (contratto  che  spira 
soltanto  ne]  1951I  -  Kpinal  0.25-  Donai  0.20 
e  0.19  -  Blois  0.24  -  Caen  0.25  -  Le  Mans 
0.24  -  Montpellier  0.24  e  0.22  -  Quimper  0.30. 

È  necessario  notare,  è  aggiunto,  che  i 
prezzi  ottenuti  a  Bordeaux  e  a  Dax  sono  i 
risultati  di  aggiudicazioni  con  un  monopolio 
di  una  durata  di  30  anni  Bordeaux  e  ai  35 
Dax. 

Quanto  alla  durata  delle  concessioni,  si  cita: 

Bordeaux  (aggiudicazione)  30  anni,  trat- 
tato del  1903  -  Dax  (aggiudicazione)  35  anni, 
dal  1904  -  Pau  (proroga)  49  anni,  dal  1902  - 
Nizza  (proroga)  40  anni,  trattatd  del  1905  - 
Tolosa  (proroga)  47  anni,  trattato  del  1899  - 
Liune  (proroga)  40  anni,  trattato  del  1898  - 
Rochefort  (proroga)  49  anni,  del  1892  -  Di- 
gione  (proroga)  42  anni,  trattato  del  1892  - 
Cherbourg  (proroga)  64  anni,  trattato  del  1896 

-  Hnnfleur  (proroga)  99  anni,  trattato  del  1893 

-  Kpernay  iproroga)  36  anni,  trattato  del  1897 

-  Epinal  (proroga)  48  anni,  trattato  del  i3g3 

-  Saint-Bricuc  (proroga)  90  anni,  trattato  del 
1894  -  Douai  (proroga)  45  anni,  trattato  del 
i8q6  -  Auxerre  (prorog.ìl  39  anni,  trattato 
del  1898  -  Ctimpiégne  (prorogai  37  anni, 
trattato  del  1903  -  Niort  (proroga)  42  anni. 
trattato  del  1B99  -  Lisieux  iproroga)  50  anni, 
trattato  del  1897  -  Rivede-Gier,  55  anni. 
trattato  del  1897  -  Vichy  (proroga)  52  anni, 
trattato  del  1898  -  Abhcville  (proroga)  49 
anni,  trattato  del  1891  -  Blois  iproroga)  49 
anni,  trattato  del  1904  -  Caen,  28  anni,  (au- 
torizzazione di  edilità  io  anni)  -  Clermont, 
36  anni  -  Brest,  34  anni  -  Nantes,  43  anni  - 
Clichy,  30  anni  -  Colonibes,  30  anni  -  Le 
Puy,  23  anni  -  Nevers,  16  anni  (autorizza- 
zione 30  anni)  -  Montlufon,  30  anni  che  pos- 
sono essere  portati  a  40  anni. 

In  ciò  che  concerne  l'elettricità,  lo  stesso 
documento   dà    i  prezzi  attuali  seguenti,  con 
il  genere  di  concessione  (monopolio  o   sem- 
plice permesso)  e  la  durata  : 
Bordeaux     mon.  di  30  anni,  0.081  ettowat  ora 
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Cambrai  (monop.)    40 
Les  Mans        n  40 

Niort  «         42 

Dax  ff  35 

Vannes  n  3^ 

Villefranche-sur- 

Saflne  (concess.)  30     «     o.ii 
Tours  w  34      "     o-io 

i.unéville 

[conc.  e  mon.)  30      •>     0.12 
Epernay  »         30     "     o.io 

Chalon-sur-Saùne 

(concessione)  22      w     o.io 
Pau  (fino  al  1925)     49     »     0.06.5 


L'  I  D  R  O  L I  T  E 

Togliamo  dalla  Revue   Tecìmique  : 

Segnaliamo  questa  scoperta  del  9 
George  G.  Jauberl. 

L' idrolite,  sostanza  di  aspetto  mets 
ha  r  apparenza  del  carburo  di  calcio.  ! 
impiega  per  Ìl  gonfiamento  dei  p;iIloni 
si  ritrae  un  doppio  vantaggio  :  dap| 
quello  di  ridurre  al  ventesimo  del  suo 
attualmente  necessario  l'idrogeno  da  1 
portare;  poi,  quello  di  ottenere  una  sicU 
molto  più  grande.  L' idrolite  non  consi 
preparare  l' idrogeno,  ma  a  imprigiona^ 
un  metallo  che  è  qui  il  calcio.  Si  immj 
Zina  cosi  il  gaz  nella  proporzione  di  ui 
tro  CLibo  per  chilogramma.  11  processo 
siste  a  far  passare  una  corrente  di  idre 
su  del  calcio  metallico  riscaldato  da  un 
rcnte  elettrica.  L' idrolite  costa  10  fr.  i 
logramma.  Il  prodotto  non  si  danneggi 
trasporto,  T  idrogeno  non  essendo  pos 
libertà  che  al  momento  dell'  impiego 
r  azione  dell'  acqua.  Prima  dell'  impieg 
idrolite  non  rappresenta  che  dei  e 
inerti,  maneggiabili  senza  pericolo. 

Delle  esperienze  pubbliche  di  gonfiai 
e  di  lanciamento  di  palloni  -piloti  con  l| 
dell' idrolite  verranno  fatte  dall' osservj 
della  torre  Kiff'cl  per  dimostrare  pn 
mente  il  valore  del  nuovo  processo,  e 
stato  l'oggetto  di  una  conferenza  all'^ 
demia  defie  scienze,  con  complemenl 
indicazioni,  del  Sig.  Maissan. 

Obbligo  d' lllunilnazioiis  delle  strade  pubblici 

Il  Touring-Club  di  Francia  ha  otn 
un  vero  successo  giudiziario  a  vantj 
degli  automobilisti.  Un  proprietario  d' x 
mobile  la  cui  vettura  era  stata  guastai 
un  colpo  preso  di  notte  contro  la  cate) 
uno  dei  posti  daziari  di  Nimes,  conven) 
giudizio  l'autorità  comunale  per  la  rifu; 
dei  danni  causati  dalla  deficiente  illuti 
zione  del  posto  suddetto.  Vedendo  respij 
propria  domanda,  coll'appoggio  del  Toul 
Club  appellò  alla  Corte  di  Nimes,  la  1 
cassando  la  sentenza  del  tribunale  cond 
la  citta  alla  rifusione  dei  danni,  spes 
interessi. 
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UN'  Ascensione 

AeReOSTATICA 
I  MMu  Giz  éi  Missandri]  (PlwMte) 


Mercoledì  la  Piccmbrc  1906  ebbe 
«ul  pi%/J^ile  dell'  oflinna  drl 
b  pnma  asccnHionc  libera  del 
■apiifico  pallone  di  proprietà  del 
■0(0  sportman  Sif;.  Marìn  Bursalino 
(RNOproprietario  deir^nlica  Ditta  (ì. 
Bomlino  e  F.lli)  cho  fnrnisre  di  cap 
fdh  meiito  mondo). 

L*  aerefwtalrt  di  6o3  m.'  fu  gnn- 
bUt  in  meno  dì  a  ore  col  gaz  del- 
r«ftcina  é  parti  con    una  splendida 


Si  «tueca  !•  m«Ìc«IU 

Pare  che  questa  sia  la  prima  di 
BU  ferie  di  asrennioni  che  il  signor 
Mario  Borsalinn  e  1  suoi  amici  si  pro- 
pongono di  fare,  e  pare  anzi  che  sia 
b  poma  pietra  per  la  fondazione  di 
naa  sezione  dell* Aereo-Club  Italiano 
B  Alessandria  che  per  la  sua  posi- 
DDoe  H  presta  cosi  bene  a  questo 
fcoere  di  sport  Ed  ecco  un  nuovo 
■ipMip»  del  gaz  illuminante  I 


Statìstica  delle  otticine  a  gaz 

AMERICANE 

ti  nostro  ciiii t ralcllt i  ,/  <urual  dts 
Vtma  a  jnii  pubblii'n  il  (jtindro  se- 
(nenie  tolto  da  una  statiMna  delle 
oAcine  a  pu  pubblicata  dall'  ufficio 
di  censimento  americano. 


Il  guwdBBwmn  »  ftniiol 

volata  alle  ore  11,40,  pilotato  dal  si^or 
Mario  Borsalino  accompagnato  d.ill'  av- 
vocato Federico  Moro,  altro  noCo*  e 
simpatico  sportman.  I  coraggiosi  viag- 
giatori furono  salutati  dagli  applausi  di 
numerosi  amici  accorsi  allo  spettacolo 
nuovo  per  Alessandria. 

Il  viaggio  fu  felicissimo;  il  pallone 
salito  subilo  all'  altciEza  di  700  metri  si 
diresse  sopra  V*alenza,  poi  piegò  a  sini* 
sira  con  marcia  rapidissima  ftopra  Mor- 
tara,  Vercelli.  Novara  dove  sostò  al- 
quanto elevandosi  a  2950  metri  ;  si  portò 
poi  presso  Milano  e  discese  poco  dopo 
le  14  a  Me/zate  alla  cascina  Boscana 
dove  gli  aerconauli  furono  festosamen* 
te  accolti  da  quel  proprietario  signor 
Melloni. 
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1905 


1900 


1.017  877 

■  967095-928  567.000.506 


5.768.7 1 2  2.487.287 

I4-594-985  I97I&4-427 

221.856.017  194.857.296 

14.527.067  8.:6B.657 


Numero  d' ofTicine 
Capitale  impiegato 

[dollari)    .     .     . 
Impiegati  : 

Numero 7.401  5.904 

Stipendi  (do!Iari(  .     .      8,458.199      5-373-500 

Mano  d'  opera  : 

Numero  d  operai  circa  30'594-  22.459 

Salari  (dollari! .     .    .     17.045.404     12.436.296 

Spese  diverse  (dollari)  29.581.27:2     14.769.021 

Materie  consumate  : 

Prezzo  totale  ^dollari)    37.147.691     30.605.356 

Carboni  : 

Tonnellate    .     . 

Valore  (dollari)  . 

Petrolio: 

Galloni     .    ■    . 

Valore  (dollari) 

Altre  materie  (dollari)      8.025.909      5.272.227 

Prodotti  : 

Valore  totale  (dollari)  125.046.955    75.716.673 

Gaz  fabbricato  : 

Piedi  cubi  (migliaia  di)  1 16.501.351     67.093.553 

Valore  (dollarii      .     .  111.764.521     69.432.582 

Tutu  gli  altri  prodotti     t3.282.434      6.284.UI 

Il  risultato  di  questa  statistica  è  che  il 
capitale  impiegalo  per  1,000  piedi  cubi  (28 
metri  cubi)  di  gaz  fabbricato  è  attualmente 
di  6  dollari. 

L'Esposizione  di  Dubiino  nei  1907. 

Un  Comitato  s'è  formato  per  assicurare 
l'intervento  dei  gazisti  all' Esposizione  inter- 
nazionale di  Dublino  nel  1907.  L'amministra- 
zione di  Questa  Esposizione  ha  deciso  di 
riservare  al  gaz  un  edifìcio  di  100  metri  di 
lunghezza  per  30  di  larghezza  e  m.  6.30  di 
alte/za.  Al  bisogno  queste  dimensioni  ver- 
ranno aumentate. 

Verranno  prese  tutte  le  misure  per  as- 
sicurare la  più  perfetta  ventilazione  di  questo 
fabbricato,  che  sarà  un  vero  palazzo  del  gaz. 

I!  prezzo  delle  aree  sarà  ai  50  franchi  per 
metro  quadrato,  con  un  minimo  di  125  fran- 
chi. Delle  riduzioni  saranno  accordate  agli 
espositori  che  occuperanno  degli  spazi  di 
una  certa  estensione  (iodio  al  disopra  di 
1.250  franchi,  15010  al  disopra  di  1-875  f'"^*"" 
chi,  e  20  0|0  al  disopra  di  2.503  franchi). 

La  Compagnia  del  Gaz,  ài  Dublino,  ac- 
corderà agli  espositori  una  riduzione  del  25 
per  cento  sul  prezzo  del  gaz  che  consume- 
ranno e  porrà  gratuitamente  le  canaIìzza2Ìoni 
fino  ai  loro  contatori. 

La  importante  funzione  del  ctilmlco 

nelle  Officine   del  Gaz 

Il  dott.  Otto  Rohm  chiuse  la  sua  confe- 
renza, tenuta  i)  4  giugno  1906  alla  riunione 
dei   chimici    tedcscni    di    Norimberga,   sulle 


innova::; ioni  tu-lla  fahhnc azione  dei  gaz  ilìu- 
tnimiufe,  facendo  rilevare  quanto  sia  impor- 
tante la  funzione  del  chimico  nelle  officine 
del  gaz  e  come  ciano  tuttora  numerosi  i  pro- 
blemi dei  quali  si  attende  la  soluzione.  Ha 
ricordato  che  soltanto  il  13  "',,  del  peso  del 
carbone  si  riduce  in  gaz  mediante  la  distilla- 
zione usuale  e  che  perciò  si  è  assai  lontani 
da  una  fabbricazione  ideale.  Quando  poi  si 
rifiettc  che,  secondo  E.  Drory,  il  costo  del 
gaz  viene  gravato  del  25  "  „  per  la  rete  di 
distribuzione  e  che  il  funzionamento  dei 
forni  rappresenta  il  27  "  „  della  spesa  totale, 
si  è  in  diritto  di  attendere  che  la  tecnica 
moderna  sappia  escogitare  alirì  mezzi  di  ga- 
ziftcazionc,  tanto  pel  caso  che  si  trovi  in  con- 
correnza coir  energia  elettrica,  come  quando 
voglia  porsi  al  suo  servizio  per  fornire  il 
gaz  occorrente  ai  motori  a  scoppio  delle 
grandi  centrali,  che  devono  fornire  ad  un 
tempo  la  luce,  il  calore  e  la  forza. 


L'OLIO  PER   i   MOTORI   A  GAZ 

La  Società  Ernesto  Reinach  &  C.  di  Mi- 
lano annovera  fra  una  delle  sue  vantate  spe- 
cialità r  olio  speciale  per  motori  a  gaz  fab- 
bricato secondo  i  più  moderni  criteri  tecnici, 
e  colle  più  severe  norme  chimiche:  trattasi 
di  una  marca  scrupolosamente  controllata  che, 
ben  a  ragione,  ha  saputo  acquistarsi  una  me- 
ritata nomea,  compendiando  tutti  i  migliori  re- 
quisiti che  vengono  richiesti  per  una  così  de- 
licata ed  importante  lubrificazione  come  quella 
dei  motori  a  gaz  nella  quale,  alla  massima  vi- 
scosità va  accoppiato  il  più  alto  punto  d'in- 
fiammabilità, essendo,  come  ognuno  sa,  muttu 
alta  la  temperatura  nei  cilindri  dei  motori  a 
gaz.  In  seguito  a  lunghi  e  ben  elaborati  studi, 
la  Casa  Reinach,  munita  come  lo  è  di  tutti  i 
più  moderni  ed  importanti  impianti  di  depu- 
razione e  filtraggio,  è  riuscita  a  produrre  un 
articolo  che  emerge  pei  suoi  notevoli  reqni- 
siti  ben  corrispondendo  alla  lubrificazione  di 
qualsiasi  tipo  di  motore  a  gaz. 

nUNICIPALlZZAZlONE 
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La  <  flaxzella  di  Parma  »  del  13  Decembre  porla  per 
estesi)  la  Relazione  del  Sindaco  su  1'  Azienda  Monìbipale, 
Da  tiSA  siralclama  qaella  parte  che  riflette  U  Monlcl(>a> 
lizzazione  del  (iaz,  dei  Magazzini  Uencrall,  del  Telefoai, 
deli'  Azienda  Eletlrica,  celle  frlgarìfere.  alllssloni  pubbli- 
che, Kcrviit  funebri,  iramvleecc.  Parma  non  !^[>cndo  lor^e 
ora  come  emergere,  vuol  divenire,  a  quanto  sembra,  ta 
Qlasgow  d' llallii  :  auguriamole  solo  che  soo  abbia  a  flnire 
a  convocare  i  suoi  creditori  come  fece  più  dt  qualche 
altra  cìtlà  di  no»!lra  conoscenza. 

Municipalizzazioni  f 

Per  quanto  ce  lo  abbia  concesso  la  bre- 
vità del  tempo,  abbiamo  voluto  studiare  le 
nuove  possibili  municipalizzazioni  dalle  quali. 


noi,  ciovrt  ritrarnc  st-no  e  cospicuo 
io  il  bilunciu  del  nostro  Comune. 

r.  *  XvdelpaUxsuloiM  dil  to 

■  i"  nto  c  tifila  conirt-ssionc. 

:tUi  lieti  impiauU\  liiso- 
r  conio:  i.  che  per  l'art.  19  del  ca- 
,m  gli  apparecchi  di  nuot^a  colloca- 
:rrbocro  di  prvprittit  del  Comune 
del  contralto,  cioè  al  t.  hi,^ho  1912; 
imune  avrebbe  facoltà  di  acqui- 
ci xtima  le  olTicine  e  lutto  il 
rrenle  alla  illumiuazionc,  al  tor- 
ti contralto,  ciò*  al  i.  luglio  1912;  3. 
fu  acquistato  per  L.  400,000 
Ga-s  con  contratto  32  marzo 
che  pvrunto  tale  materiale  è  già  in 
»  da  circa  un  decennio. 
to  ciò  premesso,  calcolando  che,  per 
*i  manutenzione  fatte  annualmente  dalla 
I  che  risultano  apnrnssimativamenlc  di 
X»,  d  valore  lutale  dell'impianto  non 
ubilo  che  un  dcterior.tmento  del  io  ",, 
i  oggi  di  L.  360.000  ;  calcolando  che 
e  opere  falle  dalla  Società  ammontino 
00  (f'L'lTicio  d'Arte  ne  ha  accertato  per 
Bclasc  le  condutture  sotterranee), 
kbono  eia  considerarsi  per  dut  Urei 
ixxate,  si  ha  : 
re    attuale    dell*  impianto 

nel  1907     .    .    .    .    L,  360,000. — 
per  I  anticipato  ri- 
opere  nuove    .     .     •        1.650, — 

rìscato  deirimpianio        !..  361.650.— 

Quanto  al  riscatto  della  confessione,  sì 

conto  dei  segtienti  clementi  : 

spese  di  registro  anticipate  dalla  So- 
,   ice»>ionaria  {art.  25  leti.  D.  Ic^gc  29 
1903)  che  si  possono  calcolare  m  lire 
;ate  per  la    prima    concessione  al 
Il  L.  706.02  (pagale  per  la 
w^  'j  -Ila    presa   dal   Comune   sui 

elle  l)ilte  concessionarie  a  garanzia  dei 
itbt  e  quindi  in  tutto,  U  15,135,02,  da 
devonsi  dedurre  i  due  terzi,  essendo 
_:orsi  i  due  terzi  del  tempo  stabi- 
_fconc«rssione  ;  donde  un  credito  esi- 
lile tìtolo  a  favore  del  concessionario. 

1  pagati  ai  Cómunf  (art.  25  lett.  B 
itala)  che  sono  di  due  sorta:  un  canone 
I  L.  12,000,  una  prestazitine  straordì- 
L.  14.000.   Di  tali  somme   non  sono 
le  annualità  già  pagale  del  canone, 
:ntano  premi    '•ugli    nidi  annuali 
■età,  e  che  quindi  sono  stale  pagate 
K  già  pnrrpiti.  Resta  il  premì*i  straor- 
di  I_  14,000.  che  è  a  calcolarsi  solo  nel 
'    durata    della    concessione,  e 
4666,66. 

profitto  mancato  del  Concessionario, 
al  valore  attuale  (art.  25  lett  C  legge 


Tale  pr()filto  va  calcolato  sulla  me<lia  dei 
redditi  netti  .irrerlata  ai  lini  dell'  imp<^is(a  di 
ricchezza  mobile  dell*  ultimo  quinquennio, 
tolto  dal  medesimo  l'anno  dì  maggiore  e  minor 
profitto  e  depuralo  dairinlcrcs*e  del  capitale 
che  si  pag.i  a  tìtolo  di  riscatto  dell*  impianto 
e  della  cuncessiunc  (art.  25  lett.  C  capoverso 
legge  citata). 

I  redditi  netti  accertati  nell'  ultimo  quin- 
quennio sono  i  seguenti  ; 

1.  anno  1902  ....  La  26,000,— 
3.      »      1903     ....     »    26,000,— 

3.  »      1904     .     .     .     .      •    28.000,— 

4.  -  1905  .  .  .  .  •  28,000,— 
k.  »  1906  .  .  .  .  •  38,000,— 
La  media  risulta  quindi  dì  annue  I..  28,000, 

dalle  quali  vanno  detraile  lire  18,558  rappre- 
sentanti l'interesse  annuo  del  5  '  ^  (interesse 
commerciale^  sulle  L.  371. 101  che  nei  prece- 
denti tìtoli  si  passerebbero  alla  Società  conces- 
sionaria; donde  un  resìduo  di  L.  9442. 

Facendo  il  riscatto  al  i.  luglio  1907,  le 
cinque  annualità  dì  L.  9442  ciascuna,  e  cioè 
in  totale  di  L.  47.210.  calcolate  al  loro  valore 
al  I.  luglio,  rappresentano  U  40.i3a 

Quindi,  riepilogando  il  riscatto  della  C0n~ 
cessioHt,  importerebbe  : 

Per   spese  di   registro  antici- 
pate dalla  Società    .    .    •     .    .    L.    5,045,— 

Per   prem ì    pagali    dalla   So- 
cietà al  Comune »     4f666, — 

Indennità  per  profitti  mancati       »    40,130, — 

Totale  riscatto  della  concessione  L  49,841;— 

II  rischilo  ouindì  costerebbe  in  tutto: 
Riscatto  dell' impianto   .     .     U  361.650, — 
Riscatto  della  concessione      >      49,841,— 


Totale  L.  411491,— 
E  in  cifra  tonda  I^  412,000. 

Esercisio  dtit  imprtsa  niNnicipalizsata 

Il  calcolo  si  fa  in  base  ad  una  produzione 
annua  di  2  milioni  dì  m3  dì  gaz  (la  prcnlu- 
zione  dell' ultimo  anno:  ottobre  iQOS-novem- 
brc  1906,  fu  precisamente  di  m3  2.103,760) 
così  approssiinaiivamentc  ripartii]  tn  base  alle 
cifre  medie  degli  anni  : 

Perdite  20  ",, 1x13.     400,000 

Consumo  pei  locali  oflicina       •         12.000 
Consumo  per  illum.  pubblica     •       165,000 
Consumo    per   lUumina/iune 
privata  e  riscaldamento  «    1,220,000 

Consumo  per  forza  industriale 
e  motrice .     ■       203,000 


fl/K>0^O0O 


Ogni  tonnellata  di  carbone  verrine  (de- 
tratti tg.  170  che  servono  per  d  riscaldamenio 
dei  fornì)  dà  265  m3  dì  ga/.  l-a  produzione 
di  2  milioni  di  m3.,  importa  dunque  un  con- 
sumo annuo  di  tonnellate  dì  carbone  vergine 
7548»  o  in  cifra  tonda,  7600. 

Ciò  posto,  r  entrata  e  la  spesa  presuntive 
sarebbero  rapprc&cntate  dalle  scienti  cifre; 
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a)  Entrate: 

Vendita  di!  1113.  1,220,000  di 
gaz  ai  privati  per  illum.  e  ri- 
scaldamento a  0,18  al  m3.      .    L.  219,000,— 

Vendita  di  m3.  203,000  ai  'pri- 
vati per  forza  motrice  a  0,14  il 

^3 »  28,420,— 

Vendita  di  ton.  5016  di  Coke 
(ogni  ton.  di  carbone  vergine  ne 

dà  Kg.  660)  L.  40  la  ton.       .      »  203,640, — 

Vendita  di  ton.  304  di  polvere 
[di  Coke  j  (ogni  ton.    di    carbone 

ne  dà  Kg.  40)  a  L.  40  la  ton.      n  12,160, — 

Vendita  dei  sottoprodotti  (ca- 
trame ecc.)  ton.   266  a  L.  12  la 

tonnellata »  3,192, — 

Noli  contatori,  impianti  ecc.      »  10,000, — 

L.  475,412.— 
ò)  Spese. 

Carbone  da  distillare  (ton.  7600 

a  L.  306 L.  228,000, — 

Spese  generali  (trasporti,  tu- 
bazioni ecc.) n  90.000, — 

Personale  d'amministrazione      »  6.000, — 

Mano  d*  opera »*  50.000. — 

Spese  di  manutenzione  .     .      »  20.000, — 

Tasse  varie »  10.000, — 

L.  404.000. — 


Riepilogo  ; 

Entrate L.  475,412,— 

Spese        w    404.000, — 


Utile  dell'azienda  L. 


71.412,— 


Risultati  complessivi  del  Comune 

Nei  calcoli  sopra  fatti,  non  è  tenuto  conto 
del  prezzo  del  gaz  fornito  al  Comune,  al  quale, 
dovrebbe  essere  somministrato  gratuitamente. 
Non  è  per  contro  tenuto  conto  del  canone  di 
L.  12,000  annue  che  la  Società  concessionaria 
paga  attualmente  al  Comune.  Né,  infine,  è 
tenuto  conto  del  servizio  del  prestito  da  con- 
trarre per  il  riscatto  dell'impianto  e  della 
concessione. 

La  spesa  media  annuale  sostenuta  dal  Co- 
mune per  consumo  di  gaz  è  di  lire  19,000 
circa. 

Stabilita  (a  voler  esser  larghi)  in  L.  450.000 
r  indennità  da  pagarsi  per  il  riscatto,  il  ser- 
vizio del  relativo  prestito,  calcolato  al  5  "/o 
fra  interessi  e  quote  d'  ammortamento,  impor- 
terebbe la  spesa  di  lire  22,500  annue. 

Quindi,  il  risultato  finale,  per  il  bilancio 
comunale,  sarebbe  il  seguente  : 

a)  Minore  spesa  per  consumo 
di  gaz  L.  19,000,— 

Utili  dell'azienda  »    71.000, — 


Miglioramento  per  il  bilancio  L.  90.000, — 


b)  Minore  entrata  per  cessa- 
zione del  canone  n    12.000, 

Servizio  del  prestito  n    22.500,— 


Aggravi  per  il  bilancio  L.  34.500,— 

E  per  ciò,    in  totale,    un   mi- 
glioramento di  L.  55.500,— 

Tale  miglioramento  si  traduce  in  una  mi- 
nore spesa  L.  19.000  e  in  una  maggiore  en- 
trata di  lire  36,000  circa. 

Tutto  ciò,  lasciando  inalterato  il  prezzo 
attuale  del  gaz. 

Che  se,  facendo  opera  socialmente  ed  an- 
che industrialmente  opportuna,  l'Azienda  mu- 
nicipalizzata riducesse  a  cent.  16  per  m.  3  il 
prezzo  del  gaz  per  illluminazione  e  riscaìda- 
mento,  le  entrate  deli'  azienda  sarebbero  ri- 
dotte (restando  inalterato  il  consumo)  di  lire 
24.000  e  sarebbero  perciò  a  calcolarsi  in  lire 
47.000  circa  gli  utili  dell'  Azienda. 

La  maggiore  entrata  per  il  Comune  sa- 
rebbe perciò  ridotta  a  L.  12.000  circa,  ferma 
restando  la  cifra  di  L.  19,000  di  minore  spesa, 
e  il  miglioramento  totale,  per  il  bilancio  del 
Comune  si  ridurrebbe  in  tal  caso  a  L.  31.000 
annue  circa. 

Non  è  però  inutile  aggiungere  che  la  di- 
minuzione di  entrata  sarebbe  ben  presto  com- 
pensata dall'  aumento  del  consumo. 

B  —  Magazzini  generali 

Perchè  il  commercio  cittadino  possa  ri- 
trarre dai  magazzini  tutto  l'utile  di  cui  sono 
capaci,  occorre  che  oltre  la  possibilità  dei  de- 
positi sia  offerto  ai  produttori  e  commercianti 
U  mezzo  di  ottenere  credito  sulla  merce  depo- 
sitata, innestando  alle  operazioni  di  deposito 
e  di  locazione  quelle  di  emissione  delle  fedi 
di  deposito,  o  warrants.  Questi  titoli  rappre- 
sentativi delle  merci  che  constano,  come  è 
noto,  di  due  parti  :  fede  di  deposito  e  nota  di 
pegno,  le  quali  unite  rappresentano  la  piena 
disponibilità  della  merce,  mentre  staccate  rap- 
presentano nella  nota  di  pegno,  un  diritto  di 
pegno  sulla  merce,  nella  fede  di  deposito  pro- 
priamente detta  la  disponibilità  della  merce 
gravata  dal  pegno,  agevolerebbero  di  molto 
le  contrattazioni  e  darebbero  modo  di  realiz- 
zare, scontati  presso  istituti  di  credito  in  tutto 
o  in  parte  il  valore  della  merce. 

I  locali  da  impiantare  dovrebbero  quindi 
contenere  :  a)  locali  da  affittare,  in  cui  le 
merci  sarebbero  depositate  dal  locatario  a  suo 
conto  e  rischio;  b)  locali  dove  il  magazzino 
dovrebbe  ricevere  in  consegna  e  in  custodia 
la  merce,  rilasciando  fede  di  deposito  e  nota 
di  pegno. 

Questi  magazzini,  collegati  con  appositi  bi- 
nari alla  stazione  ferroviaria  e  a  quella  delle 
tramvie,  saranno  costituiti  con  banchina  di 
scarico  coperta  per  le  merci  che  facilmente 
deteriorano  e  rispettivamente  di  ambienti 
chiusi  forniti  di  due  piani  e  delle  rispettive 
cantine  sotterranee. 

Altri  depositi  si  individuarebbero  allo  sco- 
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per  le    merci    non    deteriorabili   come 
legame,  pietre  ecc. 
Da  calcoli  M>mmarì  fatti  pei  magazzeni  co 
pei  quali  t  maggiore  la  spesa  cl'impianto, 
lito  in  massima  di  costruire  30  ambienti 
tre  pMAi  ad  una  sola   banchina,    e  40  am- 
a  3  piani  diì^x>sti  a  ridi  isso   e    serrati 
due  banchine  cioè    in  tutto   210  ambienti 
ipartibili  in  parte  in  ambienti  più  ristretti), 
spesa  cotnples*»iva.  terreno  e  servizi  coro- 

anmantercbbe  a  430  mila  lire. 
Calcolando  per  gli  ambienti  coperti  un  ìn- 
complcssivo  annuo  di  L.  42  mila  l-  per 
iti    scoperti    un    reddito   di    L.  8  mila, 
un  presunto  reddito  annuo  lordo  di  lire 
mila. 

Depurando  tale  reddito  lordo  delle  spese 
esercizio  di  manutenzione,  che,  si  possono 
ire  annualmente  in  L.  ia.500  e  di  quanto 
per  ammortizzare  in  30  anni  il  capi- 
d'impianto,  cioò  lire  22  mila  e  500  circa 
rimarrebbe  pur  sempre  un  utile  netto 
CcMBane  di  orca  15  mila  lire. 

I  —  XBlQSptBssuiost  dtU'eitrdsio  del  telefoni 

mj  ftistaHa  tUti'tmfUtiHtit  f  delia  lomtssiam 

A  termini  dell'art.  12  della  legge  sui  tele- 
(Testo  unico  approvato  con  R   t>.  3  mag- 
19031  il  diritiu  di  ricattare  l' impianto  e 
izio  delle    reti    telefoniche    spetta  alle 
Mdinoni  in  esso  articolo  stabilite. 

Per  l'art.  13,  ove  il    Governo  non  creda 
L  esercitare  tale  diritto,  possono  i  Municipi 
autorizzati  a  esercitare  lo  stesso  diritto 
I  soo  loogo  e  voce,  e  alle  stesse  condizioni. 
Le  cunotzioni  per  il  riscatto  sono:  ei|  pa- 
nto  del  prezzo  dell'  impianto  valutato  nel 
te  modo  :  moltiplicando  la  somma  cor- 
te al  reddito  netto   medio  dei  pre- 
tre  anni  di  esercizio,  moltiplicato  per 
di  anni,    per  cui  dovrebbe  ancora 
la  concessione  (art.  12,    capoverso  3. 
citata^  t)  decorso  di  12  anni  dalla  data 
decreto  di  concessione  ;  e)  preavviso  di  un 
a 

I  12  anni  vn»»  trascorsi  il  14  febbraio  1906. 
Neil'  ultimo  triennio  la  media  degli  introiti 
vdi  della  Società  telefonica  di  Zurigo,    per 
rete  di  Parma,  si  può  calcolare  a  L.  14.000 


Da  questa  s<irnma  vanno    detratte,    per  il 
tlicoto  di  mi  all'art.  12  della  legge  ; 

I  rati  laOitto,  locali,  luce,  legna, 

f.-.-   ..,..;.,»  L.      1.700,- 

k  spese  dcircscrcizio  (pcrso- 

e,    1-    8000:    manutenzione    e 
nporazione  L-  2700)  "    10.760, — 

le  Caise  •        300,— 


L.  12.700, — 
D  reddito  netti»  medio  c|uindi,  non  oltre- 
Ba  certo  le  I„  1.500. 

Facendo  il  riscatto  il  1.  gennaio  1908  (oc- 
ecrre  on  anno  di  preavviso^  I  ìndennitìkda  pa- 

rit  resta   fissata   in    lire  1500  X  9  cio^  >fi 
13.500  al  massimo. 


b)  Eserciiio  tUti'asitnHtì  mnmicipa fusata 

Per  il  costante  aumento  del  reddito,  che 
nell'anno  corrente  dcvcsi  calcolare  a  oltre 
!..  16,000,  si  può  contare  su  un  reddito  dì 
lire  18.000. 

I.C  spese  dell'esercizio  municipalizzato,  sa- 
rebbero molto  ridotte,  in  confronto  di  quelle 
sostenute  dall'  attuale  concessionano,  e  pos- 
sono cosi  riassumersi  ; 

Personale  L.    6.000 

Spese  generali  ■      t.000 

Manutenzione  «     3.700 

Impciste  e  tasse  «         300 

L.  laooo 


Ri'p*"'»"  ;  s^ 


U  18.000 
«   laooo 


Utile    L.    8.000 
Da  cui  detratte  1..  1000  annue  per  il  ser- 
vizio del  prestito  da  contrarsi,  resta  un  utile 
netto  per  Ìl  Comune  di  circa  I»  7000. 

K  si  noti  che,  allargando  la  rete,  istituendo 
nuovi  posti  telefonici,  pubblici,  migliorando 
il  servizio,  gli  introiti  potrebbero  notevolmente 
aumentare. 

E.  —  Atienda  «lettrloa 

Per  questo  servizio  che  costituisce  indub- 
biamente un  cospicuo  reddito  per  le  finanze 
comunali  ;  ma  che  condotto  %u  altre  basi  po- 
trebbe essere  fonte  di  redditi  anche  maggiori, 
ci  riserviamo  di  proporre,  entro  la  fine  del 
corrente  anno,  speciali  pro(jostc  di  riordina- 
mento e  di  innovazioni.  E-sse  si  ncolleganoa 
due  punti  fondamentali  :  la  valutazione  più 
accurata  del  capitale  costituente  la  dotazione 
dcir.izicnda.  la  determina/ione  fatta  con  più 
esatti  criteri  della  imposta/ione  delle  singole 
partite  nei  bilanci  d'esercizio. 

Per  ottenere  il  nostro  intento  occorrerà 
anche  procedere  a  sensibili  riforme  nel  rego- 
lamento dell'azienda  attualmente  in  vigore; 
tali  riforme  sono  già  quasi  completamente  stu- 
diate e,  come  ora  abbiamo  detto,  a  giorni  le 
sottoporremo  al  vostn»  giudizio  e  al  vostro 
voto. 

F.  ~  Altre  mimloipaIÌxzAsloBÌ 

di  secondaria  importanza  ;  ma  alle  quali  egual- 
mente accudirciiiu  sono  quelle  delle  celle  fn- 
gorifere,  delle  alfissioni  pubbliche  (chioschi, 
réclames  ecc.|  e  dei  scr\*izi  funebri  già  deli- 
berata dal  Consiglio  Comunale  precedente  e 
per  la  quale  In  nuova  .AnimmistrazD'ne  si  ri- 
serva soltanto  di  rivedere  il  regulamenlo  che 
andrà  sottoposto  all'  on.  Consiglio  studiando 
se  e  quali  miKlifìcazioni  sianvi  da  api>ortare. 
Per  le  trnmvie  thltrith*  ci  riserviamo  di 
esaminare  se  sia  più  conveniente  l'assunzione 
diretta  di  esso  ser\'izio,  o  se  invece  convenga 
addivenire  ad  una  combinazione  colla  Pro- 
vincia o  fare  un  contratto,  come  a  Verona,  con 
una  Società  privata  la  quale  però  garantisca 
al  Comune  sin  dal  primo  anno  una  conve- 
niente inlere&sen/a  sul  reddito  lordo. 
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E  ptT  essere  più  chiari  :  o  la  municipaliz- 
zazione si  presenterà  di  una  relativa  certezza 
ed  allora  vj  proporremo  senz'  altro  di  assu- 
merne direttamente  l'esercizio;  o  vi  saranno 
ragionevoli  dubbi  e  alk»ra  le  nostre  proposte 
saranno  informate  a  questo:  che  ad  ogni  modo, 
dalla  nuova  impresa  la  finanza  del  Comune 
non  abbia  a  sentir  danno  ma  invece  per  quanto 
è  possibile  lucro  e  vantaggio. 

A  proposito  di  Munìcipaiizzazionl 

Togliamo  dalla  w  Provincia  di  Vicenza  n 
del  28  decembre  : 

Egregio  dott  Sherotti 

37  Dicembre 

Al  pubblico  e  all'amministrazione  del  Gaz 
potrà  importare  poco  che  a  causa  del  mede- 
simo —  il  ciuale  non  riusciva  a  imbiancare 
la  retina  delia  lampada  domestica,  e  subiva 
tali  oscillazioni  da  farci  temere  per  la  sua  esi- 
stenza ^=  io  mi  abbia  visto  guastato  il  pranzo 
e  ta  serata  ch'ero  venuto  a  passare  con  la  mia 
famiglia  —  ma  dovreblx-  impnrlare  una  con- 
statazione che  potei  fare. 

Poiché  noi  [jossediamo  in  casa  uno  stru- 
mento capace  di  misurare  la  pressione  del 
gaz;  e  potemmo  constatare  che  stasera,  alle 
18,  verso  l'estremità  di  Borgo  Porta  Padova, 
la  sua  pressione  era  di  cinque  millimetri. 

Nelle  sere  precedenti  ntin  furono  fatte  mi- 
surazioni, ma  mi  si  assicura  che»  giudicando 
dagli  effetti,  la  pressione  nelle  tubature  mu- 
nicipali non  poteva  essere  molto  superiore. 

Ora  è  notorio  che  le  i"etine  nori  possono 
essere  pttrtate  a  giusta  incandescenza  se  il 
gaz  non  abbia  una  pressione  di  circa  venti 
millimetri. 

Dopo  ciò  sarebbe  superfluo  fare  commenti, 
e  formulare,  non  dirò  proteste,  ma  almeno  de- 
sideri. 

Sia  pure  quella  l'ora  in  cui  e  motori,  e 
cucine,  e  illuminazione  pubblica  e  privata  ri- 
chiedono all'ofiìcina  il  maggiore  consumo -- 
ma  si  trovi  i!  modo  di  provvedere! 

ist'iruf  la  firma) 

L'  officina  è  una  di  quelle  municlpallizalc  e  vorremmo 
iiapcre  perchè  il  Munìciptn  non  applica  ora  ItiUe  quelle 
multe  che  applicava  prima  alla  officina  in  ca^ì  consimili  ! 


Bologna.  —  La  discnssiom  al  Consiglio 
Comunale  del  Regolamento  dell'officina  a  t^az. 
-=  Togliamo  dal  giornale  "  li  Resto  del  Car- 
lino "  Te  relazioni  dettagliale  delle  due  sedute 
del  Consiglio  Comunale  : 

fS^duia  He!  2ti  nai'embre) 

Nell'aula  entrano  presto  parecchi  gazisti; 
ma  i  consiglieri  tardano  fino  alle  21. is  e  ri- 
spondono all'appello  in  32  soltanto.  Manca 
sempre  la  minoranza. 

Si  riprende  subito  la  lettura  del 

Sesolamealo  per  roflidna  Jcl  ru 
I  vari  articoli  passano  senza  osservazioni 


e  con  qualche  cambiamento  di  forma  propo- 
sto   dalla   slessa   Giunta   a    mezzo   del  vice- 
assessore  Roisecco  ed  accettate  dal  Consiglio. 
Qualcuna  di  queste  modificazioni   appare  d^ 
intonazione  restrittiva.  ^| 

MASKTTI  ZANNINI  propone  lievi  va- 
rianti pure  approvate  ;  e  il  |>rosindaco  dà  una 
dilucidazione  sulle  trattenute  per  le  pensioni. 
E  in  argomento  interloquisce  anche  il  Lam- 
bertini,  al  quale  dà  schiarimenti  il  sindaco. 

TASSI  chiede  che  sia  ammessa  la  rap- 
presentanza degli  impiegati  ed  inservienti  pei 
casi  di  controversie  e  reclami  alla  direzione. 
LAMBEKTIiNl  parla  in  favore  degli  operai 
piombieri  di  primo  e  secondo  grado  chiedendo 
un  aumento;  e  BA.SOLI  chiede  un  soprasoldo 
pei  caporali. 

RCiiSKCCO  osserva  che  anche  ai  piom- 
bieri ò  stato  fatto  un  lieve  aumento  ;  non 
crede  poi  che  essi  siano  in  condizioni  ecce-  ' 
zionali.  Ergo:  non  è  favorevole  all'aumento. 
Consente  invece  nella  proposta  di  Gasoli  — 
stahilentlo  l'aumento  di  2ct  centesimi. 

LAMBERTINI    insiste   dimostrando  co 
cifre  che  l'aumento,  per  equità,  è  dovuto 
piombieri  e  Masetto-Zannini  l'appoggia,  d, 
cendo  che  si  tratterebbe  di  40  centesimi. 

TANARI:  non  facciamo  (juestioni  piccole! 
Non  è  per  i  dieci  o  i  venti  centesimi  ;  ma  se 
facciamo  così  per  tutti  si  va  alle  migliaia  di 
lire  I 

Ma  Lambertini  insiste  e  si  fa  approvare 
dal  pubblico,  che  è  redarguito   dal    Sindaco. 
Questi  osserva  che  le   approvazioni    potreb 
bero  essere  interessate. 

La  proposta  Lambertini  è  votata  da  28 
consiglieri  ;  ma  non  bastano,  a  parere  de! 
Sindaco,  ostando  l'articolo  comunale  che  ri- 
chiede la  maggioranza  assoluta  (301  per  le 
deliberazioni  che  impegnano  Ìl  bilancio  p 
cinque  anni.  Una  parte  della  Giunta  vo 
l'aumento. 

LAMBERTINI  (volto  al  pubblico  di  g 
zisti)  osserva:  se  v'erano  i  socialisti,  vos 
amici,  l'iiumento  passava.  (Ma  passava  anc 
se  lo  votavano  gli  amici  del  Lambertini  e 
siedono  in  Giunta  e  nella  maggioranza. 
anche  se  questa,  che  conta  47  membri,  e 
più  numerosa'. 

11  MASKTTI  chiede  però  se  l'artico 
della  tegge  comunale  che  richiede  30  vo 
sia  apnlicabilc  anche  all'azienda  speciale  d 
gaz.  Il  sindaco  crede  di  si. 

MASETTI  parla  contro  un'aggiunta  p 
lata  all'articolo  riguardante  i  requisiti  sanità 
chiesti  per  gli  operai  aspiranti  a  lavori  sp 
ciali;  ma  non  trova  favore;  e  non  è  più  fo: 
lunato    il    SHRKAZANETTl    il    quale    n 
voiTebbe  la  disposizione  dell'art.  249  il  quali 
stabilisce   che    in    linea   generale   si   eviti 
assumere  in  servizio  parenti  prossimi  di  colo 
che  sono  già  in  carica. 

In  verità  non  si  comprende  tale  dispo: 
zione  restrittiva  in  forma  indeterminata,  m 
tre  un  regolamento  dovrebbe  avere  dispi 
zioni  precise. 
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t  si  arriva  con  discreta  velocitA.  ma 

iniereCM.  al  paragrafo  17  (aru  a6B| 

lantr  le  dtitpoììi/ioni  disciplinari  —  al 
punici    la    «1  un    dflr  organico  è 

»;  e  si  pass.  i>nd.i  dflibrn-izionc 

muninpali/^aziuiie  delle  aOissioni. 

fSHmia  dr/  J«>  movnHhrrJ 

>o  l'approvazione  e  la  firma  dell'indi- 
li Carducci,  il  Consiglio  riprende  la 
liocMr  del 

lct«UfMata  fa  l'sIfldM  del  fsi 

//  Htvitto  di  sctofH'ro 

n  artìcoli  passano  snllccitamente  fino  al 
hr  comprende  la  dispttsizmnc  proibitiva 
sciopero  colla  sanzione  del  licenziamento 
(uegii  operai  ed  impiegati  clic  vi  parte- 
•cro. 

RSIER  premessa  una  breve  storia 
ione,   tenendo  conti  di  quanto  si 
dice  che  se   nel   nostro    regola- 
mancanzj  di  disposizioni   Icgisla- 
M>no   le  garanzie  dell'arbitrato,  si 
però  dei  vantagj(i  per  jfli  operai  che 
npetìsano  del  divieto  ai  sciopero, 
tu  le  opinioni  del    Turati  e   del    Coletti 
gli  scioperi  nei  servizi  pubblici  e  con- 
ndo  che  si  debba  votare  una  san- 
he  lo  punisca. 

JKANl    concorda    nel    concetto    della 
iU  dello  sciopero  generale  ;    e   non    fa 
jonc  al  concetto   informatore   dell'ar- 
5.  Ma  questo  considera  solo  un  lato 
manifestazione  politica,  lo  sciopero 
mentre    ve   ne   sono   altre,   come 
.  Vuole  quindi  dare  all'arlicolo 
più  generale  e  comprensiva. 
tudcndo   propone   si   dia  ali*  articolo 
puramente  giuridica. 
(Qualunque  sospensione,    interruzione   o 
arbitrario  nell'assunzione  del    lavoro 
del  personale,  darà  luogo  per  con- 
espressa di  pieno  diritto  alla   imme- 
ptf"  •  ""'-sione  del  contratto  di  lavoro 
rr  .1  cauzione  ■. 

TLI.UAKI    ritiene    che   l'articolo  in 
ooo  corrisponda  a  giustizia  e  allo 
diritto,  se  si  intende  con  esso  di  eli- 
Io  sciopero  generale,  e  di  punire  la 
ione  allo  sciopero  politico  che  è  un 
.*uole  soltanto  garantire  la   conti- 
rvizio  pubblico.  Ognuno  ^*  libero 
e  la  sua  idea  come  crede  ;   ma 
ente   in   cui   egli   deve   prestare 
sua  K  ne  astiene,  viene  meno  alTob- 
nto  per  contratto  e  questo  cade, 
perciò  la  formula  (ifllo  Sturani. 
MOKSltK  non  ha   diiricolti   ad   ae- 
risi colle  nscr\*e  fatte. 
iARI    t    spiacente   che    manchino    i 
cri  della  minoranza  ;  ma  in  mancanza 
parole  dette  dal  Zanardi  sull' argo- 
dicendo    che    egh    potrebbe    sempre 
perche  furono  dette    nrll*  interesse 


della  collettiviU.  Kgli  non  promiv  mari  e 
monti  agli  operai,  ma  la  meta  di  quello  che 
ebbero. 

Sostiene  ancora  che  l'operaio  il  quale  si 
a.ssuine  liberamente  l' impegno  di  servire  la 
collettività,  deve  far  sacrificio  dei  propri  in- 
teressi individuali,  della  sua  classe  e  acl  «uo 
partito.  Così  deve  fare  anche  il  Sindaco. 

Egli  disse  agli  operai  che  non  impediva 
la  iscrizione  ai  partiti  e  alle  leghe:  ma  che 
essi  dovevano  impegnarsi  .illa  ledrlta  verso 
il  Comune,  che  era  fedele  nel  iiiantcnimcnio 
dei  SUOI  impegni  verso  di  loro. 

Kssi  firmarono  la  nota  dichiarazione,  che 
corrisponde  all'art.  275. 

Non  tiene  p[:rò  alia  forma,  e  accetta  la 
nuova  che  ^  anche  più  comprensiva. 

Dichiara  poi  che  se  la  legislazione  l'avesse 
concesso,  non  avrebbe  avuto  diflìcolLà  ad 
ammettere  un  collegio  arbitrale. 

Il  nuovo  articolo  è  approvato  alla  unani- 
mità, con  una  lieve  aggiunta  proposta  dal 
Nardi. 

Dopo  questo  articolo...  politico,  il  quale 
dilTicilmente  avrà  l' efficacia  di  impedire  un 
eventuale  —  e  non  augurabile  sciopero  ge- 
nerale politico  —  che  na  hi  sua  sanzione  na- 
turale ntir opinione  pubblica,  gli  aliri  articoli 
del  regolamento  sanzionanti  le  punizioni  ai 
singoli  operai  sfilano  senza  osservazioni. 

L' arbitrato 

M.'\STEI.!-.'\R1  ricorda  che  egli  propose 
^à  un  ordine  del  giorno  per  lo  stuaio  della 
istituzione  di  un  arbitralo  pei  confiitti,  spe- 
cialmente d'indole  economica.  L'art.  «96 che 
contempla  la  nomina  di  una  rappresentanza 
operaia  non  t  sulìiricnte,  rx-rche  la  rappre- 
sentanza può  soltanto  conferire  col  direttore 
per  esporre  le  lagnan/.e,  e  non  contiene  nes- 
sun organo  superiore  che  decida  nelle  contese 
fra  operai  e  clire/ione.  Propone  per  ciò  un 
ordine  del  giorno  di  tre  parli  : 

1.  Collegio  arbitrale  di  cinque  membri 
per  le  divergenze  che  possono  insorgere. 

2.  Il  collegio  arbitrale  giudicher.1  di  tutte 
le  controversie  sulla  interpretazione  ed  ese- 
cuzione del  contratto,  purch>  ciascuno  degli 
appartenenti  al  personale  del  gaz  accetti 
esplicitamente  il  collegio  stesso  e  la  sua  com- 
petenza. 

3.  Il  collegio  giudicherà  inoltre  le  con- 
troversie economiche  (salari,  ore  di  lavoro, 
turni  di  servizi»  purché  trascorsi  tre  anni 
dall'accettazione  di  questo  contratto  o  dal- 
l'ultimo aròiirato  su  queì»ta  materia.  Le  sen- 
tenze saranno  eseguibili  dopo  l'approvazione 
del  Consiglio  Comunale. 

SACCHL'PI'l  sa  che  la  Giunta  avrebbe 
preferito  un  collegio  consultivo  ;  Mastellarì 
chiede  il  collegio  arbitrale.  L'oratore  non  è 
contrario  in  massima  a  questo  istituto  se- 
guendo la  evoluzione  delle  nostre  leggi, 
secondo  i  nuovi  bisogni  ;  ma  solleva  una  que- 
stione pregiudiziale  costituzionale.  I>uhita  che 
in  materia  di   regolamento  per   un'  industria 


syS 


municipalizzata  si  possa  arrivare  all'arbitrato. 
Nel  progetti!  (kTinitivo  per  l'esercizio  fer- 
roviario, non  ancora  divenuto  legjjc,  ò  stato 
proposto  l'arbitrato  per  alcune  categorie  di 
questioni,  escluse  quelle  di  carattere  econo- 
mico. Ma  siamo  sempre  nel  campo  lejcistativo. 

Quando  si  discusse  la  legge  stille  muni- 
cipalizzazioni, un  deputato  socialista  propose 
che  le  questitmi  regolamentari  fossero  defe- 
rite ad  arbitrati;  ma  l'on.  Giolitti  si  oppose 
recisamente  per  non  deferire  ai  comuni  fa- 
coltà legislative  e  disse  che  occorreva  una 
legge  speciale.  Coli' arbitrato  non  si  verrebbe 
a  "stabilire  un  istituto  dove  manchi  qualsiasi 
giurisdizione  o  tribunale  arbitrale;  ma  si 
verrebbe  a  fissare  una  giurisdizione  speciale 
dove  già  ne  preesistono  altre. 

Dove  sono  leggi  di  ordino  pubblico  spe- 
ciali non  si  può  farne  fahula  nisa  creando 
nuove  giurisdizioni.  La  questione  dell'arbitrato 
troverà  posto  nella  legge  sul  contratto  di 
lavoro. 

Nel  campo  del  diritto  privato  esiste  la 
clausola  compromissoria  contenuta  nel  Codice 
Civile;  ma  un'amministrazione  pubblica  può 
farla  con  tutti  i  singoli  operai  ? 

L'oratore  non  crede,  e  conclude  ritenendo 
che  una  pubblica  amministrazione  non  possa 
derogare  dalle  teggi  generali. 

STURANI  svolge  a  lungo  e  con  esempi 
la  tesi  contraria  ai  dubbi  pregiudiziali  del 
Sacchetti,  sostenendo  che  l'arbitrato  non  è 
che  una  forma  di  transazione,  non  opposi- 
zione alle  Ipggi. 

Conclude  favorevolmente  all' arbitrati!,  os- 
servando che  è  necessario  l'accettazione  in 
iscritto  dei  singoli  impiegati. 

TASSI  crede  che  si  possa  applicare  l'ar- 
bitrato (clausola  compromissoria)  senza  uscire 
dal  campo  del  diritto  privato,  per  invadere 
quello  pubblico  come  teme  il  Sacchetti. 

Insiste  nell'ordine  del  giorno  presentato 
il  19  corrente,  dicendo  che  conviene  fare  un 
passo  ardito. 

NARDI  opina  che  non  si  p<issa  trasmet- 
tere a  persona  privata  o  collettiva  (arbitrato) 
la  facoltà  di  giudicare  in  materia  economica; 
né  crede  che  non  convenga  agli  operai  di 
rinunciare  alla  tutela  dell'autorità  superiore 
per  l'arbitrato.  In  ogni  modo  il  maggiore  o 
minor  valore  dell'articolo  arbitrale  diverrebbe 
dal  numero  degli  operai  che  l'accettano. 

Conclusione:  augura  l'arbitrato  per  legge; 
ma  per  ora  gli  sembra  prematuro. 

MASTKLLARl  si  meraviglia  che  il  Nardi 
abbia  opinato  contrariamente  all'ordine  del 
giorno  da  lui  approvato  l'altra  sera. 

E'  d'avviso  cne  si  possa  istituire  T arbi- 
trato contro  il  parere  del  Sacchetti.  Sostiene 
che  nelle  questioni  economiche  non  sono 
competenti  le  autorità  tutorie^  ma  bensì  un 
arbitrato;  e  il  giudìzio  di  questo  non  toglie 
autorità  al  Consiglio  Comunale. 

NARDI  difende  il  suo  mutamento  d'opi- 
nione col  mutamento  dell'art.  275. 

NADALINI  nota  che  la  sanzione  del  Con- 


siglio Comunale  alle  sentenze  dell'arbitrato 
toglie  a  questo  ogni  valore  di  Tribunale.  Il 
Consiglio  Comunale  nomina  l'amministrazione 
del  gaz,  e  quindi  le  sentenze  dell'arbitrato 
sarebbero  alla  mercè  di  una  sola  delle  parti 
contendenti. 

TANARI  dice  che  per  fare  un  passo 
verso  il  collegio  arbitrale  la  Giunta  ha  deli- 
berato di  proporre  un  collegio  consultivo,  di 
cinque  membri,  che  darebbe  parere  sulle 
questioni  prima  di  essere  sottoposte  alla 
commissione  amministrativa  del  gaz  ed  al 
Consiglio  Comunale. 

Il  voto  contro  l' tvbihtifo...  per  ora. 

DE  MORSIER  pure  favorevole    all'arbi 
trato,  ma  ora  non  essendo  possibile,  approva 
la  proposta  della  Giunta. 

SACCHETTI  propone  la  questione  pre- 
giudiziale sull'ordine  del  giorno  Mastellari. 

TASSI  e  MACCAFKRRl  votando  contro 
la  pregiudiziale  non  intendono  di  approvare 
la  terza  pirte  dell'ordine  Mastellari. 

BECCARI  e  LAMBERTINI  invece  inten- 
dono di  approvare  inconihzionatamente  l'or- 
dine del  giorno  Mastellari.  ^ 

La  progiudi/iaie  Sacchetti  ò  approvata  da fl 
tutti  meno  6  (Mastellari,  Lambertmi,  Sturani, 
Beccari,  Tassi,  Maccaferri). 

Si  approva  poi  la  proposta  della  Giunta 
del  collegio  consultivo. 

E'  già  mezzanotte,  i  consiglieri  sono  im- 
pazienti di  andarsene,  e  il  sindaco  s'impa- 
zienta a  sua  volta,  con  vivacità. 

Finalmente  tutti  gli  articoli  sono  approvati, 
e  se  ne  a]>])rovano  anche  alcuni  aggiuntivi. 

L' intero  regolamento  è  approvato  e  si 
chiude  la  sessione  ordinaria.  fl 

Canneto  Tavase  —  hmu^urazionf  della  prima 
cantimi  iiiiiniripah  Haliana.  —  A  Canneto  Pa- 
vese s'inaugurò  la  cantina  municipale,  la  prima 
che  ò  stata  istituita  in  Italia.  ^ 

Parlarono  Montemartini  e  altri.  ■ 

Castelfranco  V.  —  La  mtmicipalizzaziime  ap- 
pnivaUì.  —  11  Consiglio  Comunale,  composto 
di  31  consiglieri  su  30,  prese  a  discutere  il 
progetto  di  municipalizzazione  dello  stazio 
piazza,  e  la  conseguente  formazione  del  Corpo 
delle  Guardie,  che  dovendo  essere  esattrici 
dei  diritti  di  stazio,  il  loro  numero  non  sarà 
inferiore  a  quattro  guardie  compreso  il  capo. 

Il  progetto  presentato  dalla  Giunta  accom- 
pagnato da  una  bellissima  relazione,  conte- 
nente dimostrazioni,  calcoli,  regolamenti,  ni- 
tido in  ogni  sua  parte,  chiari},  preciso,  e  che 
fa  onore  al  suo  estensore,  venne  dai  signori 
consiglieri  ampiamente  discusso  e  minuziosa-  « 
mente  studiato,  e  dopo  maturo  esame,  appro-  ^ 
vaio  in  ogni  sua  parte  con  voti  favorevoli  19 
e  2  contrari. 

Terni.  —  Per  la  mttniripalizzazioné  della 
luce  elettrica.  —  Il  sindaco  Faustini  e  gli  as- 
sessori Ciprigioh  e  Salvatori  si  sono  recati  a 
Roma  per  conferire  col  senatore  Balestra,  pre- 
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«•dente  della  società  Valnt'rina,  e  roncludrrp 
ktranauvc  amtchcvoli,  da  qu;iichc  tempo  ini- 
siacc,  pel  ri*icatt(*  della  rete  v  ronscf^iicnte  mu- 
■KxpÌjLaajEinnc    drlh  luce  elettrici. 

TtìtSA.  —  Cn  progetto  di  mumaftatizzasiom 
VA>,  —  L'assemblea  miinirip;ile  ha  sep- 
pellito una  pntp^ista  lii  munuipalu/ìufione  dei 
Uvorì  clcUrin  di  Tokio,  rinviandola  al  Con- 
sirbo  municipale.  In  cui  mn^icioranza  con- 
«Mera  il  progetto  di  municipalizzazione  come 

TO, 

AdBS.  ~-  La  MH/iin/ttt/ì:;t3$ow  dfi  senn- 
si»  ìnxitn'iàtrio.  —  Il  Consigliti  comunale  di 
Torin--  ■  "i  prtipo-^ia  della  Giunta 

per  V  •  CI    (la  parie  del  muni- 

cipio deUeserci/io  della  rete  tramviana  clet- 
tnca  cittadina  ifil  appartenente  alla  Società 
dell'Alta  Italia.  L'a*iMinzione  di  tale  servizio. 
di'  ••  al  primo  gennaio  IQ07,  ebbe 

in  ^s  \''^t'  favorevoli  contro  13  con- 

trari e  due  aiitcnsionì. 

—   L' tstfrhio  tiirttto  titlte  tramvit  ìmmici- 
fmii.  — Tof;liamo  dalla  »  Gazzetta  del  Po[}ol(i  *: 
Abbiar-  ^  'licato    che    la  Giunta    mu- 

QKipale  h-t  '  I  ilo  di  proporre  al  Consiglio 

comunale  1' esercì  zio  diretto  delle  tranvie  ri- 
cattate dalla  Società  Alia  Italia.  Di  cjucsta 
dclìbcraziime  e  della  relazione  del  sindaco 
vennero  pure  dis-trihuitc  le  stampe  ai  sìngoli 
COBH^lìen. 

Riscattate  le  tranvie  l'Amministrazinne  co- 
mimile  doveva  provvedere  al  loro  esercizio. 
n  problema  doveva  porsi  nettamente  in  questi 
termini  :  deve  \\  Comune  allidarc  1'  esercizio 
della  rete  tranviaria  acquistata  formandone 
oyffetto  di  una  concessione,  oppure  deve  as- 
•fumemc  l' esercizio  diretto  a  sensi  della  legge 
19  marzo  1903  ? 

L'eserrizio  indiretto  potrebbe  essere  effet- 
latfo  in  due  modi  :  n  colla  conse^^na  degli 
impunti  ad  una  società  o  ad  un  privato  per 
eh*  prorvc<Ia  al  servizio,  riservata  al  Muoi- 
ano una  cointeressenza  sugli  utili  ;  oppure 
ow  aflidare  ad  una  società  o  ad  un  privato 
fcsernxio  mediante  un  determinato  corrispet- 
tivii  fi-S-so  per  vciiura-ehilomctro  ;  in  ouesto 
c»a  eli  utdi  per  il  muntcìnio  consisterclibero 
neOa  differenza  fra  il  proclotto  dell'  esercizio 
ed  d  com^pettivo  pattato. 

Fra  i  due  sistemi  il  secondo  sarebbe  stato 
d  Biigliore:  ma  le  trattative  avviato  dal  Mu- 
ftsrioio  in  un  srnvi  e  mll'altro  con  ditte  di- 
non  approdarono  ad  un  risultalo  sod- 
«•■ucente  per  parecchie  dillicoltà  incontrate 
■d  determinare  le  condizioni  della  conces- 
wonc. 

Primo  ostacolo  fu  la  questione  del  perso- 
■alc,  che  costituisce  l'alea  maggiore  ;  il  coor- 
Aacimcnto  delle  linee,  del  quale  ò  riconosciuta 
b  nece^sitA  e  che  importa  nel  Municipio  una 
gnad'    '  i   ione  sia  per  l'esc- 

OBMHi  !,  che  per  il  rima- 

aqgpamento  di  quelli  esistenti,  al  quale  non 
Vetri  addivenirsi  se  non  con  successivi  espc- 
naKnli*  che  accrescono  il  rischio  del  conces- 


sionario ;  infine  l'eventualità  del  riscatto  im- 
posto dalla  legge  39  mar/o  1903. 

Si  a^f^iiinga  che  le  attuali  condizioni  della 
rete  ilell'Alta  Italia  non  sono  ancora  tanto  n- 
munerative  da  invogliare  V  industria  privala 
ad  assumerne  l'esercizio. 

La  Giunta,  compresa  della  gravità  dell'ar- 
gomento.  nominò  una  Commissione  tecnico- 
legale  coinj>osta  degli  assessori  Chironi,  Bruno» 
Frescol,  Cappa  e  rtoncHi.  dandole  incarico  di 
esaminare  le  (questioni  relative  e  preparare 
all'occorrenza  il  progetto  tecnico  e  finanziario* 
che.  a  norma  di  teglie,  deve  accompagnare  la 
deliberazione  dell'esercizio  diretto. 

Intanto  le  due  ditte  con  le  quali  erano 
slate  avviale  trattative  ritirarono  le  loro  of- 
ferte, non  essendosi  potuto  trovare  una  base 
d'  accordo  a  condizioni  favorevoli.  I^  Com- 
missione rifece  i  calcoli  compilati  dalla  Com- 
missione del  bilancio  e  si  formò  tosto  la  con- 
vinzione che  l'esercizio  direttosi  presentava 
ormai  come  una  necessità,  sia  per  la  dithcoltà 
di  ulteriori  trattative,  sia  sotto  l'aspetto  della 
convenienza  finanziaria  e  compilò  tecnico- 
finanziario  che  ora  la  Giunta  presenta  al 
Consiglio. 

Secondo  questo  piano  si  calcola  un  movi- 
mento di  3.700.000  vetture-chilometro,  da  au- 
mentare progressivamente  fino  a  3.500.000. 

Il  preventivo  dell'entrata,  fatto  in  base  ad 
un  minimo  di  lire  0,38  per  vettura-chiK>- 
meiro,  può  essere  determinato  nel  primo  caso 
m  lire  1.056.000  e  quando  siano  r.iggiunle 
le  5.5000.000  vetture-chilometro  in  1.563.000 
lire. 

Le  spese  di  esercizio  ammonterebbero  nel 
primo  caso  a  lire  867.800.  pnrmettendo  cosi 
un  utile  di  lire  i68.300  e  nel  secondo  caso  a 
L.  1.444.100  con  un  utile  nello  dì  L.  118.900. 

7«ni8Ì&.  —  Togliamo  dalla  Gassttta  di  i'e- 
nfzta  quanto  venne  discusso  nella  seduta  del 
32  dicembre  dal  Consiglio  Comunale  e  che 
nflettc  l'illuminazione  pubblica  e  l'acquedoCto. 

L'Alain  lai  tionc  pabt»Uci  -  ti  t»  deflccnlc 

MUSATTI  vuol  sapere  <l:illa  GumU  che 
cosa  intende  fare  circa  l' illuminazione  pub- 
blica in  questo  periodo  di  transizione  ;  perchè 
ormai  col  gaz  non  ci  si  vede  ass<ilutamcnte 
più.  Raccomanda  che  si  raccomandi  alla  Ca- 
pitaneria di  l'orto  che  permetta  di  riattivare 
I  riflettori  a  prua  dei  vaporetti. 

TAGI.IAPIKTR.V  domanda  notizia  sui  li- 
miti di  applicazione  delle  Auer. 

KOSCÀRI  crede  che  non  si  rispetti  i\  con- 
tratto nella  illumina/ione  pubblica. 

Il  .SIND.ACO  rispt>nde  :  Non  e'*  periodo 
di  transiziime.  Si  ^  ribassato  il  prezzo,  ma 
non  per  questa  si  deve  ribassare  la  qualità. 
Non  sono  ancora  cominciati  i  lavori  per  il 
nuovo  gazometro;  il  che.  francamente,  è  cosa 
che  non  fa  onore  alla  Lionesc,  la  quale  aspetta 
di  cominciare  i  lavori  che  sia  firmato  il  con- 
tratto, mentre  con  la  deliberazione  del  Con- 
siglio che  approvava  le  riduzioni  di  tariffa,  1 
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nuovi  patti  dovevano  ritenersi  definitivi.  Il 
contratto  ora  è  pronto,  ma  per  approntarlo 
fu  necessario  del  tempo,  essendo  uno  dei 
contratti  più  seri  che  si  siano  presentati  all'Am- 
ministrazione. 

I  tecnici  hanno  constatato  che  la  qualità 
del  gaz,  per  tÌt<Uo  come  per  intensità  lumi- 
nosa è  quale  stabilita  dal  contratta;  ma  tutto 
dipende  dalla  deficenza  dei  mezzi  di  produ- 
zione e  della  tubatura. 

FOSCARI.  Se  la  Lionese  non  ha  i  mezzi 
per  dare  gaz  a  sufìicenza,  perché  continua 
ad  estendere  il  servizio?  Almeno  si  fermi  fino 
a  che  non  abbia  il  nuovo  gazogeno. 

SINDACO.  Veramente  nel  contratto  viene 
stabilito  che  la  Società  non  possa  protendere 
dal  Comune  per  i  primi  tre  anni  tutto  il  con- 
sumo pattuito  come  U)i  minimum  per  la  illu- 
minazione pubblica  e  che  nella  diffusione  della 
produzione  del  ^az  sia  anzitutto  garantita  la 
bontà  del  servizio  per  il  pubblico. 

Certamente  a  tutto  si  sarebbe  meglio  prov- 
visto con  la  municipalizzazione,  che  la  Giunta 
a  tìMlincuorc  ha  dovuto  itbbmukmfìre,  perch/  non 
aveva  mezzi  sufficienti  per  formarsi  ìhuì  puh- 
biica  opinione  fa-corevol e.  Beata  ingenuitil!) 

L'  acquedotto  e  la  sua  munìclpdltzzaiioac 

TAGLIAPIETRA  vuole  notizie  sulla  mu- 
nicipalizzazione dell'  Acquedotto. 

CERIONl  domanda  semplicemente  un  me- 
todo abbreviativo  per  le  fontanelle,  anche  per 
evitare  T inconveniente  sociale  delle  chiac- 
chiere delle  serve  al  pozzo,  con  la  scusa  che 
il  getto  è  debole.  Del  che  si  lagnano  forte. 

MARCHIALO  vuole  un  secondo  tubo  .subla- 
gunare sussidiario,  ad  evitare  la  mancanza  di 
acqua  in  caso  di  guerra  o  di  guasto  alTunico 
tubo  attuale. 

II  SINDACO  prende  nota  avvertendo  che 
si  stanno  riattivando  tutti  i  150  pozzi  della 
città. 

Le  dichiarazioni   di   Doaalc'ti  «ulla  muaìdpallziaxlone 

DONATELLI.  Nota  che  per  la  seconda 
volta  il  cons.  Tagliapietra  desidera  essere  in- 
formato intorno  agli  studi  per  la  municipa- 
lizzazione deli'  Acqiiedotto.  Ne  gode,  perchè 
ha  occasione  di  rialTermare  che  rintendimento 
della  Giunta  ù  che  questo  riscatto  si  faccia. 
Il  silenzio  finora  mantenuto  a  questo  propo- 
sito non  dipende  da  disinteressameuto  da  parte 
della  Giunta,  ma  da  ragioni  di  forza  maggiore 
che  spiegherà  brevemente. 

Invece  di  fare  il  verbale  di  consistenza 
coi  soli  tecnici  municipali,  nello  stesso  modo 
seguito  per  il  gaz,  si  è  cercato  di  avere  un 
verbale  di  consistenza,  che  desse  realmente 
una  nozione  esatta  di  tutto  l'impianto  dell'ac- 
quedotto. Crede  questo  fosse  della  massima 
importanza,  per  evitare  successive  eventuali 
contestazioni  nei  riguardi  dell'  indennità  di 
riscatto.  Il  verbale  cne  la  le^^e  prescrive  fu 
fatto  così  coir  intervento  degli  ingegneri  della 
Compagnia  delle  Acque;   ed  è   opera  abba- 


stanza voluminosa  con    moltissimi  disegni  e 
moltissime  figure. 

n  secondo  vantaggio  è  questo.  Nella  mu- 
nicipalizzazione dell'acquedotto  ha  una  gran- 
dissima importanza  lo  stato  di  conservazione 
dell'impianto  stesso  è  la  sua  idoneità  per  au- 
mentare la  dotazione  di  acqua  per  la  città. 
Ed  anzi  l' osservazione  che  ha  fatto  poco  fa 
il  consigliere  Marcello  gh  fa  dire  che  occorre  — 
preoccuparsi  oltre  che  dell'  impianto  attuale^fl 
anche  di  quello  che  converrà  avere  perchè  il 
servizio  possa  subire  degli  sviluppi.  E  svi- 
luppi ne  avrà  certamente,  perchè  è  necessario 
maggiormente  diffondere  nelle  abitazioni  l'uso 
dell'  acqua.  ■ 

Quanto  più  esatto  risultava  il  verbale  dì 
consistenza  del!'  impianto,  dice  l*  assessore, 
tanto  pili  che  noi  potevamo  preparare  gli  studi 
per  un'amplificazione  dell'impianto  stesso. 

I  lavori  di  rilievo  erano  pressoché  com-H 
piuti  da  tempo;  si  verificò  la  necessità  di' 
alcuni  disegni,  che  riportassero:  tipi  dei  sot- 
topassaggi, dei  sifoni  e  dei  passaggi  dei  tubi 
attraverso  i  ponti,  ecc.  Questi  disegni  hanno 
portato  via  moltissimo  tempo,  malgrado  la 
Buona  volontà  dei  disegnatori  che  vi  eranoj 
adibiti.  Oggi  sono  finiti  completamente. 

Adesso  occorre  mettere  in  atto  notarile 
questo  elaborato,  come  prescrive  la  legge; 
poscia  si  tratta  di  fare  1'  apprezzamento  del 
valore  dell'  impianto,  e  nel  tempo  stesso  fare 
un  computo  —  in  base  ai  criteri  legali  — 
sopra  r  indennità  che  spetta  alla  Compagnia 

fiLT  l'anticipato  riscatto.  Faremo  queste  va- 
utazìoni,  spero,  in  brevissimo  tempo,  perchè 
in  questa  seconda  parte  delle  nostre  pratiche 
non  intendiamo  valerci  del  nostro  ufficio  tec- 
nico, ma  di  una  persona  tecnica  da  adibirsi 
esclusivamente  a  questo  lavoro.  E  per  quello 
che  riguarda  le  altre  valutazioni,  ci  pensere- 
mo poi,  e  lo  faremo  al  più  presto  possibile, 
in  modo  che  si  possa  poi,  oa  in  via  amiche- 
vole stabilire  l'indennità,  od  in  via  arbitra- 
mt-ntale  venire  a  quella  deliberazione  che  si 
è  presa  anche  pel  gaz.  ^ 

Nei  riguardi  degli    ampliamenti  che  pos-V 
sono  essere  necessari  per   dare   alla  città  la 
maggior  quantità  possibile  di  acqua  potabile,  h 
u  che    rispondano    agli    intendimenti    che   cif 
hanno  mosso   verso    il  riscatto,    che   ha   una 
fisonomia  igienico-economico-sociale  più  che 
finanziaria,   gli  studi    relativi  sono  stati  fatti 
fino  dalle  origini,    prima   cioè  che  la  Giunta 
venisse  in  Consiglio  colla  proposta  di  massima 
del  riscatto.  Dunque  da  questo  lato  non  ab- 
biamo da  perder  tempo;  forse  qualche  parte 
avrà  bisogno  di  essere  aggiornata.  fl 

Siamo  dunque  in  grado  di  poter  procedere  ™ 
sollecitamente  e  spero  che  nella  prossima  pri- 
mavera noi  potremo  dirvi  qualcosa  di  concreto 
su  questo  importantissimo  riscatto. 

TAGLIAPIETRA.  Ringrazio  l'assessore 
Donatelli  di  queste  sue  spiegazioni  e  mi  au- 
guro che  il  riscatto  dell'Acquedotto  sia  presto 
un  fatto  compiuto.  Dobbiamo  preoccuparci 
dell'  interesse  economico    e  morale   piuttosto 


-a7S- 


che  ''  rcialc,  perche  l'acqtia 

*  I't  I         „^    1  •_- necessità.  K  credo 

che  qucst'arqua  poi  U  pag:hiamo  con  troppi 
denari,  da  troppi  anni.  Nessuno  ne  ha  colpa, 
ma  ^  il  caso  ni  affrettarne  il  rimedio. 


ISSEMBLEE  E  COSTITUZIONI  DI  SOCIETÀ 

LIVORNO 

ftiit*    Mvomeftft   di  traiione  elettrica.    - 
recito  del  n^ttint  Pellegrini  --i  e  costituita 
»la  Società,  la  quale   si    propine  di   co- 
ir       '    rseroitare    sia   direttamente   che 
;e,  le  lince   a   tra/ione   elettrica 
^Jln  sistemi,  e  di  provvedere  a  t|uanti> 
airmcncincnlo  ed  allo  sviluppo  delle 
stesse   per   collegarc    piazza  (felle  ca- 
con  Montcncro  e  Anlignano. 
Il  capitale  sociale  è  di  L.   275.000   diviso 
2-  il   da   lire  100  V  una.  La  durata 

:Uu  1  è  di  30  anni. 

A  far  parte  del  Consiglio  d'  amminislra- 
sono    stati    nominati    i   signori  :    aw. 
Amilcare  Galeotti.  Francesco  Arghisson.  avv. 
nino    Anselmi.   av\'.    Francesco  Mugnai, 
.  Alberto  Lodolo,  ing.  Giuseppe  Orlando 
Salvatore  e  ing.  Giuseppe  Piarani, 
A  sindaci  cfTetciv'i  sono  stati  eletti  i  sigg.  : 
rfi.  Corrado  Costella,  Emilio  IJppetti.  avv. 
Giac'         ^*  Ilini:  a  sindaci  supplenti  ì  sigg.: 
,  e  Adriano  l'eracchia. 

MILANO 

Uaa  Società  di  Navigazione  Milano-Venezia. 

Presso    la    Camera    di    cc)m.iiercii_i    ebbe 

to    un'  adunanza    dei    promotori    di    una 

di    navigazione   Milano- Venezia.  Fra 

lervcnuti  erano  gli  on.  Cornaggia,  Mira, 

lineri.  le  rappresentanze  di  Piacenza,  Crc- 

Pavia. 

L' assemblea*  presieduta  dal  cav.  Scalzi, 
cofomissario  regi'>  a  Pavia,  dopo  udita  la  re- 
lazinne  circa  la  proposta  di  costituzione  della 
là.  convenne  alla  nomina  di  un  Comi- 
ci-•  promotore,  che  prosegue  nel  raccogliere 
\e  ade<^ioni,  le  anali  appena  iniziate,  hanno 
ntito  di  riunire  una  parte  conside- 
_!•  ci  capitale. 

l>cl  Cointuto  promotore  hanno  accettato 
far  parte  gli  onorevoli  Cnrnaggia  e  Dozzio, 
il  cc»nim.  Uertarelli,  l'ing.  Bri^isi-hi,  l'avvitcato 
Galbannt.  il  marchese  Medici,  la  Banca  Ca- 
^SelUini,  la  Banca  Popolare  di  Pavia  e  molti 
in  rappresentanti  importanti  interessi  com- 
rciah  ed  industriali. 

NOVARA 

Venne  costituita  una  società  sotto  la  ra- 

Ing.  Faà.  Cohianchi  e  C,  trasporti    di 

ad  Omenga,  per  Tesercizio  di  energia 

)ca.  La  firma  spetterà  ai  soci  Faà  inge^ 

Giuseppe  e  Cohianchi  cav.  Giuseppe. 

TORINO 
Venne  co&iituiCA  la  S<KÌetA  anonima  sotto 


la  denominazione:  Ing.  V.  Tedeschi  e  C, 
per  la  labhrirazione  e  vendita  di  6li  e  cavi 
elettrici  isolati.  La  SucieU  durerà  tutto  ti 
31  dicembre  1930.  Il  capitale  sociale  6  dì 
L.  a.ooo.ooo,  diviso  in  'jo.000  azioni  da  L.  100 
cadauna,  elevabile  a  lire  5.000.000. 

SALERNO 

Sì  t  costituita  a  Bruxelles  una  Società 
anonima  avente  per  oggetto  il  servizio  tram* 
viario  da  Salerno  a  Valle  di  Pompei. 

Il  capitale  ò  fissato  in  franchi  4,000,000 
rappresentato  da  20,000  azioni  da  franchi  300 
ciascuna. 


NUOVE  CONCESSIONI  E  MOVIM.  DIHE 

TORINO 
Società  Impianti  illuminazione  «  forza 

Col  capitale  di  L.  230.000,  in  9300  azioni 
da  L.  25,  aumentabile  ad  un  milione  per  sem- 
plice deliberazione  del  Consiglio  d' ammìni-* 
strazione,  si  è  costituita  in  Torino  la  Società 
ti  Pietro  Giovanetti  ■  che  ha  per  oggetto  qual- 
siasi impianto  dì  apparecchi,  motori  e  macchine 
elettriche,  illuminazione  elettrica  ed  a  gaz, 
suonerie,  telefoni,  produzione  forza,  ecc. 

Società  per  le  forze  idrauliche  dell'  Alto  Po 

Il  38  novembre  u.  s.  si  è  tenuta  in  Torino 
r  assemblea  generale  straordinaria  degli  ario- 
nisli  di  questa  Società. 

Gli  ammini<:tratnri  riferirono  anzitutto  sulle 
lunghe  pratiche  Der  provvedere  all'  impianto 
dì  una  nuova  ofltcìna  idroelettrica,  allo  scopo 
di  allacciare  altri  Comuni  finitimi  alla  zona 
sociale,  pratiche  finite  coli' ottenere  la  con- 
cessione di  una  derivazione  d'acqua  dal  Va- 
raila,  preciso  Frassino  (Saluzzo^  da  cui  sì  rica- 
verebbero circa  2000  HP. 

MILANO 

Imprese  eletlrìche   piac«nline 

A  rogito  dott.  cav.  Gius.  Rossi  venne  co- 
stituita, con  sede  in  Milano,  la  Stìcielà  Ano* 
nima  «  Imprese  elettriche  piacentine*,  per  la- 
costruzione  e  l'esercizio  di  tramvic  elettriche 
nelle  Provincie  dì  Milano,  Piacenza  e  limitrofe, 
la  produzione  dell'  energia  elettrica  e  sue  ap- 
plicazioni. Il  capitale  è  di  ij>oo.ooo  lire,  in 
10  mila  azioni  da  L.  uhi  e  la  durata  della 
So»  ietA  al  31  dicembre  1914.  Primo  Consiglio 
d'amministrazione  :  on.  dott.  Knrico  Sraìini, 
ing.  Enrico  Rossetti,  cav.  Fed.  Travella,  dott* 
cav.  Alessandro  Scotti  —  Sindaci  efrettivì  : 
Pietro  Molreni,  Eug,  Novello  e  Ant.  Tajana  — 
Supplenti  ;  -ng.  Gian  Te^nloro  Giorgelti  e  dott. 
Frane.  C-accialanza. 

VICENZA 

Darivazione  d'acqua  ad  uso  industriale 

La  Prefettura  di  Vicenza  ha  approvatola 
domanda  presentata  dal   signor  Zanuso  Ca- 
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millo  per  essere  autorizzato  a  continuare  nella 
concessione  d'acqua  della  Roggia  di  Valda- 
gno,  derivata  dal  torrente  Agno  in  Comune 
di  Valdagno  per  produzione  di  forza  motrice. 

Nuovi  giacimenti  di  carboni  in  Dalmazia 


La  Società  carbonifera  austro-italiana  di 
Monte  Promina,  i  cui  carboni  vengono  ado- 
perati non  soltanto  in  Dalmazia  e  dalle  So- 
cietà di  Navigazione  della  costa  austriaca,  ma 
anche  da  motti  stabilimenti  industriali  del 
Regno,  ha  fatto  scavare  in  prossimità  delle 
sue  miniere  carbonifere  un  pozzo  di  ricerca 
ed  alla  profondità  di  m.  87  trovò,  giacente 
Quasi  orizzontale,  un  filone  di  carbone  puro 
aella  grossezza  di  oltre  m.  12  così  che  la 
Società  concentrerà  tutta  la  produzione  su 
questo  punto, 

IL  DISEGNO  DI  LEGGE 
SULLA  NAVIGAZIONE    FLUVIALE 


Il  ministro  Gìanturco  presentò  alla  Camera 
il  progetto  per  la  navigazione  interna,  pro- 
getto che  non  è  ancora  pubblicato. 

Si  afferma  però  trattarsi  per  ora  di  un 
progetto  di  massima. 

Il  progetto  di  esecuzione  dovrebbe  venire 
dopo  1  approvazione  di  quello  che  attualmente 
si  trova  innanzi  alla  Camera. 

Questo  mira  ad  unire  in  un  Consorzio  le 
Provincie,  i  Comuni  e  qualunque  altro  ente 
sia  interessato  nella  navigazione  fluviaie,  fosse 
anche  una  Società  privata. 

Costituito  il  Consorzio,  esso  dovrebbe  con- 
tribuire nella  percentuale  del  50  per  cento 
nelle  spese  per  la  navigazione.  Sembra  però 
che  il  Governo  anticiperebbe  le  somme  fissate 
per  ora  in  circa  12  milioni.  I  lavori  sarebbero 
assunti  dal  Governo. 

GRAFITE  TENERA  ARTIFICIALE 


La  grafite  fabbricata  finora  dall'  «  Interna- 
tional Acheson  Co.  «  è  grafite  dura,  che  serve 
soltanto  a  certi  usi  in  cui  non  è  applicata  la 
grafite  naturale  ;  tale,  e  principalmente,  la 
confezione  di  elettrodi.  Si  annunzia  ora  che 
il  sig.  Edward  G.  Acheson,  di  NiagaraFalls, 
ha  trovato  il  modo  di  fabbricare  grafite  tenera, 
untuosa,  che  verrebbe  in  diretta  concorrenza 
con  la  grafite  naturale,  per  lubrificante,  puli- 
tezza di  stufe,  rivestimento  della  polvere  da 
sparo,  ecc. 

Il  prezzo  di  costo  è  basso,  ed  il  prodotto 
è  molto  soddisfacente  per  uniformità. 

L'inventore  predice  che  in  pochi  anni  la 
produzione  di  grafite  artificiale  diverrà  la  mag- 
giore industria  di  Niagara  Falls. 


BREVETTI 


Elenco  del  brevetti  relativi  ali' industria  del 
gas  rilasciati  nei  mesi  di  Agosto,  Settembre, 
Ottobre  e  Novembre  1906. 

{Comunicazioni  dell^  Ufficio  Brevetti  Se- 
condo Torta  -  Torino). 

Deutsche  GasglQhlicht  A.  G.  (Auerge- 
sellschaft)  a  Berlino:  «  Processo  per  la  fab- 
bricazione di  corpi  luminosi  metallici  »  Privai, 
per  anni  15  rilasciata  il  io  agosto  1006. 


Compagnie  fran^aise  des  appareils  éco- 
nomiques  a  Parigi  :  «  Système  de  rég^lateur 
rhéométrique    pour    le    gaz  »    Rilasc.    il    27 

agosto  1906. 

« 

Meyer  Svend  Martin  a  Brooklyn:  «  Allu- 
meur  éléctrique  pour  lampes  à  gaz  à  incan- 
descence  et  autres  »  Priv.  anni  6  rilasciata 
il  26  settembre  1906. 

•  « 

Bizzarri  E.  di  Loreto.  Carica  per  conser- 
vare ed  usare  il  carburo  di  calcio  per  la 
produzione  del  gas  acetilene.  Prol.  anni  2 
alla  priv.  211^^44,  ril.  il  5  nov. 

• 

*  • 

Allgemeine  Beleuchtungs  e  Heiz-Industrie 
A.  G.  Berlino.  Nouvelle  lampe  à  incande- 
scence  pour  l'éclairage  au  gaz.  Prol.  i  anno 
alla  priv.  132/136,  riL  il  6.  nov. 

« 

*  * 

C.ie  pour  r  eclairage  de  Villes  et  la  fa- 
brication  des  Compteurs  et  appareils  divers 
a  Parigi.  Condenseur  pour  la  séparation  du 
goudron  dans  les  usines  à  gaz.  Ril.  per  anni 
3  il  6  nov. 

*  * 

Societé  La  Lumiere  Nouvelle  a  Lione. 
Compresseur  automatique  de  gaz  d'éclairage. 
Ril.  il  IO  nov.  per  anni  6. 

« 

•  * 

Rebuffel  F.  a  Bologna.  Compteur  à  gaz 
à  volant  à  spirale  et  à  mesure  invariable. 
Ril.  per  anni  3  il  13  nov. 

« 

•  * 

Dannert  F.  a  Berlino.  Processo  ed  appa- 
recchio per  la  produzione  di  gas  d' acqua. 
Ril.  per  anni  2  il  17  nov. 

•  * 

Monneyart  A.  Parigi.  Brùleur  pour  l'é- 
clairage et  le  chauffage.  Ril.    per   anni    6  il 

17  nov. 

*  * 

Dingler  H.  ad  Ausburg.  Procedimento 
per  generare  ed  usare  un  gas  d' aria  sotto 
pressione  ecc.  Ril.  per  anni  6  il  17  nov. 
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Souchwark  Foundry  and  Machine  Com- 
pany m  Filadelfia.  Mode  de  montale  dcs 
«oupapcn  dVrhappemcnt  drs  motcurs  X  gaz. 
RU.  per  anni  6  U  ao  nov. 

•  • 

Gawpar  -  Unternehmnng  nach  System 
W-uwfrTnan&  Halbmavre  At  C.  a  Vienna. 
P  nnrmcnts  au  brOleurs  Bunsen  pour 

I  i.^»«i..^c  etc.  Ril.  per  anni  6  il  23.  nov. 

•  • 

Drahonowsky  W.  J.  a  MirOschen  iRokitzan, 
Aitfltmji,  eLent^haC  G.  ajlohenscli/^nhnusen 
(Bertino).  Disposilif  permettant  d'allumer  ou 
d'ètrindrc  X  disUnce  eie.  Kil.  per  anni  6  il 
x|  nov. 

■  ■ 
Fcid  W.  a    H^nningcn   a  R,  PrtKódc^  de 
Isva^e  de  1'  aniuniaque  contenu  dans  le   gaz 
de   dt«tdlation   etc.   Ril.    per    i    anno    il    28 

BOV.    1906^ 

•  « 

Si'  rickiama  V  atienaiont  di  quanti  pos- 
tooo  avervi  interesse  sul  trovato  :  Appareil 
pour  la  distnbulìon  du  gaz  ou  autre  fluide 
soos  une  pression  uniforme;  pel  quale  venne 
ooooesso  tn  Italia  al  signor  Cotft/>fon  Mrh'il 
Dmwid  di  Srtv-York  fS.  V.  d'America)  un 
attestalo  di  Privativa  industriale  in  data  36 
Gennaio  1904  voi.  183  n.  7  e  ciò  allo  scopo 
di  provocare  eventuali  tnittative  per  la  ces- 
sione della  privativa  u  uer  la  concessione  di 
licenze  di  esercizio  dcila  stessa. 

Rivolgersi  per  schiarimenti  all'  Ufficio 
blemaxionale  per  brevetti  d' invenzioni  e 
marchi  di  fabbrica  di  S/comio  Torta,  Piazza 
l'iltoHo  EmaHu*Ì€f  ».  I3,    'farina. 


MUNICIPIO  DI  VICENZA 


AVVISO  DI  CONCORSO 

In  esecuzione  alla  deliberazione  17  no- 
vembre scorso  del  Consiglio  Comunale,  ap- 
provata nel  I"  corrente  dalla  Giunta  provm- 
tiDcialc  Amministrativa,  si  dichiara  aperto 
a  tutto  il  mese  corrente  il  concorso  al  po- 
sto di 

Dinrffonf  dei  pubblici  servizi:  Af^MfJot/o, 
ga,  Itift  t  forza  tlfttrira. 
MBnnti  direttamente  dal  Comune. 
^P  Al  posto  é  annesso  lo  stipendio  di  I^  5ooa 
'  delnna  l' imposta  di  R.  M.,  da  pagarsi  in 
me  mensili  posticipate  e  senza  diritto  a 
pensione. 

1  concorrenti  dovranno  produrre  le  loro 
Btanze  al  Protocollo  municipale  entro  il 
Mddetto  termine,  corredate  dai  seguenti  do> 
anenti: 

^  ~-  Fede  di  nascita,  da  cui  risulti  che  il 
coooorrente  non  ha  superati  gli  anni 
<|ttarwiU; 


b)  —  Certificato  di  cittadinanza  italiana; 

e)  —  Certificato  di  sana  e  robusta  costitu- 
zione fisica  ; 

d)  —  Certificato  di  buona  condotta,  rilasciato 
dal  Sindaco  di  ultima  residenza  ; 

t)  —  Certificato  penale  ; 

/)  —  Slato  di  famiglia  ; 

^  —  Diploma  d' ingegnere  o  altro  equipol- 
lente, rilasciato  da  una  università,  scuola 
di  applicazione  o  da  un  Istituto  superiore 
oppure  qualunque  altro  documento  che 
comprovi  r  idoneità  alla  direzione  dei 
servizi  indicati. 

In  vi^ta  di  prossimi  impianti  rletlrici  nel 
Comune  il  concorrente  e  tenuto  a  dimostrare» 
con  documenti,  di  avere  una  speciale  compe- 
tenza elettro-tecnica. 

In  attesa  che  siano  definitivamente  siste- 
mati i  servizi  comunali,  di  cui  il  presente 
concorso,  giusta  la  legge  29  Marzo  i^cn 
n.  103  e  Regolamento  io  marzo  1904  n.  to$ 
la  nomina  si  intendere  avere  effetto  prov\'i- 
sorio  ed  in  ogni  caso  nun  superiore  ai  due 
anni. 

Dopo  la  sistemazìunc  dei  servizi  stessi,  e 
in  caso  diverso  dopo  Ìl  detto  periodo  dei 
due  anni,  1'  etetto,  per  continuare  a  restare 
in  canea  dovrà  essere  confermato. 

Nel  primo  caso  la  cfmferma  seguirà  alle 
condizioni  che  saranno  stabilite  col  nuovo 
apposito  regolamento,  e  nel  secondo  caso 
sarà  data  per  altro  periodo  provvisorio  da 
destinarsi. 

11  nominato  dovrà  assumere  l'incarico 
entro  quin<ÌK't  gi<»rni  dalla  cumunicaziunc 
ufficiale  della  sua  nomina. 

Dalla  residenza  Municipale. 

Vicenza  add)  3  Dicembre  1906. 

II  Sindaco 

ROl 

U  Segretario  generale 
CISCATO 


CRONACA  DELL'  INDUSTRIA  DEL  GAZ 

ED   ELETTRICITÀ 

Areno.  —  Stioperp  di  rUttrirUti.  —  I.*  impntaa 
dctr  impianlu  rlcurico  in  Cofiictnuuvu  S»l«l>iua*.  co- 
mune ili  CnvrifrIU.  awrrrtivm  gli  upcnii  che  l'urarìa 
del  lavarci  sarvhtK-  «uio  ridnUn  di  due  ore  con  pttffa 
pruportiunaU  al  nuo\'o  oruio 

In  segiulu  A  ciò  tulli  gli  opcr»Ì  —  «j  —  ri 
soan  posti  in  idaperu  e  1*  IniprcM  H  h»  |MffaU  e 
licenziali. 

Arguta.  -  /VffAr.  wdt  mumiripaU  t  tmt.  —  Tre 
qucstiuni  ìmpoftan tinsi mv  »i  prcM^nUmi  al  C'orwiulio 
e  lo  studio  di  qucfte  richiede  scrcntU,  pitadcmiiuiic 
e  utio. 


Il  pontt  sullo  Scrivia,  l'acquisto  della  casa  co- 
munale, r  illuminazione  pubblica. 

RÌEOf^na  trovar  modo  di  provvedere  a  tutte  senza 
pregi  ui  li  rame  alcuna. 

Asti.  —  Impianto  di  un'officina  elettrica.  —  Il 
prefetto  della  provìncia  con  decreto  del  26  novem- 
hre  u.  «.  accordò  il  consenso  per  l' impianto  d'una 
oflicina  elettrica  ncll' affi -ina  comun:ile  del  jfnz  per 
trasmissione  e  distribuzione  dell'  energia  elettrica, 
per  illuminazione  pubblica  nelle  vie  e  nelle  piazze 
principali  della  città  e  per  dar  luce  e  forza  motrice 
ai  privati  che  ne  facessero  richiesta. 

U  Municipio  sta  ora  .studiando  il  modo  di  dare 
esecuzione  al  più  presto  possibile  a  tale  decreto, 
adottando,  intanto,  un  impisatu  sussidiario. 

Beltano.  —  Un  impianto  itiroeletlrtco  per  Ir  mi- 
nierc.  —  .Si  inizieranno  presso  la  Valle  Impcrina  dei 
lavori  per  far  derivare  un  canale  sulla  sinistra  del 
torrente  Cordevolc. 

Scopo  del  lavoro  è  di  ottenere  una  cascata  la 
quale  servirà  n  dare  for7.a  alle  perforatrici  elettrodi- 
namiclie  nelle  miniere. 

!  lavori  saranno  compiuti  entro  il  prossimo  mese 
di  mar70. 

Bisceglie.  —  Luck  elettrica.  —  Va  ricoprendosi 
di  numerosissime  firme  di  abbonati  ima  protesta  con- 
tro la  Società  Adriatica  dì  Elettricità,  colla  qkiale  i 
sottoscrittori  riajnoscendo  che  la  Società  esorbitando 
da  o^ni  diritto  e  con  atto  arbitrario  cerca  procedere 
alia  impiombatura  delle  lampadine  dei  privati,  rite- 
nendo che  la  società  fornisce  lampade  che  hanno 
una  forza  di  luce  inferiore  alla  contrattata,  e  che 
venendo  meno  ai  contratti  taglia  i  figli  conduttori 
dell'  enerfiìa  a  coloro  che  si  oppongono  alla  illegale 
piombatura  delle  lampade,  si  obbli^rano  di  protestare 
legalmente  perchè  tali  abusi  venivano  rimorsi  e 
quante  volte  la  suddetta  società  contìnui  a  perpe- 
trarli, convenirla  innanzi  al  magistrato  competente 
per  i  provvedimenti  opportuni  e  di  legge. 

Bitonto.  —  Per  una  ifamvia  elettrica.  —  Da  qual- 
che anno  sempre  si  parlava  di  una  tramvìa  elettrica 
fi i tonto-Santo,  Spirito  e  mai  nulla  si  è  concluso.  Ora 
invece  pare  clie  il  tanto  atteso  desiderio  «ia  nn  fatto 
compiuto  e  ciò  de\'esi  idi'  interessamento,  alle  vìve 
premure  del  direttore  degli  impiantì  elettrici  signor 
Rodolfo  Cbieco  e  alla  buona  volontà  delle  acnmini- 
slrazioni  comunali  di   Bitonto  e  Falu  del  Colle. 

Infatti  nei  locali  della  direzione  elettrica  sì  riu- 
nirono il  sintliico  e  1'  amministrazione  di  Palo  e  di 
Hiionio,  il  direiiijre  Chicco  e  il  dìrL-iiore  gener.ilc 
della  Società  elettrica  AdrìuUc»  di  Venezia  ing.  Gag- 
gìa e  furono  gettate  le  prime  basi  |>er  1*  attuazione 
della  fermvia  elettrica  l'alo  Biionto-Sanio  Spirilo, 

Ora  si  attende  il  relativo  progetto  dalla  Società 
elettrica  che  sarà  tiubìto  portato  a  conoscenza  degli 
interessati. 

—  /^urfi  di  ture  elettrica.  —  La  società  Adria- 
tica di  Elettricità  che  tiene  l' esercizio  della  luce 
elettrica  in  molti  paesi  della  nostra  Provincia  e  con 


gran  soddisfazione  degli  Kntt  e    di    tutte   le  cittadi- 
nanze, (a  proposito  di  BixcesUe/.')  da  parecchio  tempo 
avendo  noLito   un    consumo  di  energia  elettrica  su- 
periore dì  motto  a  quella  corrì.spondenie  ai  contratti 
di  abbonamento  a  forfait,  venne  sul  convincimento 
che  si  commettevano  daKii  abbonati  dei  furti  conti-^ 
nuiiti  di  energia  con  srostìtuzione   di    lampade  ed  ti 
altri  modi  e  ciò  venne  constatato  e  confermalo  dagli] 
agenti  della  Società,  i  quali  de  iisn  confermarono  I 
loro  sospetti  in  parecchie  abitazioni  e  nella    bottega 
del  beccaio  Giuseppe  Larolella:  questo  abuso  come 
innanzi  era   praticato  da  parecchio  tempo  ed  a  dismi- 
sura tanto  che  gli  agenti  della  società  e  guardie  mu- 
nicipali elevarono  verbali  di  contravvenzione  e  dc( 
rito  airniitorità  KÌudiziarìa,  che  nell'udienza  dell'altro^ 
ieri  condannò  il  Larotella  per  furto  continuato  dì  ener- 
gia elettrica  a  tre  giorni  dì  reclusione,  alle  spese  e  ai 
danni  a  favore  della  Società,  costituitasi  parte  civil 
e  rapprcscntiita  dall'  avv.  Francesco  Ancona. 

CallaKÌrunc.  —  Togliamo  dall'  «  Ora  dì  Palermo»! 
L  '  impianto  delta  luce  cUtlrica  a  Caltagirone  •  //  pro- 
getto apprtKfato  dal  Consiglio  comunale.  —  {f^^)-  H 
prosindaco  sac.  Stnrxo  può  andar  orgoglioso  dell'' 
pera  sua,  la  cittadinanza  tutta  può  esser  soddisfate 
di  averlo  voluto  e  innalzato  primo  magistrato  dd'' 
paese.  Caltagirone  deve  a  lui.  a  questo  esile  sacer- 
dote la  cui  attività  si  spiega  egualmente  benefica^ 
nella  propaganda  delle  sue  idee  e  nel!'  amministra- 
zione del  suo  paese,  quei  benefìci  innumerevoli  che, 
in  poco  meno  d'  un  anno,  hanno  rialzato  le  sortì 
della  pubblica  azienda,  restituito  dignità  ai  corpi 
municipali,  apftagato  legìttimi  desideri  e  aspirazioni 
insoddÌ!> fatte  di  progresso.  ^ 

Il  numero  più  importante  che  si  conteneva  nelfl 
progranuna  dell'amministrazione  altualt:.  1"  impianto 
dell'  illuminazì'}nc  elettrica,  è  stato  approvato  dal 
Consiglio  comunale,  dopo  una  discussione  nella 
quale  il  sac.  Sturzo  ha  avuto  agio  di  spiegare  quello 
che  era  stato  piiliblìcatu  nella  mirabile  relazione 
della  Commissione  consigliare,  contenente  tutti  ì 
progetti,  i  d:iti ,  le  proposte  ormai  approvati  dalj 
consiglio. 

Le  due  quistioni  più  importanti,  che  riftettevant 
r  impianto  dell'  illuminazione  elettrica  —  esercizio 
e  pagamento  dell'  impianto  —  sono  state  risolte, 
nel  migliore  dei  modi  possibili,  col  massimo  vantag- 
gio delle  finanze  ci>munali  e  del  pubblico  seni'izìo. 

S<:artaio    i!    .si.stena    della    concessione    a    prìvat 
dell*  esercizio  industriale,  come  quello    clic,    addos- 
sando al  bilancio  il  grave  onere  di  un  canone  annuo, 
avrebbe  preparato  i  disastri  finanziari  dei  riscatti. 
Comune  gestirà  direciamentc  per  ora    —    salva  p( 
la  convenienza  di   procedere  o  meno  alla  municiiia-] 
lizzazione    —    1*  azienda    delta    luce   elettrica,    dalla' 
quale,  olue  il  minore  aggravio  fmanziario  dato  dalla 
dilTcrcnz.a   tra    spese    ])cr    l' attuale    illuminazione   a^ 
petrolio  e  spose  per  la  futura  illuminazione  elettrica 
trarrà  anche  un  introito  non  ìndiflerenle  dalle  coi 
cessioni  di  luce  ai  privati. 

L' olirà   quistionc,   che    ha   suscitalo  difTìdcni 
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|Bb  Muaiiv*  db*  r*)ci**n(^Vijti,  e  discuisìnnc  pili  am- 
fÉL  k  iMM  qualln  riKtuniontc  il  modu  di  pairiinicntu 
Afl"  iaetanio. 

Q  pcoggfto  toatto  dalla  commissione  tecnica,  dopu 

fi  ouaoa<a9  buidito  dal  Cumunc.  «  iiUtlo  ijucllu  della 

OM  lAhawjTLi'  di  Mibnu,  la  quale  fu  ammontare  la 

^Mi  OMOpIcMn'a  par  tutte  te  (>f>crc  a  !..  400.000. 

A  «a  valere  né  meno    diaK^utere  le  mmlnliià  di 

f^tmaai  nuc*IÌ.  perché    la   casa  oltre  k'*  interessi 

éà  J  per  cmco  toUc  dilazioni  a  scalArc  pretendeva 

raaralo  del  10  per  cento  sui  prcui,    la  commi»- 

MM  eami^ktn  aatcKiaincate  fu  di  |»arrrc  clic  ni  do- 

fOH  pa^tt  bi  coDtanti.  Se  non  che.  d'onde  pigliare 

létaammA}  Due  vie  ai   presentavano:  o  contrarre 

OB  ariiKi.  o  alienare  400.000  lire  di  renditi  .1.50  p. 

oafei,  dot    fiilddtare    apparente  me  me    tiat  bilancio 

rjBivo  annuo  di  L.  14.000. 

La  neon  da  proposta.  In  qtuilr  anxiclit  una  nlìe- 
aHiOK,  nfolficava  tto  In %'rsiì mento  di  capitale  friit- 
tfimil  1,50  per  cento  ta  un  capitale  induulrìale  a 
oaflla  pAft  alto,  noa    poteva    non   eK.4ere  approvata 
ià  cUanqoe  al  faaae  provato  ad  approfundìrc  l'esame 
•Uk  quiatiaoe.  che  in  tal  modo  risolta,  porta  al  Co- 
Mac  io  LiMifniiito  ni  mutuu,  un  efTeiilvu  icuatlagnu 
Adira  L.  tix>.o<*o  in  irent'  unni,  senza  dire  poi  clve 
aa  l'annuo  stanziaroento  in  liiliincìo  di  L.  774}!  im- 
|ii|wtivii>  per  jo  anni,    ai  avrà  olla  fine  <IÌ  tale  pe- 
riodi», la  ricoatituxionc  in  cArtelIe  sul  delitto  })ut>t)tlco, 
M  capitale  impiegato. 

QncMa  due  pn>poste.  la  seconda  delle  «pmli  sì 
fnmtft.  ad  ^  realmente,  come  un'operazione  5nan- 
iMa  hrillanle.  e  che  fonte  mai  puttblicì  enti  han 
nciiaio  di  realizzare,  sono  state  approvate,  insieme 
al  altre  di  aecotidarìa  importanza,  dal  Cunsltclìu  co- 
■aaaJe. 

Scdou  Indintendcubile  nei  foxti  della  nostra  vita 
fafafeifica.  come  quella  che  segna  la  fìne  di  un  pe- 
riodo di  ardui  lavurì.  di  crisi,  di  soH|tciii,  di  incer- 
ane e  di  perenni,  sempre  deluw,  aspirazioni,  inizia 
pv  la  oofUB  diU  un'era  nuox'a  nella  quale,  è  da 
mgmwKK,  che  etMoe  la  luce  eleitrìra  fu^hi  le  ombre 
■OdaiW!  dalle  noaiR:  »tra<lc,  cosi  la  luce  della  mo- 
tanica  diradi  le  tenebre  che  ancora  s' indui^inno  nei 
eanreOi  £  tanta  ifcnte. 

I^amtm  tale  luce,  però,  un  voto  del  Consiglio 
oaMonala  non  ce  la  può  certo  procurare. 

Caaale  Moolerraia.  —  Cansiji/io  comuitaie.  ~  Qne- 
Wa  CiM»**(ilio  comunale  approvò  la  «i»csa  hilanriata 
per  l'impionin  dell*  illuminartone  a  \pu  nel  sohlMirgo 
%aamomt.  nonché  l' impianti»  di  due  posti  telefonici 
pabblki  alle  frazioni  Rolasco  e  Vialarda. 

CMoL  —  ^4mmemf0  di  /amali.  —  AI  Consiglio 
CavaoBale.  la  aeconda  lettura  e  con  brevi  o»erva- 
iiaat  dri  conatrlieri  comunali  Radino  e  Saletu.  si 
raiuocfuo  d'  una  cinquantina  di  fanali  t>cr  l'illu* 
pubblica. 

~  L'm  UrrtòiU  icofifiio  di  gas  atetikmt  in 

tmaa  r^étmàta.   —   In  una  «tanta  della  casa  colo- 

>  addetta  alla   villa   del    n^rnor  Corìu  Delvivo  sì 


irova^'ano  Annunziala  Oavi,  'WHisantcnne  ;  soo  co- 
gnato Toolo  Ciampolini.  «c«»dntcnne.  e  suo  figlio  Gu* 
gllelmo,  trentenne,  quando  avvenne  una  terribile 
csploaionc  per  una  fuga  di  gaz  acetilene. 

Rovinarono  il  tetto  e  il  pavimento  inivulgendo 
nelle  macerie  le  tre  pcmnnc-  La  ilonna  mori.  I  due 
uomini  rifKtnarono  ferite  gnivisblnie.  Sul  luogo  ac- 
corsero |>er  lUHÌKtenra  i  medici  e  le  autorità. 

fiala.  r~  Jmpres Stonante   tontatlo    dettrico.   —  tji 

sera  del  9  u.  s.  un  filo  per  b  conduttura  iIclU  luce 
elettrica  venne  improvvisamente  a  contatto  con  un 
filo  di  irasmisHione  della  fiirza  elettrica  dd  tram  prò- 
vouindu  r  incendio  del  fdì  su  tutta  la  linea  e  nelle 
stesse  dinimazioni  entro  le  case. 

Il  contatto  avvenne  in  città  nelle  vicinante  della 
Chiesa  delle  Grntic. 

L'incendiu  dei  fili  provocù  noturalmenie  gronde  pa- 
nico i)er  i  gravissimi  perìcoli  che  esso  portava  con  aè. 

Per  fortuna  accorse  prontamente  il  pcraooale 
che  tagliando  le  comunicozioai  riuwl  a  acoagitirare 
tnoggiori  guai. 

Perù  rr^MA  sempre  a  defiloranu  che  per  il  modo 
con  cui  i  fatto  l'impianto  elettrico  simili  incidenti 
si  rì[>etano  con  una  frequciua  che  non  può  (ore  a 
meno  iV  impressionare. 

Fcrno.  —  //  telffono  mgl  àrcQndario  di  Fermo.  - 
Riuscire  inutili  e  vane  tutte  le  pratiche  per  affidare 
1'  impianto  e  l'  esercizio  della  rete  lelcfonica  fra  i 
comuni  del  circondario  di  Fermo  mi  una  ditta  indu- 
striale. Il  Comitato  promotore  ha  deciso,  in  una  delle 
ultime  sedute,  di  costituire  qui,  con  capitole  nuetro, 
una  .Società  a  tale  scopo. 

ìjt  azioni  furono  tinatc  a  lire  100  e  (iresto  si  prov- 
N-ctlerà  ul  loro  collocamento. 

PlBBe.  —  Impianto  idro-termo-eUttrieo.  —  In  una 
recente  adunanrj  del  Consiglio  Comunale  di  Fiume 
venne  es;\inin.'iia  la  questione  di  un  grande  impinnto 
idro-tcrmo-elctirico  da  erigersi  a  l'inme,  in  base  alla 
relazione  presentata  <!»  una  commiMione  Incaricata 
a  suo  tempo  di  iiudiarc  l'argomeati). 

Il  relatore  della  Commissione  slcsM  espose  come 
r  antecedente  tleliberazione  presa  dnlla  rapprr«cntanxa 
municipair  nel  11/03  in  merito  al  prottctLito  impianto, 
sia  stata  picnanientc  c$e2uita,  e  spiegò  come  l'utBdo 
tecnico,  abbia  compiuto  il  mandato  con  progetto  com- 
pilato per  cura  dell' ing.  Giordano  sul  quale  venne 
chiesto  dalla  Commissione  il  parere  di  due  periti, 
che  ac««:tleva  nelle  perstme  degli  ingegneri  Rupdch 
e  Holloa:  questo  parere  risulto  favorevole  sia  riguardo 
air  impianto  Ideato,  sìa  riguardo  al  pre%'eniivi  di 
spesa,  e  ai  calcoli  di  rendibilìtik.  secondo  Ì  quali  l'u- 
tile netto  ascenderebbe  ne)  primo  perìodo  a  63.000 
c<jnme,  nd  secondo  a  t^H.oiM  corone  ni  a  353.000 
conine  nel  terzo  perìodo.  Di  piti  i  periti,  desidert«i 
di  proporzionare  1'  opera  idraulica  olla  richiesta  di 
una  ciu&  a\'vlaia  ad  un  rapido  sviluppo,  consigliano 
di  accrescere  l'  Ìm|»Ì4nlo  trasportandiito  ila  (trohovo 
alto  Zvir.  affine  di  poter  •Mtcìkcrv  ^850  avalli  dì 
fona  anziché  1700. 
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I,a  Commissione,  vorrebbe  che  si  desse  subito 
mano  all'  impianto  più  Kramlc,  e  che  sì  esperissero 
senza  indugio  le  pratiche  per  la  concessione  dell'ac- 
qua per  questo  proRetto  piii  ampio.  Invece  1'  Ufficio 
tecnico,  e  la  Delega ziont-  nuinicipalc  sarebbero  del- 
l' avviso  di  non  dover  perdersi  in  nuovi  indugi,  ma 
di  passare  con  sollecitudine  all'attuazione  dell'opera 
nella  forma  messa  innanzi  dall' inR.  Giordano,  e  pre- 
dsamente  per  il  terzo  periodo  con  le  modifiche  pro- 
poste dai  periti.  In  questo  modo  riescirebbi:  possibile 
di  disporre  subito  (ii  circa  .^ooo  cavalli,  bastanti  per 
un  certo  tempo,  durante  il  quidesaiebbedato  di  racco- 
gliere cogli  utili  ricavati  nel  frattempo  le  s<jmme  neces- 
sario per  accrescere  l'impianto  o  traspnrlarlo  allo  Zvlr. 

A  grande  m.iggioran2ii  venne  quindi  votato  il  se- 
guente ordine  del  giorno; 

«  l-a  nipprcsentan'/.a  municipale  approva  in  massima 
il  progetto  per  l' impianto  idro-tcnno-clcltrico,  come 
ideato  dall'  ing.  G.  Giordano  per  il  111  periodo  che. 
con  le  intese  modificazioni  importa  una  spesa  comples- 
siva ili  2.420.000  rttrone.  riservanilo-fi  però  di  deci- 
dere in  merito  alla  copertura  del  niagginr  Importo  a 
ciò  richiesto,  ed  ai  progetti  di  dettaglio  ed  ai  detta 
gitati  calcoli  dì  spesa  da  elaborarsi  nel  frattempo  : 

2.  Delibera  frattanto  la  imcneiiiata  esecuzione  del- 
l' impianto  termo-elettrico  uUo  Zvir.  con  due  turbo 
alternatori  della  forza  dì  1500  cavalli  di  vapore  cia- 
scuno, per  provvedere  agli  urgenti  bisogni  dei  pub- 
blici esercizi  con  la  spesa  di  Soo.ooo  corone,  già 
comprese  nell"  importo  della  .spesa  coniplcssìv.T.  fli  ctiì 
sopra,  che  Irtn'cninm»  subito  cof>ertura  UL-ile  sonmje 
già  air  uopo  stanziate  nel  prestito  dei  4  milioni  dì 
corone,  ultimamente  contratto  ; 

3.  Approva  la  riforma  e  l'amplìnmenio  dell'acque- 
dotto civico,  come  progettati  dal  civico  uftìcio  tecnico, 
con  la  spesa  di  corone  500.000  che  troveranno  egual- 
mente copertura  net! 'accennato  prestito  dei  4  niilìoiii 
di  corone  ; 

4.  Incarica  lo  studio  degli  ingegneri  civili  Rupcich 
e  SzQts  di  Budapest  di  elaborare  anzitutto  con  la 
massima  sollecitudine  il  progetto  ili  dettaglio  della 
centrale  termo- elettrica»  e  dì  elaborare  inoltre  Ì  piani 
di  dettaglio  ed  i  preventivi  di  spesa  per  V  innanzi 
proposto  impianto  idni-clcttrico  a  Caucnvatz,  e  nello 
stes.so  tempo  i  piani  necessari  per  domandare  la  nuova 
concessione  ali*  uso  dell'  acqua  per  la  centrale  idro- 
elettrica allo  Zvir,  rìservand<~>sì  dopo  ottenuta  questa 
concessione,  di  far  eseguire  ì  piani  dì  dettaglio  ed  1 
preventivi  di  spesa  inerenti  a  questa  centrale  ; 

5.  Incarica  il  Magistrato  civico  di  bandire  tosto, 
per  il  votato  impianto  termo-eletirico,  un'asta  ristretta 
fra  le  due  ditte  nazionali  :  la  fabbrica  dì  elettricità 
«  Ganz  •  e  la  Società  unghcresL-  di  elettricità  «Sie- 
mens e  Schuckert  •  e  domanda  la  <lelibera  in  merito 
all'asta  in  parola,  come  di  consuetudine,  all'Inclita 
Delegazione  municipale. 

\*cnne  votata  una  lode  speciale  all' uftizio  tecnico, 
e  al  sig.  Giordano,  ìl  cui  valore  venne  rilevalo  e  lo- 
dato dai  due  periti  che  esaminarono  in  tutti  i  suoi 
dettagli  e  calcoli  il  magnifico  progetto  ». 


Genova.  --  //  telefono  Rapalto-Genaini.  —  La  So- 
cietà Italiana  dei  Telefoni  e  applicazioni  elettriche  ha 
ottenuto  la  concessione  di  una  linea  che  da  Sestri 
Levante  giunga  a  Genova.  IVr  ora  le  stazioni  con- 
cesse sonu  :  Sestri  Lcv.intc,  Chiavari.  Rapallo  e  Reeco. 
Il  materiale  per  iniziare  la  costruzione  della  linea  è 
diggià  partito  da  Ruma,  e  cosi  il  servizio  potrà  e»> 
sere  aliivatt»  fra  pochi  mesi. 

—  /  ghniatisti  e  ii  dissrn'ìsìo  tekfonicù  mtérfiro- 
z'inriaìe.  —  Togliamo  dal  <  CalTaro  *  del  6  dicem- 
bre u.  s.  : 

Iji  notte  scorsa  i  colleghi  corrispondenti  dei  gì* 
naii  dì  fuori  hanno  inviato  il  seguente  lel^rami 
di  proie.sta  contro  il  disservìzio  telefonico  : 

S.  1-;.  Shanzer  ministro  poste  e  telegrafi 

Roma 

Coriispondenci  genovesi  principali  giornali  d'Italia 
segnalano  V.   E.  gravi  continuati  inconvenienti  ser- 
vizio telefonico,  per  i  quali  quasi  tutti  giornali  sono 
privi  prenotazioni  fisse,  quei  pochi  corrÌBpon<lenti  chftj 
usufruiscono  prenotazioni  fisse  hanno  sorpresa  di  s] 
stamenti  orario  considerevoli  e  coloro  che  non  honi 
alcuna  prenoiazìotie  esauriscono  loro  pazienza  in  at-^ 
tese  intcririnabili  talvolta  senza    ottenere  comunica- 
zione quaisiasì.   Nijstri  reclami  non  coinvolgono  ope-S 
rato  funzionari,  impiegati  locati  che  adoptransi  pre^B 
murosamente    ma    purtroppo    vanamente    a   rendere 
meno  dìsa.stroso  grave  disservìzio. 

In  attesa  completa  riforma  servizio  telefonico, 
Rpondcnic  esigenze  moderne,   invochiamo  da  V. 
pronti  cRiciicì  provvcciimenti    atTinchò    coi  mezzi  al 
tuali  si  possi  ottenere  una  più  razionale,  equa  distt 
huzìone  concessioni,   più  rapide,   regolari  comunic 
ziuni  ut  giornali  che  pure  s(jno  maggiori  clienti  am* 
minìslrazìoiie  telefonica. 

Distinti  ossequi  |fl 

Corrìsponilenti  dei  giornali  :  Secolo,  Corriere  della 

Sera,   I^nibardia,   l*crseveranza.    Tempo,   Sera,  Tri- 

t>una,  Giornale  d' luilia,  Messaggero,  Vita,   Corri* 
d'Italia,  Avanti,  Slampa,  Gazzetta  Torino,  Momentc 
Gazzetta  Popolo.   Nazione.  Nuovo  Giornale.  Corrìc 
Toscano,   Resto  del  Carlino. 

Uqp).  —  Luce  eUHri^a.  —  Togliamo  del  «  R< 

del   Carlino  >  : 

Kummo  fra  i  primi  nel  fare  i  dovuti  elogi  all'at- 
tuale sistema  di  illuminazione  a  luce  elettrica  quando 
il  suo  funzionamento  nulla  lasciava  a  desiderare,  ma 
ora,  con  sommo  rincrescimento,  dobbiamo  unire  le 
nostre  lagnanze  con  quelle  del  pubblico  e  della  stampa 
locale  sul  servizio,  presenienienie,  multo  incerto  e 
incompleto,  H 

E'  desiderio  generale,  irer  esempio,  e  sarebbe  li>- 
gico,  che  le  himpa^lc  ad  arco  per  le  pubbliche  vìe 
venissero  accese  nelle  prime  ore  di  notte  e  non  quando 
la  gente  comincia  a  rinca-sare,  come  a\-\'tene  da  qual- 
che tempo  e  ciò  è  assai  strano,  e  tanto  più  strano 
inquantochè  le  strade  (ino  circa  alle  30.30  sì  trovanotfl 
addirittura  nella  penombra  !... 

Siamo,  é  vero,  in  un  perìodo  dì  prova,  ma  questa 
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— ^-A   «tema,    e  dovrebbe    portare    lutti 

fUi  e  dire  tiinc  quelle  Kn^^^Q*'^  che 

■  ti*  «firitla  di  prctcìidcfc  ncll'imereiMedl 

!<  '-he  il  Comune  è  mcuo  nclln  fmpot- 

.TC  una  tlcciaìnne  «crìa  e  defìnìUva  in 

^mu  ■  qyitn  aervUla  pubblico  orn  Jniuftìcicnto  e 

JKwpIrto, 


—  tjnmriper  3  mììiarJi  e  mes^o  ntlSm^ 
,<AiM  p€i  trasporle  étitfnergia  tleltrita.  —  La  Com- 
\a^l/mt  nel  Sod-Aiiicm  sta  mUionda  nD'opcrm 
SI  iratu  di  utiliuarc  k  fimoM  cascate  del 
Iqo  V'ìcMria  sul  fiume  ZambcM.  «cofierte  da  Uvlnc- 
■OM;  «Mw  eor^^eme  di  enenrù  elettrica  per  le  ml- 
iMN  (B  lUmd.  discanti  bene  600  mifrlU.  Il  fH^if^uo 
li  fÉwfaKJain  ad  tiucft  esaminato  scriamcnle  nel 
ip4.  qoaiMlo  la  frrruvia  transafrìcana,  tniiHata  dal 
Itarfei,  cltmae  pressa  le  cascate. 

Ui  Comitato  di  elcttrìcisti  internazionali  ha  stu> 
A»  la  i|acaciooe,  ed  ora  una  Società  elettrotecnica 
A  ierttao  \m  prepanuo  1  lavori  dì  cui  le  fu  affidata 
fiamiiinnu 

La  '"-*f  *-  che  separa  la  sorgente  dell'  energia 
M  poaio  di  cooaittBo  é  la  più  grande  che  cttsla  al 
Scmbni  perù  che  gli  ostacoli  tra  1  due  punti 
Ihnitari.  Il  costo  totale  ò  di  15U  milioni  Ut  ster- 
las.  pari  a  3  nilionli  e  730  milioni  di  fnuichi. 

lUnIlift.  —  Come  i  finita  t'Esposisione  di  Mar- 
ii,'.j  -  t'me  ttramissimo  scherzo.  —  VAgensia  //az^s 
a  (  tea  guardoLi  nel  dare  ai  gìom^i  il  secco  reso- 
dalia  feab  di  chiusura  deU*  EsposUione  Colo* 
di  Csr  parola  d'  uno  stranissimo  schcrxo  —  che 
divenire  pcricolaajaaima  —  fatto  al  minlstni 
sd  aite  aatoritÀ  dal  ctincessionor lo  della  luce  elettrica. 
EfODO  le  5  e  mcaiio  pomeridiane  e,  malgrado  che 
il  lenpo  «tinacdasae  tempcAid.  più  di   100  mila  per- 
soac  grcmi\-ano  i  viali  dell'  E»i»osÌ2tone.  SÌ  aspciu\*a 
I  fanuao  cofigggJQ  «lei  Dragone  e  della  Tamschc  — 
io  mostro    prestato    per   1*  oecosiune  dal 
dì  Taraacona.  di  Tnrtarinesca  memoria. 
Uà*  marcia  irionfute  della    munica  malgascia  rì- 
anaa  alt'  i■lprov^-i»'J  nell'  aria  e  il  corteggio  si  mene 
la  via  Immcno  alle  entusiastiche  ocdamaiionì  della 
Ma  fmwf— '—  Centomila  lampadine  elettriche  e  cen> 
itaiia  di  (lobi   ad    locondcacaiixa    infiatmimno  tutta 
r  Bs|»oaiiiooc.  R'  /éerì^wé  / 

Tutto  procede  perfetto  Vmo  all'arrivo  della  73i- 
mmcàt  e  dd  J>r»g9m  ammamiu  dinancìal  paleo  uffi* 
caale.  dcI  fittale  avevaim  preso  posto  il  ministro  delle 
le  atiloriti  e  l' atu    dlreilooe   della    Rapo- 


A  qtiel  nooMnto  1'  entusiasmo   generale  si  con* 
wmnm  '»  ctamori  aiaordanti,  in  fischi  indcacrìvlbili... 
Oc  awamwf 

Allo  splendore  fantastico    d' im    i<iiante    prima  è 
fulminea  una  tenebra  profonda.  Il  ciclo  tem< 
trascorre  neri  nuvoloni.  La  notte  4  d'inchio* 
Uoa  osano  colpevole   o   qualche  accldeiue   ha 
la  elettridiA  e  il  brìo  r^na  sovrano  ! 
Si  corra  ad  toformanH  e  la  ragione  di  quel  bru* 


SCO  cambiamento  t  presto  trovata  :  Il  ooacaarionarlo 
della  clcttrlciiA,  Indispettito  per  noa  essere  eompreso 
nelle  ricompense.  vendic4vasi  anpprimendo  U  luce 
nel  momento  pìtt  opportuno  f... 

Il  momento  era  crìtico.  I  numerosi  cs%*alli  dri 
(^rtcggio,  mischisii  iil'a  fulli  in4]r<M:rivlhlImpme  Indi- 
gnata, potevano  prc«enture  un  serio  perjatlo.  Si  par* 
lamenu  per  30  buoni  minuti,  pui  la  met&  della  luce 
elettrica  è  conce^w,  |ier  essere  |K>chì  (stanti  dopo 
ritolta  Ira  urla  e  f»chl  furiU^ndi.  E  |M:r  rjuaai  un'ora 
sembra  di  essere  in  un  forno...  ermeticamente  chiuso. 

Infine,  non  so  come,  un  quarto  appena  delle  laot- 
padine  vengono  riacce«e  e  il  corteggio  può  confi- 
nusrc  li  sua  marcia  attravrrso  le  a/i^r  dell'  EUposi- 
xionc  e  tra  una  mesxa  oscuritA. 

L*  autorìti  giudiziaria  ha  aperto  una  rigrirom  In* 
chiesta  pcrchi^  quello  «chcnco  di  cattivo  genere  po- 
teva avere  ini--aleolabIIÌ  cormcguente  iloloruse.  data 
r  immcn».!  filila  che  tu  pigiava  In  quel  momento  nel 
recinto  dell'  Kspnxizionc. 

Masalaa.  —  Per  /'  iJ/aminit^ion^  delia  fatata  èri 
porlo.  —  Nonostante  te  premure  della  Camera  di 
commercio,  di  deputati,  di  commercianti,  di  cittadini, 
nonosuntfl  le  st^llcciLixinni  iinpartjic  dal  ministro 
(.«ianturco,  le  grandi  lamiiiade  elettriche  per  l'illuml* 
nojtiune  della  calata  del  porto,  impiantate  da  due 
mesi,  brillano  per  «mcurità  sul  Iraflico  acccnluatoai 
d*  imbarco,  clic  si  U  alla  banchina  di  sera  al  lume 
di  qualche  adamitico  lampioncino  {>ortabÌle  con  tonto 
pericolo  dei  poveri  lavoratori  del  porto. 

Ogni  giorno  ci  si  (a  saltere  che  domani  saranno 
accese  le  lampade  ;  ma  queste  invece  rimangono 
spente  e  irridono  sul  traffico  della  banchiru  e  sui 
troppo  buoni  citudinì  di  .Messitu. 

Sooo  ooae  che  solo  si  vedono  a  Measina. 

—  /Vr  f  ititpiamió  dei  *  trtrms  >  elettnei.  ~  Sotio 
stati  inviati  al  genio  civile,  {)cr  il  retulivo  esame 
tecnico,  i  progetti  sult*  impianto  dei  tram  elettrici 
nella  nostra  citti^  e  |>or  la  traaformaxione  in  tra- 
«one  elcurica  delta  tramvta  a  vapore  dal  tratto  Mes- 
sina-Faro. 

Auguriamo  che.  contrariamente  a  quanto  suole 
aocaderc.  t'aAare  si  concreti  con  sollecitudine. 

Mede  dt  LomrlHaa.  —  Anche  in  quesu  iodustre 
e  (ertile  borgau  il  gas  merce  la  intraprendenadd- 
r  ing.  Zuccoli  ebbe  una  nuova  vittoria.  SÌ  ola  co- 
strucodo  la  Offidita  a  Gas  ed  1  lavori  sono  già  ben 

avviati. 

Mllaie.  —  ìmtonao  ai  tervUio  UStfptàe».  —  To- 
gliamo tlal  «Corriere  dello  Sera»: 

Giorni  sono  la  Camera  dj  Commercio,  dopo  di- 
scussione promosaa  dall'  Ing.  Vanxetti,  \-otavn  un 
ordine  del  giorno  in  cui  si  deplorava  1*  andamento 
del  ser\'Ìxio.  In  seguito  a  tale  voto,  U  presidente  del 
CoDi4glto  della  Società  iclefonìca  conte  G,  Venino. 
Inviava  una  leOera  al  preaideaie  della  Cancrm  di 
Conunerdo.  La  Idten  premette  che  non  vanno  con- 
fuse le  lagnonae  Intorno  al  servii  interurbano  e 
intemazionale  con  quelle  intorno  al  aervUlo  urliano, 
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poiché  le  linee  interurbane  ed  internazionali  sono  per 
la  maggior  parte  esercite  dal  Governo  e  la  funzione 
della  Società  nelle  corrispondenze  si  limita  in  questo 
caso  alla  semplice  trasmissione  delle  richieste  di  con- 
versazioni all'  ufficio  del  telegrafo.  Si  fanno  presenti, 
poi,  le  condizioni  specialissime  nelle  quali  il  governo, 
forse  per  rapfioni  politiche  e  finanziarie,  tiene  da  circa 
due  anni  le  Società  telefoniche,  condizioni  che  sono 
poco  conosciute  dal  pubblico. 

«  Da  parte  sua  —  conclude  la  lettera  del  conte 
Venino  —  la  Società,  maigfrado  la  vita  difficile  che 
le  è  fatta,  ha  la  coscienza  di  aver  sempre  ammini- 
strato con  intendimenti  larghi  e  vedute  moderne  come 
è  dovere  di  fronte  ad  un  pubblico  servizio,  e  prova 
di  ciò  siano  le  somme  consacrate  ogni  anno  all'  in- 
cremento ed  all'  ampliamento  degli  impianti,  che  toc- 
carono neir  ultimo  triennio  i  due  milioni  di  lire,  ed 
il  fatto  che  le  recenti  ispezioni  governative  hanno 
dato  luogo  a  rilievi  di  poco  momento. 

«  Perciò  la  Società  che  ho  l'onore  di  presiedere, 
è  ben  lieta  che  venga  una  nuova  indagine  e  si  per- 
mette di  rivolgere  a  Lei  una  domanda  che  non  credo 
vorrà  considerare  troppo  ardita,  che  cioè  la  Commis- 
sione inizi  i  suoi  lavori  col  sentire  i  rappresentanti 
della  Società,  da  parte  mia  dichiaro  che  alla  Com- 
missione saranno  aperte  tutte  le  porte  nostre  perchè 
essa  possa  formarsi  un  concetto  chiaro  e  completo 
dell' .andamento  del  servizio,  delle  condizioni  in  cui 
esso  si  svolge  e  della  necessità  di  una  sollecita  riso- 
luzione del  problema  telefonico  ». 

—  A  consiglieri  delegati  del  nuovo  Stabilimento 
Uniote  Italiana  Gaz  ed  Elettricità  vennero  nominati 
i  signori  Rag.  Vittorio  De  Bartolomeis  e  Rag.  Emilio 
Polatti. 

Agli  egregi  amici  i  migliori  auguri  di  prosperità. 

—  Le  imprese  dei  ladri  —  Devastazioni  criminose 
al  ^azometro.  —  Nelle  officine  del  gazometro,  al  vec- 
chio dazio  di  S.  Celso,  funzionano  parecchi  motori  dì 
forza  eccezionale  e  che,  mentre  di  questi  motori  alcuni 
agiscono,  altri  stanno  fermi  in  attesa  di  essere  messi 
in  azione  quando  quelli  cessino  di  funzionare  per  le 
necessarie  puliture  o  riparazioni.  Questi  turni  di  ri- 
parazione durano  da  due  a  tre  mesi,  a  seconda  delle 
eventuali  necessità,  e  i  motori  che  non  funzionano 
sono  chiusi  entro  cabine  speciali,  assicurate  con  luc- 
chetti di  sicurezza,  in  guisa  da  proteggerli  da  ogni 
manomissione. 

Tutte  queste  precauzioni  però  non  furono  suffi- 
cienti, giacché,  giorni  sono,  quando  occorse  di  met- 
tere in  azione  i  motori  di  riserva,  si  fece  una  con- 
statazione, che  nessuno  avrebbe  mai  immaginata  : 
le  cabine  racchiudenti  i  motori  in  parola  erano  state 
scassinate  e  squarciate,  i  ladri  erano  poi  penetrati 
nelle  cabine  stesse  e  avevano  spogliato  i  motori  — 
due  di  cinquanta  cavalli  e  tre  di  venticinque  ciascu- 
no —  di  tutti  i  pezzi  di  bronzo,  cuscinetti  ed  altri 
accessori  in  modo  da  renderli  inservibili. 

Impressionato  dal  fatto  singolare  il  questore  comm. 
Pirogallo  affidò  a!  delegato  Travaglino  della  brigata 
mobile  il  difficile  compito  di  scoprire  i  colpevoli  della 


criminosa  devastazione.  E  1'  abile  funzionario  riuscì 
a  identificarli.  Sono  tutti  operai,  addetti  già  da  tempo 
alle  officine  del  gazometro.  Alcuni  furono  arrestati  e 
sono  già  confessi.  Non  si  è  ancora  effettuato  l'arresto 
di  qualche  complice,  che  però  non  tarderà  a  cadere 
nelle  mani  della  giustizia. 

Per  riparare  i  motori  depredati  occorreranno  circa 
tremila  lire,  mentre  i  ladri  dal-  bronzo  rubato  non 
ricavarono  che  la  decima  parte. 

—  Arresti  per  i  furti  al  gazometro.  —  Il  dele- 
gato Travaglino  della  brigata  mobile,  al  quale  era 
affidata  la  non  facile  operazione,  ha  terminato  le  sue 
indagini,  procedendo  all' arresto  dei  responsabili  dei 
gravi  furti  ormai  noti  : 

Sono  costoro  :  i  diciottenni  Giuseppe  Quaglia  e 
Candido  Corti,  dimoranti  il  primo  in  via  Magolfa, 
13,  e  r  altro  in  via  Pietro  Custodi,  4,  e  Carlo  Villa, 
di  27  anni  da  Treviglio  appartenenti  tutti  e  tre, 
nella  loro  qualità  di  operai,  alle  officine  de!  gazo- 
metro. 

Venne  inoltre  arrestato  per  ricettazione  dolosa 
certo  Giovanni  Ventura,  di  36  anni,  abitante  in  via 
Arena,  31,  con  magazzeno  sotterraneo  in  via  Molino 
delle  Armi,  25.  Costui,  presso  il  quale  fu  sequestrata 
una  parte  della  refurtiva,  si  recava  —  come  potè  sta- 
bilire r  autorità  —  di  notte  al  gazometro  a  ricevere 
i  bronzi  che  gli  operai  suindicati  rubavano. 

—  Ustionato  dat  gaz.  —  Il  signor  Guerrino  Ber- 
tulli,  di  anni  32,  viaggiatore  di  commercio  abitante 
iti  corso  Indipendenza,  14,  commise  l'imprudenza  di 
avvicinarsi  con  un  lume  acceso  ad  un  tubo  del  gaz 
per  constatare  ove  il  tubo  fosse  rotto  essendosi  ac  ' 
corto  di  una  «fuga».  II  gaz  s'incendiò  ed  il  Ber- 
tuUi  ebbe  la  persona  avvolta  per  un  momento  da 
una  grande  fiammata.  Il  poveretto  ebbe  la  barba  ed 
i  capelli  abbruciacchiati  e  riportò  ustioni  alla  faccia 
ed  alle  mani.  Fu  medicato  alla  Guardia  medica  di 
porta  Venezia. 

MoDtefalco.  —  Luce  elettrica  ed  acqua  Potabile.  ■ 
Il  Consiglio  comunale  con  voto  unanime  e  per  accla- 
mazione approvava  il  definitivo  progetto  per  la  con- 
dottura  d'  acqua  potabile  nel  capoluogo  del  Comune, 
redatto  dal  chiarissimo  ing.  Gaetano  Rebecchini  di 
Roma. 

La  cittadinanza  ha  fatto  plauso  a  tale  delibera- 
zione del  patrio  Consiglio,  e  non  poteva  essere  idtri- 
menti  data  1'  assoluta  necessità  di  un  siffatto  provve- 
dimento che  richiamerà  assai  più  numeroso  il  con- 
corso dei  villeggianti. 

Siamo  pure  informati  che  questa  amministrazione 
comunale,  efficacemente  coadiuvata  dall'egregio  no- 
stro deputato  provinciale  ing.  Martino  Pompili,  è  a 
buon  porto  con  le  trattative  per  il  trasporto  di  ener- 
gia elettrica  per  uso  d'illuminazione  e  forza  motrice. 
A  questa  bella  iniziativa  non  possiamo  che  far  plauso, 
lieti  di  vederne  presto  i  provvidi  risultati. 

Monopoli.   —    Impianto   comunale. —  Il   Consiglio 

coituinale  ili  Monopoli  ha  deliberato  con  doppia  vo- 
tazione di  aumentare  la  potenzialità  di  quella  Stazione 
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e*e|EU*nd<i  il  prnucnr»  rompÌlatr>  dal  dirct- 
4d  acnritio  Ìn|C.  Ccnirn/T,  che  comprende  l'in- 
mtlttàaiie  di  unità  tetmodciirica  di  70  kyr.  e  di 
«n  hattcrk  di  accumuUtorì.  Approvundn  poi  il  pro- 
di DMinklpiitbuaxkmc,  redatto  dallo  »icwio  di- 
ai  rìacnrava  dì  prcnUrrc  in  cunsidcraxlonc  le 
UI  i^ifMho  chr  eventualmente  fouero  prr- 
(iriaH  ddla  defmiiiva  aiipruvazionc  ilella  pra- 
da  d*  fmtìK  deDa  OiminÌK«iiinc  Rctlc. 

HmciIm.  *=  \miK^  impiaHio  del  Oaz.  —  11  tS 
BtHTmbre  u.  a.  li  inauguro  l' impianta  del  Giù  la 
Moacalvo,  cittadina  di  4.000  aliitiintt  situala  Ira  Asti 
f  Castlc.  La  SocicU  Anonima  Monoiivcw,  pruprir- 
ivia  di  tale  ìmpkuito,  è  cottìtultj  eMcniriutincnlc  da 
dateli  locali  ed  è  Ktttdata  <U  |Krr»<^ie  di  ardite  Ini- 
f^r.^.  ^  .\\  fermi  propositi,  che  lottarono  contro  tutte 
Fk  ma  che  arriv-nronu  rclicemi.*nte  a  portare 

h  *ucc  (.4iino4Li.    ririr-inti^    i-il  cronfimifa    nelle  loro 
ove  e  nelle  «traile  ilei  l'in»  p;<-vol''j  concenirico. 

L*  Ìbb.  Viltorìo  Bonino  di  Torino,  al  quale  em  af- 
IdMa  la  ooa8ulcnx.i  tecnica  della  S<k:ìcLi  e  la  dire- 
óoae  del  lavori,  si  pro|>osc  tli  fare  un  impianto  mo- 
dano, per  quanto  lo  permetic\'ano  le  esif;cnfo  cco- 
dcfl*  AcientU,  iiernuaso  che  anche  tn  pict:«>le 
ai  debbono  ottenere  i  migliori  ri»ultEiil 
fioaattari  di  canrizìo  <|uando  esse  sieno  costrutte  bene. 
La  Cbcnitura  e  la  meK>a  in  opera  di  tutti  f;lt  a{)pA- 
rvochi  d'ufflcina  cdetla  tut>aiionc  fu  alfidiua  alla  ditta 
R«bcah«ch  &  C.  di  Milano  che  corrispose  alla  buotta 
di  cui  Kode  in  commercio. 
—  L'  offknna  comprende  un  magazzino  coperto 
'  civbnoe  e  cx>ke,  una  sala  forni,  un  locale  per 
li  di  condenjiaiìonc  e  di  cpurarinne,  un  lo- 
:  per  cooiature,  regolatore  e  valvole  di  comando 
gaaiMiMBlrì,  uà  locale  per  riparav-ioiii  :  il  lutto  nu- 
la «a  Cibbricmo  dì  carattere  ttulusiriale.  mode- 
ma  pmzia«o  al  tempo  «tesso. 
^  I  due  forni  tono  a  semi  ricuperazione,  con  3 
ciaacttno  drìla  Stettiner,  e  con  porte  a  cfalu- 
•■ca  Morton  :  d  è  la  poastUlità  della  inMallazionc 
«B  an  terao  tomo.  Il  laxMf^o  si  fa  in  uno  scmbbcr 
a  BMtK  di  IcfiK».  a  doppia  epunuiane  sistema  BainuK 
eoa  appaftcchki  irroratore  a  rovesciameli  lo  aulumu- 
tioo.  Le  ca»e  di  e|Mirazioue.  cuMcKaie  con  valvole 
a  3  vie  tipa  Baumerl,  aunn  a  d(»i>pio  strato  di  i^kIìc 
CKMi  ayyìttHig  tipo  Baoiac.  U  gazomctro  è  ad  H  co- 
di Koidag^  od  ha  la  capacita  di  250  me.  Il 
4S  prw iQoe  è  automatico.  La  tubazione 
d'  aitdna,  munita  di  convenienti  bocche  di  ispezione, 
ha  fl  «fiametro  di  i^oi",  «:  quella  di  dÌMrìbuzione 
di  tas*  ■■K>.  7S>  ^>  50  "*/■>  di  ghisa  :  gli  attacchi. 
iaaù  omlaaie  braga  Bamag.  sono  di  ferro  zincato. 
tir  i— ■  Ila I limi  (ntctne  furono  fnttc  od  coonomin 
dalla  Suciert.  11  materiale  di  illuminazione  pubblica 
fta  pnwniato  dal  municipio  presso  la  dltu  Bolletu  e 
di  Milano. 
I  fsaafi  pubblici  sono  70.  I  cunutorì  presso  i  prì- 
vab  tm^unaero  già  il  numero  di  jao.  e  ai  hanno 
diversa  nuove  richieste  :  qtianto  prima 
motori   per   sevfacric   e  per  officino 


meociinicho  e  già  hi   ha  in  '     !  m| 

altre  inixijtive  valrn^IiiM    il  rjì 

ora  ae  ne  ha  a  dispoAirione, 

Sei  gÌ<irao  delta  inaugurazione  gli  azloniati  «Iella 
Società  Moncalvesr  «i  riunirono  in  cordiale  banchetto, 
terminato  coi  discorsi  del  indaco  cav.  aw.  Kooca. 
del  prcHldente  della  S'^det^  <i{g.  l,u«ona.  drl  «ig.  ing. 
Bonino,  dell'  ing.  \\\  Ro.henttoch  e  di  altri  di  cui 
ci  «fugge  il  nome 

AUa  nuova  .^Vjtiendii.   i    nostri    migHori  ai^TBrì  di 

SUCCOMO. 

Padova.  —  U^a  Cooperativa  Sthfom:m  /  —  SI  parla. 
da  qualche  giorno,  dell'iuEtuzione  dì  uim  CuopcralJva 
tclcfonicj.  a  termini  dell,t  rc-ccnie  legge. 

Iniziatore  iurrlil>e  il  cav.  ufi*,  Romeu  M»on. 

Pakrae.  -  CONSIGLIO  COMUNALE  (SeiluM 
del  3  dicembre)  —  l'rcHÌctle  ìt  simlaco  scn.  Tasca 
Lanzo-  Sono  presenti  41;  consigUm. 

n  AasMlo  tra  la    CununiMlooc  del  gai 
e  ffi  scarìcalorì  di  carboae 

SINDACO  comuniiM  1' intcrTog.utionc  drl  coni. 
Togliavia  intorno  ni  danno  che  risente  la  classe  degli 
ncariaitijri  di  uirlmnc  dalla  dìqiuiutione  della  Coni- 
missione  amministrativa  per  il  gaz.  la  (pialo  fa  ^- 
guirc  il  discarico  non  pia  con  le  lorchr  che  t»rta- 
vano  il  carì>ane  a  S.  Rra^mo.  ma  all'  aniemurale, 
servendoti  dei  mrrì  per  il  Irn^porto  all'  usina. 

Rispontle  che  la  CommÌMiuoe  amministrativa  del 
gas  con  questa  disposLriune  ha  raggiunto  un'econo- 
mia di  L.  jo.ooo.  e  (Hiichè  casa  ha  tutta  la  respun* 
sabilita  drirazìentla.  Il  Consiglio  non  crede,  né  pu6 
intcr\'cnire  in  un  (atto  di  iiTudenic  nmminisirulooe. 

K'  lieto  perù  di  aggiungere  rhe  il  dissidio  con 
gli  scaricanti  è  finito,  perchè  la  Commisoiooe  del 
gaz  ha  (alto  tulio  il  possibile  per  non  danneggiare 
gli  operai  addetti  allo  «caricamento. 

TAGl.l.WI.V  si  compiace  dì  apprendere  die  il 
dissidio  sia  già  terminato. 

Osaerva  i>cro  che  la  ConunlsBlone  del  gaz  con  la 
sua  tlisposizionc  viene  a  creare  un  prrcedente.  |icr  il 
quale  la  numerosa  classe  degli  scarìcalorì  di  carbone, 
che  vive  eadiulvamente  col  sistema  delle  barche, 
pu*i  rimanere  tlÌH(jccu[>ata.  Le  economie  nelle  ommi- 
mintstrnzioni  pubbliche  sono  cncumiabilt,  ma  il  Mu- 
nicipio non  può,  noo  deve  disintcrcanrai  della  surte 
di  una  numeroan  classe  di  lavoratori. 

Oic«  che  all'  antemurale  ap[>roilano  ora  tutti  gli 
yacUs  di  diporto  e  dò  non  potrà  fiwri  pltt  quando 
quel  posto  sarà  destinato  anche  alla  discarica  dd 
carbone. 

Aggiunge  che  i  carri  con  il  carboiM,  dovendo 
tranailare  per  il  Foro  Umberto  1,  guasteranno  la  d»- 
lizìoaa  paaacgglata. 

SINDACO  risponde  che  anche  per  U  passalo  nei 
meai  invernali,  nei  quali  le  barche  noo  poMvMio  ar- 
rivare a  Saat'  Erasmo,  il  trasporto  venae  fatto  con 
cani,  travenando  il  Foro  Umberto  I.  Ad  ogni  modo 
se  degli  inconvenienti  dovcaaero  verificarli,  promelle 
che  pruweder&. 
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Telefono  sempre  interrotto! 
Togliamo  dal  g'iornale  L'Ora  i   dicembre: 
La  burletta  continua!  Son  due  giorni  che  il  Te- 
lefono non  funziona  più   col  Continente,  e,  da  sta- 
licite,  anche  con  l' interno  della  Sicilia. 

Di  bene  in  meglio  !  Che  si  aspetta  per  soppri- 
merlo? Tanto  è  un  lusso  inutile,  e  una  canzonatura 
die  turba  i  più  vivi  interessi.  Nulla  speriamo  più 
dalla  nesfliittosa  indifferenza  del  Ministero  delle  l'oste 
e  Telegrafi  ;  ma  ci  sarà  qualche  deputato  nostro  che 
alzerà  la  vui;c  ?  Non  lo  speriamo  nemmeno  ;  e  frat- 
tanto provvediamo  alla  meglio  col  Telegrafo,  se  non 
s'interromperà  anche  questo!... 

If  Telefono  per  ridere 

(4  dicembre).  —  Ieri  pioveva,  e  naturalmente  il 
Telefona,  che  appena  da  un  giorno  s'  era  rimesso 
dal  precedente  malanno,  non  funzionò  più  dalle  10 
della  mattina  sino...  a  qviando  piacer.^  a  coloro  che 
sono  preposti  alla  manutenzione  della  linea  di  rimet- 
terlo a  posto. 

l'erchÈ  è  verissimo  che  si  tratta  di  un  Telefono 
di  Norimberga  —  ossia  di  un  giocattolo  per  l'albero 
di  .Natale  —  ma  non  è  men  vero  che  la  sua  manu- 
tenzione è  delle  più  scellerate,  sen/^  che  nes.Hun  fun- 
zionario del  Ministero  se  ne  interessi  per  nulla. 

L'  interruzione  nuova  —  che  è  poi  una  interru- 
zione ormai  abitudinaria  -  ^  fra  Reggio  e  Napoli, 
e  dalle  io  di  ieri  mattina  non  s'è  trovato  modo,  es- 
sendosi pur  rimesso  il  tempo,  di  ripristinarla.  Vuol 
dire  che  si  tratta  proprio  di  una  cosa  abbandonata 
da  l>'<o  e  dagli  uuniinil... 

Noi  ci*  rivolgiamo  questa  volta  direttamente  al 
Ministro  Schanzcr,  sperando  che  egli  troW  un  mo- 
mento benevolo  per  interessarsi  di  questo  guaio  irre- 
parabile e  permanente. 

E'  inutile  ripetere  che  abbiamo  depa<>to  ogni  spe- 
ranza su  \m  qualunque  segno  d' interessa  men  tu  in 
proposito  dei  deputati  siciliani,  i  ()uali  esistimo  sol- 
tanto quando  devono  venire  a  domandar  soflìetti  al 
giornale.  Ma  oramai  abbiamo  deciso  di  chiudere  le 
a  tutti,  perchè  non  s'  è  vista  mai  una  dei)uiazionc 
politica  più  estr.inca,  più  ìndiiferente  alle  cose  più 
indispensabili  che  interessino  la  Sicilia.  K  inizìeremo 
una  campagna  delle  più  vive  contro  questo  fakiri- 
smo  piilitico,  che  non  ha  esempio  nella  storia  parla- 
mentare. 

Conlìdiamo  solo  in  una  protesta  vibrata  del  no- 
stro ottimo  Sindaco  e  del  nostro  benemerito  Consi- 
glio comunale. 

Frattanto,  per  ciò  che  riguarda  il  giornale,  poi- 
ché tutti  ì  nostri  scr\'izi  erano  ormai  congegnati  sul 
Telefono,  li  andremo  a  poco  a  poco  rimcttcnilo  sul 
Telegrafo,  prevedendo  benissimo  che  ad  ogni  softio 
di  vento,  in  tutto  questo  inverno,  non  avremo  più 
comunicazioni  col  Continente. 

Le  tnriupinature  tcleloniche 

(6  dicembre).  —  Dobbiamo  rendere  vive  grazie 
al  nostro  egregio  amico  e  valoroso  cooperatore  av\-. 
Filippo  Lo  Veiere  per  avere,  in  Consiglio  comunale. 


con  vibrate  parole,  stigmatizzato  l' indegno  tratta- 
mento fatto  alla  Sicilia  di  un  filo  telefonico  col  Con- 
tinente, che  rappresenta  uno  dei  più  vei^^ognoM  e 
indecenti  servizii  pubblici  che  esìstano  in  Italia. 

Kguali  gra/.ie  rendiamo  agli  egregi  consiglieri 
senatore  Di  Martino,  prof.  Pitrè,  comm.  Palìzzolo, 
che  levarono  alta  la  voce  contro  questa  turlupinatura 
fatta  alla  Sicilia  ;  e  al  nostro  illustre  e  benamato  sin- 
daco senatore  Tasca  Lanza,  che,  associandosi  alle 
generali  proteste  del  Consiglio,  —  egli  così  sollecito 
dei  nostri  più  vitali  interessi,  —  partecipò  immedia- 
tamente al  Governo  1*  unanime  voto  consigliare.       fl 

E,  certo,  il  Comune  che  ha  anticipato  per  questo^ 
servìzio    la    cospicua    somma    di  ben    150  mila  lire, 
non  poteva  restare  indifferente    a   codesta  vera  cor<^| 
bellatura  fatta  dal  Governo  ai  nostri  interessi.  ™ 

E  dire  che  è  passato  oltre  un  anno,  e,  nonostante 
che  tutti  abbiano  rilevato  il  gravissimo  inconveniente, 
non  si  è  provveduto  mai.  ^ 

£  ci  fosse  stato  mai  un  sol  deputato   nostro   ad^ 
aprir  bocca  alla  Camera  per  lamentare  uno  stato  di 
cose  tanto  funesto  !    Nessuno,  nessuno. 

Una  vera  ignominia  ! 

E  frartanio,  con  Roma  non  s'  è  potuto  mal  co* 
municare  direttamente  ;  con  Napoli  si  e  no  a'é  po- 
tuto parlare  col  bel  tempo  e  II  sereno,  a  grandi  stend, 
con  apparecchi  perfezionati,  con  pile  rinforzale,  fon- 
dendo nell'acciaio  i  polmoni  degli  stenografi  desti- 
nati a  raccogliere'  le  comunicazioni  ! 

Con  ciò.  non  solo  il  Telefono  è  costato  più  dei 
Telegrafo;  ma  le  sue  interruzioni  continue  ci  hanno 
portato  dei  danni  tati,  che  quasi  potremmo  chiamare 
l'  Erario  a  una  debita  rivalsa  ! 

Che  cosa  avverrà  ora? 

Alle  proteste  del  sindaco  di  Palermo,  il  ministro 
delle  Poste  e  Telegrafi  ha  così  risposto,  in  data 
d'  ieri  : 

«  Sindaco  —  Palermo  ^ 


I 


I 


«  Penetrato  difficolti  con  ie  quali  svolgesì  corri- 

<  spondetiza  telefonica  tra  Palermo  e  continente  ho 
«  compreso  in  un  progetto  di  legge  di  imminente 
€  presentazione  al  Parlamento  posa  nuovi   fili  di  dia- 

<  metro  nia^isimn,  affinchè  corrispondenza  stessa  possa 
•  effettuarsi  in  modo  sicuro. 

<  //  ministro  :  Schanzer  *.   fl 
Da  altre  fonti  si    apprende    che    l'  on.  Schanzer 
vuol  far  le  cose  in  grande  allacciandoci,  con  un  filo 
di  4  mìLliraetri,  per  una  estensione  di  1500  chilome-fl 
tri  sino  a  Venezia,  e  Milano  ! 

Noi  non  ci  abbandoneremo  a  un  eccessivo  entu- 
siasmo per  tutte  queste  grandi  promesse.  Le  pro- 
messe sono  promesse,  e  quelle  fatte  per  la  Sicilia 
sono,  per  lo  più,  canzonature,  sopratutto  quando  il 
Governo  sa  che  la  deputazione  polìtica  siciliana  seS 
ne  infischia  degli  interessi  dell"  isola. 

Ma.  vogliamo  augurarci  che,  ]ier  questa  volta 
almeno,  si  voglia  fare  sul  serio,  e,  sopititutto,  si 
voglia  far  presto.  Lasciamo  pur  stare  gli  allaccia' 
menti  con  Venezia  e  Milano.  Troppa  grazia!   Ci 
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mgà  poter  oomdùcarD  CDOVcnlctiiemenie  con  Nm|»^IÌ 
e  diRStMDeiHa  eoa  Rnnu. 

C  in  attram  the  ai  rmlJzxino  le  prtimcsne,  Il  Mi- 
llMfia    '  <:•-    una    i«rv(-rii    vì(.'tljin)ui  e 

«iatir  II  m.intitcii<Ìonr  (It-ll.i  liii?ji. 

4i  cil  dpcoduao  in  Kmn  p«rie  le  idtcrruclunl  tm- 
franiK.  e  le  Idnxbe  «oste  che  d  verificano  nel  riiil- 
Mwril  filo. 


T«la  per...  ridere  :  appenn  arrivato  il  telr)^aRinia 
Sckuuer  la  llnen  bu  avuio.  ieri  -tera.  ilr^^li  altri  ma< 
\mà,  e  a  *trn(oHbt>ijfn<i  [kiiuIh  nn-^.i^^lirrc  rjtmlclie 
co*  (icl  {iomale  di  stanutte. 

I  anfila  Ulitialcu  la  StdUa  •  L*  laUreuamealA  tfd- 
ramttrtit  AtaffU  e  le  aulcuniiloal  del  ministra 
Scteaacr. 

L*  «MI.  AcuKiia  tclcjrrafo  tla  Roma  : 
•  Impresoionaio  tlellc  iristusiroc  condizioni  di  co- 
Wkt  wtvìjìo  tclelonico  rilevate    fctà  nclb  mia  rttH' 
ànat  «ttl  bilancio  delle  Puste  e  Telegrafi,  come  de- 
canto- Ili  t!over<i4o  intern»niirr  amik-Iic- 
nlar»^                        -ximu  amict>  mini-strn  Sthanzcr. 
«Godo  («irtedparvi    che  il  mtnìstru  gcntllmeote 
■ì  aaicarù  cfar  j    Tm   sioml    un  prugeitu 
iv  libra  D  filo                   -.   t>uriJnd(ito  dn  tre  a  cin- 
i^tff  mtilimcirì,  e  sululendo  una  loTKa  rete  telefonica 
m  ^édlia.   —  Cordiali  saluti  i.. 

Siano  lieti  di  queste  a*isìcu razioni  dell'on.  AgtX' 
f^  die  é  fra  I  poditssiml  dci>uiati  sicillunì  che  fac- 
<^DH  qoalciie  con  per  quciiln  [»ivtT.i  I.sola. 

■  froM  M  m  e  4d  csrboae  calie 

Ta«fiMDO  daU*  Ora  : 
Oirv   Crttmsbi, 

TI  pngo  pul>hlicarr  qacjiio  min  recUnio  che  in- 
leran  tasto  1'  economùi  domcaticn  ed  Induiitrìale. 
0«  ìtmpo  la  vendita  del  ciu-hone  coke,  tnonoiiolio 
«Kteaivo  delU  oeauu  impresa  del  fCHz,  è  stata  una 

t«>««i  rlaona  per  la  i|>cculauone  privata. 
Municip«li«xaio  ficalmento  11  servilo,  bJ  aperava 
ladi  che  ti  fpu.  il  carbone  e  gli  infiniti  miol  de- 
«{<  che  rendono  il  loo  per  loo.  dovesiiero  paffarri 
ad  aa  precao  pili  onesto  ;  però  non  fu  cosi  :  il  gai 
ii  paC*  lo  itcMm  ed  il  carbone,  che  la  Sodeti  pa- 
raocM  anni  fa  d  (aceva  pagare  u  lire  j,  ei  paga  Mm- 
prc  a  Urv  5.40. 

Uh  assù/ua. 
Vtt  n  frttto  del  carbone  coke  giriamo  11  recU> 
ma    alla    crmunissiooe    amministrativa    della    niHn'u 
■rkff**  ■mnidpnlbzata. 

QMaiiiii  al  prezzo    del  g^x    po«sÌanin    annunciar* 
dM  r  aiamlnlatrmione  comunale  nella  imminente  di- 
dei  bilancio    comuntc'herii   uika  lieve  ridu- 

m  a  Cairn.  —  t*M  gmmdt  pras;ttiù  iii  tmxhnt 

I.  —  Da  qualche  mese  inRegncri  tedeschi  ed 

■Bifiiie  bccndo  degli  imi*ortautÌ  rilievi  lungu 


SI  tratterebbe  di  chlutlcrc  q"  <:r- 

di    Pocroac,    il  quale  a'  innalca  >i  x 

di  70  metri,  e,  mediante  un  grande  cstnak  e  K4llcrle, 
condurre  !*■    >  "   .":  1  Jinre 

r  enorme  m.»  ilioja 

di  uti  ceniiuaio  di  metri,  sviluppandu  nelle  soUopo- 
■le  uffiùnc    r  cwr  '  .     :  i 

treni  sulla  progetti 

Auguri  di  buon  esito. 

Paliiaaiw  —  La  lucf  1 

naie  di  Putipuino  in  «e']  i 

parere  fiivorevole  alla  cfmccaaiuno  della  illumina«loai 
«-.Icilrica  Jcll;i  nniìtrj  fitti  alla  S<K.-Ì?t.k  anonima  elei- 
ificu  iJifl.  ad  iniziativa  di  un  KrupfKi  ili  auadìni, 
primo  fra  tutti  Filippo  de  MìccoUa,  ai  t  regoUrmente 
costituita. 

\ja  mlnoranta  si  è  questa  volta  ftModaU  alla  mag- 
gtoranaa  e.  ad  eccezione  di  un  solo,  ha  anch'  esaa 
concorso  a  remlcre  attuabile  qur  •     ,    •      *  -  .j 

del  paeac.   La  ddinitiva  apiir-iv.!.  -1 

i'crri  domandato  alla  C*.  H.  A-  esaeadfi  parecchi  ooih 
sislteri  tniCfcMali  —  qu^ll  otìonìsii.  1^  soclrth,  d'al- 
tra parte,  non  |ta>tevu  dare  condizioni  miglittri  |>«rrlté 
con  un  vcfu  filando  di  t^irlottismo  con  un  canone 
di  sole  L.  9500.  Puiignano  sarti  ttluoiinaia  da  100 
lamp.-iUinc  d^  16  candele  e  da   16  ardii. 

l'ergcrniìlc  roncirMiitne  Uri  sindaco  comm.  Lembo 
amisteva  alla  srdiiu  conslgltorc  l'autore  tlcl  progetto 
in^;.  BriiesU)  Ricci  che  ha  chiaritì  al  Consigliti  tutti 
E  punti  contruventt  ed  il  sindaco  cav.  Convjlc  ha 
avuto  per  Uii  vive  parole  dì  lode  e  ringnuinmcntn. 

0*91  fra  plichi  mesi  la  nostra  dltadina  sarà  Irra- 
dìdu  dit  nuova  vivida  luce  antealgnana  HI  progresso 
e  dviltà. 

Recdt-  —  fJmea  eMirifa  Gt^tawt'CkuKmri.  —  Le 
officine  elettriche  Genovesi,  le  quali  hanno  acquistato 
le  Oltlcine  a  gaz  ed  elettricità  ili  Kcccii  e  Camogll, 
inizicranno  quanto  prima  i  lavori  di  una  granile  linea 
elettrica  da  Genova  a  Chiavari  per  distribuire  luce  e 
forza  motrice  lungo  tutto  11  percorso.  Esse  alimente- 
ranno la  linea  tanto  di  gtomo  die  di  notte  «  po- 
tranno fornire  alle  Imlintrìe  migliala  di  HP  per  cui 
sar&  (tussibilc  anche  t' impianto  >li  irom  rieitrìd. 

L'  imptanto  al  ritiene  «am  pronto  per  la  fine  del* 
r  anno  venturo. 

Kofiio  EoiOla.  —  Xamiaa.  —  A  Direttore  dell'A- 
zicnila  Ofikinc  Comunali  Gai  ed  Elettricità.  Ìl  Con- 
siglio Comunale  con  Uclibcnuione  19  dicembre  p.  p. 
ha  eletto  r  lag.  ZaoeUl  Retto. 

Ridi.  —  LagM  per  Li  iiJtmUmH^mt.  —  CoBdmas 
a  mancare  la  luce,  e  twcoii.  edifid.  hbtrrainri.  abl- 
laaoni  private  rimangono  al  buio  per  pili  ore  della 
notte. 

1  lanend  del  pubblico  aumaniaiio  di  giorno  in 
giorno,  ma  sembra  che  la  aodaiA  di  Oiaevra  rof  Ila 
abituarci  a  questo  nuovo  genere  di  cmoaloni.  perche 
siamo  \-cnuti  a  conoacenni  che  ìl  serio  inooo\'cnientc 
durerà  ancora  per  un  pcuo. 

Qtxtì  che  alla  dtiadinanxa  inicreiaa  non  aono  lo 


quisquillic,  Ininsi  lo  ripetiamo,  un  servizio  serio  e 
inappuntaliile  d'  illuminazione.  Dappoiché  non  t  lc> 
cito  a  chicchessia  menomare  al  pubblico  quel  sacro- 
santo diritto  che  si  procura  col  sudore  della  sua 
fronte- 
Questo  diciamo  per  la  verità,  non  per  lini  igno- 
bili. Lu  ciitadiniinza  intera  è  in  orgasmo  tanto  che 
!ii  pernia  <1Ì  prcìientare  una  protesta  scriUa  e  firmata 
da  tutti  gli  utenti  privati. 

Roma.  —  La  traviane  elettrica  suiie  ferrovie  dello 
Sialo.  —  La  Direzione  generale  delle  ferrovie  di 
Stato  ha  ultimati  i  progetti  di  massima  per  l'impianto 
della  trazione  elettrica  nelle  seguenti  linee:  i.  Pon- 
ledecimii-Busalla  —  2.  Savona-San  Giuscj»pe-Ceva  — 
3.  Gali  arate- Arona  —  4.  Gallarate-Laveno-Luino  — 
5.  Mìlano-I-ccco  —  6.   Hardoneccliia*Modane. 

L"  impianto  di  un  bacino  di  ac<:umulazii)ne  a 
Montagnana  per  utilizzare  le  tante  derivazioni  del- 
l' Adda  permelterA  di  estendere  l'applicazione  della 
trazione  eiciirica  anclie  alle  linee  Usnate-Berganio  e 
San  Pietro- Lecco. 

Santo  Stefano  Cadore  (Belluno).  —  «  industria  elet- 
trica Cotnelito  »  —  Si  è  cusiiiuìta  una  Società  ano- 
nima per  r  industria  elettrica  nel  Comelico  col  capi- 
tale di  I-.  130.000  in  1300  azioni  da  L.  100  avente 
per  scopo  impianti  idrocleitrici,  produzione  energia 
elettrica  per  illuminazione,  forza  motrice,  ecc. 

San  Vito  Romano.  —  La  luce  elettrica.  —  Il  Con- 
.siglio  Comunale  di  .S.  Vito  Rnmano  ha  approvato 
]a  pr>posta  per  l'impianto  della  illuminazione  elet- 
trica, incaricandn  la  Giunta  per  la  cunipilazione  e 
stipulazione  del  coniratto  con  la  ditta  Clementi  di 
Roma,  dopo  la  ratifica  del  Consiglio. 

Taranto.  —  Togliamo  dal  Corriere  delle  Puglie  : 
il  Comune  in  causa.  —  lA  nostra  civica  ammini- 
strazione, non  può  dirsi  se  perchè  a  corto  dì  quat- 
trini o  per  semplice  spirito  di  persecuzione  all'  Ira- 
presa  del  Gaz,  deliberò  net  settembre  dì  applicare 
una  tassa  sul  consumo  del  gaz  in  ragione  di  cent.  3 
al  metro  cubo.  Innanzi  tutto  è  da  osservarsi  che 
questa  tassa  venne  applicata  contro  ogni  criterio  le- 
gale, giacché,  una  disposizione  governativa  stabilisce 
che  le  tasse  comunali  sul  consumo  del  gaz,  non  pos- 
sono essere  applicate  ìn  misura  superiore  a  quella 
governativa,  che  è  di  solo  cent.  2  a  me.  Oltre  a  ciò 
perù,  ne  è  II  fatto  che  un  artìcolo  del  capitolato  di 
appalto,  tra  impresa  del  gaz  e  comune,  stabilisce  che 
per  tutta  la  durata  del  contratto  in  vigore,  non  può 
essere  applicata  nessuna  tassa  comunale  sia  dì  fab- 
bricazione, che  di  consumo  di  gaz.  Ora  con  quale 
diritto  I'  amministrazione  comunale,  grava  i  consu- 
matori di  gaz  dì  una  tassa  esorbitante?  Queste  os- 
servazioni furono  a  tempo  opportuno  fatte  in  seno 
alla  giunta  comunale  dall'  assessore  .sig.  Nicola  Pctlè, 
il  quale  fé  anche  notare  ai  suoi  collegbl  ed  al  sin- 
daco che  ostinandosi  nel  volere  applicare  la  tassa  di 
3  cent,  sul  consumo  del  gas,  signifìcava  voler  tra- 
scinare il  Comune  in  giudizi  civili,  dannosi  alla  finanza 
comunale.   L'  accorto   e  saggio  consiglio  del  signor 


Pelle  a  nulla  valse  e  la  Lissa  fu  votata  ed  applicata 
solo  per  creare  fastidi  all'  impresa,  spese  al  coi 
e  prebende  agli  a\*vocati  di  questo. 

Intanto  ora,  mentre  tra  i  consumatori  det^^? 
illuminante  regnava  grave  malcontento  e  st  sta  com- 
pilando un  memoriale  di  protesta,  T  Impresa  del  gaz 
htì  convenuto  in  giudizio  1'  Amministrazione  comu- 
nale, chietlcndo  al  niagi.stralo  di  fare  risiHrttare  l'ar- 
ticolo del  ciipitolato  di  ap|)alco,  cosi  leggermente  vie 
lato  dai  nostri  amministratori. 

Si  noti  intanto  che  1'  Amministrazione  comunali 
propose  al  Consiglio,  che  approvò.  T  applicazione  di 
una  tassa  sul  con*iumo  del  gaz  e  sulla  energia  elet- 
trica esonerando  per  quest'ultima  però  per  j  anni  il 
paaami^Hto  della  tassa.  <J 

Come  ognuno  ben  vede  questa  disparità  di  tr.il-' 
lamento  mette  il  concessionario   della   illuminazione 
a  gaz  in  una  condizione  d' inferiorità,  rimiwtio  all'al- 
tro concorrente. 

E  quindi  i  danni  che  risentirà  i*  impresa  Ciac- 
cagUa.  non  saranno  lievi  :  danai  che  in  fin  dei  conti 
ricadranno  a  carico  del  Comune. 

Non  avrei  rilevato  tutto  ciò,  se  non  avessi  voluto 
far  'notare  die  1'  Amministrazione  comunale,  per  fa- 
vorire la  Società  Anonima  Tarantina  per  1'  Illumina- 
zione Elettrica  crea  una  situazione  diflicoUosa  al 
cessionario  del  gaz  e  spinge    i  consumatori    di 
a  servirsi  della  luce  elettrica  anziché  del  gaz. 

In  tal  guisa  il  gran  manipolatore  dcll^azicnda  delta 
ilUirninazione  pubblica,  ha  trovato  modo  e  maniera 
di  fare  un'  altra  piccola  vendetta  a  danno  dell'odiata 
impresa,  la  quale  non  gU  lascia  tempo  per  accudire 
a  man<iionì  più  importanti,  ipicUa  cioè  delta  cura 
della  sanità  pubblica,  cui  egli  ù  preposto.  Ma  di 
questi  me  ne  occuperò  in  una  serte  di  corrispon- 
denze speciali,  poiché  1"  argomento  vale  la  pena  sia 
trattato  a  fondo. 

Todi.  —  Luce  elettrica.  —  Molti  i  commenti  del 

pubblico  per  il  servizio  della  luce  elettrica  che  tranne 
r  accensione  automatica,  non  ha  nulla  da  invidiare 
agli  antichi  fanali  a  petrolio.  Occorre  rinnovare  le 
lampade.  Noi  giriamo  la  cosa  a  chi  di  nigiunc,  nella 
speranza  che  venga  fatto  osservare  il  capitolato  che 
il  municipio  ha  con  la  ditta.  ^^^^^ 

Torino.  —  Infortunio  ad  un  gasista.  —  Fu  tico- 
veratoair  ospedale  di  San  Giovanni  certo  Eronccsco 
Panetti,  di  anni  53,  abitante  in  corso  Napoli  n.  64, 
per  scottature  alla  faccia  ed  alte  mani  riportate  in 
piazza  Solferino. 

Mentre  egli  saldava  un  tubo  di  piombo  del  gaz 
si  produsse  una  fiammata  del  gaz  stesso  che  lo 
investi. 

—  La  Compagnia  per  l' illuminazione  della  cìttfl^^ 
di   Parigi,  Jean  Plocque&C,  con  sua  circolare  i  di- 
cembre u.  s.  notificò  che  a  datare  da  tal  giorno,  il 
signor  Henri  Loiseau.  capo  della  fabbricazione  della 
Società,  ha  cessato  di  far  parte  del  suo  iicrsonale. 

—  Beneficenza  —  1-a  .Società  consumatori  gaz-luce. 
con  atto  di  deferenza,    metteva  a  disposizione  della 
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éei  P»pota    pcrchò    la    tf«vo1va   ■  auopo  ctt 
k  Moiaa    di    lire  150,  venuta   da  un 
>  lacUaxltxie  di  ostd   atto    jriuditiario   della 
vcno  di  lui  ctfcnda  Incximo  in  e<ilpu  (ìcr  V  n- 
•oqniita  di   carbone  da   un  adente  della  So- 
érta. 

VimM.  —  Ctmsiiiiia  ComuMtiU  ••  //  Conto  cam' 
MtfJba  étW»/^ftma  eUttrUa  wmmidpaU  —  (Seduta 
M  >*  Doveiahce)  ^-  t>opo  rncconuimLuloni  dei  con- 
■l^ni  Malfvemi  O.  e  Giitnd.  il  Conaiglln  comunale 
Itfdfr  la  diacnniiifie  del  conti)  consuntivo  1905.  in* 
dMactando  da  quello  dell*  otticina  elettrica  munici- 
ptk,  pmmle  tuttr>ra  1' ntutcssurr  dÌmÌMÌonario  delle 
foMae  ine.  ^  Maitnvcrat,  che  sì  ritirerà  wito  a  ttintu 
roD.  A  presìdcnie  pro\'^'illo^to  del  Coninglio  fu  chta- 
mam  V  aw.   Fortina,  conAÌKlierc  anziano. 

TARCHETTI  lepjfc  Li  rclaiionc  dei  reviaoH  della 
■iq;biriinn  oomutante  che  il  diimvanco  di  67.000 
Irv  *  ampiamente  ci>perto  dall'  incremento  delle  atti- 
fili  patrìnoniali.  e  ttruptinente  1' npprov azione  del 
amlo  eoa  kjde  alla  Giiinu,  all4i  Commissione  ammi- 
■toulva  «d  aKli  impicKnti. 

La  relaaionc  Bortrofcna.  della  minoranu,  è  invece 
laa  Aen  raquiaitoria  contro  il  conto,  stralciato  da 
dd  Comune  con  cui  fu  consunto,  cosi  che 
tma  vera  situaxione  economica,  lamenta  Te- 
cccedenia  «uicli  «tanziaMtcniì  di  spc»e,  ed  II 
eoHDcancnco  fra  le  attività  patrimoniali  di  inKcnli 
«■■ne  piagate  per  indcnnilÀ  di  contratti  risoluti.  ^ 
«■■elle  ora  che  tEl>  cxercizi  i>recedcnti  furono  paa- 
#ri,  WCMW  prima  ni  vanuiViin<>  aitivitÀ.  La  rela- 
chtttdr  pn>ponendo  un  bìaftimo  ed  invocando 


L*  aaaMorc  Malinvemi  sostiene  invece  la  le^lili 
«Sviakme  dei  due  conti  per  tnof^gior  chiarezza. 
U  ooato  economico  perché  ìl  1905  fu  anno 
A  mnaialaiM.  Vi  furono  nel  passato  anormalitli,  che 
li  ■innranis  biasimò,  in  parte  giustamente  ;  ora  al 
wStturnUK*  le  cose.  I^  attivitÀ  patrìmuninli  &ono  rcnli 
•  ti  iUtriKoao  a  »pe«e  fatte  nel  passato. 

BORGOGNA  OMerva  che  ai  suoi  uppuntì  non  si 
t  rìipoaia.  SÌ  Mialcìarooo  i  conti  |icr  allciiKcrirc  le 
paaÉvìth  di  quello  del  Comune  ;  si  variarono  arbl- 
ite  ed  iUcgalmente  gli  Kuiniinmenti  ;  si  am- 
coa  cura  parte  del  patrimonio  ;  le  perdite, 
t  V  ladeAnliÀ  per  contratto  risolto,  si  fanno  poa- 
m  pwfioionìo  :  ri  Inscrivono  a  pAtrinumio  delle 
ék  manutetmone.  Le  confessimi  che  si  \-nn- 
ttaa  conc  acrupolo  di  verìtìi  furono  dettate  dalla 
k,  ma  noQ  possono  assolvere    le   irregolariiA 

ABBIATE  rr\*endlca  alla  minoranza  il  merito  di 
iteabilita  bi  verità  nelle  finanze  del  Comune. 
■— nlrljuniiaiiiiiii  dell'  azienda  clettricn  rappre- 
flcnU  la  >— aaiwia  rcaponsabilità  della  presente  Ammi- 
■àlnaioa*  pd  criteri  scjniiti  nell'  istituirla  e  net  ire- 
fwta.  oopnndo  cattive  rl«ultanxe  di  (tetaiune  con  ar- 
i  oooiabili,  prevenlivandii  .ivanzi,  ilichinrando  al 
il  fk&rcftyUj,  rictmoKcenilti  o^ì  le  pavq- 
rìtt.  Lo  «micio  dei  due  cuoiì    geriti  insieme  tende 


a  fer  apparire  minore  il  diaavAnxo  effettivo  della  ffv^ 
«tionc  citmunule. 

Con  un  diliKcnte  computo  dì  dfre  dimoalra  che 
net  cuniiuntìvo  dell'  officina  non  fiioinuio,  non  solo 
gli  ammortamenti  voluti  da  una  prudente  Ammlni* 
atraziune  industriale,  ma  neppure  quelli  inadeciutl 
stanziati  nel  preventivo. 

Il  disavanzo  effettivo  di  caaaa  è  di  67.000  lire. 
Quello  efTeiiivo  di  eaerctxio  dovrebbe  anrìrar**  in* 
torno  alle  30.000  lire.  ConiesU  la  realtà  delle  atti- 
vitii  patrimoniali  denunciale  a  presio  di  costo  ;  nra- 
lutandute  ratpnncvulmcnte  11  loro  valore  reale  aarcbbe 
di  100,000  lire  circa  inferiore  a  qurlln  denunciato, 
inferiore  «luindi  alle  p.^uiuvitià  lutrimoniuli. 

Si  meraviKlia  che  m  destinino  ad  ammortamento 
finanuarJo  delle  eccellenze  di  attiviLi  patrimoniali,  « 
chiude  presentando  un  ordine  del  KÌ*^('n<>  c<tn  cui  d 
deplorano  i  criteri  acfruitì  e  non  al  approva  il  conin. 

I.a  seduta  (  levata  alle  24.30. 

—  //  tv/p  sm/  canto  df/r.-iairHdH  tIetirUa  —  //  «m9o 
del  Cnmttnf.  -  (Seduta  del  37  novembre)  —  Iji  ae- 
dutx)  del  CoiisìkIÌo  si  apri  con  la  rispoata  dcll'aasea- 
aore  Mallnverni  alle  critiche  dei  cunaìtUcfl  Borgogna 
ed  ALibiaie,  e  apvcialmenie  di  qucsi'  ultima,  al  conto 
dell'azienda  elettrica   municip<dc 

Nega  che  lo  stralcio  di  questo  codio  da  quello 
gcnemle  del  Comune  avc«*e  l'imenlodi  occultare  la 
pvnliia  d'esercizio,  facendo  notare  la  dillercnfJi  fra 
conto  economico  e  conto  fmanzioriu.  L*  esuberanza 
delle  somme  apese  su  quelle  Mtanziate  dipende  dnl 
fatto  che  si  confronta  un  t»reveniivo  economìcii  con 
un  consuntivo  fmanziarìo. 

Suncfca  le  ragioni  cuntahtii  per  cui  denunziano 
ani  spese  fatte  nel  pnauto,  e  dic*e  non  ratnri'int't  li 
prova  dell*  CMStcnxa  di  un  dìsa^-anzo  dì  esercizio. 
L' inventario  patrimoniale  è  regolare,  icli  ammorta- 
menti, dice,  ai  tanno  quando  al  hanno  1  mezzi  « 
chiude  deplorando  la  tcmlenia  della  minoranza  a 
creare  un  ambiente  di  diflidrnza,  «ollevandn  le  pro- 
teste di  questa. 

ABBIATE  risponde,  che  »c  una  parte  del  liiaa- 
v-unu»  t  compensata  dall'  Incremento  del  patrimonio. 
vi  è  però  un  disavanzo  effettivo  di  esercizio  di  50.000 
lire.  Il  conto  corrente  eoa  cai  ni  fecero  spese  di  im- 
pianto era  «tato  chiesto  rt\  jnuortrMtM  invwf  per 
spese  di  csercixto. 

R)tlÌ  nfm  (mrlo  dì  diMmcslc  occultaiiuni.  ma  è 
un  fatto  che  non  ai  volle  far  figurare  le  |ien]iie  «lei- 
r  ofTtcifM  nel  conto  enmuiulc. 

Non  ammette  la  dilterenza  invocata  dall' aMesiore 
faa  industria  privata  ed  industria  comunale  ;  questa 
intanto  potrii  prosperare  in  quanto  seguir*  le  buone 
norme  amministrative  di  quella.  Con  le  svalutaskml 
da  lui  calcolate  cadono  tutti  i  cakoH  delta  Giunta 
•tuli*  incremento  patrimoniale.  Quanta  all'  ambiente 
di  dinUlcnza  non  fu  creau  dalla  mlnoranz.i,  ma  dalla 
Kmdualr  cunfesoinne  della  «itua^ione  vera  della  tinanca 
comunale. 

Dt3f)0  brevi  repliche  e  contro  repliche  di  B<vko> 
gtu  e  dell' osacasocc  Mallnverni  ai  \*ot6  aull' un]in« 
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del  giorno  Abl>iate,  che  viene  approvalo  solo  dalla 
minoran?^,  e  il  conto  consuntivo  dcll'aiicnda  elettrica 
è  approvato. 

Velletri.  —  Fulmiuaio  dalla  cot-rcnir-  elettrica.  — 
Un  gìovaneito  di  14  anni,  certo  Emanuele  Navacci, 
da  Velletri,  penetrato  nell'oRìcina  elettrica,  profittando 
della  momentanea  distrazione  del  custode,  sì  diver» 
tiva  a  girare  la  manovella  della  scala  porta,  fino  a 
farla  toccare  al  soffitto. 

Sventuratamente  la  scala  dì  ferro  Ita  urtato  ìn 
uno  dei  fili  di  trasfonnazione  della  corrente,  che  ha 
investito  r  imprudente  cagionandogli  terrìbili  ustioni. 
Condotto  al!"  ospedale  dalla  Croce  turchina,  è  staio 
dichiarato  in  ìmniìnenie  pericolo  di  vita. 

Veroiu.  —  Per  V iltumitiazionf  cUtarìina.  —  Corre 
\ocx:  che  sia  intendìmenlo  della  Società  Lionese  di 
ribassare  il  prezzo  del  gaz  non  appena  andrà  in  vi- 
gore la  illuminazione  cleltHca  pei  privali  e  pei  ne- 
gozi. Si  dice  che  il  prezzo  del  gaz  per  le  famiglie 
da  cent.  28  al  metro  cubo  .scenderà  a  cent.   30. 

I-Vatt-into  la  S«icìcl\  .^ntvnim;i  della  luce  elettrica 
la  estenderà  a  tutte  le  case  e  negozi  dei  .«sobborghi. 

Venezia.  —  AboHzìone  delta  tassa  fissa  per  gli  im- 
piantì elettrici,  —  Tra  il  muiiieipio  di  Venezia  e  la 
Società  del  Cellìna  venne  esteso  un  accordo  per  la 
soppressione  del  canone  fìsso  sugli  impianti  di  luce 
elettrica.  Traitast  della  so])pressione  della  lassa  annua 
fissa  di  circa  L.  1,50  per  l;inip.ida  clic  ^jravava  co- 
stantemente su  tutti  gli  impianti. 


ACQUeOOTTI 

Alasslo.  —    Il  progetto  dell'acqua  potabile  sia  per 

passare  il  famoso  ponte GÌ'  increduli,  e  non  son 

fNichi,  alleggiano  yntvò  ancora  il  labbro  ad  un  me- 
fistofelico e  sardonico  sorriso  con  una  uoo  lieve  punta 
di  scetticismo,  ma  molti  invece  credono  nella  buona 
volontà  del  nostro  siiiducu,  degli  assessori,  dei  con- 
siglieri e  dell'  inipresiiriet  signor  Serttirio. 

Fra  un  mese  al  più  sarà  appianata  ogni  ditTicoltà. 
Gli  utassìni  e  la  colonia  non  desiderano  di  mcglUi. 
Intanto  si  sta  costruendo  un  altro  [mjzzo  artesiano  per 
fornir  d'acqua  un  secondo  lavatoio  che  verrà  costrutto 
nei  pressi  del  viale  Hanbury. 

BeriantO.  —  'fi/o  e  acqua  potahile.  —  Due  flagelli 
imprimono  profonde  stimmate  nella  popolazione  di 
questa  provincia  e  s<jn(»  :  l'  endemia  tlfoidira,  la  pel- 
lagra. II  doti.  Stefano  Ealp,  ha  con  diligenti  ricerche 
acccriata  la  distribuzione  geografica  del  tifo  nei  308 
comuni  bergamaschi  e  dal  suo  !<tudÌo  risulta  una  nuova 
prova,  se  pur  ve  ne  fosse  bisogno,  della  eziologìa 
ìdrica  della  febbre  tifoide.  Occupano  il  primo  posto, 
sia  per  gravità  dell*  infezione,  che  per  numero  di  casi, 
i  comuni  in  cui  si  beve  acqua  di  rigagnoli  ;  vcngcmo 
poi  ì  comuni,  che  si  servono  di  acque  di  condotte 
male  costrutte  in  muratura  od  in  semplici  semi-ca- 
nali di  terracotta,  mentre  nei  comuni  in  cui  si  beve 
esclusivamente  acqua  di  condotte  bene  costrutte  non 
si  ebbero  neh'  nltimo  quinquennio  cani  di  tifo. 

Bisogna  convincere  gli  amministratori  che  un  de- 
bito contratto  per  un'opera  di  alto  interesse  igienico 
qual'  e  un  acquedotto  e  un  titolo  di  benemerenza 
verso  coloro  che  dovranno  pure  pagarne  una  parte, 
cioè  la  generazione  ventura,  ed  un  titolo  alla  grati- 
iudine  verso  la  generazione  attuale. 


Cannerò  iNovara].    —  Per  C  acqua  potabile,    — 
Cannerò  venne  costituita  una  .Società    alto  scopo 
costriirre  un  acquedotto  che,  dalla  sorgente  Santino, 
sopra  Francasonc,  conilucc  l'acqua  in  paese. 

La  Società  potrà  quindi  fornire  fmalmente  a  lutti' 
i  privati  acqua  potabile  garantita  all'  analisi, 

Chiog^la.  —  Per  t'ampliarne hìo  dell'acquedotto.  —. 
In  una  delle  ultime  tornate  del  consìglio  comunale 
fu  approvato  un  progetto  di  ampliamento  dell'acque- 
dotto, relatore  l'egregio  cav.  dutt.   Buscolo  assessore. 

Il  progetto  comprendeva  la  costruzione  d'un  [>oxzo. 
a  volta  e  la  conduttura  in  ghì.?a  per  mettere  in  co- 
municazione il  nuovo  pozzo  col  già  e^giente.  L'im- 
porto complessivo  di  tale  lavoro  k  stato  deleruiìuatb 
in  40,500  lire. 

II  progetto  fu  ritornato  dalla  Giunta  Pr.   Amm 
colla  sua  integrale  approvazione,  cosicché  anche  sìAx^: 
il  rapporto  di  |iotcnziatità  il  nostro  acquedotto   sar 
esuberantemente  provveduto.  Ciò  si  rendeva    neces- 
sario dato  lo  sviluppo  preso  da  tale  .tzienda. 

Ferrara.  —  Sen^izio  d'acqua  potabile  sospeso.  — 
Ter  la  necessità  di  alcuni  lavori  lungo  la  tubazione 
principale  del  nostro  acquedotto,  il  scr\*Ì/.io  di  acquib 
IKìtabile  fu  stMipeso  a  partire  da  lunedi  3  dicembre,; 
per  un  (icrirtdo  dì  pochi  giorni.  I  lavori  da  eseguirai 
con.'iistcvano  nella  !<o^tituzione  <]i  tubi  dì  ghisa  a  quelli 
di  cemento  fuori  jjorta  San  Giorgio. 

Possano  (Cuneo).  -  Sempre  «ila  ricerca  di  acqìM 
potabile  —  È;  sLita  consegnata  al  Municipio  la  rela- 
zione di  perìzia  dell'  acqua  potabile  da  trarsi  tlat  Hai- 
naie,  dune  da  progetto  dei  gcfjntetri  cav.  Conti  e 
Chia[iclla,  del  (piale  tenni  parola  in  una  passata  mia- 
La  ])eriziu  eseguita  d«l  iloti.  prof.GuidoVolpino.su 
canipi'iiii  prelevati  il  39  ottobre  alle  fontane  della  ca- 
scina riscUi)  alla  presenza  della  nostra  onor.  Giunta 
comunale,  é  favorevole  sul  luogo  e  sulle  terre;  i  ri- 
sultati dell'  anìtlisi  cliiniica  e  dell'  esame  batteriolo- 
gico sono  abbast.iiiza  buoni  e  soddisfacenti  e  l'acqua 
ritenuta  acL-itta  per  la  nostra  alimentazione  idrica. 

Unica  iliflicottà,  secondo  taluni,  per  questa  con- 
duttura, sarebbe  il  poco  o  niun  dìsiivello  dal  luogo 
di  presa  al  luogo  d'  arrivo. 

Alcuni  membri  della  nostra  Giunta  visiuircmo  pure 
le  sorgenti  del  Bandito,  dalle  quali,  come  già  da 
Tenda,  8Ì  sperava  di  avere  l'acqua  tanto  sospirata. 

Ma  venga  l'acqua  dal  Bainale,  dal  Hnndito  n  da 
Tenda,  poco  imijorta,  purché  venga,  e  la  ormai  vec- 
chia speranza  sia  realtà. 

Lentini.  —  Acqua  potabile.  —  Fra  le  ct>sc,  o  me* 
glio  fra  gì'  interessi  che  richieggono  un  pronto  e<J 
efficace  provvedimento,  è  appunto  quella  dell'acquar' 
potabile. 

Si  attese  ansiosamente  tre  lustri  per  aversi  ;  ma 
finalmente  sia  per  la  stilleeitudine  di  eseguire  i  la- 
vori con  attività  febbrile,  sia  ja-rchC-  I'  ingiuria  del 
tempo,  (tre  anni  non  ancora  compiuti),  abbia  resa, 
guasta  la  conduttura,  certo  si  è  che  ogni  anno  nella 
stagione  invernale  si  deve  bere  dell'  acqua  fangnsa 
e  qu.isi  inquinala. 

A  che  valsero  adunque  quasi  700.000  lire  spese 
in  pro]«wito,  con  un  mutuo  che  graverà  a  carico  di 
questo  Municipio  per  un  lungo  corso  di  quarantatre 
anni  ? 

A  che  vate  quella  costruzione  quasi  samcinescs 
e  1  due  grandi  serbatoi,  se  l'acqua  prosegue  ad  es« 
sere  torbida,  fangosa  e  d'  un  colore  quasi  giallo? 

Il  nostro  R.  Commi-ssarìo  G,  Monte,  pottebbe  dare 
le  prime  mosse  di  comune  accordo  coli'  illustrissimo 
signor  Prefetto  di  Siracusa,  per  cosi  lasciare  un  ri- 
cordo imperituro  In  questa  cittadinanza  la  quale  gli 
resterebbe  grata  e  riconoscente. 
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-•  ,^£^ma  poiaòtU.  —  La  profKiau  dol 

cav.  La  Marcai,  ili  condurre  nello  «UtMO 

poHbili,    fu  preaa  In  conuldrraMnne   con  ee- 

■  riflifiatia  e  ctm  la  promcasa    di  tunzìarc  nel 

•o  bUaado  Ur«  looo  per  t  lavori  preliminari. 

■.  —  StTìXjsasùmr  delf  aiffun  fH*tahilr  a  \i::a 
tÉr  r090m0.  —  La  dtla  di  Ni/xa  IniTÌava  molto 
per  fai  qnatitA  \\v\\v  acque  di  .ilinicnia- 
Qoell»  CDDilottr  ilal  canaio  ili  Saintc-Tlicclc 
(1  tU  1500  a  1500  Inermi  (ter  e  e.  fra  cui 
wmmé  badili  coli  •  putridi.  Il  municipio  ha  riuindi 
ériM  d  prmticare  la  «icriliuaiìonr  dell'  acqua,  Ìa- 
màa  rfomio  «B'  («(ino  rtl  ai  procedimenti  Otto,  che 
|0  la  prima  vola  aono  impiegali  in  una  erande  in- 
«lOixiovr. 

Auvalinralr  oon  sì  poMono  Kterìltuarc  ancora 
àt  I  dvc  frttiniì  ddla  quantità  di  acquo  prcviaia, 
(kri  fto  me.  ali*  orm. 

Q  amaamo  orario  dell'  ozono  e  stato  in  media 
A  cr.  D.5  a  o,«  p^  me.  d'  Ht*qua  trnttata  ;  «ho  è 
■fc.iliin  e  te  <'  ine  del  mr.  vlr-no  a  Ci^Mare 

ir.  0.0065.  ciò  il,'  '  .1  it  procedimento  acrcnnato 
%mK  0  |rift  vcuoumiuu  dì  tutti  i  procedimenti  co- 
acMciati. 

naania.  —  /Vr  tar^ua  potahilt.  —  I  membri  dd 

K'^^'Ttvt  'li   iJtfcsa  delle  acqui'  del    l'cllice  convcn- 

ati'i   'n   uiu   ^ild  ili   ipiefitii   Municipio    per  conferire 

ori  ■•«■m  ■indaco  cav.  in^.   Krncstit  R>istri,  ìntorm> 

al  «■■  prtaa  d*  acqua  nel  tcrriiorio  di  Kobliin  Pcllice. 

lltfTtUOCiO  i  iM|(»uri  nurcliesc  di  S.  Germano, 

vie^fraldeme  ;    fl  jceumetra  Ayj&iiit.    sef^reurio  di 

tjwna  :  l' Inic-  Peyron,  cousi^clierc  pro\-inciate  ;  l'aa- 

B^MV  Cr^no  di  I.userna.  il  «tindicu  dì  Hil>iann  cav. 

Kjm^È^aa,  di  Vdlar  Pellice,    sij^nor   Tjlnum  :    1'  as- 

WBmofK  Ejmard  di  Torre  Pcllice;  CaflUmtti.  «tindoro 

41  Fcailc  ;  Braida  dì  Campi^liime  ;  1'  \vì^.  Galli,  di* 

•mmv  dd  coconificiu  Pralafern  (ter  In  dilla  M.iKxi>nts, 

•d  il  CDOiablle  per  la  ditta  C'rumiore  di  VilLir  PeMìce. 

QsCMa  ddeciuione  dicliiaru  al  nnstru  «indoro  che 

wmma^  antwoaìiA  la  npiutccva  ad  opporsi  iid  un'  im- 

pnaa  che  tutti  riconosct-vano  nccemarin  in  Pincrolo, 

■a  cbe    erano  muMti  unicamente  d;tl  dovere    di  di- 

ÌmAsv  si' isicreMì  dei  turo  am  miniai  rati  che   pare- 

«Mo  tarciWBPia   eomprume«&i   da   una   forte   presa 

#  acqua. 

L  taiK*  S'Irlo-  Mainilo  tfa^l)  assessori  Brìfcnonc. 
Mifta.  Calvelli  e  Griglio,  awticuni  formalmente  Ì  con* 
vcBMli  c^  hr  ricerche  e  k'ì  «tudi  della  città  di  Pl- 
wivlonon  (u  Imiicavano  alle  »>r£eiiti  di  lloldiio.  ma 
dM  pmacKuouii,  e  1*  Ammlnlsinuione  s.irelihc  ben 
faati  Sk  ricavarr  ra<?quit  ncoes.s.irta  alla  cì(t.i  in  altro 
ymiD  vcwi  dinante,  .ifisicurattilo  criandioKl'  ìntcres- 
Hrt  dM  la  prvaa  aarcbbc  lìmiuia  a  35  e  .^o  litri  al 
■nniD  OToondn. 

A  ufi  tfiditeruionl  si  arresero  facilmente  gli  op- 
pt^lotl.  e  r  adonanu  ebbe  termine  ct>n  I*  impegno 
de  aiNl  «ì  pruseguink  neir  oppisixiime  tie  I.1  cittn  di 
ftovafto  noa  lederà  gì'  interewi  dei  proprietari  o  He 
4Mft  ■•  adcgtmo  compenso  e  se  nei  lavori  di  presa 
faA  OMSD  FI  poaiìhile  pcreiararre  dal  auoIo  una  certa 
9MRlilA  d'  acqua  che  ora  ri  crede  vada  completa- 
mtmm  pcrdotm,  da  mtrrogan:  quella  che  sarebbe  in- 
iBlafa. 

^indi  eoo  un  po'  di  buona  volontà  da  ambe- 
rà Ir  pani,  ai  «pera  die  la  praUca  potii  avere 
•■*  amicbn'ok  sotozione. 

faC0a  FMmI,  ~  Urna  mXisùt  imfmtiMie  •  Umi  po- 

jmz'  «cfaur  d^tpo  vtfmJi  o  fiik  mtsi  —  La  frv- 

ì  ài   qiKrto   comune    denominata    Cfrekwrm   è 

•oqiu.  La  fonte  che  «anteva  doveva  rifarsi  per 

Hta  in  coodlaìoni  poialblU  :  cosi  la  conduttura  fu 


devastala    tino  alla  preaa,  l'acqua  fu  diapcna    e  in- 
cfiminciarono  t  nuovi  lavori. 

Incominciarono...  venti  me«i  or  tono;  poi  veooera 
MMpcsi  per  incidenti  sorti  In  «eno  airamminiatnuloatt 
e  da  un  anno  e  8  mesi  ni  t  finto  jttu  nulla. 

Proteste,  ricorsi,  dtmonrarioni,  promeaae  pre- 
fctti/ie....  a  nulla  è  valso  tutto  do.  Ma  che  ai  balta 
Bottoprefcnura  di  Rieti  ì 

Klaial.  —  Af^ua  potaòUf  —  L'AfflmiaiMruinne 
attuale,  k  prosxinui  alla  riwiluzione  di  uno  fra  I  pro- 
blemi non  meno  vitali  quale  i|uclli*  della  conduttura 
dell'  acqua. 

Infatti  chiamato  qui  l' illuitn  Ksoloffo  della  Uni- 
versità di  l'tu).  il  prof.  Canavarì.  |icr  fare  all'  uopo 
qualche  studio  egli,  come  dichiarerà  fra  brc\-c  in  nam 
sua  dotta  relazione  che  prcweiiterà  al  municipio,  ha 
p«>tuto  orcenorsj  che  il  noairn  satinnuolo  r  cosi  ricco 
di  acqua  p<.ftnbile  da  non  |)oiere  mai  i odi tcutiliìl mente 
temere,  utili^juindo  quella,  di  rimnnerne  privi  :  quindi 
pntpone  di  rolUnrare  in  un  punto  a  u-rltji,  unii  bat- 
teria di  podi  nrte^iijni,  in  numero  di  quattro  o  cin- 
que del  diametro  di  circa  10  centimetri  la  dì  cui 
acqua  raccolta  e  fatta  «uilìre  coi  HtKiemi  oll'unpo  ne- 
cessorì  io  un  grande  ed  unico  serbatoio  larà  ftufli- 
dente  a  provvc«lerc  il  paese, 

Cosi  dicasi  fK-r  la  frazione  vicina  di  Riccione.  Ed 
è  con  tale  sistema,  e  per  studi  pure  faiii  dallo  steaao 
scienziato  prof  Canavarì.  che  anche  Firencc  procc* 
derà  in  breve  alla  soluzione  del  problema  acquifero. 

San  Doaà    di  Piave    —  Togliamo    dalla    tiaaztttm 

i  progetti  tUi  CamHMf.  —  C  é  molla  carne  al 
fuoco,  ma  con  la  buona  volnntà  m  arriverà  a  fior  tutto 
e  bene.  L'  unico  ostacolo  grava  aarcbbc  l'apatia  dcUa 
ci Itad inanità,  ma  ora  questa  si  accinge  a  partecipara 
olla  vita  pubblica  con  confortante  en(u.>ua«mn. 

Infmii  il  progetto  dell'  Aegm<dott>^  ha  incontrano 
molto  favore  e  sono  t>er\'enute  al  Municipio  nume- 
rt»9e  adesioni  preventive  ;  altre  «<  ne  attendono  «pc- 
cinlmente  per  la  fornitura  d'acqtu  nelle  fnudoni.  le 
quali  hanno  magKiore  necesiiiti'i  che  il  primo  elemento 
dalla  vita  sia  salubre  ed  abbuiulante.  Non  mi\n<3tno 
però  kIÌ  spaventati  disile  difficolii  finansiarie,  ma  se 
I'  acquedotto  t  già  stato  deliberato  e  ^arà  presto  oom- 
piutu  a  Portogruaro.  come  non  potrà  ecaere  fatto  a 
S.   nanà> 

Anche  la  Amai  U.'rfoHÌca  intcrcomun.itc  pare  si 
avvìi  a  procaima  Mtuo^une  ;  gli  otto  Comuni  del  Di- 
stretto hanno  finalmeiKc  approvato  11  relativo  contri- 
buto  e  quindi  al  spera  che  in  primavera  comincino 
i  lavori.  Altrettanto  rosei  affidamenti  ti  hanno  per 
I'  apertura  ài  nnai^  strai*  nella  proprietà  del  cavm- 
bere  Del   Negro  di  fronte  alla  Via  Horgo. 

Quanto  al  /armo  etrmuttaU  siamo  nella  Case  riso* 
lutiva  ;  nel  30  Dicembrr  vi  sarà  il  rf/rrrmJum  che 
riuscirà  favorevole  a  sranile  maKifioranaa.  Pero,  in* 
dipendentemente  dati'  e»i(o.  espriniìitnto  V  augurio  rhc 
il  nuovo  portato  della  modernità  abbia  una  completa 
e8f>licazioi>e,  e  cioè  che  gli  elettori  siano  illuminali 
da  urut  opporlurm  pubblica  diacuwione  cbe  metta  in 
evìdctua  il  prò  e  il  contro  della  quea6one.  come  si 
é  fatto  In  o^ni  città.  Intanto  si  annuncia  una  ron- 
ciirrenu  contro  la  municipaliuaxionc  e  non  ne  tnan- 
clicranno  altre  u  lavore  :  il  pubblico  oontnddìtori» 
sulle  pubbliche  questioni  è  efEettodl  etevMura  sociaie 
e  mcxxo  di  perfezione  dvtle. 

SlracoBi  —  P^-r.-Q£ÌMU  d'Mfum  mi  «jv  Anfir- 
striale.  —  L' ing.  Angelo  Omodeo  ha  prcMMato  alla 
Prefettura  di  .Siracwa  una  douianib  tnteMH  ad  otte- 
nere In  ci»tice»ùone  di  poter  drnvarv  dui  itume  Cas- 
ajbilc  una  portata  me<lia  di  acqua  di  turi  150  al  mi- 
nuto secondo,    u  moduli  1.50  |>cr  pt>tcrne    ricavare 
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una  forza  di  numero  930  cavalli  dinamici  per  la  pro- 
duzione ili  energia  pleurica  a  scopi  industriali. 

S.  Filippu  del  WcU.  —  Acqua  poiabiU.  —  Il  Con- 
siglio comunale  in  una  prima  seduta  discusse  la  tanta 
imiMirtante  pratica  dell'acquedotlo.  I)  presidente  espose 
ampiamente  l'idea  di  approvare  la  variante  e  dojxi  una 
viva  discussione  a  cui  presero  i>arte  i  consiglieri  si- 
gnori cav.  I*".  Cocuzza.  Valerio  Trifirà.  Pulci  e  Pel- 
Ici^rìni  ad  unanimità  dì  voti  si  approvò  la  variante, 
spostando  un  tratto  della  tubatura  a  cominciare  dalla 
contrada  .-^ranciarella  fino  alla  ajrRiva  I'a(à. 

Il  C<>nsif:Ii<)  unanime  nomimiva  l' ing.  signor  Papa 
onde  studiare  la  variante  suddetta  e  redigere  il  re- 
lativo progetto.  Rd  effettivamente  il  Civico  Consciuio 
ha  fallo  una  (n'ila  scelta;  poiché  l' ìng.  Papa,  per- 
sona abbastanza  fxilta  e  assai  conipetcatc  della  ma- 
teria, fu  precisanienic  quello  che  assieme  all'  ing.  Mo- 
lino propose  la  variante  in  parola  mcclianic  una  dotta 
relazione. 

Val  Polcevera.  —  Un  acquedoUo  su/  nu»tfe  Ptgoipia. 
—  Il  Cìenio  militare  ha  inizialo  da  qualche  lem|>o  gli 
stutli  necessari  per  dotare  la  regione  circoslante  al 
Santuario  della  Guardin  di  nn  acquedotto,  proponen- 
dosi di  attingere  il  prezioso  elemento  da  una  sorgetitc 
perenne  situata  nei  monti  al  nord  del  Figogna,  che 
distano  circa  4  chilometri. 

I.a  .sorgente  supera  il  livello  del  piazzale  del  San- 
tuario di  una  trentina  dì  metri  e  fornisce  15  lìlrì 
d'  acqua  ogni  minuto. 

E'  un  provvedimento  utilissimo  che  incontrerà  il 
plauso  generale  di  quanti  si  recano  durante  il  corso 
dell'  anno  al  freqiicntatÌs.sÌmo  Santiiario. 

Sono  ptire  in  corso  gli  studi  ed  i  rilievi  per  co- 
slrurre  nelle  alture  adiacenti  al  munte  Figogna  due 
batterie,  di  qui  la  necessità  assoluti!  di  provvedere 
anzitutto  alla  questione  dell'acqua  potabile. 


CRONACA  GIUDIZIARIA 


Un  radano  ucdau  dalla  corrente  deltrìca  a  Groltaferrata 

Tribunale  i'aialc  di  Homa 

Il  I.  dicembre  dell'anno  scorso,  nelle  vicinanze 
di  Grotta  ferrata,  cadeva  il  filo  conduttore  della  cor- 
rente elettrica,  che  dà  l' illuminazione  a  tititì  i  ca- 
stelli romani.  Un  ragazzo  di  14  anni.  Guglìehno  Zof- 
foli,  toccò  il  filo  e  fu  fulminato  all'  istante. 

Del  fatto  r  istruttoria  ritenne  responsabile  i>cnal- 
mente  Giuseppe  De  KÌUppis.  perché  non  aveva  sor- 
vegliato, come  era  suo  obbligo,  il  tratto  dì  fdo  nel 
quale  avvenne  la  morte  dello  Zoffolì.  Fu  perciò  rin- 
viato davanti  al  tribunale,  imputato  di  omicìdio  col- 
poso :  con  luì  era  rinviato  a  giudizio,  quale  respon- 
sabile civile,  il  senatore  marchese  Luigi  Medici. 

U  processo  fu  trattato  davanti  alta  9.  sezione  del 
tribunale,  presieduta  dal  cav.  FazJoli  ;  e  finì  a  tarda 
ora  con  la  condanna  del  De  Filippis  a  due  mesi  di 
reclusione,  condizionale.  Il  senatore  Medici,  che  era 
rappresentato  dairav\'Ocato  Arata,  fu  condannato  ai 
danni. 

Il  De  Filippis  fu  difeso  dall'  on.  Barzilaì. 

I  genitori  del  morto  sì  erano  costituiti  parte  ci- 
vile, assistiti  dall'  on.  .^guglia. 

P.  M.  avv.  Cristiani. 

Io  tema  di  forniture  di  eiicrg;is 

Togliamo  dall'  BlettricUà  : 

Merita  di  essere  rilevata  una  recente  sentenza  (7 
aprile-7  maggio   1906)  della  Corte    di  Cassazione  dì 
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Napoli,  pronunciata  in  una  causa  vertìta  fra  In  fliit:i 
Arthur  Kop|>el  dì  Berlino  e  tate  Giuseppe  Del  Cooo 
di  Lecce. 

La  Dilla  Koppel.  che  eseixHta  l' impianto  di  pro- 
duzione e  distribuzione  dì  energia  elettrica  in  Lecce, 
era  ìn  contestazione  col  sig.  Del  Coco.  suo  utente 
per  illuminazione  elettrica  a  contatore,  per  essersi 
quest*  ultima  ricusato  di  effettuare  il  pagamento  delle 
mensilità  di  agosto,  settembre  e  ottobre  1904,  asse- 
rendo tali  mensilità  inesatte  per  errore  del  contatore- 
Verificato  dalla  Società  il  contatore,  risultò  il  suo 
regolare  funzionamenti»  :  ma  persistendo,  ciò  mal- 
grado,  l'utente  nel  rifiuto  dì  pagare.  In  lattagli  toI« 
la  corrente. 

L'  utente  allora  la  convenne  avanti  il  Pretore 
Lecce  per  ottenere  la  risoluzione    del    contralto 
colpa  di  essa,    e  il    rÌJiarcimcnto    dei  danni.    A 
vnlt.i  la  .Sorìeià  chiedeva    di  c.<isptc  assolui  e  in  va 
riconvenzionalc  inslava  pel  pagamento  delle  bolleiw 
mensili. 

Il  Pretore  accolse  le  domande  della  Ditta  Koppel; 
ma  il  Tribunale  di  Lecce.  a\*anti  al  quale  il  Dd 
Coco  si  era  appellato,  accolse  invece  le  conrlusiuni 
dedotte  da  qucsc'  ultimo,  ritenendo  arbitrario  il  m<Klo 
di  procedere  della  Ditta,  che  sì  era  fatta  n^ìune 
sé  medesima. 

I.a  Ditta  propftsf  ricorso  per  Cassazione.  E 
Suprema  Corte  tli  Napoli  cassò  infatti  la  sentenza 
denunciala  per  molteplici  considerazioni  delle  quali 
è  opportuno  ricordare  le  seguenti,  aventi  una  impor- 
tanza generale. 

« lasciando  tutto    quello  che    nel    caso  può 

essere  accailemico  intorno  alla  definizione  del  con- 
tralto, e  certo  clic  si  è  in  tenui  dì  contratto  commu- 
tativo, do  ut  des.  (»el  quale  uno  dei  contnienti  assume 
r  esercizio  della  wimminislrazione  dell'  energia  elet- 
trica, e,  l'utente  il  quale  1'  accetta  si  obbliga  di  pa- 
gare ti  consumo,  sotto  speciali  condizioni. 

Ordinariamente  il  consumo  viene  deierminato  dal 
contatore  fornito  dalla  Ditta  assuntrice,  per  la  quale 
cosa  questa  sì  garantisce  con  un  meccanismo  proprio, 
ma  di  cui  deve  alla  sua  volta  garantire  altresì  all'u- 
tente il  perfetto  funzionamento. 

Onde  se  1'  altera,  questi  È  tenuto  per  frode  .  e 
l'ultni  parte  è  tenuta  alla  reslituxione  dell' tndebilu 
fatto,  se  fosse  riconosciuto  un  difettoso  funzìonamentu 
del  contatore  in  danno  dell'  utente,  con  l'addebitargli 
un  niagginr  consumo. 

Codeste  verificazioni,  da  non  potersi  lasciare  al- 
l'arbitrio delle  parti,  sono  regolale  con  parti  ornnu 
abituali  e  comuni  ìn  simili  processore,  nelle  quali, 
bisogna  pur  confessarlo,  non  a  torto  le  Ditte  assun* 
trici  si  premuniscono  contro  il  possìbile  mal  contento 
degli  utenti. 

Ciò  posto  ìn  tesi  generale,  e  passando  al  caso 
presejjlc,  quando  Ìl  Del  Coco  aveva  credulo  rilevare 
nel  contatore  una  inesattezza  in  suo  danno,  e  non 
emsì  contentato  <tetlc  veritìcazioni  fatte  dalla  Ditta, 
egli  era  nel  diritto  di  provocare  una  perizia,  ma  non 
dì  rifiuLirc  il  pagamento,  tanto  più  che  %\  era  in 
continuazione  della  somministrazione,  ed  egli  non 
r  aveva  in  alcun  modo  disdetta. 

Il  Tribunale,  che  giustamente  sì  propose  il  que- 
sito (il  parte  dì  chi  fra  t  due  litiganti  stesse  la  colpa, 
dell'  inadempimento,  non  ne  motivò  la  risoluzione  iu 
modo  conveniente,  e  giunse  alla  conseguenza  d*  ad- 
debitarla intieramente  alla  Ditta. 

A  codesta  decisione  quel  Collegio  fu  condotto, 
piti  che  dall'  esame  dei  fatti,  da  un  criterio  giuridico 
errato  che  informa  tutta  la  sentenza,  e  cioft  che  una 
Ditta  assuntrice  dell'illuminazione  con  l'energia  elet- 
trica commetia  un  arbitrario  esercizio  delle  pntprìe 
ragioni  se,  non  pagaia,  toglie  i  fili  conduttori,  dopo 


^  !■— »vfan  una  cnnto  dAll'  utrntc.  FacnltA  apatia 
•  ^Ba  in  Cnoi  1  ciMitnitti  4Ìi  Mmi^lìtintr  Kommtnioir.i- 
•HMi,  fKffcbt  cosutuiwx  U  vrr;i  e  pronai  truarunuKÌa 
4Kt^  asHmorl,  ed  t  fondata]  «til  tc'»*'"  prìncipìu  dir 
tmma  «ia  lunin  •  cfiatinunrv  la  «oniniinifttrnzione  di 
^bM»  che  onn  !iU  uaut  \»AgMO  ». 

La  omn  fu  rinviata.  [>cr    un  nunvn  {;ìu<liu(i.  al 
Ti twMlf  (Sì  Bali  ;  ma  tJtvcsi  rìicncre  die  quest'ut- 
kM  «  uaifanncM  all'  ittiinu    deciaionc  della  Cwte 
OmaékMtt-  iti  NanrjU. 
Av».  C*^  sani. 
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IMT.  C.    I*lRa(i  VlAf^KlM.    —  /  W  campioni 

t  m^.\*d!  di  màmra  delU    >.  •  •  umofriri.  — 

L*r  .  „*.  XVI  irt^.  c.jn  71  incisioni.   Ulrico 

SpcdatoKOlc  11  dìflonilcrsi  del  mctofli  potriuiO' 
Wtàd  41  Rllnm  neU'ctctu-.iiccnìr.i,  prr  i  quali  ^  ne- 
OBflHfa  |iiìt  rliifi  una  forr-i  clcttrumotriec  costante 
e  kcB  kMa.  aliir>i  l'Aur-n^irmc  dri  t'i!iici  »\\^\\  clcttru- 
wttitl  cwiiìooi.  Mi  quegli  clrmciiti,  cioè,  clic  pre- 
^àtmi  eoo  dctmnioate  cuutclc.  diiniiu  una  fnrxa  clct< 
irvantnce  pmticamrnte  costante.  N>l  manuale  del 
4ML  Mafnnl  che  viene  ad  arricchire  I*  «niitna  e  nu- 

■cnaaioic  '-"^ *<MÌcaiìoiiÌ  d'clcttrìciU  edite  dal- 

f  HoepU.  t  ■  idenicmcnic  ta  questione  defili 

lon  iraoii-t'-ni.  tenendo  accurauimcnte  conto 
riotfrbc,  alcune  delle  quali  recenti^- 
c<wnpttttr  Mll'anEiimienin.  spciialnienie  In  Ger- 
ui  Inghilierni  ed  in  America. 
Il  unuate  tratta  p(>Ì.   Ì  |>rìnii  niet<xli    di  latxira- 
_linf  e  poi  y;!'  indusinali.  dei  mctiHli  di  misura  delle 
iteiinMaotria .  P.  uaa  mono^ratia  completa  dei- 
compiuta  n>n  criteri  ed  intenti    vera- 
p«atid.    Emm  sarà    utile  al    fisico  ed  nll'elet- 

^1  dt%«ni    metcKli  vcnff<>no  qua&i    sempre  studiati 

allo  fetruawntu  impiccalo  per  la  miiuira  e, 

d*  die  «  motuo  modo  di  x-cdcre  é  ottima  idea,  ven- 
ciaaidfiaui  prcciaamcnte  in  base  allo  Riruinento 

i'A*  «ocuma  bibUocrafia  (permette  al  lettore  di  ri- 
tKcim  anapra  alle  fonti  ed  è  anche  questo  un  cri- 
tErao  modomo  che  noti  loderrmu  nini  al>t)a.Ht.inxB. 
Noi  viNvenaio  che  con  lu  «le^sn  metodo  e  »li 
ofchiMntwi  faaacro'  traitite  anche  altre  qucstiuni 
'  tJattfCHtf IllM.    È  quoto  il  miKliur  cloftiu  che  <d 
bf*  dH  lavoro,  che  nri  certamente    upprrx- 
da  tutti  coloro  cbc  ai  occupano  di  ricerche  e  di 
man  ekurleitc. 

FaA}<C»C»i  P*"t,0  Ci>NTrz/.i.  —  Ofri/fo  tosti- 
iMmtt.  —  ;ta  ediiiuoe  ìniicniinenic  rinnovala, 

ik  pie-  'cxx  4Si>-    -   Ulrico  Hoepll,  editore.  Mi- 

IMO,   1^7.  —  !..  3,—. 

L*  AMnn  è  riuscito  a  rìanumere  in  circa  500  pa- 
MUo  qi.  •  *««i  «crivere  intorno  al  profondo 

Il  SI»!  '  lieo,  iinvuto  M'tiuire  i>cr  nian- 

I  Unùu  cuii>«nùii  da  un  Manuale,  t  stato  ri- 
ile  rwpetuto.  Sicché  alla  [Minala  della  grande 
dei  K^ovsni  virnr  ruloiio  o%nì  postulato 
«pnno  fItOa  Kieiua.  rivchindonì  alle  loro  menti  i 
yiteclpfl  Mopra  i  quali  si   (ondano  le  liitcre  iMituzioni. 
M«*ii    in  lilii-v,.  luuo  il  cammino    i>erci>rs4i  dal 
•r?  •  dalle  .sue  prime  orif^ini  in  In* 

Ck^-v....    - -^«m  pfecursori  del    suo  impianto 

■■»  pacai  che  «i  erano  iNilettati  piti  reMti,  di  prefe- 
i^HS  r  AtibJfc  ai  i&traiiìenc  a  dclinconr  la  partico* 
cbc  n  regime  costituzionale  ha  preao 


in  !lnlta.  portando  un  f«irlr  contrfbnto  aljr"-  ' ■- 

vimento  ili  espansione  <lella  cnltum  (>t)litica  1- 

Kvitatc   le  .!  1     ■  ;      '  ■..  n- 

Itona  invece    t  n  vi- 

Kenti  nei  divtrM  ii.i-.'^i.  iiulai^.in'-lttti  1  liiilti,  a\  i)uii1Ì 
le  dette  i.Htiluzioni  f>'  ìnt'ormimt  :  mir.ivrM>  uir  f*nmm 
r  Autore  trova  l'ajjio  •!' 

oaser\-azioni  di  curaiten:  .    .  > 

la  partizione    della  materia,     viene  c-viuiui 
Vismo  di  qutvii  sciitiori  che  fondami  il  li'  '    ■ 

■tlluzionale  o  precipuamente  mjì  potrri  ilcllo  Maio. 
o  aulU  rappresen tatua  pulitiua,  u  sulle  Kuarentifric 
individiuli. 

Ciascuno  dei  suddetti  tre  rami  vleme  «vllitppato 
in\Toe.  nel  Manuale  del  Cuntujui.  con  mctixlLi  col 
pruposilo  di  nianicacrele  debile  proporzioni  tra  Punu 
e  kH  altri. 

Mancava  sino  ad  oiri^  un  veni  e  prtjprio  dÌ/!->- 
narìu  del  iliritto  c-jstituxiunale.  e  il  prof.  Conni.vi 
lo  ha  cumpìlai/j  e  annessi  ni  Mununli-  :  ed  o^ni  Mn- 
gola  voce  più  Ìmp<irtantL-  contiene  anche  la  wilu^ione 
delle  controvemie  ditMttntc»i  al  propendilo. 

La  bìbtiottru'ia  rn'-i  1"  elenco  delle  opere  di  auiorì 
iuli.ini.  e  i|iu<1lo  delle  opere  del  medeaimo  autore, 
Btrcttatncnic  cotltcate  alla  materia. 

Piii  prec{MÌ  n>in  li  p'tteva  essere  :  e  i  glo\'anl.  \ 
quali  vanno  in  iraecia  di  ot)cre  che  nettamente  spie- 
ghino le  noxioni  neceìCiaric  al  loro  «tudJt.  saranoo 
ricfjnoacenti  al  chiaro  profeaaore  e  all'  intellìKetiie 
editore  per  questo  perfetto  manuale  del  diritto  cxt- 
stitut  lunate. 

Aw.  Rkxato  Ma<(jum. 

AttmMorifi  Statistico itfUr  Ciit4  Haiiam^.  Anno  I..  1406. 
—  Mnirhcw  IritjLiTo  NitxotjM,  Senatore  del 
Regni).  Sindaco  di  Firenw,  Prcaidenic  del  Comi- 
tato esecutivo. 

Dalla  Cosa  ettitrtce  .^l.t  A.vt  e  VKvrvRi  di  Fìrenite 
alihÌAmo  rìfevuto  qiicrxtii  nuova  pilhblica/ione.  fondata 
fier  tielihcmzione  unanime  dei  Sindaci  delle  maggiori 
ciiui  italiane  riuniti  in  l'alaiuoN'ecchioil  io  manto  if^o5. 
per  iniiiativa  del  senabtrc  Ippolito  Nitx-ulini.  Sindai-o 
tli  Kircnrc.  il  cui  .scopo  si  è  di  raccoglicrr  ctl  illu>trare 
anno  iter  anno  i  tliiti  .tulla  iitiiviu  multiforme  dei  Co- 
muni m.iBKÌori.  sulU  vita  tisici,  .^ulle  r*>ndÌF»oni  in- 
tellettuali, sociali,  ct-onomiche  delle  (■  '.1  del 
centri  urliant.  atTine  di  agevolare  lo  »i<  que- 
fitioni  ammini<tlrati\'c  e   •loclali. 

Se,  infatti,  1' incremento  conlinuo  delle  agglome* 
razioni  urbana*.  1'  intenso  iivilu|>|Nt  delta  vita  pubtdica, 
il  bisof*no  sempre  maggiore  |>er  il  tktvcrno  di  ini- 
\Tire  nelle  Auloriiù  lucali  unji  efficace  collabunui<ine 
allo  studio  delle  iptettioni  più  gravi,  rivelandi»  la  ne* 
cessiti  di  un  decentramento  degli  studi  sutimid.  <Hsia 
di  una  usscn'aziune  locate.  lutcM  ^'  -t-/  ■  -  -  1'  -rn 
drlle  Matì-itìche  centrali,  fecero  - 
cìttJi  estere  e  anche  in  alcune  iuii.i;i'.-  <  //rrt  *4iiHin- 
pa/i  di  Stotistiea.  non  t  men  vero  che  finora  man* 
cava  a  molti  Comuni,  specialmente  ai  minori,  il  modo 
di  attuare  quel  «crvi'lo  (>er  ilcfidensa  di  mexzi  o  dì 
personale  allatto. 

A  tale  nianainM  deve  appunto  riparare  VAmmmarM 
statixtù-o  di  cui  si  ^  pubblicalo  ora  il  t  toIum  pre* 
Idrato  per  incarico  del  Comitato  eaecotii'o,  dal  ttmg. 
Prof.  Cgij  Giusti.  Capo  ddla  Seiìooc  di  Sta^tdoa 
del  Comune  di  h'irenie  e  a  cui  coUabonroao  oftre 
Ho  città  italiane. 

Il  GoN-erno  centrale,  che  fin  di  priodtHO  approvò 

ed  aiutò  plaudendo    1'  iniziativa  del  Comune    di  Ki- 

renze,  autortuO  gli  Cilici  da  lui  dipcntlenti    a  con- 

'  tribuire  c««i  pure    all'  Annuario,  al  qiule  o^llJitMjra- 

I  ronn  infatti  II  Ministero  di  Agricoltura,    tndu-uria  • 

,  Commercio  |  Direzione  generale  della  Suti^ic»  e  l'f- 
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ficio  del  lavoro),  il  Ministero  dell'  Interno  (Servizio 
delle  M  unici  pai  tzzdzioni).  il  Ministero  delle  Finanze 
(Direzione  generale  delle  Privative),  il  Ministero  delle 
Poste  e  Telegrafi  e  vari  Osservatori  meteorologici. 

V Anmiario  sfatistno  delie  Città  italiane  svirà  cer- 
tnmenie  di  grande  milita  pratica  a  lutti  gli  Ammi- 
nistratori e  Impietrati  dì  pubbliche  aziende,  agli  stu* 
diosi  di  scienze  economiche  e  sociali,  ai  professio- 
nisti e  a  chiunque  interessi  Io  sviluppo  delle  nostre 
città  e  delle  attività  locali.  È  indispensabile  come 
opera  di  consultazione  in  tutti  gli  Uffici  pubblici, 
negli  Istituti  scientifici  e  di  pubblica  coltura  e  in  tutte 
le  biblioteche. 

Il  volume  dì  pag.  XX-300,  arricchito  di  ropiost 
indici,  è  vendibile  pre-sso  tutti  ì  principali  Librai  del 
Regno  al  prezzo  di  L.  5  e  viene  si>ediln  franco  di 
porto  a  chi  invierà  alla  ^resilienza  del  Comitato  del- 
l' AnNuario  statìstico,  palazzo  Vecchio.  Firenze,  una 
Cartolina  vaglia  di  Lire  5  per  1'  Iialia,  Lire  6,  per 
r  l'istero,   colle  necessarie  indicazioni. 

Conferenze  amichevoli  dei  Gasisti  di  Italia  —  Processo 

verbale  della    A'.V.Vf*  Conferenza   —    Concesso 

hdentazionaU.  Milano  1906. 

Con  una  pimtualità,  che  non  reca  ora  sorpresa, 

perchè    il  Segretario  della  Società    delle  Conferenze 

amichevoli,  1'  egregio  sìg.   F.   Laenc.  ci   ha  abituali 

abbiamo  ricevuta  la  voluminosa  Relazione,  compilata 

con  tutta  cura. 

Darvmon—  Les  progrès  de  l'Èclairage  au  gaz  — 
Les  nom'eaux  òecs  inteitsifs  a  iitcandtsceuce,  — 
A.   Rey  \^   C.  Editmrs-LyoN. 

Ing.  Beru  cav.  Lurci  — --/(/  Memoriam  —  Il  36 
ottobre  [).  p.  nella  sede  della  Società  dei  consuma' 
io  ri  gas  di  Torino,  venne  scoperto  un  marmoreo  mo- 
numento in  memoria  del  compianto  ing.  Deria,  che 
fu  tanta  anima  di  quella  Società.  E  la  commemora- 
zione venne  Ietta  dall'  ing.  Enrico  Bonicetli,  suo  al- 
lievo, che  parlo  del  Maestro  con  parole  così  affet- 
tuose e  gentili,  che  commuovono  ancor  om  rileg- 
gendo la  splendida  pubblicazione,  che  di  essa  venne 
btta,  per  cura  della  Società  slessa  dei  Consumatori. 


Direttore  d'  officina  ipu,  che  conosce  a  loodo  la  fé- 
stlone  te4:iiiai  ed  ammlaislralivo'coatabìle  dell'azienda, 
pratico  di  costruiloiù,  pronto  anche  dare  canciunc.  potendo 
fornire  ottime  rcfcrenEe,  dixpuitlo  fare  breve  periodo  prova, 
cerca  d' iniplCKarsI  quale  direttore  d'officina  di  media 
produzione,  oppure  quale  capo  di  fabbricazione  presso 
{rande  officina. 

DJrì(ere  offerte  e  richieste  all'  Amrainjstrazlone  della 
Rivista. 


NECROLOGIO 


Avevamo  %\h  licenzialo  il  numero  di  dicembre,  quando 
d  pervenne  il  triste  annuncio  della  morie  dell'inf.  ALOU- 
STO  CARDIN-FONTANA  llirellore  dell'  Officina  Comunale 
del  Gaz  di  Udine,  io  quel  numeru  non  potemmo  parlare  del 
compianto  Amico,  come  lo  meritava:  <»%%\  ricordiamo  qui 
le  opere  sne,  che  lo  resero  caro  a  chiunque  ebbe  occasione 
41  avvicinarlo. 

Augusto  Cardin- Fontana 

nato  a  Padova   il  9  Maggio   1860,   percorse 
assai  lodevolmente  gli  studi  liceali  e  univer- 


sitari laureandosi  in  ingegneria  con  95  00  nel- 
l'Agosto  1891.  Fece  pratica  d'ingegnere  ci- 
vile fino  al  Gennaio  1894,  nella  quale  epoca 
fu  assunto  come  ingegnere  straordinario  al- 
l'LTflTicio  tecnico  municipale  di  Padova  perla 
compilazione  di  vari  progetti  interessanti  il 
Comune.  —  Nel  febbraio  '95  venne  applicato 
air  Ufficio  dell'  Acquedotto  comunale  di  Pa- 
dova pei    lavori    di    diramazione    dell'  acqua 


potabile  al  suburbio,  e  terminati  questi  lavori, 
prt-cisamenlc  nel  febbraio  del  1897,  passò  a^ 
r  Officina  comunale  del  Gaz  di  Paoova  per 
dirigere  le  opere  della  nuova  canalizzazione, 
assumendo  più  tardi  anche  !'  incarico  della 
direzione  tecnica  dell'Officina.  —  Nel  gen- 
naio del  1900  venne  assunto  come  Direttore 
tecnico-amministrativo  dall'Officina  Comunale 
del  Gaz  di  Udine  e  confermatovi  in  via  sta- 
bile dal  Consiglio  comunale  nel  Maggio  dello 
stesso  anno  ;  ufficio  nel  quale  rimase  fino  al- 
l' epoca  della  sua  morte.  Durante  la  sua  per- 
manenza a  Udine  ebbe  dalla  Giunta  munici- 
pale l' incarico  di  vari  altri  progetti,  tra  cui 
quello  dell'  impianto  dell'Officina  elettrica  co- 
munale, delia  quale  gli  fu  poi  affidata  anche 
la  direzione.  Neil'  esecuzione  di  questi  vari 
incarichi  ebbe  sempre  i  più  ampi  elogi  da^ 
preposti  alle  pubbliche  ammini.strazioni,  ^H 
Rinnoviamo  alla  famiglia  le  nostre  più  sin^ 
cere  condoglianze. 

La  Direzione.      1 


Grespan  Emanuele^  gerente  respottsahiU 


Tip.  deu.'  Istituto  di  Arti  GRAncuk:  -  Vkhezia 
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IL  GAZ 


Tiar.roMi  826 


Rnìsta  mensile  illustrata  delle  industrie  GAZ,  ELETTRICITÀ, 

ACQUEDOTTI  e  della  MUNICIPALIZZAZIONE  in  ITALIA 

^=^      eoiTORE-DikETTORE   Cap.   VITTORIO  CALZAVARA      ==: 
Arbonamcnto  Annuo  L.  20  ^  Unione  Postale  L  25  ^  Un  numero  separato  L  2 

•  Abbonamenti  cumulativi  per  un  anno  • 

I  On  e  L*  Elettricità nel  Kcgno   L.  30.—   Estero  L.  40.— 

DGak  ed  il  Monitore  Tecnico »         »   24.—        •       ■   34.— 

II  Gaz  ed  II  Cemento «          -  24.—  *  •  34.-* 

fl  Qmz  r  L*  Ingegneria  Ferroviaria •          ••  30.—  «  »  40. — 

il  Gaz,  L'Elettricità,  Il  Monitore  Tecnico.    ...  ...  30.-  »  -  47.50 

fl  Gaz,  Il  Monitore  Tecnico,  Il  Cemento  ....  •          •  30.—  «•  -  47.50 

Il  Gaz,  L'Elettricità,  li  Monitore  Tecnico,  li  Cemento  -          -  42  -  -  60.— 


L'INDICATORE    v    v    v 
TECNICO  COMMERCIALE 

i 

Mh  IMm  Giz,  Elettrielti,  Acquedotti  e  Teletonl  tf'ltilii  ' 

Raccogliere     tutte     le    nozioni    necessarie   ' 
^le  òmhistrù  dtl  gaz,  tltttrkiUì,  acquedotii  e 
td^femi,  riunire  in   un  solo  volume   tuttt  U  [ 
fjkim  inerenti  a  dette  industrie,  col  maggior  ! 
nmnero    dei    dati    possibili,    e    coi   nomi  dei  \ 
ProfTHiari,  Direttori,  nonché  eiencire  i  mag- 
giorì  fabhriranti,    n/ffozianii  f  rapprestnittnti 
di  articoli,  macchin;in  e  (|tianto  altro  neces- 
sita alle  sIc^m;  industrie,  fu  lo  scupo  che  ci 
iiirfitiifce  a  pubblicare.  ' 

L'INDICATORE    v    v    v 

TECNICO  COMMERCIALE 

Mi  «Um  Gaz,  Elinùcili,  Aqielotti  i  TilcfBoi  ritilii 

Mancava  completamente  qui  da  noi  un 
Sbro  adatto  agli  scopi  sopra  indicati  :  e  noi 
a  lu.<iioghiamo  che  c»9o  vcrrdi  accolto  con 
ixtncc  dagli  industriali,  sapendo  essi  come  i 
lavori  da  noi  editi,  vengano  curati  con  tutta 
la  maggior  possibile  es^itte/za. 

Le  rtchtc^tc  orm.ii  avute  ci  danno  affida- 
mento della  sua  riuscita:  e  preghiamogli 
aauci  tutti  ad  appoggiarlo,  perchè  es-so  di- 
vcACrrA  Veramente  utile  e  prexio<*o  per  tutti. 


Il  grave  disastro  di  Monlagnana 

N«'inln.ilo  in  unione  all' mg.  A.  Vianello, 
(direttore  dell'otlicinn  comunale  del  gaz  di  I-*a- 
dova)  quale  Hcrìto  giudiziale  sul  grave  disa- 
stro avvenuto  a  Nfuntagnana  il  g  gennaio 
non  posso  dare  per  ora  la  relazione  ;  riporto 
quindi  dal  giornale  IJAdrinfico  la  notizia, 
senza  alcun  cummento. 


Faccio  seguito  al  mio  affrettato  telegram- 
ma di  iersera  con  cui  vi  davo  notìzia  dello 
scoppio  del  gazomclro  che  costò  la  vita  a  tre 
infelici,  e  che  profondò  tutta  la  cittadinanza 
in  un  lutto  sentito. 

Krano  dunque  circa  le  i8  quando  avven- 
ne tu  grave  sciagura.  Il  rombo  fu  sentito  a 
grande  distanza.  Si  credette  dapprima  ad  una 
scossa  di  terremoto.  Tutti  accorsero  »u]|a 
piazza  maggiore,  dove  la  veritik  fu  nota,  poi- 
che  si  apprese  che  era  scoppiato  il  nuovo 
gazomctro. 

In  seguito  ad  insistenti  richieste  di  mag- 
gior luce»  fatte  dalla  cittadinanza^  la  Società 
esercente  del  gaz  per  la  pubblica  illumina- 
zione, aveva  recentemente  provveduto  alla 
costruzione  dì  un  niiovt>  gazomctro  della  ca- 
pacità di  520  me.  per  una  maggiore  produ* 
zionc.  Fare  che  il  capo  operaio  abbia  voluto 
provare  w  era  a  tenuta,  ed  ier*era  durante 
I*  assenza  del  sig.  K.  Colombo  di  l^coi.  che 
aveva  fatto  il  prftgelto,  apri  la  valvola  di  co- 
municazione fra  i  due  gazometri.  lasciando 
entrare  una  limitatissima  quantità  dì  gaz,  nel 
nuovo  gazometro. 

Ma  quale  sia  stata  la  causa  veramente 
dello  st  ■•  ignora  ancora,    giacch*;'  vi  * 

che  r.T;  ■    alKi  sfregamento  delle  lime 

sul  ferro,  le  cui  scintille  avrebbero  infiammato 


il  gaz  durante  la  riparazione  della  fuga,  men- 
tre altri  crede  all'  accensione  di  uno  zolfa- 
nello da  parte  di  (juaichc  lavorante.  Altri,  in- 
fine, dicono  che  lo  scoppio  avvenne  perchè 
essendovi  nella  caldaia  alquanto  gaz.  gli  operai 
per  accertarsi  che  questa  fosse  perfettamente 
a  tenuta,  si  posero  a  girarle  attorno  con  una 
candela  accesa.  K  di  qui  1'  esplosione  che  lu 
avvertita  sino  a  Saletto. 

La  calotta  della  campana  saltò  in  aria  come 
un  tappo. 

I  tre  infelici  che  rimasero  uccisi  sono  : 
Faccioli  Augusto,  meccanico  dell' nllìcina  del 
gaz,  Guglielmo  Domenico  e  Garavello  Qui- 
rino, muratori.  Un  ragazzo,  certo  Lovo,  fu 
salvo  soltanto  perchè  s' era  allontanato  per 
recare  degli  strumenti  sotto  la  tettoia. 

II  cadavere  del  Guglielmi  è  quasi  irrico- 
noscibile. Quello  del  Garavello  ha  parte  della 
testa  asportata.  Il  Faccioli  ebbe  le  gambe 
strappate,  contorte,  prese  come  in  una  spira 
da  un  pezzo  di  lamiera,  mentre  il  resto  del 
corpo  rimaneva  sotto  l'acqua  della  vasca. 
La  Società  fornitrice  del  gaz  è  la  .Società  in 
accomandita  Giuseppe  Meneghetti  &  C,  for- 
matasi nel  1900. 

La  città  è  costernatissima.  Le  autorità 
stanno  ajipurando  la  determinante   del  fatto. 

I  eazisti  d' Italia 

Per  primo  un  piemontese  misoneista  in 
tutto,  tranne  che  per  la  sua  olììcina. 

Emilio  Cane,  nato  a  Torino  nel  1871,  com- 
pletati gli  studi  entrò  in  una  Società  Romana 
per  costruzione  di  macchine  industriali  ed 
agricole  ;  nel  1896  lo  troviamo  Capo  Ufficio 
del  gaz  a  Taranto  ;    noi    1899    capo    oOicina 


Rmllio  Cunv 


nello  Stabilimento  Elettro-Metallurgico  di  St. 
Marcel  (Valle  d'Aosta);  nel  1900  Ispettore 
Tecnico  dell'  officina  Comunale  di  Asti,  e  dal 
1902  nominato  Direttore  di  questa  officina, 
che  egli  si  può  dire  riedificò  in  questo  breve 


lassò  di  tempo.  In  effetti  fece  costrurre  dalla 
Ditta  Badoni  un  nuovo  gazometro  telescopico 
di  1500  me.  ;  tre  forni  a  semi-ricuperazione  : 
tre  vasche  per  la  depurazione  ;  tettoie  pel 
fossile,  pel  coke,  e  ner  la  massa  depurante  ; 
magazzini,  due  conacnsatori,  due  estrattori 
Beale,  ugnuno  della  capacità  di  ro.ooo  me.  in 
24  ore,  un  condensatore  del  catrame  Pelouze 
&  Andouin  di  10.000  me,  un  contatore  di 
fabbricazione  da  10.000  me.  tre  nuovi  rego- 
latori di  pressione,  uno  Standard  da  10.000 
me,  un  condensatore  della  Naftalina  e  2  fornì 
nuovi  a  semi-ricuperazione,  oltre  il  ricambio 
e  prolungamento  della  tubazione.  Oggi  il  Cane 
può  produrre  in  24  ore  oltre  10,000  me.  di 
gaz  in  luogo  dei  4000  che  stentamente  pro- 
duceva nel  igo2  :  e  portò  la  produzione  ad 
oltre  mezzo  mt/tutie  di  me.  dì  gaz  all'anno. 
E'  un  risultato  del  quale  deve  andar  fiero. 


E  perche  non  dovremo  annoverare  anche 
l'amico  Achille  Zaramclla  fra  i  nuovi  gazisti? 
E'  un  merito  tutto  suo  se  Piove  tii  Sncco  ha 
oggi  una  officina  a  gaz  ! 

E'  nuovo  fra  noi  gazisti,  ma  non  per  noi 
itahani,  ed  in  ispecie  veneti  ;  vecchio  cospi- 
ratore, quando  il  cospirare  poteva  costare  la 


J 


.\cMllc  Zanundta 

testa,  volontario  nella  guerra  del  Trentino, 
libera  la  nostra  terra,  completati  gli  studi  li- 
ceali, si  dà  alla  carriera  ammmistrativa.  In- 
telligente, colto,  a  sessanta  anni  ha  ancora  la 
fierezza  ed  il  sangue  bollente  dei  giovani. 
Vuole  che  Piove  di  Sacco,  il  paese  che  per 
28  anni  egli  amministra  come  segretario  co- 
munale, sia  all'altezza  dei  tempi.  Lo  collega 
a  Padova  colle  Guidovie  Venete,  ed  a  tutto 
suo  rischio  e  perìcolo  Io  illumina  a  gaz,  con- 
vinto che  questa  industria  può  essere  fonte  di 
benessere  per  i  suoi  amministrati.  In  lotta 
colla  Giunta  Provinciale  Amministrativa,  che 
voleva  l'Azienda  del  Gaz  fosse  municipaJiz- 
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ricorre  al  Consìglio  di  Stato  e  la  vince 
di  portarla  a  gestione  diretta  del  Comune,  e 
hn  ne  asrame  la  direzione,  dandn  novella 
pn>va  della  mia  sagacia  ed  avvedutezza,  poi- 
ché presentò  anche  quest'anno  un  bel  bìlan- 
60.  Doooo  e  gentile  come  è.  non  conosce  ne- 
laici  :  chi  ha  occasione  di  parlare  con  lui,  gli 
^À  aflcnofu  subilo  e  gli  diventa  fedele  amico. 

r 

Non  mi  Ut  facile  avere  la  fotografia  del 
MK>vo  direttore  della  Ojfiana  ComimaU  dti 
Qta  di  Gaitaratf,  perche  alla  modestia  ìnge> 
gita  in  un  giovane  serio,  trovai  una  ripu- 
IHBis  del  tutto  speciale.  Ma  chi  può  resi- 
stere alle  armi  senuttrici  del  ouarto  potere  ? 
Come  l'abbia  avuta  i'  inutde  dirlo:  a  me  in* 
tercuava  averla  perchè  una  Rivista  che  vo- 
glia stare  all' altezza  dei  tempi  e  che  si  rì~ 
spetti  deve  pubblicare  subito  i  cenni  biogra- 
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fici  e  l'efligjc    di  chi    entra   a  formar    parte 
«VIU  nostra  famiglia. 

Adamo  Bosco  ha  33  anni,  studioso  di  clet- 
Iroircnira.  i.-<)llab«irò  nella  sistemazione  della 
Otficina  Conuinalc  Gaz  ed  Klcltricit.ì  della 
Spezia,  assistendovi  quale  impiegato  di  quella 
Addenda.  Apritesi  il  concorso  a  Gallarate  fra 
I  DoUi  concorrenti,  fu  il  prescelto.  Anguria- 
nocfi  una  carriera  brillante.  Cui  lavoro  e 
«Ib  buona  voIontÀ  può  riuscirvi. 


PARTE  TECNICA 

IL  TRASPORTO  DEL  GAZ 
A  DISTANZA 

fCymiimuaÌ9m  vtdi  X,  54) 
B  —  Apparwccbi  dell'  impUnio  Kctotaiurì 

Per  grandi  impianti  che  lavorano  con  ga- 
cocBctn  di  cumpcns;izionc  telescopizzubib,  si 
■loperano  i  Rtgoiaton  di  emissione  fon  carico 


d'actfua  automatico  e  r*gvlatione  inieiaU  auto- 
matica come  quelli  usali  nelle  grandi  oflicine. 
1^  loro  costruzione  è  generalmente  cono- 

scmuu 


M— iJilatw  41  — f  tal»  wmt  pM-  HMtrivl*  iiilnwiMra 

Per  i  piccoli  gazomctrì  di  compensazione 
si  adoperano  t  Kfgoiatori  tii  emissione  con  ca- 
rico di  peso;  sui  quali,  aggiungendo  dei  pesi. 
genenilmenlc  alla  sera,  si  ottiene  una  pres- 
sione maggiore,  oppure  si  usano  Ì  Rcgotatori 
di  emissione  con  feso  scorreft'/e  ttitfonutfico^  i 
quali  sono  specialmente  convenienti  per  im- 
pianti di  trasporto  gaz,  poiché  non  richiedono 
alcuna  assistenza. 

Il  galleggiante  si  muove  nell'olio,  glice- 
rina od  acqua  condensala  e  viene  piti  o  meno 
caricato  a  seconda  dello  scorrere  in  avanti  o 
all'  indietro  di  un  peso  collocato  nella  guida 
parabolica. 

Abbassandosi  il  gallegeiante,  con  un  con- 
sumo maggiore,  allora  inclinasi  anche  la  ro- 
taja  di  guida,  ed  il  peso  comincia  a  scorrere. 
Cosi  aumenta  la  pressione  sul  galeggiante  e 
nello  stesso  tempo  anche  la  pressione  nella 
rete  dì  città. 

I  pesi  scorrevoli  consistono  di  scaitole  che 
sono  divise  in  camere.  I-a  glicerina  impedisce 
il  ballare  del  regolatore. 


I 
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»i  adoperano  convenientemente  i  /?#- 
gmimhtri  di  fvtsstont  €oh  carico  di  ^so,  che 
sono  mnniti  Hi  valvole  a  doppia  scclr  perfrt 
^■lenCc  equilibrate.  Non  essendo  l' entrata 
pu  in  comunicazione  col  recipiente  dt*I- 
-flua  qt)c<iti  regolatori  possono  sostenere 
ha  pressione. 

'  ■   che   si    facciano   dei    fori  nei 
'~osi  completamente  tolto.  Questi 
res^^^rà  Mjno  co^iinitti  in  modo,  che  danno 


i  lieeoiatori  a  mrmbratta,  nei  quali  la  regola- 
rità della  pressione  si  ottiene  aaìl*  unione  del 
movimento  di  una  o  due  membrane  ed  una 
valvnla;  servono  perù  solo  nel  caso  che  la 
pressione  nella  conduttura  uà  qua&i  sempre 
costante. 

Aumentando  l' emijtsione  ed  cxrcorrendo 
perei»"!  maggiori  pres!sioni  per  trasportare  con- 
temiw»raneamcnto  ma^^or  quantiUitivo  di  gaj[ 
bisogna  sostituire    tutti  i  r^olaiori  a  mem- 


•■-v' 


?>£ 


^^. 


^  -• 


Pc*u  MvitcVutr  •ciifictU' 


ente    (!rill;i  altezza    della  pres- 
uiia  pressione  nella  citt;l  sem- 


indip- 
uonr   .     . 
pre  uguale 

Dai  ^ej^enti  diagrammi,  rilevati  prima  e 
dopo  II  Kce'tlatore.  a  Steglitz,  (con  una  pro> 
àak>r  loo  me.  per  ora)  si  vede  come 

qaeatj  '•>v\  funzionino  esattamente. 

La  pressione  che  prima  del  regolatore  si 
aggirava  sui  500  a  600  '";„  si  noussc  dopo 
il  mplatonr,  ad  1   "  «  e  i  3. 

Se  singoli  consumatori  devono  ncevere 
d  g«<  direttamente  dalla  conduttura  ad  alla 
\n\  Min  ne,  è  coavemeatc  in  allora  adoperare 


brana  con  regolatori  più  polenti.  Abbiamo 
perciò,  con  felice  successo  adoperalo  un 
Hcj^oUtorf  per  gtts  ad  a/ffi  ffrfssionf  òrevrìfa/o 
il  quale  lavora  cun  due  organi  di  riduzione. 

Quando  si  abbiano  delle  forti  (luttuazìoni 
di  pressione  nella  condotta  ad  alla  pressione 
e  che  si  usi  un  solo  sistema  di  valvole,  av- 
viene che  causa  i  colpi  di  pressione,  facil- 
mente la  pressione  viene  spinta  eccessiva- 
mente, e  non  »i  ha  tanto  facilmente,  la  desi- 
derata pressione  di  distribuzione  nella  tuba- 
«ione. 

Il  lavoro  invece  di  due  organi  di  riduzione» 
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causa  una  diniintuione  graduale  nella  pres- 
sione e  per  conseguenza  il  funzionamento 
regolare  del  regolatore. 

Per  mezzo  di  grandi  fori,  e  per  mezzo  di 
nn  movimento  nei  due  sensi  dei  rubinetti  di 
riduzione  o  meglio  ancora  per  mezzo  di  una 
manovra  rapida  negli  organi  di  riduzione,  si 
possono  ottenere  delle  dimìnozioni  di  pres- 
sioni diverse  e  graduali.  L'n  aumento  rego- 
lare di  pressione  anche  per  consumi  molto 
limitati,  si  ottiene  con  un  foro  esistente  nel 
maschio  del  rubinetto  fvedi  fig.  371  evitandosi 
così  delle  variazioni  brusche  nella  pres- 
sione. 

La  disposizione  di  due  organi  di  riduzione  ^ 
presenta  inoltre  il  vantaggio  che,  se  un  or-f 
gano  di  chiusura  cominciasse  a  perdere  l'altro 
rimarrebbe  attivo  di  modo  che  resta  sempre 
possibile  ottenere  nel  tubo  raccordato  la  stessa 
pressione  che  si  ha  nella  conduttura  prin- 
cipale, ^à 

Questo  apparecchio  regolatore  è  preferi-" 
bile  a  quello  a  secco  perchè   è  senza  mem- 
brana, la  quale  Wene  troppo  presto  distrutta 
e  privata  della  sua  attività. 
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Il  sig.  Hase,  direttore   dell'  impianto  Ltì- 
bcch-Travenntìnde  istituì  delle  ricerche  sulla 


riduzione  di  pressione  con  variazioni  di  pres 
sioni  prima  oel  regolatore  da  40  a  2500  "/„. 


LIMPIAFITO  DEL  GAZ  D'ACQUA 
OeirOffìclu  Gaz  Ceitrali  tfeiu  Cttti  ii  Vtoiu 

Conferenza  UtHta  nrlP  adunaNza  genfrole  dell' l 'miomc 
fra  fagegneri  e  ArfkUftti  Anstriati.  il  tA  feh- 
brmo  /(»«j  dal  k.  u.  Jt.  MaJ^rr  a  />.  Franz  Walter 
Direttare  dei  lavori  dell' officina  gaz  della  città 
di   l  'icn»a. 


Joptner  ha  spiegata  in  modo  dettagliato  i 
calcoli  delle  proporzioni  chimiche  e  stechio- 
metriche nei  processi  del  gaz  d' acoua.  e  i 
tre  tipi  di  apparecchi  a  gjaz  d'acqua,  che  <>ggi 
stanno  in  pnma  linea,  e  cioè,  il  sistema  Dr. 
Strache,  il  sistema  Dellwick-Fleischer  ed  in- 
fine n  sistema  Humphreys  e  Glasgow,  non 
solo  ne)  loro  modo  di  disporli  e  di  far  fi 
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Nel  n,  37  dell'anno  1903  nel  giornale  del- 
l' *-  Unione  fra  Ingegneri  e  Architetti  austriaci  >» 
io  ho  pubblicato  un  breve  studio  sugli  Impianti 
a  miscela  di  gaz,  e  sulV impianto  ìieì jfaz  d'ac- 
qua neU'offtcina  gaz  di  Jicichefdwrg.  In  questo 


zionarli,  ma  bensì  ha  confrontato  ì  tre  sistemi. 
Queste  mie  parole  d' introduzione  servono 
dunque  per  guistificarc  il  perche  io  sorpasso 
completamente  sulla  principale  discussione  del 
processo  a  gaz  d'acqua  mentre  aggiungo  solo 


Locati;  (Ielle  i-aliliiic 


Studio  ho  dilucidato  i  motivi  pei  quali  vi  è 
la  convenienza  di  adottare  tale  sistema  nelle 
otìicme  a  gaz  di  carbone  :  e  come  esso  possa 
servire  in  ispccic  quando  vi  sia  un  forte  au- 
mento di  consumo  in  una  officina. 

Durante  la  conferenza  dell'anno  scorso  della 
nostra   Società,  il  signor   professore   Barone 


alcune  parole  complementari  di  descrizione 
degli  impianti  a  gaz  d'acqua  dell'ofìicina  gaz 
della  città  di  Vienna. 

Prima  ch'io  entri  nell'argomento  delle  parti 
descrittivi:  delia  mia  conferenza,  debbo  logi- 
camente rispondere  a  due  domande,  le  quali, 
come   io  credo,  si  sottopongono  da  per  loro 
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m*  mi  alU  ducus&ionc   del  tema  che  mi  sì 

t.  <|uali  furono  i  motivi  dì  tin  ampiamente 
dcii'oflkuu  lira/  rentrale  della  citta  di  Vienna, 
B  Mr  fTiì  di  un  impianto  a  ^az  d'acqua  t 

Quali  furono  Ì  motivi  rlic  determina- 


domanda  n.  t  e  che  lo  dunque  sempliccmciitc 
riporlo  (i|. 

•  l.o  stabile  dei  forni  dell'officina  puE  ptr 
la  città  venne  a  suo  tempo  costrutto  solo  per 
una  capante  di  433000  me.  per  24  ore,  cor- 
rispondenii^ad  una  produzione  annua  di  circa 


II 


Wi 


'inA&ji2f»< 


^11 


iBipuiilu  (]«■  pNlRnrt  il'  teiftut  e  railiitrtiti  pn  I  a>i|«s  ikrpMrat* 


scelta  del  sistema  a  gaz  d'acqua  Hump-  1  87  milioni  di  metri  cubi, 

e  Gla^ow?  I        II  ano  ampliamento  già   previsto  durante 

imi  a  rispondere    per  ora   ad  una  di  la  costruzione,  per  la  produjEione  sino  a  500000 

queste  due  domande,  e  mi  sarà  facile  di  ri-  me.  ogni  24  ore    ossia  100  mdiom    di    metri 

ipoodere  alla  medesima  m  forma  corretu  per-  cubi  airanno,   doveva  essere  effettuato  solo 


cmt  basata  su   una   situazione    ulìicialmente 


dopo  che  se  ne  presentasse  il  ^bist^no.  Sic- 
come alla  (ìne'deiranno  190B  la  produzione  del 


*ì  j 


Uk.»lc  Atì  Vmn*U>ri 


In  occasioDc  dell*  inaugurazione  dell'  im- 
a   gaz   d'acqua  al  28  novembre   1904 
presentato  agli  uditori  invitati  e  dietro 
'  del  Sindaco  il  signor  dott.  Karl  Lucger 
oflkina  gaz  di  Vienna,  una  brochure,  ed 
schizzo  noi  troviamo  la  risposta  alla 


fpu  dell'officina  raggiungeva  88.146.000  me.  ed 
in  un  giorno  di  questo  anno  essendosi  avve* 

II)  <  l.'itnpiantn  o  jpu  d'acqua  ddl' uAicitui  gas 
i\ì  Vienna  »  Schiuo  conijwjrto  Jiciro  <jr*linr  iW  Sin- 
(laro  il  jàg.  dou.  K^rl  Luckct  Hvcdutft  dal  Muni- 
cipio della  ciuà  di  Vienna  il  34  novcnibrT  1904- 


rata  la  necessità  di  una  produzione  di  gaz  di 
4^0.000  me.  si  potè  sin  d'  allora  usufruire  della 
rimanente  capacità  dei  forni. 

Questa  aumento  di  consumo  neiroRìcina  non 
sorprese  in  nessun  modo  la  direzione  dell'offi- 
cina gaz  di  città.  Essa  aveva  già  preventivato 
per  il  1903  un  consumo  annuo  di  88  milioni 
di  metri  cubi,  e  sin  dall'autunno  del  1902,  si 
parlò  per  un  aumento  di  produzione  di  gaz 
dell'officina  onde  provvedere  nell*  inverno  del 
1904.  Questo  scopo  si  poteva  ottenere  in  due 
modi  : 

Con  il  già  previsto  ingrandimento  dello 
stabile  dei  ìorni  durante  la  costruzione  oppure 
a  mezzo  della  costruzioue  di  un  nuovo  im- 
pianto a  gaz  d'  acqua. 

In  seguito  a  studi  fatti  venne  presentato 
ai  consiglieri  della  città,  un  progetto  di  co- 
struzione per  un  impianto  a  gaz  d'acqua, 
progetto  cne  venne  accettato  dal  Comune. 


Per  quanto  riguarda  la  risposta  delia  se- 
conda domanda,  perchè  venne  data  la  prefe- 
renza al  sistema  Ilumphreìs  e  Glasgow  piut- 
tosto che  a!  sistema  a  gaz  d'acqua  del  dott. 
Strache  o  quello  Dellwick-Fleischer,  ed  inoltre 
venne  appoggiato  il  sistema  dell'autocarbura- 
zione,  cosi  io  credo  di  poter  dare  pure  alcune 
indicazioni  in  proposito  togliendole  dalt'intrc^H 
duzione  della  citata  Brochure:  ^M 

u  L'impianto  nuovo  a  gaz  d'acqua  per  l'of- 
ficina di  città  venne    eseguito  per   la  produ- 
zione di  gaz    d'  acqua    carburato    a  caldo 
base  ai  procedimenti  di  Humphreys  e  Glasgoi 
procedimenti  in  ispecial  modo  estesi  in  Am< 
rica  ed  in  Inghilterra  ». 

Dopo  i  continui  sforzi  fatti  per  introdurr 
il  Gaz  d'  acqua   in  Europa   si  riesci  solo  da 
breve  tempo  mtrodurlo  positivamente,  ed  ap-M 
punto  questo  fatto  offriva  di  scegliere  un  si-fl 
stema,  il  quale  fosse  da  lungo  tempo  preferito 


y^\$ 


t.ucaU:  (ksl'  Apparecchi 


In  questo  si  preventivava  già  un  nuovo 
ingrandimento  dello  stabile  forni,  elevando 
questi  a  30,  in  modo  che  giornalmente  si  po- 
tessero avere  circa  72,000  me,  con  una  spesa, 
in  cifra  tonda,  di  2  milioni  di  corone.  Tale 
ingrandimento  portava  quindi  ampliamento 
dei  magazzini  per  il  deposito  del  carbone, 
aumento  di  operai,  aumento  di  polvere  di 
carbone,  che  è  oltremodo  difìlcile  sbarazzarsi, 
prodotta  specialmente  dalla  maggior  produ- 
zione del  cuke,  per  una  produzione  di  70,000 
a  100.000  me.  in  24  ore  ammontavano  solo  a 
I  milione  di  corone. 

Questo  è  quanto  possiamo  dedurre  dalla 
Brochure  già  sopra  citata. 

Naturalmente  che  unitamente  ai  vantaggi 
economici  vi  è  una  proporzionata  somma  sulla 
bilancia  delle  difficoltà  che  si  incontrano  e  che 
sono  collegati  in  una  compilazione  di  un'of- 
ficina a  gaz  d'acqua,  come  l'accettazione  del 
progetto,  l'aumento  della  produzione  dell'of- 
ncina  ecc. 


in  America,  e  ciò  in  seguito  ad  una  grande 
quantità  di  impianti  fatti  in  modo  che  per  la 
grande  di  questo  sistema  si  ebbero  a  disposi- 
zione le  migliori  referenze.  Io  ritengo  com&^ 
istruttivo  se  io  faccio  un  riassunto  delle  confeM 
renze  tenute  in  proposito  dall'ing.  Capo  il  sigT^ 
11.  Gerdcs  nella  riunione  degli  Ingegneri  Tede- 
schi tenuta  in  Breslau  nel  1898  e  che  vennero 
da  me  completate  nell'anno  1904.  Dopo  di  que- 
ste conferenze  vennero  già  fabbricali  negli 
Stati  Uniti  519  impianti  dalla  Società  United 
Gaz  Improvement  Company  servendosi  del 
sistema  Humphreys  e  Glasgow  ed  in  seguito 
vennero  eseguiti  dalla  Ditta  Julius  Pintsch  di 
Berhno  243  impianti  secondo  il  sistema  indi- 
cato. Questi  numeri  sono  quelli  che  sino  ad 
oggi  non  furono  mai  superati  da  altri  sistemi. 
Mentre  in  America  le  officine  a  gaz  d'acqua 
sono  destinate  ad  essere  in  media  officine  in- 
dipendenti per  la  distribuzione  del  gaz  d'acqua 
carburato  caldo,  nel  nostro  continente  le  offi- 
cine a  gaz  d'acqua  funzionano  per  la  maggior     , 
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parte  eoac  impiancìcoadjuvatorì  di  officine  a 
gmz  di  carbone  di  pietra,  poiché  il  ga7  viene 
poi  crasincuM  ai  consumatori  in  miscela  di 
composto  di  diverse   percentuali  di  gaz 

Di    tali    impianti  ne    vennero  eseguiti  in 

ran  numero  nel  nostro  continente  secondo 
Sistema  Humphroys  e  Glasgow. 
lo  debbo  prcmeiicre,  che  col  proces:>ù  a 
mu  d'acqua  si  prodiuono  dapprima  50  volumi 
_#  osndo  di  carboni))  teoricamente  e  50  vo- 
li di  idroeeno,  formando  il  così  detto  Gaz 
e  M  chiama  cosi,  perchè  il  gaz  che 
esce  da  un  becco,  ne  «i  accende,  dà  una  fiamma 
molto  debole;  inoltre  ò  ben  noto  che  l'ef- 
di  riscaldamenti •  dì  questo  gaz  blcu  ò 
tour imm ente  solo  di  2600  calorie,  contro  5000 
«ino  a  5500  calorie  di  gaz  di  carbone  men- 
tre nelÈi  combustione  esso  produce  una  tem- 
peratura molto  più  alta  di  auella  che  si  ot> 
tiene  col  gaz  comune  a  caroone  di  pietra. 

Se  duiiQue  si  mcscola&se  il  gaz  oleu  col 
gaz  a  carbone  in  una  maggiore  percen- 
tuale, ai  avrebbe  così  il  risultato  della  mi- 
scela dei  gaz  di  una  temperatura  considcrevol- 
sente  abbassata. 

Per  ottenere  il  g,iz  d'acqua  ingnestorap 

rto  dt  uguale  potenzialità  calorìfica  del  gaz 
carbone,  esso  dovrà  essere  carburato. 

L'officma  gaz  di  Vienna  ha  accettato  la  così 
detta  carburazione  ad  olio  ossia  la  «  Carbu- 
razione a  caldo  »  ed  impii-ga  gli  avanzi  delle 
{talfincne  di  Hetroho  come  mezzo  di  carbu- 
raiionc  e  che  vengono  considerati  come  olii 
di  nz. 

Le  esperienze  fatte  in  altri  luoghi  coi  gaz 
4'lioqua  carburati  ad  olio,  hanno  offerto  la 
doDOStrazionc,  che  si  6  senza  altro  in  grado 
dì  trasmettere  per  il  consumo  un  gaz  d'acqua 
di  70  a  80  *  .  carburizzalo  a  olio  contenente 
b  miscela  dì  gaz,  senza  che  si  presentino  in- 
oanrenicnti  nell'uso  normale  della  combustio- 
ne per  le  Aucr.  Anche  riguardo  all'impiego  di 
oaa  simile  miscela  di  gaz  per  i  funzionamenti 
dea  motori,  non  si  trova  nessun  inconveniente. 

In  pratica  si  è  pienamente  a  cognizione 
di  diminuire  il  valore  di  calore  di  questo  pro- 
dono  con  del  gaz  più  o  meno  oleoso,  ma  si 
Boaaooo  anche  portare  ad  una  potenza  calori- 
Dani«(gìorc  se  nchiesia. 

L'officina  a  gaz  della  cìttA  di  Vienna,  la 
«ale  in  massima  usa  una  miscela  di  circa 
*»•  ,  di  gaz  d'acqua,  à  perciò  in  grado  di 
pater  produrre  un  gaz  puro  di  carbone  e 
ddk>  stesso  valore  come  non  fosse  una  mi- 
scela di  gaz,  ed  è  usala  colla  medesima  pres- 
«ìoae  del  gaz  dì  carbone. 

Ho  menzionalo  1'  ultima  circostanza  per  il 
fatto,  che  il  gaz  d'acqua  ha  un  peso  specìfico 
■iggiore  del  gaz  d'illuminazione  to.68  contro 
art»  043  di  peso  specifico  del  gaz  per  illu- 
mumnotìe\  e  quindi  scorre  più  lento  nella  tu- 
hnane  e  da  questo  motivo  si  ottiene  una  forza 
&  pressione  superiore  a  quella  che  corri- 
sponde alla  composizione. 

La  costruzione  dell'  impianto  a  gaz  d'acqua 


dell'  officina  gaz  della  città  di  Vienna  venne 
ordinata  dal  Consiglio  Comunale  m  seguito 
al  risultato  d' una  pubblicazione  della  Ditta 
Julius  Pintsch.  Si  incominciO  la  costruzione 
il  I  marzo  del  1904.  Al  1  novembre  venne 
stabilito  lu  stato  dì  funzionamento  dcU'officma. 

La  parte  tecnica  deirimoianto  a  gaz  venne 
fatto  dalla  Ditta  nella  sua  fabbrica  di  Vienna, 
le  costruzioni  vennero  eseguite  dai  Capimastri 
comunah  Frauenfel  e  Berghof  dietro  disegno 
dcH'Architctio  lUn-»  Schncìder. 

L' impianto  per  la  produzione  del  vapore 
venne  fornito  da  Josef  Fauker  &  Sohn  di 
Vienna.  Perle  s()esc  di  costruzione  vennero 
versate  dal  Consiglio  comunale  cor.  i.ooaooo, 
il  quale  importo  non  venne  oltrepassato  (i). 

1.'  impianto  a  gaz  d'  acqua  venne  co- 
struito nell'angolo  a  Sud  Òvest  dell'area 
dell'  Officina  a  gaz.  Questa  è  composta  dei 
seguenti  fabbricati  ;  Stabile  per  gli  Apparecchi 
Stabile  per  le  Caldaie,  una  caseiu  per  il  Ven- 
tilatore, un  recipiente  per  gaz  vuoto,  un  divi- 
sore d'acQUa  di  catrame,  una  cisterna  di  ca- 
trame e  auc  ripiani  comunicanti  per  i  reci- 
pienti dfll'olio. 

L'acqua  necessaria  in  grande  quantità  per 
il  funzionntrenlo,  viene  fornita  da  una  fon- 
tana posta  fra  la  caldaia  e  lo  stabile  degli 
apparecchi. 

La  produzione  dell'impianto,  ammesso  che 
tutto  sia  in  funzionamento,  sorpassa  i  me. 
100.000  ogni  24  ore. 

Per  la  produzione  di  gaz  vi  sono  nei  lo- 
cali della  caldaia  5  caldaie  con  tubi  a  due  forni 
di  95  metri  quadrati  dì  superfìcie  e  dispone 
ancora  di  uno  spazio  riservato  per  il  col- 
locamento di  una  sesta  caldaia.  Come  com- 
bustibile viene  usato  il  Koke  che  si  ot- 
tiene od  anche  il  piccolo  koke,  che  si  ricava 
dopo  aver  riempito  il  carro  a  billico. 

Questo  di  materiale  per  riscaldamento  da* 
un'evaporizz.izione  di  circa  45  volte  superiore. 

Per  la  pulitura  delle  acque  d'aliincntaj^ione 
della  caldaia  si  dispone  di  un  impianto  per  pu- 
lire l'acqua  secondo  il  sistema  DervauxKei- 
sert.  il  quale  venne  situato  fra  i  due  blocchi 
dei  forni  delle  caldaie. 

Innanzi  al  pulitore  dell'acqua  si  trovano 
i  due  recipienti  per  I'  acqua  e  riuniti  a  questi 
vi  sono  le  due  pompe  d'alimentazione. 

Considerevoli  difficoltà  offri  la  costru- 
zione del  camino  allo  45  m.  causa  le  propor- 
zioni dellr  fondamenta.  Venne  dunque  fatto  ad 
una  profonditeli  di  m.  s-30,  un  piano,  U  quale 
diede  la  possibilità  di  avere  un  fondo  atto 
alla  costruzione  per  posare  il  camino  su  un 
fondo  in  cemento  armato,  con  un  quadrato  di 
bitume  della  lunghezza  di  io  m.  per  lato  e 
di  m.  a.70  di  altezza. 

Nel  locale  della  caldaia  il  quale  a  mezzo 
d'una  ricca  illuminazione  ha  una  luce  aggra- 
devole e  che  per  mezzo  della  sua  altezza  di 

(t>  •  1. 'impianto  a  gai  d'acqua  netl'of&dm  fU 
deltii  cittA  di  Vienna  ».  A  npcae  del  Camuae  (U 
VicniM  ^  Officina  Gai  di  città.  1904. 
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m.  II  procura  uno  spailo  d'aria  più  che  ne- 
cessarìa,  si  è  previsto  ad  un  impianto  igienico 
per  gli  operai  che  lavorano  nello  stabile  delle 
caldaie. 

Lo  stabile  per  gli  apparecchi  contiene  il 
relativo  spazio  per  gli  apparecchi  per  la  pro- 
duzione del  gaz  d'acqua,  per  le  macchine,  per 
i  contatori  e  Io  spazio  per  i  refrigeranti,  inol- 
tre i  locali  per  il  trattenimento  degli  operai, 
con  un  impianto  igienico,  consistente  in  uno 
spogliatoio,  un  locale  da  bagnu,  e  un  locale 
per  le  ritirate.  Sul  posto  dove  lavorano  gli 
operai  si  trovano  un  laboratorio  chimico  ed 
una  stanza  per  il  capo  del  gaz. 

La  prospettiva  ha  una  lunghezza  di  42  m. 
una  larghezza  di  23  m.  ed  un'altezza  sino  alla 
sommità  di  15  m. 

Nel  locale  delle  macchine  vi  sono  due 
ventilatori  1  quali  funzionano  a  mezzo  di 
una  macchina  rapida  Westinghousc  di  45 
HP.  effettivi,  ed  a  mezzo  di  cinghie  j>er  tra- 
smissioni. Le  macchine  delle  quali  una  ba- 
sta, per  tutto  il  bisogno  d'aria  per  l'offi- 
cina, mentre  la  seconda  serve  per  riserva,  fun- 
zionano con  un  numero  di  giri  di  375,  dando 
al  ventilatore  una  rotazione  di  circa  1400  giri 
al  minuto.  La  pressione  dell'  aria  è  di  circa 
500  mm.  di  colonne  d'acqua.  I  ventilatori  spin- 
gono il  vento  prodotto  ad  una  distanza  di 
760  mm.  dal  tubo  conduttore  d'aria  in  lamiera 
bianca,  il  quale  si  prolunga  nei  locali  degli 
apparecchi  lungo  il  produttore  di  gaz.  onde 
procurare  ai  medesimi  l'aria  a  mezzo  di  tubi 
durante  il  periodo  d' inalazione. 

A  mezzo  d'una  semplice  guida  di  lamiera, 
il  ventilatore  può  essere  spostato  dalla  con- 
duttura d'aria. 

Le  macchine  Westinghouse  funzionano  col 
loro  a.sse  e  manovella  in  pieno  olio  e  non  ab- 
bisognano di  lubrificanti. 

Nei  sotterranei  del  locale  per  le  macchine 
vi  sono  le  condotturc  del  vapore  e  i  tubi  di 
distribuzione,  inoltre  le  pompe  di  olio  e  di 
catrame,  poscia  la  pompa  ad  acqua  per  azio- 
nare l'aspirazione  dei  materiali  idraulici  e  altri 
impianti  dipendenti.  In  un  punto  più  profondo 
si  trovano  due  |)ompe  ad  acqua,  li*  qnali  tra- 
smettono la  forza  d'acqua  ad  una  lontana  con- 
dottura  a  mezzo  di  tubazioni.  Venne  omesso  il 
collocamento  di  un  recipiente  elevato  e  quindi 
le  pompe  vennero  costruite  per  funzionamento 
automatico,  e  così  esse  hanno  una  durata  di 
pressione  d'acqua  regolare  da  2  a  2';  atm. 
Anche  qui  si  stabilirono  le  necessarie  riserve. 

Nel  lucale  per  gli  apparecchi  venne  collo- 
cato in  modo  ordinato  ed  all'altezza  di  5  m. 
dal  pavimento,  un  palco  su  sostegni  di  ferro 
e  su  traversi  rotondi,  per  i  lavori.  La  parte 
inferiore  del  locale  è  un  po'  oscura  per  questo 
motivo  ed  anchr  per  la  vicinanza  dell'impianto 
degli  apparecchi,  e  quindi  non  offre  ai  fotografi 
un  soggetto  prestabile  per  una  buona  riprodu- 
zionu. 

lo  però  ho  cercato  tuttavia  di  riprodurre 
la  fotografia  della  parte  inferiore  tlel  locale 
per  gli  apparecchi;  questa  indica   il  gruppo 


accoppiato  dei  generatori  indi  le  4  saracine 
sche  applicate  ai  generatori  e  questa  illustra 
zione  permette  di  riconoscere  la  disposizione 
dei  generatori,  una  disposizione  che  facilita 
l'andamento  degli  apparecchi  ed  in  ispecial 
modo  la  manipulìzzazione  delle  sarai^inesche 
e  lo  spazio  delle  ceneri.  ' 

Lo  schizzo  che  segue  (fìg.  6)  mostra  dispo- 
sizione di  un  impianto  di  apparecchi  secondr> 
il  sistema  Humpnreys  e  Glasgow.  ^d 

Inoltre  lo  schema  ci   fa  vedere  la  parte  iiCfH 
feriore  del  locale  sotto  il  palco  per  i  lavori. 

Seguiamo  il  gaz  nella  direzione  del  per- 
corso, nel  momento  della  sua  conformazione 
nel  generatore  A,  cosi  avremo  dapprima  il 
carburatore  B,  il  quale  ha  lo  scopo  di  con- 
durre il  gaz  bleu,  che  si  ricava  nel  gene- 
ratore durante  il  periodo  della  formazione  del 
gaz,  colla  decomposizione  dei  vapori  di  gaz 
di  olio. 

Perdecomporre  completamente  anche  quel- 
le parli  provenienti  dai  vapori  d'olio,  le  quali  si 
staccano  dal  carburatore  non  decomposte,  si 
fa  passare  il  gaz  in  un  surriscaldatore.  II  gaz 
ancora  caldo  passa  in  un  tubo  verticale  G  quindi 
in  un  Scrubber,  dove  deve  attraversare  un'al- 
tezza d'acqua  di  85  mm.  che  deve  servire  come 
confine  idraulico;  indi  viene  irrigato  con  acqua 
in  un  recipiente,  e  poscia  scorre  in  un  tubo 
refrigerante  ad  acqua,  fuori  di  questo  viene 
guidato  in  un  piccolo  serbatoio  di  gaz,  il  cosi 
detto  Serbafoio  di  mezzo.  Questo  non  ha  già 
lo  scopo  di  raccogliere  la  produzione  di  gaz, 
ma  bensì  ha  lo  scopo  di  regolate  l'intermit- 
tente fornitura  del  gaz  d'acqua,  per  essei 
trasportato  poi  più  oltre. 

Nell'officina  gaz  della  città  di  Vienna,  il 
dai  serbatoi  viene  compresso  per  mezzo  di  di 
contatori  a  gaz  e  giunge  |>oi  per  mezzo  di  un 
regolatore  di  pressione,  nel  tubo  di  produzione 
alla  distanza  di  600  mm.  per  mezzo  del  quale 
il  gaz  carburato  viene  condotto  nei  quattro 
tubi  di  produzione  uscenti  dal  locale  dei 
forni  del  fabbricato  per  il  gaz  carbone.  La 
congiunzione  di  questo  tubo  di  600  mm. 
colla  tubazione  di  1000  mm.  ^>cr  la  prY>duzione, 
è  fatta  con  quattro  pezzi  di  congiunzione,  i 
quali  ognuno  hanno  apposito  interruttore,  onde 
regolare  la  divisione  del  gaz  d'acqua  carbu- 
rato in  questi  quattro  tubi  principali  del  fun- 
zionamento a  seconda  del  bisogno. 

Dopo  le  due  qualità  di  gaz  passano  pei 
sìngoli  apparecchi,  i  quali  debbono  far  pas- 
sare il  gaz  di  carbone,  e  questi  sono  i  conacn- 
saturi,  gli  estrattori'  i  lavatoi,  i  regolatori,  i 
contatori  di  fabbrica,  si  ha  una  miscela  com- 
pleta dei  due  gaz. 

Questo  è  da  considerarsi  come  molto  fa- 
vorevole, essendo  il  suo  procedimento  si- 
stema possibile  per  il  fatto  che  gli  appa- 
recchi enumerati  sono  calcolati  per  una  mag- 
gior produzione  di  gaz,  superiore  a  quella  ch< 
si  potrebbe  ottenere  attuahnente  col  funzioni 
mento  del  locale  forni  anche  in  pieno  funzio- 
namento. 

In  quelle   officine  a  gaz  che  non   dispon- 
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gooo  di  ìumiti  apparecchi  di  riserva,  do- 
rmrao  Ratumlmente  essere  introdotti  Alcuni 
•pfMTeccht  tlepuralon  ncll'  impianto  a  gaz 
rfgcqoii.  'n  model  clu*  romplrlammlo  vcrrA 
ir  resso  direttamente  nei  serbatoi 

n^'- teajE   d'  ufticma  e    net   quali    si 

oomprime  più  o  meno  completamenie  la  mi- 
scela del  %9t, 

Weago  ora  ìnfìne  a  depriverò  alcuni  det- 
tali le  l'irò  dÌ!»(H>sizinni  nei  locali  defili  appa- 
rrcdìi  dcU' impianto  a  gaz  d'acqua  di  Vienna. 


L'illuminazione  privata  e  pubblica  in  Roma 

e  II  204*   copista  il  CoasisDo  Cononile 

ihmummti  i  CMiralti  fm  corsa  fra  Afriuicipio  /•  Ai 
.4v4p>Jfe««ww.  ^#MiiiiV0  per  la  esatlcza  imposiiui, 
smeèf  la  /^nt^atta  pei  ntieliornmaHto  f  fom- 
éfi  tffTizé  d' iUumim  tzione  firest'Hlat4$  Uat- 
tMatumwt  GitrttmU  «/  CaMSii^/ta  Comunale  :  preposta 
fér  anVuiAv  ripmrtÌJma  per  intero. 

PRELIMINARI 

Che  rilluminazione  pubblica  e  privata  di 
Roma  lasci  alquanto  a  desiderare  e  sìa  truppe 
ro«to»a,  è  un  fatto  da  tutti  lamentato  ;  ed  ò 
opinione  invalsa  da  tempo  che  pei  vigenti 
cootratti  con  la  Snnctà  Angto  Romana  non 
sii  permesso  im^lior.ire  ooiidijcione. 

L'Amministrazione  ripresi  in  attento esa- 
Bc  cali  contralti,  fu  presto  convinta  che  una 
proAcua  axione  il  Comune  poteva  ancora  eser- 
citar», specialmente  se  giunf^csse  ad  assicu- 
rare una  notevole  quantità  di  forza  motrice, 
ed  ora  che  di  ciò  può  ritenersi  sicura,  viene 
ad  rsp»>rrc  al  Consiglio,  in  grandi  linee,  il 
pianrt  generale  da  essa  escogitato  pcx  migho- 
rare  il  scrx'i/io,  diminuire  il  costo  dell'  illii- 
iB(nart*«ne  pubblica  e  mettere  anche  Ì  privati 
ir  <ini  di  procurarsi  la  luce  a  migliori 

^L      _        n  minori  fastidi. 

Stato  attulc  del  servizio  d'illuminazione 

e  Mc  dcficenzc 

Sì  ricorlcrà  anzitutto  che  i]  servizio  del- 
rfllamina/i^np  pubblica  è  alVidato  oggidì  per 
0  gU.  1*'  ^  e  l'acetilene,  alla  Società 

Anglo  R'-::  -■  per  il  petrolio  alla  Società 

Franco  Italiana  che  lo  esercita  in  Roma  e 
soburbio,  mentre  nelle  borgate  di  Ostia,  Più- 
Micino  ecc.  e  aflidato  a  Ditte  locali  senza  im- 
{■^■i  di  tempo.  Quello  della  distribuzione  ai 
pnrati  è  stato  fatto  sinora  e  sritistvainente 
dalla  Società  Anglo  Romana  sotto  regime  di 
cootnuto,  ma  viene  ora  intrapreso  ancnc  dalla 
Società  per  imprese  Klettriche  di  Roma,  la 
qaile,  ha  impiantato  un*  ofìicina  a  Ponte  Mil- 
VM.  Questa  bocietà,  senza  regime  di  contratto 
col  municìpio,    inizia  ora   la  distribuzione  di 


elettricità  ai  privati  in  una  zona  della  cittì  e 
suburbio. 

Contro  il  servizio  attuale  dell'illuminazione 
pubblica  sono  stati  da  molte  parti  mossi  la- 
menti, osservando  che  il  costo  t  molto  ele- 
vato (L.  i.aoo.ooo  annue,  fra  illummazione 
stradale  e  di  locali  municipali)  e  che  l'insieme 
del  M-^rvizio  trovxsi  oggidì  as!>ai  indietro,  una 
discreta  parte  della  citta  essendo  sempre  illu- 
minata a  petrolio,  e  l'illuminazione  elettnca 
essendo  rimasta  circa  allo  «lesso  tempo  di 
sviluppo  che  ebbe  nel  1893.  mentre  nelle  altre 
principali  città  d' Italia  ha  ormai  acquistato 
una  importante  estensione. 

Contro  il  srn.'izin  dell'  illuminazione  pri- 
vata, le  critiche  fatte  vertono  sul  costo  del 
gaz,  il  costo  della  luce  elettrica,  il  niunu  con- 
trollo che  la  Società  Anglo  Romana  permette 
agli  utenti  sui  contaton  elettrici,  e  le  spese 
accessorie  elevate,  vSpccialmenle  per  gì  im- 
pianti interni. 

Stadi  dell'  Ufficio  tecnologico 

Per  vedere  sino  a  qual  punto  questi  re- 
clami fossero  fondati,  e  giudicare  sui  prov- 
vedimenti da  adottare,  per  migliorare  il  ser- 
vizio, questa  Amministrazione,  appena  orjfa- 
nizzato  r  Ulfizio  tecnologico,  ha  nato  incarico 
al  medesimo  di  istituire  regolari  ispezioni  e 
verifiche,  tanto  sulla  qualità  e  potere  illumi- 
nante del  gaz.  quanto  sulla  regolarità  di  di- 
stribuzione della  luce  elettrica,  e  iull*  insieme 
del  servizio  d' illuminazione  pubblica  e  pri- 
vata, per  quindi  attuare  i  miglioramenti  già 
riconosciuti  opportuni  e  proporne  nuovi. 

Risultalo  di  questo  studio,  corroborato  da 
diligenti  confronti  con  ciò  che  si  pratica  in 
altre  principali  città  dell'  Italia  e  dell'  estero, 
si  ^  che  parecchie  delle  accuse  rivolte  alla 
Società  Anglo  Romana  quanto  alla  bontà  tec- 
nica del  servizio  non  siano  completamente 
giustificate. 

Il  Confronto  con  le  lampade  elettriche  e 
specialmente  con  le  lampade  reclame  mm  (jio- 
VB  certo  a  far  apprezzare  ad  inrchio  la  lumi- 
nosità delle  fiamme  a  gaz;  ma  verifiche  se- 
rali del  potere  illuminante  del  gaz,  hanno  di- 
mostrato che  questo  i:  norm.iImente  mantenuto 
nei  limili  contrattuali.  Si  e  i>rr  contrario  tro- 
vato deficiente  il  potere  xaìortfHo  del  gaz  da 
cui  sopratutto  dipende  la  poca  luminosità  delle 
rclicehe  Auer.  Nulla  di  allarmante  i^  sialo 
riscontrato  per  quel  che  concerne  la  tossicità 
del  gaz  ;  r  LfTicio  d' igiene  d' accordo  ct>n  ri'f- 
fici<>  tecnologico  ha  eseguito  una  sene  di  ana- 
lisi, dalle  quali  risultò  che  gli  elementi  tossici 
sono  entro  limiti  assi>Iutamente  tollerabili. 

Giustificate  invece  appar\-ero  le  lagnanze 
relative  alla  illuminazione  privata,  sopratutio 

f>er  quanto  riguarda  1  gravami  che  ostacolano 
a  ditlusione  aegli  impianti  elettrici.  Le  spese 
accessorie  infatti  sono  tali  che  bene  spesso 
esse  riescono  proibitive.  Si  riconoscono  inol- 
tre fondali  i  reclami  circa  la  mancanza  di 
possibile  controllo  nei  contatori  elettrici  e 
circa  il  grave  costo  degli  impianti  interni. 
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Provvedimenti  provvisori  adottati  dal  Comune 

In  questo  stato  di  cose  l'Amministrazione, 
pur  preparando  la  proposta  d'indole  generale 
che  oggi  ha  I"  onore  di  presentare,  ha  cre- 
duto nel  frattempo  adattare  alcuni  provvedi- 
menti che  senza  pregiudicare  1' avvenire,  ap- 
portassero al  servizio  parziali  migliane. 

Per  questo  si  è  provveduto  seguendo  l'e- 
sempio nella  precedente  Amministrazione,  a 
che  nel  più  breve  tempo  buona  parte  dei 
becchi  dei  fanali  a  fiamma  libera  fossero  so- 
stituiti con  becchi  Auer,  ottenendo  in  tal  modo 
un  miglioramento  assai  notevole  dell'  illumi- 
nazione della  città,  oltreché  una  sensibile  eco- 
nomia sid  consumo  di  gaz. 

Nel  fare  questa  trasformazione  si  sono 
chiesti  ed  ottenuti  dalla  Società  Anglo  Ro- 
mana ribassi  sui  costi  d'impianto  già  pattuiti 
si  è  organizzata  una  vigilanza  per  assicurare 
la  regolare  manutenzione  dei  fanali  posti  in 
servizio,  e  si  sono  intraprese  prove  per  sta 
diare  alcuni  perfezionamenti  da  apportare 
neir  impianto  dei  fanali  medesimi  e  per  ap- 
plicare in  qualche  punto  della  città  nuovi  tipi 
di  becchi  a  gaz  intensivi. 

Si  è  d'  altra  parte  evitato  di  estendere  a 
nuove  plaghe  la  illuminazione  a  gaz  ;  aumen- 
tando soltanto,  là  dove  sì  dimostra  necessario 
ed  urgente,  il  numero  dei  fanali,  e  provve- 
dendo con  impianti  elettrici  provvisori  o  di 
esperimento  alla  illuminazione  urgente  di 
nuove  strade  e  cjuartieri.  (Via  della  Sierratella 
e  quartiere  dei  Villini). 

Per  quanto  concerne  le  vie  e  piazze  illu- 
minate a  petrolio,  e  1'  Amministrazione,  pur 
riconoscendune  la  delìcienza  e  l'  elevato  costo, 
ed  essendo  quindi  determinata  ad  aboUrla, 
nulla  ha  voluto  nel  frattempo  innovare  per 
non  pregiudicare  1'  assetto  definitivo  del  ser- 
vizio d' illuminazione  che  desiderava  pro- 
por  vi. 

Scadendo  pertanto  il  contratto  con  T  im- 
presa concessionaria  Franco  Italiana.  l'Ammi- 
nistrazione non  ha  voluto  rinnovarlo,  ma  ve 
ne  ha  soltanto  proposto  proroghe  a  breve 
scadenza. 

I  provvedimenti  presi  sono  parziali  e  d'in- 
dole transitoria  ;  né  poteva  essere  altrimenti, 
perchè  relativi  allo  stato  di  fatto  esistente, 
non  ai  postulati  dì  un  razionale  servizio  di 
illuminazione  per  una  città  quale  è  Roma. 

Confronto  tra  i  diversi  tUuminanti 

Non  ò  r  illuminazione  a  gaz  quella  che 
oggi  vuol  esser  consigliata,  ma  1*  illuminazione 
elettrica,  superiore  al  gaz  per  potenza  ilìumi- 
nante  e  per  economia. 

Anche  dopo  l'applicazione  delle  reticelle 
yluer  il  becco  a  gaz  stradale,  di  tutta  notte, 
da  40  candele  viene  a  costare  a  questa  am- 
ministrazione circa  L.  100  annue  come  con- 
sumo, ne  per  questo  prezzo,  che  si  basa  sulla 
tariffa  di  L.  o.ty  per  metro  cubo,  può  rite- 
nersi facilmente  suscettibile  di  molta  riduzione 
nelle  attuali  condizioni  dell'  industria  in  Roma. 


Del  resto  anche  la  luce  che  si  ottiene  da! 
fanale  ^itt^.  quanto  a  regolarità,  a  buona  dt- 
stribuzione   e  a  colorazione    lascia  non  pocO;^ 
a  desiderare.  |^ 

E  bisogna  aggiungere  che  in  alcune  zone 
eccentriche,  poco  sorvegliabili,  non  può  asso- 
lutamente adottarsi.  Per  contro  notevoli  pro- 
gressi hanno  fatto  oggidì  gli  illuminanti  elet- 
trici. Vi  sono  lampade  elettriche  che  realiz- 
zano tutti  i  possibili  desiderati  d'intensità  e 
di  distribuzione,  dalle  più  piccole  alle  più 
grandi  luci.  Citiamo  fra  le  altre  le  lampade 
Nernst,  le  lampade  ad  arco  grandi  e  min» 
scole  a  fuoco  chiuso. 


u^ 


Il  costo  di  produzione  dell'  energia  elet- 
trica à  diminuito  a  tal  punto  che  coi  detti 
nuovi  illuminanti  la  lampada  stradale  da  40 
candele  può  aversi  al  costo  annuo  di  circa 
50  lire,  cioè  metà  del  costo  del  gaz.  Questa 
economia  si  ottiene  quando  l'enei^gia  è  pro- 
tlntta  in  ojìicine  a  vapore  o  a  gaz  povero  con 
macchinario  moderno  ;  ma  il  costo  diviene 
anche  inferiore  quando  l'energia  è  prodotta 
idraulicamente  in  grande  quantità. 

Oltre  r  elettricità  è  da  considerarsi  ancora 
r  acetilene  che  per  molti  rapportisi  presenta 
superiore  al  gaz;  ma  esso  risulta  meno  eco- 
nomico dell'  elettricità,  e  la  sua  applicazione, 
particolarmente  nei  becchi  ad  incandescenza 
non  è  esente  da  qualche  difficoltà  tuttora  non 
completamente  superata. 

Esso  però  rivaleggia  con  l'elettricità  come 
risulta  illuminante,  e  si  presta  bene  per  ap- 
plicazioni anche  singole  e  distaccate,  dove  gli 
altri  mezzi  d'illuminazione  non  convengono; 
per  questo  merita  di  essere  preso  in  seria 
considerazione  nelle  condizioni  di  luogo  ove 
risulti  più  specialmente  indicato. 

Ma  quanto  alla  illuminazione  generale  della 
città  nessun  dubbio  vi  ha  che  oggidì  l'elet- 
tricità sarebbe  adottata  ad  esclusione  di  oua- 
lunque  altro  sistema,  se  non  esistesse  un  im- 
pianto già  fatto  di  gaz,  che  conviene  utUiz- 
zare. 

Allo  stato  attuale  delle  cose  sembra  es 
diente  limitare  per  ora  l'adozione  della  illu- 
minazione elettrica  alle  arterie  principali  della 
città  ed  alle  piazze  monumentali,  che  per  la 
loro  importanza  reclamano  un  radicale  miglio- 
ramento; adottandola  d'altra  parte  come  mezzo 
d' illuminazione  normale  per  tutte  le  \'ie  e 
piazze  attualmente  illuminate  a  petrolio,  e  per 
quelle  che  man  mano  dovranno  essere  illu- 
minate per  lo  sviluppo  dei  nuovi  quartieri. 

Produzione  di  energia  elettrica 

E  qui  é  da  notarsi  come  per  la  mag^o: 
applicazione  di  elettricità  pubblica  e  priva_ 
cne  prevedesi  nel  prossimo  avvenire,  gli  im- 
pianti produttori  attuali  non  sono  da  ritenersi 
surticienti,  pur  tenuto  conto  della  trasmissione 
da  Subiaco  che  la  Società  Anglo  Romana  ha 
in  corso  d'esecuzione,  e  della  officina  a  va- 
pore della  Società  imprese  elettriche  a  Ponte 
Milvio,  che  pure  avrà  un  collegamento  co 
la  rete  della  prima  Società. 
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D»  calcoli  di  previsione  già  fatti,  risulta 
di  iroDtc  rrnti  e  iinni<-(ltate  do 

la  poti  -  ■  (il  questi  impianti  sarÀ 

n  paio  d*anni  e&aunta.  anche  non  prevedendo 
applicazioni.  Ncppur  bisogna  dimenti- 
che l'attuale  rete    della    Socieij  Anglo 
non  M  presta  bene  alla  distribuzione 
picoole  quantità    ai   niccoli    utenti   perche 
■ancantc  di  reti  seconoaric. 

Se  si  xniole  quindi  su  larga  scala  approf- 
6ctare  dei  vantagf^i  dell' elcttricitA  per  V  illii- 
aiBttione  pubhlìi'a  r  purt:irlii  insit'mr  a  facik- 
toposuionc  dei  privati  come  mezzo  popolare 
d*  uluminazione,  è  indispensabile  urnccliirc  la 
citta  di  nuovi  e  moderni  impianti  produttori 
edi  un'accfinna  rete  di  condotturc.  che  esten- 
dendosi anche  a  guis.a  dt  anclln  intorno  alla 
pcrifena  urbana.  t<Kvhi  quel  quartieri  ove  la 
buoctà  Angle  Romana  non  ha  portato  i  suoi 
calimi. 

u  nuovo  impianto  produttore  e  la  nuova 
rete  potrebbero  servire  anche  assai  utilmente 
eoatc  ri'Mrrva  agli  impianti  attuali. 

L' Aminintótra/ionc  esporrà  al  Consiglio 
a  suo  tempo  i  disegni  per  portare  a  Roma 
mova  energia  elettrica  proveniente  da  forze 
■oCnci  idrauliche  :  da  queste  trasmissioni 
■•IlD  si  attende  per  1*  avvenire  industriale 
ed  cconomicu  della  città  e  per  lo  sviluppo 
dcQe  comunicazioni  tramviane.  Ma  pel  pro- 
blema della  illuminazione  non  è  necessario 
attendere  i\  compimento  di  questt*  opere  ; 
in  ogni  caso  un'  ofiicina  a  vapore  sarà 
'«le  ni>n  solo  come  soccorso  e  come 
ma  per  provvedere  ad  una  rilevante 
pane  del  carico  d'illuminazione  serale. 

In  questi  ultimi  anni  l'arte  della  produzione 
della  forza  motrice  elettrica  per  mezzo  del 
carbone  ha  fatto  tali  pmgresai  che  per  tutti 
ì  cmrtchi  di  durata  limitata  conviene  più  fare 
aisrgnamento  sulle  ulTicine  tecniche  che  su 
quelle  idrauliche. 

(guanto  è  stato  detto  porta  quindi  alla 
r  nr  di  inviare  ogni  l.ivoro  con  la  sci- 

le iruzione  di  un  oHìcina  termica,  suf- 

finencc  pt-r  un  primo  nuovo  impiantii  d'tUu- 
mnaiione  elettrica  pubblica  e  privata.  Anche 
eoo  un'impianto  termico  di  profHirrioni  lìini- 
Mc  U  t.>  elettrica  puirà  essere  prodotta 

e  dÌM<  id  un  prezzo  tale  da  assicurare 

«a'eoooomia  di  quasi  la  metà  suU' illumina- 
none  a  gaz. 

Se  in  avvenire  si  avrà  inoltre  1'  energia 
£  una  trasmissione  idroelettrica,  questa  varrà 
per  ulteriori  ingrandimrnti  dell'impianto  e 
per  uhcnon  economie  nel  corso  di  distribu- 
oooc,  sema  che  l'otlicina  Unnùn  diventi  per 
focato  meno  utile. 

Posizione   i^iaridica   del   Comune 

Terso  U  Società  A.  R. 

A  queste  considerazioni  d'ordine  tecnico 
devono  seguire  considerazione  d' ordine  eco- 
aomico  amministrativo. 

La  Giunta  rivoUc    la  sua  speciale  anen- 


zionc   ad   esaminare    se   convenisse  o  meno 

pensare  addirittura  ad  una  completa  munici- 
palizzazione del  servizio  di  illuininazicme  me- 
diante riscatto  :  ma  ha  dovuto  presto  convin- 
cersi che  questa  grave  determinazione  non 
era  consigliabile.  Infatti  essa  importerebbe 
l'onere  di  rimborsare  la  Società  di  tutti  i  sui>i 
utili  presunti  e  questo  non  verrebbe  quindi 
a  migliorare  la  posizione  finanziaria  del  Co- 
mune nella  questione,  U'  altra  parte  i  con- 
tratti vigenti  danno  al  Comune  pressoché 
mano  libera  nel  provvedere  all'illtimina/ione 
della  citta,  e  non  v'ò  ragione  che  dobbiamo 
rinunciare  a  questa  facoltà  che  il  Comune  si 
è  riservata,  ed  acquistare  a  caro  prezzo  ciò 
che  può  aversi  gratuitamente. 

Per  l'acetilene  ed  aFtri  sistemi  diversi  e 
più  utili  del  gaz  attuale  il  Comune  ha  il  di- 
ritto d'adottarli  in  ogni  tempo  per  servizio 
pubblico  e  privato  "«alvo  il  diritto  di  prefe- 
renza alla  Società  A.  R.,  in  condizioni  pari  ; 
ma  per  l' illuminazione  elettrica  non  vi  ò  al- 
cun legame,  l/art.  19  infatti  del  contratto  11 
luglio  1898  dà  facoltà  al  Comune  dt  provve- 
dere per  proprio  conto  con  la  elettricità  al- 
l'illuminazione  pubblica  e  pni'ata  di  qualun* 
que  punto  della  città,  e  ciò  senza  dovere  alla 
Società  alcun  compenso  per  lucro  cessante 
(salvo  r  obbligo  di  rimborsare  alla  Società  il 
puro  costo  del  materiale  per  le  sole  stra- 
de e  piazze  già  Uluminate  con  lampade  ad 
arco).  —  L'assunzione  del  servizio  d'illu- 
minazione pubblica  e  privata  si  presenta  in 
condizioni  finanziane  estremamente  favore- 
voli, come  anche  facili  confronti  con  quanto 
si  è  fatto  altrove,  possono  comprovare.  L'im- 
pianto e  l'esercizio  di  esso  da  parte  del  mu- 
nicipio non  presenta  dillìcnlta  ne  tecniche  né 
amministrative,  inquaiitoche  poco  e  il  perso- 
nale richiesto,  e  semplice  la  condotta  dell'a- 
zienda. Non  vi  sarebbe  quindi  ragione  di  di- 
videre con  Società  privale  l'utile  finanziario 
che  questo  esercizio  può  arrecare. 

Del  resto  vi  sono  elevate  ragioni  d' inte- 
resse pubblico  per  richiedere  come  principio 
che  almeno  una  parte  di  un  servizio  pubblico 
cosi  importante  come  è  quello  dell'  illumina* 
zione  sia  in  mano  dell'  Amministnizione  co- 
munale, Que>tt>  criterio  fu  seguito  anche  da 
altre  primarie  citta  d'Italia,  (senza  parlare  delle 
estere),  e  sopratutte  da  Milano  cne  lo  ha  at- 
tuato, non  ostante  le  più  lusinghiere  offerte 
della  speculazione  privata,  e  con  risultali  su- 
periori ad  ogni  più  favorevole  previsione. 

Profrramnia  deir  Amministrazione 

Sui  fatti  sopra  esposti  e  sulle  considera- 
zioni sin  qui  svolle,  1*  Amministrazione  ha 
basato  il  suo  programma  pel  completamento 
dei  servizi  di  illuminazione,  programma  che 
che  può  riassumersi  come  appresso  : 

I.  Abolire  la  illuminazione  a  petrolio 
tanto  nella  città  e  suburbio  quanto  nelle  bor- 
gate d' Ostia,  Kiumicimi.  San  Vittorino  ed 
Isola  Farnese,  adottando  la  illuminazione  ad 
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acetilene  in  dette  borgate  ed  eventualmente 
in  qualche  località  di  Roma  e  del  suburbio, 
ove  per  considerazioni  speciali  questo  mezzo 
d'illuminazione,  si  dimostrasse  particolarmente 
indicato. 

2.  Illuminare  per  conto  del  Comune  con 
lampade  ad  arco  od  altre  equivalenti  le  prin- 
cipali vie  e  piazze  della  città,  enumerate  nel- 
Tallegatr^  elenco  e  le  arterie  principali  dei 
nuovi  quartieri  (circa  500  lampade|. 

3-  Illuminare  per  conto  del  Comune  con 
le  lampade  Nemst  o  con  altri  tipi  ad  incan- 
descenza, equivalenti  per  luminosità  ai  becchi 
a  gaz  con  reticelle  Auer,  quelle  strade  e  piazze 
della  città  e  del  suburbio  ove  viene  soppressa 
la  illuminazione  a  petrolio  ed  i  necessari  tratti 
di  raccordo,  nonché  le  vie  e  piazze  secon- 
darie dei  futuri  quartieri  (circa  lampade  2000). 

4.  Illuminare  parimenti  con  r  elettricità 
e  per  conto  del  Comune  tutti  gli  uflici  comu- 
nali e  tutti  in  genere  quei  locali  nei  quali  la 
illuminazione  sia  a  carico  del  Comune  stesso 
(circa  15.000  lampadine  installate). 

5.  Distribuire  luce  elettrica  ai  privati  a 
circa  la  metà  del  prezzo  attuale,  senza  gra- 
vami di  spese  accessorie  (per  ora  circa  60.000 
lampade  installate). 

6.  Distribuire    ai    privati,    specialmente 
per  piccole  industrie,  una  limitata  quantità  di 
forza  motrice  pari  ad  un  milione  e  mezzo  di 
Kilowattora    all'  anno    a    basso    prezzo  ;  cioè  i 
circa  la  metà  delle  tariffe  attuali. 

7.  Conservare  la  illuminazione  a  gaz 
esistente,  fatta  eccezione  per  le  vie  e  piazze 
che  come  sopra  si  disse  verranno  illuminate 
a  luce  elettrica,  curando  per  mezzo  di  con- 
trolli e  verifiche  che  le  prescrizioni  contrat- 
tuali siano  ésW'A.  R.  esattamente  osservate, 
specialmente  per  quanto  riguarda  l' impiego 
ed  il  costo  del  gaz-acqua. 

8.  Provvedere  a  che  entro  l' esercizio 
1907  venga  completata  1'  applicazione  dei 
becchi  Auer  ai  fanali  a  gaz  inscrivendo  a  tale 
scopo  nel  prossimo  bilancio  la  somma  occor- 
rente di  L.  36.000.  —  Alcuni  dei  provvedi- 
menti sopra  accennati  sono  di  competenza 
dell'  Amministrazione,  quelli  cioè  che  riguar- 
dano la  diffusione  dei  becchi  Auer  e  le  mi- 
sure di  vigilanza  e  controllo  sulle  Società 
esercenti,  ed  essa  non  sarà  né  tarda  né  fiacca 
neir  applicarli. 

Per  alcuni  di  quelli  che  sono  di  compe- 
tenza del  Consiglio,  preparerà  e  presenterà 
a  suo  tempo  le  opportune  proposte,  come  ad 
esempio  per  la  illuminazione]ad  acetilene  delle 
br)rgate  ai  Ostia,  P'iumicino,  ecc.,  ma  per  altri 
ha  bisogno  di  avere  fino  ad  ora  la  vostra 
approvazione. 

La  preparazione  infatti  dei  progetti  di 
esecuzione  completi  nei  riguardi  tecnici  e 
finanziari  esige  studi  nò  facili  né  lievi;  onde 
è  necessario  per  economia  di  lavoro  e  di 
tempo,  che  l'Amministrazione  sappia  se  il 
Consiglio  accolga  la  parte  pili  importante  del 
suo  programma  e  cioè  V  assunzione  diretta 
del  servizio  pubblico  d' illuminazione  elettrica 


nei  termini  sopra  indicati,  con  distribuzione 
di  luce  ed  enei^^ia  elettrica  ai  privati.  Assi- 
curata dal  vostro  consenso  essa  preparerà  le 
proposte  concrete  per  assumere  a  conto  del 
Comune  questo  servizio  a  termini  della  legge 
29  marzo  1903. 

Ma  considerando  il  tempo  occorrente  a 
questa  prefazione  ed  all'  espletamento  delle 
pratiche  suss^uenti,  né  dimentìcando  d'altra 

f)arte  1'  urgenza  di  estendere  il  servizio  d' il- 
uminazione  senza  ricorrere  alle  Società  eser- 
centi, l'Amministrazione  ritiene  indispensa- 
bile provvedere  senza  ulteriori  indugi  ai  mezzi 
necessari  per  l'attuazione  del  suo  programma 
e  cioè: 

a)  all'  impianto  di  una  centrale  a  vapore 
della  potenza  di  4000  cavalli  (riserva  compresa) 
suscettibile  di  essere  organicamente  ampliata 
sino  alla  produzione  di  10.000  cavalli  come 
al  prrt'entii'o  allegato).  —  L' officina  sorgerà 
sopra  terreno  da  destinarsi  in  prossimità  dello 
scalo  fluviale  sulla  Flaminia,  località  che  assai 
bene  si  presta  allo  scopo  per  la  sua  posizione 
topografica  relativamente  ai  nuovi  quartieri 
da  servire,  perchè  vicina  al  nuovo  porto  flu- 
viale condizione  indispensabile  per  avere  il 
carbone  a  buon  patto,  ed  acqua  abbondante 
per  gli  apparecchi  di  condensazione. 

bj  Impianto  dì  distribuzione  sulle  vie  e 
piazze  dell'  elenco  allegato  ed  in  altre  zone 
della  città,  cioè  in  quelle  ora  illuminate  a  pe- 
trolio e  necessari  tratti  di  raccordo  (come  al 
tipo  allegato). 

Dai  diligenti  progetti  e  computi  eseguiti 
dal  nostro  ufficio  tecnologico  risulta  che  la 
spesa  d' impianto  per  la  produzione  e  distri- 
buzione di  una  potenza  di  circa  4000  cavalli, 
compresa  la  riserva,  è  di  circa  L.  3.500.000, 
e  che  l'esercizio  assicurerà  al  Comune  un 
utile  di  circa  L.  440.000  mentre  si  avrà  un 
aumento  notevolissimo  della  illuminazione 
pubblica,  che  essendo  doveroso  avrebbe  rap- 
presentato almeno  un  ulteriore  aggravio  al 
bilancio  comunale  di  L.  loo.oooy  mentre  d'al- 
tra parte  i  privati  per  la  riduzione  di  tariffa 
avranno  un  vantaggio  pressoché  uguale  a  quello 
che  ne  risente  il  Comune. 

Quindi  deve  calcolarsi  un  vantaggio  com- 
plessivo di  circa  ottocentomila  lire. 

Concludendo  l'Amministrazione  con  sicuro 
animo  invita  il  Consiglio  ad  accogliere  le 
seguenti  : 

Proposte 

I,  Approvare  che  sia  provveduto  per 
conto  del  Comune  alla  illuminazione  elettrica 
pubblica  di  tutte  le  strade  e  piazze  indicate 
nell'allegato  tipo,  adottando  lampade  ad  arco 
od  equivalenti  nelle  vie  e  piazze  dell'allegato 
elenco;  di  illuminare  parimenti  coli' elettricità 
tutti  gli  uffici  comunali  ed  in  genere  quei  lo- 
cali dei  quali  l' illuminazione  sia  a  carico  del 
Comune  ;  di  distribuire  ai  privati  energia 
elettrica  per  circa  60.000  lampadine  installate 
e  circa  i.joo.ooo  kwh  per  forza  motrice. 


a.  IMibera  la  cosiruzione,  «alvo  la  prc- 
ione  dei  tipi  e  di  p.irticolarri^glati  pre- 
di un'olficina  elettrica  della  potenza 
B  4»mo  rai^a//i  e  corrispondente    rete  di  di- 
wnbtuionc  e  apparecchi  di  illuminazione  pub- 
ibbcs.  autorizzando  1'  Amministrazione  a  trat- 
con  la  Cassa  Depoiijti  e  Prestiti  un  mu- 
di  iL.  /.foo.two,  onde  sopperire  alle  <ipc<»e 
Hcorrenu  all'  esecuzione  dell'opera  anzidetta. 

ALLEGATO  I.- 

Eitat€ù  d4ÌU  piazzi  e  rie  da  iHumìtutrsi  con 
ad  arco  tqHivaìenii  : 

Via  del  Babuìno 
Piazza  di  Spagna 
_Via  Condotti 
'ia  Due  Macelli 
^a  Ludovisi 
'u  Veneto 
'Via  Boncompagni 
^Campidoglio 

""^w  e  pia/za  dell*  Aracoelì 
^ia  S.  Pantaleo 
ìa  Torre  Argentina 
del  Pantheon 
"tazza  di  Pietra 
Madama 
'XX  Settembre 
^m  della  Scrofa 
'ta  del  Quirinale 
fia  Quattri!  Kontane 
Agostino  Oepretis 
dell' Esquilino 
Piazza  S.  Maria  Maggiore 
Via  Carlo  Alberto 
Placata  Vittorio  Emanuele 
Via  S.  Gregorio 

Teodoro 
rrchi 
Romano 
Poru  latina 
Piazza  Navona 
Piazza  dell'  Indipendenza 
Via  RipclU 
Ponte  Cavour 
Via  ZanardcUi 

Perimetro  Palazzo  di  Giustizia 
Lungo  Tevere  Mellìni 
Lungo  Tevere  Prati 
Ponte  Margherita 
Via  Tomacelli 
Ponce  Umberto 

ALLEGATO  II." 

Prrvoi/tvo  di  nutssinttì  p^r  un  /.  itnpiaHfa 
À  lilmminazione  rlfitricn  prr  la  città  di  Roma, 

Programma  dt^ll'  impianto 

m$  Illuminazione  elettrica  pubblica:  500 
hapade  ad  arco  di  500  watts  od  equivalenti 
e  anno  lampade    Nern^    da    40  candele  (od 

oj  uiuminazione  privata  e  di  locali  mu- 
uopali  órca  75'Ooo  lampade   da   16  candele 


installate,  con  un  massimo  di  30.000  &imulta* 
ncamente  accese.  FVezzo  di  L.  0.35  al  kilo- 
wattora,  rioi-  la  meli»  delle  tariffe  altiuili. 

e)  Diìtlribuzione  diurna  di  una  limitata 
quantità  di  forza  motrice,  pan  a  i.^ocouo  dì 
kilowattnra.  Prezzo  di  \..  0.15  al  kilowattora 
cioè  la  metà  delle  tariffe  attuati. 

Preventivo  del  costo  d*  impianto 

Officina  generatrice  con  3  unitA  da  1000 
kiluwatt  (pari  a  1300  cavalli  circa)  cia-sruno, 
di  cui  una  di  riserva  ,        L.  1. 100.000 

Rete   di    distribuzione  e  tra- 
sformatori     ....         «    1.900.000 

Apparati  d'illuminazione  pub- 
blica          >      300.000 

Spese  generali  ed  imprevisti       •      200.000 


Totale  L.  3.500.000 

Bilancio  di  esercizio 

ATTIVO 

Illuminazione  pubblica   sostituita 

al  gaz  e  petrolio                       L.  370XX» 

Id.  Locali  municipali                       •  76.000 

Vendita  illuminazione  ai  privati    •  420,000- 

Id.  forza  motrice  .        .        .         •  225.000 


Totale  L.  T.091.000 

Inoltre  all'attivo  devesi  tener  conto  del 
grande  miglioramento  dell' illummazìonc  pub- 
blica. 

PASSIVO 
Combustibile,  stracci  ecc.        .        L.  200.000 
Ricambi  illuminazione  pubblica        •     60.000 
Spese  generali  ..."      50.000 

Manutenzione  ed  ammortamenti       «    200.000 
Interessi  4  V»  •.••''    140.000 

Totale  L.  650xx>o 

Residuo  utile  netto  (oltre  gli  mtere&si  già 
computati,  L.  441.000. 

Inoltre  un  risparmio  per  i  privati  in  se- 
guito a  riduzione  di  tarine  di  una  somma  al- 
meno pari  all'utile  del  Comune. 


A  questa  proposta,  la  55<KÌetA  Anglu  Ro- 
mana, per  il  quieto  vivere,  e  per  dimostrare 
una  correntezza  non  tanto  comune,  faceva  al- 
l' lU.  Sig.  Sindaco,  una  nuova  controproposta 
che  per  brcvit*  riassiimiainn. 

Le  proposte  della  Società   Anglo-Romana 

al   .'flttnicipia 

Come  è  noto,  di  fronte  al  progetto  di  una 
officina  elettrica  municipale  per  rilluminazione 
di  Roma,  fatto  dall'  assessore  Giovenale,  la 
Giunta  municipale  si  i:  riservata  di  ricevere 
e  di  sottoporre  alla  discussione  del  Consiglio 
altre  proposte  presentate  da  privati. 

E  la  Società  Anglo-Romana  per  la  illu- 
minazione di  Roma,  che  da  sola  ora  eserata 
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r  industria  della  illuminazione  pubblica  e  pri- 
vata nella  capitale  —  nonostante  che  da  anni 
il  campo  della  illuminazione  elettrica  sia  aperto 
a  qualsiasi  concorrente  —  ha  presentato  un 
suo  "  Progetto  di  modificazioni  ai  contratti 
vigenti  fra  il  comune  di  Roma  e  la  Società  ». 
Dichiarato  che  l' impianto  di  una  ofTicina 
municipale  per  la  creazione  di  energia  elet- 
trica (da  non  confondersi  con  la  municipaliz- 
zazione di  tutto  il  servizio  della  illuminazione, 
polche  i  contratti  colla  Società  del  gaz  e  per 
una  parte  di  illuminazione  elettrica  dureranno 
fino  al  1928)  non  risponde  —  cosa  del  resto 
che  dovrà  vedere  ìt  Consiglio —  all'interesse 
del  comune,  sottopone  all'esame  del  munici- 
pio «  un  progetto  che  rappresenta  lo  sforzo 
massimo  compatibile  alla  Società  nostra,  che 
arrischia  il  suo  avvenire  in  una  impresa  au- 
dace pur  di  far  condizioni  che  giungano  a 
soddisfare,  a  nostro  avviso,  gli  equi  desideri 
del  Comune  e  della  cittadinanza  ". 

Il  lermine  delle   concessioni   inirauteto 
Rinunzia  a  circa  40  milioni  dì  utili 

Innanzi  tutto  la  Soci(,:tà  ncll' accordare  Ì 
ribassi  di  tariffe  dei  quali  parleremo  più  ol- 
tre, non  chiede  un  prolungamento  dei  ter- 
mini della  concessione,  poiché  riconosce  che 
vi  sarebbe  stato  un  ostacolo  -  nella  ripu- 
gnanza evidente  che  hanno  Ì  pubblici  con- 
sessi ad  accordare  prohingamenti  di  conces- 
sioni ".  Ma  siccome  diminuendo  le  tariffe  bi- 
sogna lasciare  solo  al  tempo  la  possibilità  di 
ammortizzare  gli  ingenti  capitali  che  si  im- 
mobilizzano in  imprese  di  questo  genere,  la 
Società  chiede  che,  finita  l'attuale  concessione, 
le  sia  accordata  una  semplice  licenza  di  eser- 
citare r  industria  senza  alcun  privilegio,  il 
che  —  dice  la  Società  Anglo-Romana  —  si 
suole  accordare  a  tutti,  chiedendo  soltanto 
«  tot  corristetiivo  dei  quarania  milioni  circa  di 
utili  cui  rtmmcianio  con  la  ffrcsenir  profiosla, 
che  il  comune  s'impegni  a  non  gravare  la 
licenza  con  tasse  di  occupazione  del  sotto- 
suolo pubblico  ed  altri  simili  ». 

Ecco  intanto  le  proposte: 

Modificazioni  al  contralto  del   1898 

1.  —  Diminuzione  di  un  terzo  alle  tariffe 
dì  locazione  dei  contatori  a  gaz. 

2.  —  Diminuzione  di  un  terzo  alle  tariffe 
di  locazione  delle  prese  di  gaz. 

3.  —  Diminuzione  di  un  terzo  alle  tariffe 
di  locazione  dei  contatori  elettrici. 

4.  —  Le  prese  elettriche  stradali  che  sono 
attualmente  a  carico  dell'utente,  per  la  lun- 
ghezza di  metri  io,  lo  saranno  per  soli  metri  5. 

5.  —  Il  prezzo  del  gaz  per  il  comune  è 
ribassato  da  centesimi  17  a  centesimi  14  al 
metro  cubo. 

6.  —  Il  prezzo  del  gaz  per  i  privati  è  ri- 
bassato : 

aj  per  illuminazione:  da  centesimi  21  a 
centesimi  20:  sarà  portato   a  centesimi  19  a 


contare  dal  primo  gennaio  1912  ed  a  centesimi 
18  a  contare  dal  primo  gennaio  1917; 

Ij)  per  riscaldamento  a  forza  motrice  : 
da  centesimi  16  a  centesimi  14  per  tutta  la 
durata  della  concessione.  ^| 

7.  —  Il  progetto    della    energia    elettric^^ 
per  il  comune  che  è  ora  di  centesimi  7  l' et- 
towatt-ora è  portato  a  centesimi  4  1*  ettowatt- 
ora, sia  per  I  illuminazione  pubblica  che  pei 
quella  degli  uffici  municipali. 

8.  —  Il  prezzo  della  energia  elettrica  pc^_ 
i  privati  è  ribassato:  ^| 

a)  per  illuminazione  :  da  centesimi  7  a 
centesimi  5  per  ettowatt-ora  ; 

òj  per  forza  motrice,  a  contatore  :  da 
centesimi  3  a  centesimi  2  per  ettowatt-ora. 
E  —  a  cavallo  —  da  lire  130  a  lire  100  per 
cavallo  annuo  a  orario  diurno;  ad  orario  con* 
tinuo  (giorno  e  notte)  da  lire  230  a  Ire  200 
per  cavallo  annuo. 

9.  —  Nel  caso  che  il  comune  voglia  im- 
piegare la  energia  elettrica  per  i  pubblici  ser- 
vizi esercitati  o  da  esercitarsi  airettamenle 
da  esso  (eccettuata  l' illuminazione),  ed  ove 
la  Società  ne  abbia  disponibile  nelle  località 
ove  ne  occorrerà  al  comune,  esso  comune 
pagherà  tale  energia  elettrica  al  prezzo  indi- 
cato nell'articolo  8  comma  b,  con  un  ribasso 
del  30  per  cento  se  ad  orario  diurno  e  del 
20  per  cento  se  ad  orario  continuo. 

10.  —  La  Società  s'impegna  a  costruire 
entro  tre  anni,  in  un  terreno  da  essa  acqui- 
stato fuori  porta  San  Paolo  una  nuova  ofii- 
cina  a  gaz  ed  una  nuova  officina  elettrica  a 
vapore  da  sostituirsi  alle  oificine  a  gaz  ed 
elettrica  dei  Cerchi,  di  potenzialità  doppia 
delle  antiche,  e  secondo  1  più  moderni  siste- 
mi ;  nello  stesso  limite  di  tempo  dovranno 
cessare  di  funzionare  le  officine  a  gaz  ed  elet 
trica  dei  Cerchi,  ecc. 

Il  seguito  dell'articolo  io  e  quelli  11  e 
12  riguardano  quistìoni  più  che  altro  dell'av- 
venire. 

11.  —  La  facoltà  di  fabbricazione  del  gaz 
air  acqua  carburato  è  limitata,  salvo  casi  ec- 
cezionali, e  di  forza  maggiore,  da 50  percento 
a  25  per  cento,  né  potrà  eccedere  questo  li- 
mite senza  I'  annuenza  del  comune. 

12.  —  Ove  per  Io  sviluppo  degli  impianti 
elettrici  imposti  alla  Società  dall'  incremento 
del  consumo,  la  Società  dovesse  procurarsi 
altre  forze  idrauliche,  il  comune  potrà  appor- 
tare alla  Società  una  o  più  delle  concessioni 
d'acqua  cedutegli  dallo  Stato  da  scegliersi 
d'accordo  fra  Comune  e  Società:  e  per  que- 
sto apporto,  il  comune  percepirà  dalla  So- 
cietà un  corrispettivo,  di  cui  la  sostanza  e  la 
forma  saranno  fissate  di  accordo  fra  le  parti, 
ed  in  caso  di  discrepanza,  da  tre  arbitri  ami- 
chevoli compositori. 

Nel  caso  però  che  da  altri  venissero  fatte 
offerte  ben  determinate  e  specificate  in  tutte 
le  loro  parti,  e  condizioni,  al  comune  per  la 
utilizzazione  delle  forze  idrauliche  concessagli 
dallo  Stato,  e  che  al  comune  piacesse  di 
adottarle,  la  Società   sarà  invitata  a  migho-     ^ 


rsfie.  nel  termine  clic  sarA  volta  per  volta 
ftanto  dal  romune,  per  ottenere  essa  la  prc- 
Ì«renza. 

13.  —  Il  comune  avrà  diritto  a  partecipare 
al  IO  per  cento  degli  utili  della  Società  di- 
«tnbuibiti  affli  azionisti  quali  essi  saranno  de- 
terminali dalle  iisM^mblce  generali  annue  della 
Societt  dopo  il  pagamento  del  5  per  cento 
al  capitale  azioni  e  Ir  detrazioni  prescritte 
dallo  statuto  sociale  e  dalla  leege. 

14.  —  In  corrispettivo  delle  concessioni 
ed  oneri  assunti  dalla  Società  con  la  presente 
cooTenzione.  il  comune  di  Roma  accorda  li- 
cam  alla  Suciet.i,  alla  scadenza  del  contratto 
in  vigore  e  cio6  al  30  giugno  1938.  di  con- 
servare le  condotturc  a  gaz  ed  elettriche  che 
essa  possiederà  a  queir  epoca  nel  sottosuolo 
dcOe  strade  e  piazz**  della  città  ed  impiantare 
te  altre  che  stimerà  suo  interesse  da  aggiun- 
fcrvt,  e  continuerà  ad  esercitare  liberamente 
le  sue  induMrie,  senza  che  il  comune  stesso 
poaaa  gravare  questa  licenza  di  tasse  per  oc- 
aqiazioae  di  sottosuolo,  od  altre  di  qualunque 
natura  e  forza. 

Neil"  accordare  questa  licenza,  il  comune 
non  intende  creare  alcun  privilegio  a  favore 
della  Società,  né  impegnarsi  a  consumare  i 
prodotti,  né  vietare  a  so  stesso,  sia  di 
tare  direttamente  il  servizio  pubblico 
di  illuminazione,  sia  di  concederne  )  appalto 
altn  con  opportune  licenze,  pel  conferi- 
to delle  quali  il  comune  si  riserva  la  più 
ma  libertà. 
Se  però  il  comune  venisse  nella  determi- 
aazione  di  appaltare  nuovamente  il  servizio 
dell*  illuminazione  pubblica  ad  imprese  pri- 
vate, chiamerà  ancne  la  Società  a  concorrervi 
e  le  darl  la  preferenza  a  condizioni  eguali. 

I  vantaggi  delle  riduzioni 

Gb  articoli  che  abbiamo  riportato,  tradotti 
io  cifre,  sul  consumo  attuale,  darebbero  i  se- 
guenti imtmtdiati  vantaggi  : 

Pel  Comune 

Per  il  gaz,  centesimi  3  al  metro  cubo  cioè 
da  17  a  14)  su  un  consumo  di  metri 
ctjbi  4,600,000  L.      138,000 

Per  l'elettricità,  lampade  pub- 
bliche ad  arco  riducendo  da 
centesimi  5.55  a  4  per  ct- 
tow  3*714,600  ■ 

n  consumo  negli  stabilimenti  mu- 
niapali,  con  riduzione  di  3 
centesimi  (da  7  a  4)  su  et- 
tow  587.960  m 

Per  cointeressenza  stigli  utili  della 
Società  <cume  alt  articolo  15) 
calcolati  da  m       100.000 


57.580 


17,630 


Gaz.  Illuminazione,  i  centesimo 
per  riduzione  da  ai  a  ao  su 
un  consumo  di  1 3.580.000  me- 
tri cubi  \„ 

Riscaldamento  e  forza  motrice 
riduzione  di  a  cent,  (da  16  a 
14)  su  metri  cubi  a.^5 

Elettricità.  Per  illuminazione,  con 
riduzione  di  a  cent,  (da  7  a 
5)  su  cttow  52.400.000  e  cal- 
colando solo  su  40.000.000 
fterchè  sugli  altri  12.400.000 
u  già  concesso  il  nbasso  ai 
grossi  Consumatori  • 

Forza  motrice.  Riduzione  di  i 
centesimo  (da  3  a  a)  su  8  mi- 
lioni di  ettow  dati  a  conta- 
tore • 

Sulla  forza  data  a  cavallo  annuo  « 

Noli  prese  gaz  1  3  di  U  115017  • 

399^15  • 


135.800 
51.700 


contatori 
eie». 


•    161.135  • 
Totale  lT 


800.000 


80.000 

150.000 

38500 

96.950 

53-750 

1 .406.700 


Totale  L.    313.300 


Complessivamcote  Comune  t  abbonati 

Ecco  le  percentuali  dei  ribassi  : 
Al  comune  pel  gaz  L.  17.65  •/• 

•  per  lampade  pubbl.      •    »7-93    • 
Agli  abbon.  gaz  per  illuminaz.         ■      4.76    ■ 

•  per  nscald.  e  motr.  •  13.50  • 
V  per  clettric.  e  illum,  >  28.57  • 

•  per  forza  motrice  ■  33-33  ■ 

•  per  noli  •  33.33  • 

Vantaggio  annuo  Cornane        L.     313.200 

m  m      consunt.         »  1.406.700 

Telale  complessivo  L.  1,719,900 

che  per  aa  anni  di  concessione    formano  un 
vanuggio  toulc  di  L  37337.800. 

Si  avverte  perù  che  per  giungere  a  que- 
sta cifra,  non  si  è  tenuto  conto  dei  ribassi 
di  tariffa  che  ad  epoche  determinate  dal  con- 
tratto in  vigore  debbono  effettuarsi.  Ma  questi 
ribassi  sono  largamente  compensati  dall' mere* 
mento  naturale  e  da  quello  cne  il  ribasso  delle 
lariflfc  sarà  per  produrre,  sicché  questa  som- 
ma risulterà  piuttosto  inferiore  che  superiore 
al  vero.  (Continua) 


Suiropportunili  di  un  Istituto  Nazionale 

PEfl  U  PROVA  DEI  CONTATORI  0'  ACQUA 

L'  XI.  Congresso  degli  lng<^nen  ed  Ar- 
chitetti, riunitosi  nello  scorso  settembre  in 
Milano,  sul  tema  pr<^>osto  e  svolto  dall' ing. 
Pietro  Interdonato,  capo  dell' ufficio  tecnico 
municipale  di  Messina,  approvi)  1'  ordine  del 
giorno  che  segue: 

•  L'  XI"  Congresso  degli  Ingegneri  ed  Ar* 
chitctti  Italiani,  udita  la  relazione  dell'  inge- 
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gnere  Interdonato  suH'  opportunità  di  un  Isti- 
tuto Nazionale  per  la  prova  dei  contatori 
d'  acqua,  che  rilasci  certificati  ufficiali,  fa  voti  : 
che  i  professori  d' idrauhca  delie  Scuole  di 
applicazione  per  gli  ingegneri  del  Regno  riu 
nili  in  Commissione  speciale  dal  Governo, 
procedano  all'unificazione  dei  sistemi  di  prova 
dei  contatori  d'acqua,  e  che  presso  le  Scuole 
vengano  creati,  ed  ertesi,  se  già  esistenti,  Ì 
laboratori  di  prova  di  simili  apparecchi,  in 
modo  da  potere  rilasciare  dei  certificati  uHì- 
ciali  alle  amministrazioni  comunali,  Società 
esercenti  acquedotto  o  ditte  fabbricanti  che 
ne  facciano  richiesta  », 

K  a  proposito  del  progetto  eli  legge  pre- 
sentato al  Parlamento  portante  modificazioni 
alla  tassa  sui  pesi  e  misure,  su  pro(>osta  del- 
l'ing.  Francesetti  venne  espresso  il  seguente 
voto  : 

a  IJ  XI"  Congresso  degli  ingegneri  ed  Ar- 
chitetti Italiani  ; 

considerando  che  il  progetto  di  legge 
presentato  al  Parlamento  —  Modificazioni  alla 
tassa  sui  pesi  e  misure  —  contempla  l'istitu- 
zione di  una  tassa  di  bollo  sui  contatori  d'ac- 
qua, e  quindi  sull'acqua,  secondo  criteri  tec- 
nicamente non  pratici,  e  vessatori,  nonché  in 
proporzioni  così  alte  da  costituire  un  gravis- 
simo ostacolo  alla  distribuzione  dell'acqua  a 
contatore  e  un  danno  alla  diffusione  del  con- 
sumo dell'acqua  tanto  reclamato  dall'igiene 
e  dalla  civiltà,  fa  voti:  perchè  qualora  si  vo- 
glia assoggettare  i  contatori  d'  acqua  a  una 
tassa,  l'attuale  progetto  sia  radicalmente  ri- 
formato, sentito  il  parere  dei  tecnici  compe- 
tenti ». 

L' Interdonato  nella  sua  esauriente  rela- 
zione comincia  dallo  stabilire  che  uno  dei 
problemi  pratici  più  importanti  per  gestire  i 
moderni  acquedotti  è  quello  della  dispensa 
dell'  acqua  ai  privati  o  più  esattamente  della 
misura  dell'acqua  dispensata;  e  fra  i  tre  si- 
stemi di  distribuzione:  a  rubinetto  libero,  a 
lente  idrometrica  o  a  rubinetto  tassato  e  a 
contatore,  dà  giustamente  la  preferenza  a  que- 
st' ultimo  sistema  il  quale  permetto  1' attingi- 
mento d'retto  dalle  condutture  quando  abbi- 
sogni, e  riduce  al  minimo  le  cause  d'inquina- 
mento e  di  riscaldamento  dell'acqua. 

Dei  due  modi  di  applicazione  del  contatore, 
cioè,  secondo  che  ogni  contatore  viene  appli- 
cato ad  ogni  immobile  o  ad  ogni  ajfittanzn, 
mostra  come  sia  nato  spontaneo  il  sistema  di 
distribuzione  diretta  alle  singole  affittanze,  as- 
segnando a  ciascuna  un  minimo  di  consumo 
pel  quile  il  proprietario  è  responsabile  di 
fronte  all'  Amministrazione  dell'acquedotto, 
mentre  al  di  là  di  esso  è  tenuto  il  proprie- 
tario della  fittanza  o  l'inquilino,  come  avviene 
per  il  gaz  e  per  l'elettricità. 

Evidentemente,  soggiunge  XA„  in  tal  modo 
di  fronte  ad  tma  maggiore  compilazione  della 
gestione  generale  si  ha  il  vantaggio  di  ren- 
dere più  facile  l'estensione  dell'uso  dell'acqua 
alle  fittanze  più  modeste  e  di  abituare  gli 
utenti  a  consumare  utilmente  l'acqua,  ciò  che 


aiuta  a  rangiungcre  il  fine  igienico  che  le 
comunità  si  propongono  con  l'introduzione 
dell'  acqua,  quello  cioè  di  fare  arrivare  l'acqua 
alle  fogne  solo  dopo  eh'  essa  abbia  effettiva- 
mente servito  agli  usi  domestici. 

Sotto  questo  punto  di  vista  la  scelta  di 
un  buon  contatore  acquista  nei  riguardi  della 
collettività  un'  importanza  sociale  inquantochè 
da  essa  dipende  la  estensione  dell'uso  del- 
l' acqua,  che  l' A.,  con  espressione  barbara 
ma  espressiva,  dice  costituire  la  democratiz- 
zazione di  essa. 

Viene  quindi  a  parlare  dei  pregiudizi  con- 
tro r  applicazione  del  cantatore,  concludendo 
che  fra  le  obbiezioni  contro  T  uso  del  conta- 
tore nessuna  è  assolutamente  seria.  Il  conta- 
tore è  il  solo  apparecchio  che  permetta  di 
moderare  l'aumento  illimitato  del  consumo 
cittadino  ;  esso  non  è  un  mezzo  di  repres- 
sione, ma  un  mezzo  di  misura;  non  limitala 
facoltà  di  attingimento  al  consumatore,  ma 
pone  ({tiesti  in  condizione  di  controllare  la 
spesa  alla  quale  va  incontro  pel  consumo  di 
acqua. 

Rileva  poscia  la  riluttanza  delle  ammini- 
strazioni comunali  ad  impiantare  i  contatori 
sia  per  un  sentimento  ingiustificato  di  diffi- 
denza dei  consigli  tecnici  ;  sia  per  timore  di 
un  accrescimento  soverchio  di  personale  ed 
infine  per  l' imbarazzo  della  scelta  di  un  buon 
contatore.  Spiega  quali  siano  i  reouisiti  di 
un  buon  conlatore  e  dà  ragione  dell'  impor- 
tanza che  le  esperienze  siano  fatte  nei  labo- 
ratori e  prcs.so  gli  utenti. 

Quindi  viene  ad  esporre  la  opportunità  di 
unificare  i  sistemi  di  prova  di  iaimrafnrio  e 
della  creazione  di  un  ts/ilitto  Hctsionale  per  la 
prova  dei  contatori. 

Di  quest'ultima!  parte  riportiamo  integral- 
mente il  testo  della  relazione,  facendo  anche 
noi  voti  che  il  deliberato  del  Congresso  di 
Milano  venga  messo  in  attuazione. 

Ksistuno  anciie  al  giorno  d'oggi  numerosi 
laboratori  di  prova  per  contatori  e  si  potrebbe 
anche  dire  cne  ne  esistano  troppi,  giacché 
ciascuna  società  o  municipio  esercente  sente 
il  bisogno  di  avere  il  proprio.  Il  sistema  oltre 
ad  un  considerevole  disperdimento  di  forze 
conduce  ad  una  diversità  di  criteri  che  non 
può  a  meno  di  lasciare  il  problema  in  uno 
stato  di  deplorevole  indeterminatezza.  Un  mo- 
desto municipio  il  quale  si  decide  finalmente 
di  adottare  Ì  contatori,  e  sarebbe  disposto  a 
fare  tesoro  di  quanto  gli  altri  hanno  esperi- 
mentato, dovrà  esso  prender  come  punto  di 
partenza  i  risultati  del  laboratorio  A  o  quelli 
del  laboratorio  H?-  Quali  sono  le  percentuali 
di  esattezza  desiderabili  e  praticamente  otteni- 
bili in  un  contatore?  Quale  la  erogazione  nor- 
male alla  quale  debbono  venire  riferiti  ?  Quale 
la  sensibilità  ottenibile  e  praticamente  utile? 
Quale  il  tempo  di  funzionamento  decorso  pel 
quate  si  può  ritenere  che  le  due  qualità  ocl- 
I' esattezza  e  della  sensibilità  sieno  durevol- 
mente assicurate  ?  Da  queste  domande  sorge 
spontanea  la  necessità  di    unificare  i  sistemi 


da  prova  di  lalKimlorio,  intìtuendo  con  criteri 
Seonei  e  pratici  nello  stcs&o  tempo,  delle  prove 
manmtiii.  Al  >olo  sciapo  di  avviare  la  discu*- 
sioDe  sopra  un  terrcn  i  concreto  proporremo 
le  «esenti  norme: 

I.  Che  la  capacità  di  un  contatore  sia 
itctenninata  sot^o  una  data  perdila  di  carico 
In.  e»,  di  IO  mc.t  come  è  stato  stabilito  dalla 
DrmtacA  l'trttH lirr f^ns  umi  ÌVassftfarhmÙmini. 

X  Che  I  contatori  vengano  poi  si>enmcn- 
taci  con  perdite  di  carico  anche  maggiori  fino 
a  50  m.  d' acqua  quali  si  verificano  sovente 
prcs&o  gli  utenti  negli  acquedotti  moderni. 

3.  Che  sia  definita  la  portata  ttorinaU 
aDa  quale  si  faranno  le  prove  di  esattezza  in 
ivione  di  una  percentuale  (p.  es.  del  50  \n) 
dula  capacità  massima  del  contatore  alla  pre^ 
«ione  corrispondente. 

4.  Che  venga  del  pari  determinato  il  li- 
mite fra  le  portate  ordinarie  e  quelle  alle 
quali  Si  può 


ritenere    che    l'utente   lenti    di 


sottrarsi  al  pagamento  dell'acqua  consumala, 
determinando  il  limite  mediante  una  percen- 
tuale della  portata  normale  |p.  e:».  I  'so  od  1,35). 

5.  Che  sia  determinato  dal  limite  sud- 
detto e  fino  ad  altro  più  ridotto  di  i  50  e  t  100 
ddla  normale,  1*  errore  d'indicazione  pur  te- 
nendo conto,  per  ì  contatori  che  raggiungono 
d  bmitc  minimo,  delle  esperienze  a  portate 
ancora  mmori. 

6.  Che  tutte  le  esperienze  siano  ripetute 
dopo  sei  mesi  od  un  anno  di  funzionamento 
del  contatore  alle  portate  normali. 

L' insieme  di  tutte  Queste  esperienze  ri- 
chiede MTi  imnianto  abbastanza  importante, 
un  consumo  d  acqua  rilevante,  un  personale 
direttivo  lontano  egualmente  dall'  empirismo 
e  dalle  aslnuioni  teoriche,  un'organizzazione 
laiolutafncntc  obbiettiva  ed  impersonale.  Si 
po6  intanto  convenire  in  questo  che  l' istituto 
debba  eiisere  unico  per  una  data  nazione,  e 
eioe  nel  nostro  caso  debba  essere  italiano  o 
mnkmale  che  dir  si  voglia.  Le  sue  attribu- 
ziom  sarebbero  : 

I.  La  fissazione  di  norme  per  le  prove 
aonnali  dei  contatori,  da  modificarsi  all'occor- 
rena  secondo  i  risultati  dell' esperienza  od  i 
progressi  della  tecnica  costruttiva. 

3.  n  rilascio  di  certificati  di  prova  tanto 
ai  fabbricanti  di  contatori,  quanto  ai  municipi, 
aDe  socictA,  ed  ai  privati  che  ne  facessero 
nchietta. 

La  pubblicazione  di  un  resoconto  annuale 
dei  lavori  dell'  Istituto. 

Dove  dovrebbe  aver  sede  e  come  deve 
euere  composto  il  detto  Istituto? 

fiata  la  lentezza,  per  non  dire  l'inerzia 
C  A-a,  nel  risolvere  i  problemi  più  vi- 

Uu  vti ..  L-conomia  nazionale,  t  poco  sperabile 
di  otimerc  dal  governo  l'iniziativa  per  la 
faodazione  di  un  simile  istituto  escludendo 
da  (Ttte«to  qualsiasi  scopo  tì^'alc.  Kd  allora, 
j  •  del  proponente,    1*  istituzione   non 

p^«,.,^  sorgere  che  presso  qualche  grande 
municipio  esercente  direttamente    il   proprio 


acquedotto  o  pres.4o  qualcuna  delle  Scuole  di 
applic.izione  ael  Regno. 

Occorre  poi  subito  aggiungere  che  la  pri- 
ma soluzione,  troverebbe  un  ostacolo  nelle 
leggi  che  regolano  la  vita  amministrativa  dei 
municipi.  Più  facile  sarebbe  la  creazione  di 
un  Istituto  annesso  ad  una  Scuola  di  appli- 
cazione per  gli  ingegneri  del  Regno  anche 
per  la  maggiore  autorità,  che  ne  verrebbe 
all'  Isiitutn  almeno  nella  mente  dei  più. 

Ma  come  sarebbe  composto  e  suqualt  risor- 
se potrebbe  fare  assegnamento  fa  istituzione  ? 

L*  indirizzo  generale  di  essa  dovrebbe  ve- 
nire affidato  ad  un  consiglio  tecnico  compo- 
sto dai  professori  d' idraulica  delle  Scuole  di 
applicazione  e  dai  direttori  dei  principali  ser- 
vizi d'acqua  del  Regno  gestiti  da  privati,  da 
Società,  o  direttamente  (la  municipi. 

Le  risorse  sulle  quali  1*  Istituto  potrebbe 
contare  non  potrebbero  derivare  che: 

1.  Da  un  diritto  fisso  da  percepire  sui 
contatori  che  le  case  fabbricanti  volessero 
sottoporre  ad  esperimento. 

2.  Da  un  contributo  delle  Amministra- 
zioni esercenti  rappresentate  nel  Consiglio 
Tecnico. 

3.  Da  un  diritto  che  verrebbe  percepito 
sui  certificati  rilasciati  a  qualsiasi  interessato. 

_  I  problemi  tecnici  vanno  sempre  più  col- 
legandosi a  Quelli  economici.  Quello  dell'ali- 
mentazione iarica  dei  grandi  e  dei  piccoli 
centri,  è  di  natura  tecnica,  ma  implica  la  pre- 
liminare risoluzione  di  questioni  economiche. 
L' adozione  del  contatore  rappresenta  so- 
vente r  unico  mezzo  per  potere  affrontare  la 
soluzione  igienica  e  finanziaria  delia  que- 
stione. 

L' estensione  dell*  uso   dei    contatori    alla 

?[uale  assistiamo  anche  in  Italia,  à  quindi  un 
atto  inevitabile  e  fatale.  Occorre  che  Muni- 
cipi, Società  e  privati  siano  posti  in  grado  di 
risolvere  praticamente  il  problema  della  scelta 
di  un  buon  conutore,  di  seguire  senza  ec- 
cessivo dispendio  i  progressi  di  simili  appa- 
recchi, riservando  alle  singole  aziende  il  solo 
controllo  sommario  a  cui  cias^-nn  apparecchio 
va  sottoposto  prima  della  posa  in  opera  o  dopo 
una  riparazione. 

A  questo  scopo  gioverà  la  creazione  di 
un  Istituto  nazionale  per  la  prova  dei  conta- 
turi,  ed  io  nutro  fìducia  che  il  tema  da  me 
proposto,  sebbene  di  natura  modesta,  incon- 
trerà il  favore  degli  egregi  colleghi  della  Se- 
zione e  del  Congresso  in  generale. 

Messina,  agosto  1906. 

Ing.  Pietro  Intcrimnato. 


Innovazioni  neir  industria  del  coke 

Il  coke,  come  si  sa,  oltre  che  cv-nu*  pro- 
dotto secondano  della  fabbricazione  drl  ^az 
illuminante,  viene  preparato  direttamente,  con 
o  senza  utilizzazione  dei  gaz  che  si  svolgono. 

Nel  Portf/atìiU  écomom$f$t^  d*s  maiMtnes 


—  3^4 


vi  sono  tre  Note  del  dott.  I-.  Gautier  sulle 
innovazioni  nell'industria  del  coke,  che  noi 
faremo  conoscere  ai  nostri  lettori  nella  più 
gran  parte. 

John  Bowing,  di  Tilbury  (Inghilterra,  con- 
tea di  Essex;  brev.  tedesco  n.  108.748)  per 
ottenere  il  coke  dal  carbon  fossile  ha  costruito 
un  forno  nel  quale  si  mantiene  la  tempera- 
tura bassa  per  quanto  è  possibile,  in  modo 
da  non  superare  600"  C.  Con  tal  forno  si  ot- 
tengono dei  buoni  risultati,  potendosi  pro- 
durre un  coke  durissimo  molto  sonoro,  quan- 
tunque non  abbia  il  colore  grigio  argentino. 
Questo  prodotto  serve  benissimo  per  gli  usi 
metallurgici.  Operando  con  questo  forno  è 
indispensabile  comunicare  con  rapidità  ed 
uniformit.1,  per  quanto  è  possibile,  la  indicata 
temperatura  a  tutta  la  massa  da  carboniz- 
zare (i)  per  potere  ottenere  un  buon  prodotto. 
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Il  forno  del  Bowing  è  costituito  da  una 
storta  verticale  a  sezione  circolare  ;  il  fondo 
può  essere  fermato  con  l'aiuto  di  un  ottura- 
tore mobile.  Le  pareti  del  forno  sono  fatte 
da  materiale  buon  conduttore  del  calore.  Nel 
coperchio  della  storta  e  fissato  un  tubo  pel 
quale  si  svolgono  i  prodotti  della  distilla- 
zione. 

L'altezza  della  storta  è  dì  circa  4  metri, 
il  diametro  superiore  di  55  centimetri  ;  il  dia- 
metro inferiore  di  centimetri  45.  La  storta 
è  circondata  da  una  costruzione  quadrango- 
lare di  materiale  refrattario,  in  modo  che  fra 
la  storta  e  la  costruzione  suddetta  vi  sia  uno 
spazio  che  non  abbia  alcuna  comunicazione 
con  r  aria  esterna  e  che  serva  da  accumula- 
tore del  calore.  Fra  questo  avviluppo  refrat- 
tario e  la  costruzione  esterna  del  forno  vi  è 
uno  spazio  nel  quale  s'introduce  dal  basso  il 
gaz  di  riscaldamento  che  si  svolge  poi  dal- 
l' alto  per  mezzo  di  appositi  canali.  Aflìne  di 
evitare  ogni  disperdimento  di  calore  perirra- 


(i)  Intendasi  la  parola  # carbonii'-Mire  »  per  «  ri- 
durre a  coke  > 


diazione,  si  fa    in    modo   che   la  costruzione  i 
esterna  sia  massiccia. 

Vediamo  ora  come  si  conduce  la  carbo- 
nizzazione. Si  fa  passare  il  gaz  di  riscalda- 
mento nello  spazio  che  si  trova  fra  l'avviluppo 
refrattario  e  la  costruzione  esterna  del  forno, 
in  rnodd  che  la  storta  possa  acauistare  la  tem 
peratura  necessaria  per  la  carbonizzazione. 


In  seguito  si  scopre  e  si  carica  la  storta' 
con  carbone  fossile  frantumalo  ed  umido,  che 
si  comprime  fortemente  ;  indi  si  richiude  la 
storta.  Intanto  lo  spazio  chiuso  si  porta  alla 
temperatura  necessaria  per  la  carbonizzazione, 
mantenendo  la  storta  ad  una  temperatura  uni- 
forme. Si  toglie  infine  l'otturatore  che  chiude 
il  fondo  della  storta  e  si  estrae  il  coke  otte- 
nuto, che  ha  forma  compatta  e  che  viene 
frantumato. 

Con  questo  forno  si  consuma  una  quan- 
tità di  gaz  molto  grande  per  mantenere  la 
storta  alla  temperatura  di  carbonizzazione. 
Inoltre  è  probabile  che  al  fondo  della  storta 
si  formi  un  cono  di  carbon  fossile  agglome- 
rato, inseguito  al  fatto  che  l'otturatore  man- 
tiene una  temperatura  alquanto  bassa  rispetto 
al  resto  della  storta,  forse  insufficiente  perchè 
avvenga  la  carbonizzazione  completa.  ^ 

H.  Schild  (Gliickauf,  1900,    p.  205;  brev. 
tedesco  106919)  aggiunge  al  carbon  magro  le 
acque  residue  della  prep.^raziime  della  cellu- 
losa al  solfato.  Anzitutto,  il  litantrace  da  car- 
bonizzare è  frantumato,  quindi  vi  si  mescolano 
i  liquidi  suddetti,  in  proporzione  variabile  da 
caso  a  caso.  Di  solito,    si  prendono    io  parti 
d' acqua  per  100  di    litantrace.  In  tal   modo, 
però^  si  aumenta  circa    del  0,5    per   cento  la 
quantità  di  cenere   del    coke    che  si  ottiene,] 
Perciò  Schild,    per  evitare  questo    inconve-j 
niente,  precipita  prima  la  calce  contenuta  nel! 
liquido    per    mezzo    del    carbonato  o  solfato 
d' ammonio.  Si  può  aggiungere    alla  miscela 
di  litantrace  magro  ed  acqua    residuale    una 
certa  quantità  di  litantrace  grasso,  oppure  se^ 
ne  può  fare  a  meno.  In  grande,  si  sono  ese^^f 
guite    delle    esperienze,    ottenendo    un    coke 
molto  duro. 

La  Universal  Fuel  Company  di  Chicago 
ha  immaginato  un  apparecchio  che  permette 
una  carbonizzazione  rapida  ed  economica  dei 
litantraci,  tale  da  avere  dei  vantaggi  rispetto 
ai  metodi  finora  usati.  Oltre  alla  questione 
economica  ed  alla  rapidità,  si  otterrebbero 
dei  prodotti  migliori  ai  quelli  forniti  dagli 
altri  forni. 
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questo  apoarecchìo  si  possono  trat- 
carboni  cne  non  erano  per  l'innanzi 
lenti  per  la  preparazione  del  coke,  e 
ore  che  SI  pro<luce  durante  il  processo 
^Mjftnizxazione  potrebbe  e&sere  utiliz- 
HlMscaldarc  le  caldaie  oppure  in  modo 
Ip.  Con  Questo  apparecchio  si  ha  una 
nzjone  tale  da  potere  anche  raccogliere 
«lotti  secondan. 

gni  camera  a  coke  è  circondata  da  una 
uciun^urata.  Il  gaz  di  riscaldamento 
HH^bìn  un  focolaio  particolare  che  si 
HRi^^ostru2Ìone  forata.  V  attraversa 
pdola  al  rosso  bianco  e  poi  sì  poru 
ne/zo  di  appositi  canali  ni  disopra  della 
ria  da  carbonizzare  nella  camera  a  coke, 
ii  mescola  ai  gaz  che  si  svolgono  da 
camera.  Se  Te  camere  sono  munite  di 
a  vapore,  i  gaz  le  attraversano  (se 
e  tubulan,  passano  attraverso  i 
per  mezzo  di  un  tubo  raffreddato  più 
SI  portano  in  un  serbatoio,  ove  si  depo- 
gli  elementi  liquidi,  mentre  i  conipo- 
assosi  passano  in  un  gazometro  posto 
del  serbatoio.  Per  far  passare  i  gaz 
olaio  ove  sono  prodotti  in  parec- 
lere,  si  conducono,  dopo  che  nanno 
U  costruzione  forata*  in  un  largo 
fumo. 

et.  Gauthier  riguardo  a  questo  forno 
e  :  per  ouanto  sembri  affatto  pratica 
izxazione  del  calore    che    si  svolge    nel 
iato  della  carbonizzazione,    ciò  non  do- 
bc  intanto  potersi    fare   durante   lungo 
o,  sopratutto  perché  in  seguito  alla  ine- 
ì  ddatazione  dei  forno  e  della  costruzione, 
odurranno  prontamente    delle   fughe,  in 
Ad  alle  quali  1'  aria   potrà   entrare  nella 
B.  Inoltre,  non  sì  vene  per  quale  ragione 
Ulta  del  coke  prodotto  in  questo  forno 
>be  migliore  di  quello  prodotto  coi  sistemi 
tciuii  dei  nostri  forni  a  coke  :  la  qualiU'k 
nri  certo  migliorata,    perchè  ì  gaz  che 
ooo  dal  focolare  generatore  passano  sulla 
rficie  della  materia  da  carbonizzare. 
ci  forni    nei  quali  si    ricuperano  i  pro- 
secondari,  i  gaz  non  sono  sempre  aspi- 
unifonmementc    dalle    varie    camere^    in 
che  quelle  che  sì   trovano  piti  lont^me 
|>initore  perdono  la  loro  ermeticità  in 
>  alla  troppo  forte    pressione  dei  gaz, 
p,  al  contrario,  nelle  camere  che  si  tro- 
roppo  vicino    air  apertura,    si  produce 
Hraxione  troppo  forte,  in  modo  che  in 
Cuxo&tanzc  viene  aspirata  dall'aria  in- 
ai gaz,  in  modo  che  quest'ultimo  ab- 
,  tanto  da  avere  una  maggiore  perdita 
ttoprodottì. 

Schmidt    e    J.    Chasscno    (brev.    ted. 
5)  dì  Molheim  sul  Reno   evitano  com- 
ncnle  questi    inconvenienti    per    mezzo 
apparecchio  rappresentato  dalla  figura  i. 
X  che  si  »voIge  dalle  varie  camere  è  di- 
mezzo del  tubo  adduttore  a  in  un 
h»   munito   dì   ponti  t  e  di    registri 
ì  /.  Il  catrame  che  scola  attraverso 


il  bariletto  è  arrestato  dai  vari  ponti. 

L'arresto  inferiore  dei  registri  è  immerso 
davanti  ai  ponti  nel  catrame,  in  modo  che 
quest' ultimo  possa  continuare  a  colare,  men- 
tre i  ^az  sono  riteniitt.  Il  bariletto  in  tal  modo 
è  diviso  in  parecchi  scompartimenti.  A  ciascun 
lato  del  bariletto  sono  disposti  canali  C,  che 
comunicano  con  esso  per  mezzo  dei  tubi  o 
muniti  di  registri  x.  I  gaz  sono  aspirati  da 
questi  canali  laterali.  Perche  l'aspirazione  sia 
afTatto  uniforme,  i  tubi  che  stabiliscono  la 
comunicazione  fra  il  bariletto  e  i  canali  late* 
rali  sono  chiusi  più  o  meno  con  1'  amlo  dei 
registri,  secondo  che  essi  sieno  presso  l'aspi- 
ratore o  ne  sieno  molto  lontani.  Per  impedire 
al  catrama  che  si  deposita,  di  aderire  alle  pa- 
reti di  qucst'  ultimo,  Io  si  fa  per  mezzo  di 
apposite  pompe,  circolare  in  modo  continuo. 
Nel  sistema  ai  forni  a  coke  ove  la  combu- 
stione dei  gaz  è  stabilita  sufficientemente  bene 
non  si  ha  bisogno  di  riscaldamento  diretto  a 
carbone,  non  solo,  ma  inoltre  non  s' impiega 
pel  riscaldamento  dei  forni  che  una  parte  ri- 
sultante dalla  distillazione.  Ciò  ha  luogo,  per 
esempio  coi  forni  di  Solvay-Smet. 

E  naturale  che  la  quantità  di  gaz  che 
resta  disponibile  vari  a  seconda  della  Qua- 
lità del  carbone.  Cosi,  quando  sì  tratti  ai  li* 
tantracì  meno  ricchi  in  materie  volatili,  con- 
tenendone circa  dal  15,5  al  17  per  cento,  l'ec- 
cedenza di  gaz  non  è  mai  inferiore  al  quarto 
del  totale  distillato  nei  forni.  [^  proporzione 
di  gaz  in  eccchso  aumenta  notevolmente  con 
la  ricchezza  dei  combustibili  in  materie  vo- 
latili. Ln  parte  di  gaz  che  non  ^i  utili/zn  nel 
riscaldamento  può  essere  destinata  ad  altri 
usi  ;  cosi,  in  certe  ulìicint*  s' impiega  per 
r  illuminazione,  in  altre  serve  per  aumentare 
la  produzione  del  vapore,  bruciandoli  sotto 
generatori  appositi. 

Constatando  la  quantità  dì  gaz  disoonibile 
d()|>o  la  condensa/ione  e  lavatura  del  gaz,  si 
può  rendere  conto  dell»  buona  utilizjrazione 
del  calore  dei  forni  Solvav-Smet.  Con  questi 
forni,  adoperando  carbonT  contenenti  dal  16 
al  18  " ,  ai  materie  volatili  e  che  danno  alla 
condensazione  2.5  per  cento  di  acqua  e  1.5 
per  cento  di  catrame,  che  non  lasciano  dispo- 
nibili che  il  13  o  14  per  cento  di  materie  vo- 
latili combustibili,  i  tre  quarti  bastano  al  ri 
scaldamento   dei  forni.    Come  sì  è    detto,    il 

faz  in  eccesso  può  essere  utilizzato  a  scal- 
are delle  caldaie  a  vapore  ;  può  anche  es- 
sere impiegato  a  produrre  la  forza  motrice 
per  mezzo  di  motori  ad  esplosione.  Cosi,  per 
esempio,  a  Scraing  molti  motori  del  sistema 
Delamarre-Deboutevillf  sono  alimentati  da 
qualche  tempo  da  gnr.  dei  forni  a  coke  Semet- 
àolvav  della  Società  Cockerill. 

Ed  ora  passiamo  al  potere  calorìfico  del 
gaz  di  questi  forni.  Esso  è  stato  trovato  cor- 
rispondere a  4500  calorie,  in  seguito  a  deter- 
minazione fatta  con  la  bomba  calonmclnca. 
Si  può  ammettere  una  consumazione  di  me- 
tri cubi  0.8  per  cavallo-ora.  Una  batteria  di 
25  forni,  trattando  io  34  ore  115  tonnellate 


dì  huntr>c«t  produce  40000  metri  cubi  di  gaz, 
Ótri  quali  sono  disponibili  loooo.  Siccome 
1  m'  =  0,8  ca\TUIi-ora.  i  loooo  metri  cubi  di 
gxx  rappresentano  una  forza  di 

loooo 

— ;-: — «  •=  S30  cav,-ora 
24  X  0,8       ^ 

La  composizione  del  gaz  dei  forni  a  coke 
dì  Evcrett.  presso  Boston,  che  è  in  seg:uito 
impilato  per  l' illuminazione,  è  secondo 
Schniewmd  {Pro/^rt\sii't'  Agc,  1900,  p.  g)  la  se- 
guente : 

Idrocarburi  pesanti        6,6  "/„ 
Metano  40,3    » 

Idrogeno  37,2    t 

Ossido  di  carbonio        7,3    « 
Ossigeno  —    « 

Azoto  8,1    » 

Il  potere  luminoso  è  uguale  a  25,5  can- 
dele Hefncr  per  150  litri. 

I  forni  a  coke  con  ricuperazione  dei  sot- 
toprodotti usati  finora  servivano  sopratutto 
per  la  fabbricazione  del  coke  metallurgico,  e 
non  davano  che  una  quantità  di  gaz  un  po' 
più  grande  di  quella  necessaria  pel  buon  an- 
damento dell'  operazione. 

H.  Koppers,  di  Carnap,  presso  Essen,  sul 
RhOr,  ha  ben  immaginato  un  forno  che,  oltre 
a  produrre  un  buon  coke  metallurgico,  può 
anche  dare  tutto  il  suo  gaz  per  essere  impie- 
gato pcrTiliuminazione  o  come  forza  motrice. 

II  forno  di  Koppers  è  orizzontale  ;  vi  sì 
introducono  separatamente  il  gaz  di  riscalda- 
mento e  l'aria  necessaria  alla  combustione, 
senza  punto  cambiare  la  direzione  del  tirag- 
gio. 11  forno  si  distingue  dagli  altri  disposi- 
tivi analoghi,  in  ciò  che  le  parti  verticali  sono 
separate  in  tutta  la  loro  lunghezza,  in  modo 
che  ciascuna  riceva  una  quantità  detcrminata 
di  gaz.  Il  gaz  vi  è  condotto  per  due  aperture, 
una  sita  in  basso  e  l'altra  alla  metà  dell'  al- 
tezza di  carica  del  coke,  in  modo  che  la  pa- 
rete del  forno  è  interamente  scaldata  con  uni- 
formità in  tutte  le  sue  parti.  Cosi  si  ottiene 
un  coke  cotto  uniformemente. 

E,  Colonna 


IL  CARBORUND 

Di  questa  vernice  usata  per  la  protezione 
e  conservazione  del  mateiiale  esposto  al  fuoco, 
togliamo  dal  «  Gas  beleuchtung  •»  alcune  no 
tizie  che  possono  inlcressare  in  ispecie  i  di- 
rettori delle  ofllcine  a  gaz  : 

La  resistenza  del  Carborund  è  straordi- 
naria ;  anche  a  temperatura  superiore  ai 
1000.  ■  non  viene  intaccato  in  nessun  modo  da 
ossigeno,  zolfo  ecc.  CInro  e  Hromo  non  hanno 
effetto  sul  Carborund  fino  alla  temperatura 
di  1200."  Il  Carborund  resiste  agli  acidi  :  sol- 
forico, nitrico,  muriatico  e  fluoridrico.  Soltanto 
ferro  o  acciaio  ed  alcali  in  fusione,  sciolgono 
il  Carborund. 

La  verniciatura  con  il  Carborund  di  mat- 


toni, forni,  crogiuoli,  storte,  impianti  di  fuoco 
in  genere,  e  materiali,  si  fa  mescolandolo  con 
argilla  refrattaria,  o  silicato,  in  modo  da  for- 
mare una  pasta,  che  verrà  diluita  con  acqua 
finché  si  trovi  ancora  densa  come  uno  sciroppo 
e  che  si  possa  stendere  ancora  bene.  Nel  fare 
questa  operazione  bisognerà  agire  prudente 
mente  per  impedire  che  la  miscela  diventi 
troppo  allungata.  Generalmente  si  fa  la  miscela 
con  silicato  a  42^"  B*^  (75  parti  di  Carborund  e 
25  parti  di  silicato)  e  soltanto  in  caso  di  scorie, 
o  materiali  a  base  alcalina,  si  adopera  del- 
l'argilla refrattaria  sempre  nella  stessa  pro- 
porzione di  75  ■'  „  di  Carborund  e  25  "  „  argilla  : 
facendo  la  miscela,  vi  è  sopratutto  da  curare 
che  la  massa  sia  perfettamente  mescolata  di 
modo  che  il  silicato  o  l'argilla,  vengano  dap- 
pertutto in  contatto  col  Carborund.  Anche  du- 
rante l'applicazione  della  vernice  occorre  ri- 
mescolare bene  di  tempo  in  tempo  la  massa 
onde  evitare,  che  il  Carborund,  causa  il  suo 
peso  specifico  maggioiT,  si  deponga  al  fondo. 
Si  raccomanda  specialmente  ai  adoperare  per 
l'applicazione  della  vernice  un  pennello  grosso 
e  auro  e  di  applicarla  densamente  senza  fre- 
gare. 

La  muratura,  e  specialmente  il  cemento 
nelle  giunture,  devono  essere  asciutti.  Le  su- 
perfici  da  coprirsi  col  Carborund  devono, 
prima  dell'operazione,  essere  liberate  dalla 
polvere  e  ben  pulite. 

Per  tutti  i  casi,  anche  per  i  più  alti  gradi 
di  calore,  basta  una  copertura  di  Vs"Vm.  oc- 
correndo quindi  per  i„,q,  di  superficie,  circa 
1,2  kg.  di  Carborund.  Dopo  fatto  il  rivesti- 
mento con  Carborund  si  lascia  asciugare  per 
24  ore,  dando  poi  lentamente  il  fuoco  al  forno. 
Nel  calore  Ìl  silicatt)  fonde  a  poco  a  poco,  e 
la  vernice  appare  in  forma  di  smalto,  che  col 
grande  calore  penetra,  bruciando,  nel  ma- 
teriale. 

Mercè  la  formazione  di  superfici  liscie,  as- 
solutamente compatte  e  senza  screpolature,  il 
rivestimento  di  Carborund  offre  il  vantaggio 
di  una  grande  resistenza  contro  1'  effetto  di- 
struttore dei  gaz  di  combustione.  Il  rivesti- 
mento per  tutti  gli  impianti  di  forni  a  gaz  a 
ricupero,  a  coke,  ecc.  In  questi  forni  ven- 
gono rivestite  tutte  le  pareti  esposte  al  fuoco, 
come  pure  volta  e  focolare. 

Per  officine  a  gaz  la  vernice  Carborund 
È  della  massima  importanza.  Conviene  rive- 
stire internamente  ed  esternamente  le  storte, 
per  le  quali  in  questo  caso,  non  occorre  la 
smaltatura  intema.  Il  Carborund  si  presta  in 
modo  straordinario  per  la  riparazione  di  storte 
che  perdono.  Le  storte  in  istato  infuocato  si 
riparano  con  31»  "'0  di  Carborund  e  30*0  di 
argilla  refrattaria,  facendo,  coll'aggiunta  del- 
l'acqua, una  miscela  discretamente  densa.  Il 
Carborund  viene  adoperato  con  vantaggio 
anche  per  tutte  le  altre  parti  dei  forni  a  gaz. 

Più  di  900  forni  a  coke  sono  muniti  di 
Carborund  e  numerosi  certificati  di  tutte  le 
industrie  dimostrano  i  buonissimi  risultati  ot- 
tenuti. 
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Anche  ferri  e  metalli  esposti  al  fuoco  pos- 
loao  essere  convenientemente  verniciali  con 
Cirborund  qualora  %ì  trovino  sutto  continuo 
aàor^  Il  tuDo  centrale  di  ferro  in  un  alto 
forno,  che  si  duveva  cambiare  ogni  3  '/■  mesi, 
dursva  col  nvcsbmcnto  di  veralce  Carborundi 
9  mesi. 


Sol  fuiizionainento  dei  telefoni  in  Italia 

L' ìng.  Rardclli  tenne  su  Questo  ìnteres- 
auMe  argomento  una  bella  conlerenza  alta  se* 
ciooe  milaneM'  dell' A.  E.  I.  a  Milano,  confe- 
ncftxa  che  fu  attentamente  ascoluta  da  un  pub- 
blico assai  numerosi!. 

Il  conferenziere  accennò  dapprima  in  modo 
floaunario  come  gli  abbonati  di  una  rete  ur- 
bw»  possano  cntleear>t  per  mezzodì  una  cen- 
trale telefonica  aa  altri  abbonati  della  rete 
stessa  o  di  altre  reti,  ed  illustrò  con  espe- 
rienze  prabche  come  avvenga  una  comunica- 
r  "fonica  e  come  funzinnina  i  segnali 

d  ila  e  di  fine  di  conversazione. 

ÌLgli  dimostrò  in  seguito  che  le  cause  dei 
(uasU  nelle  centrali  sono  molteplici  causa  il 
nwDeio  degli  abbonati,  per  cui  si  hanno  fre- 
quenti guasti  miprevcduti  ;  mostrò  poi  con 
proie/ioni  alcune  vedute  di  centrali  e  passò 
a  discorrere  degli  apparecchi  e  delle  linee  ; 
accennò  alla  soluzione  del  problema  della  te- 
tefooui  a  grandi  distanze  dovuta  al  Pupin, 
il  aoalr  cimtrobilanciando  1'  effetto  di  ca^ri/à 
coIrefTcUo  di  autoìniiuzuwf  rendo  possibili  le 
comunicazioni  anche  con  lunghissime  linee 
aeree. 

L'ing.  Bardclli  parlò  quindi  del  personale 
e  dei  rapporb  tra  questo  e  il  pubolico,  di- 
raostranao  come  spesse  volte  i!  peggior  ne- 
mico della  regolarità  del  servizio  sia  l' abbo- 
nato stesso  colla  sua  indiscrezione. 

Ne  risulta  infine  da  questa  conferenza,  che 
le  cause  principali^sime  del  disservizio  tele- 
fonico vanno  ricercate  nei  difetti  inerenti  ai 
sikicmi,  agli  appurali  ed  agli  impianti,  nel  di- 
fetta derivanti  dal  cattivo  servizio  e  finalmente 
nei  difetti  derivanti  dalla  inabihtà  con  cui  il 
pubblico  si  ser\'e  degli  apparecchi,  aggra- 
rando  sempre  più  la  questione  telefonica. 


nUNICIPALIZZAZIONE 

Jlsd.  —  MumnfutI:zz€izionf.  dfl  sarvÌMio  té- 
k/omco,  —  Tra  il  pro-sindaco  signor  comm. 
■TV.  Giascp[>c  Bocca  ed  il  concessionario  del 
«csvixio  telefonico,  signor  geom.  Natale  Ca- 
«aioaxa  di  Casale,  venne  stipulato  il  compro- 
mtmo  di  muninpalizzazione  di  tale  servizio, 
il  quale  apporterA  un  notevole  provento  al- 
r  erario  comunale. 

Oltre  il  servizio  telefonico  por  la  rete  ur- 
bana t  compresi  nel  rompromcsso  il  5er\'Ì7ii> 
che  riguarda  i  seguenti  Comuni  del  circun- 
darìo:  San  Marzanotto,  Mongardino,  Monte- 


grosso  d'Asti,  Costigliole  d' Asti,  Azzano  d'A- 
sti, Rocca  d' Arazzo,  Portacomaro.  Scurzo- 
lengo,  Revigliasco  d'Asti  e  San  Damiano 
d*  Asti. 

Chteti.  —  /  creditori  del  Comuw.  —  Si  ò 

riunita  la  Commissione  dei  creditori  del  Co- 
mune di  Chicli  sotto  la  presidenza  del  comm. 
Salvarrzza,  presenti  i  creditori  deputati  Mez- 
zanotte, D'Orazi,  Compagnoni,  Carncli,  Banco 
di  Cambio,  l^nciarini.  senatore  Treves,  Bo* 
nazzì  per  un  credito  complessivo  di  un  mi- 
lione e  ia6  mila  lire. 

L'on.  Mezzanotte  ha  accettata  la  riduzione 
del  30  per  cento  ;  il  Banco  di  Cambio  si  t 
astenuto,  gli  altri  creditori  non  hanno  accet- 
tata la  riduzione. 

Quindi  a  termine  di  leg^^e,  si  è  tolta  l'in- 
solvenza del  Comune  di  Chìcti. 

Cuneo.  —  l'rrso  la  mumcipaliss/tstoHe  del 
gas.  —  Ka  pratica  più  importantissima  della 
municipalizzazuuie  del  gaz  pare  si  avvii  verso 
una  soddisfacente  soluzione. 

La  Società  che  attualmente  esercisce  que- 
st' industria  aveva  fissato  in  lire  560.000  il 
prezzo  di  riscatto  dell' olTicina  e  del  relativo 
impianto;  per  contro  tt  Municipio,  basandosi 
sopra  una  perizia  tecnica,  era  d'avviso  che 
la  somma  aa  pagarsi  dovesse  essere  di  sole 
L.  330.000. 

La  fortissima  differenza    lasciava   temere 
che  non  si  potesse  addivenire  ad  un  accordo; 
ed  infatti  la  Commissione  della  municipaliz- 
I  zazione  già  aveva  deliberato  di  rompere  scn- 
'  z' altro  le  trattative  e  di  proporre  fa  costru- 
[  zionc  di  una  novella  officina    da  esercirsi  in 
I  concorrenza  colla  Società    del  gaz,    verso  la 
I  quale   si  sarebbe  dovuto  muovere   lite    per 
ottenere    lo    sgombro    del    sottosuolo    dalle 
tubature.  Ma  la  Giunta,  giustamente  preoccu* 
pata  dalle  conseguenze  di  una  lite  siffatta,  il 
CUI  esito  era  dubbio,  e  dell'esercizio  di  un'in- 
dustria municipale  in  concorrenza  con  quella 
firivata,  fiorente,  continuò  3  trattare,  ed  ora 
'  accordo  si  può  ritenere  conseguito  in  base 
a  lire   +20.000   di    rilievo.    Però   il   Comune 
spenderà  altre  lire  150.000   circa  per  la  co- 
struzione di  un  altro  gazogeno  capace  di  un 
milione  di  metri  cubi  e  pel  perfezionamento 
ed  ampliamento  di  tutto  l'impianto. 

Alle  trattative  felicemente    riuscite  prese 

f»arte,  come  consulente  tecnico  del  Municipio 
'  ing.  Burzio  di  Tonno. 

Ferrara.  —  Per  la  »ittuicifinli9*asùmf  dfl 
j^wr.  —  La  Commissione  per  gli  studi  sulla 
municipalizzazione  del  gaz,  in  una  sua  riu 
nione  ha  stabilito,  che  le  proprie  decisioni 
debbono  rimanere  segrete,  fìno  a  che  le  pra 
tiche  saranno  portate  a  un  punto  tale,  che  il 
renderle  pubbliche  non  possano  nuocere  in 
vcrun  mtKÌo  1*  interesse  (lei  contraenti. 

Lago.  —  La  mHHicifHtliszaeioHf  della  Iure 
elettrica.  —  1-a  Giunta  ha  stabilito  coi  liqui 
daton  e  rappresentanti    della    locale  Società 
per  la  illuminazione  a  luce   elettrica,  l'acqui- 
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Sto  di  tutto  r  impianto,  degli  stabili,  macchi- 
nari, fili  ed  accessori  senza  esclusioni,  per 
L.  170  mila. 

L'acquisto  verrà  fatto  in  base  ad  un  pre- 
ciso inventario  salvo  V  approvazione  del  Con- 
siglio comunale  e  dell'  autorità  tutoria.  I!  com- 
promesso verrà  firmato  fra  giorni  coli'  assi- 
stenza dell'  on.  De  Andreis,  persona  tecnica 
in  materia,  e  il  Comune  andrà  in  possesso 
dell'  impianto  fra  due  mesi  quando  cioè  ne 
sarà  stato  autorizzato. 

Padova.  —  //  tramvai  municipalizzato  -  Gli 
utili  negli  ultimi  sei  mesi  dell'anno  scorso  : 


1905 

1906 

Luglio 

L. 

13129.15 

L. 

14842.60 

Agosto 

n 

13050.81 

n 

14176.30 

Settembre 

n 

12448.65 

n 

13438.45 

Ottobre 

n 

I0350-75 

n 

12212.40 

Novembre 

n 

8823.10 

n 

9986.30 

Dicembre 

n 

8235-35 

n 

901395 

L. 

66037.81 

L. 

73670.00 

Da  che  si  trae  la  conseguenza  che  l'utile 
ascende  alla  somma  di  L.  7632.19  e  cioè  un 
incasso  di  lire  1272  al  mese  e  di  L.  42  e  fra- 
zioni al  giorno. 

—  Le  aziende  acquedotto-gaz  in  Consiglio 
comunale.  —  Togliamo  dal  «  La  Libertà  »  del 
12  gennaio  u.  s.  : 

Si  passa  alla  discussione  dei  preventivi  di 
quelle  aziende. 

PANEBIANCO.  Domanda  spiegazione  del- 
l'aumento sino  al  18  7*  del  gaz  perduto. 

FANTINATI,  assessore,  spiega  le  cause 
di  queste  perdite  :  cattiva  e  vecchia  condot- 
tura,  non  perfetto  funzionamento  di  una  parte 
dei  regolatori,  i  furti,  i  contatori.  Si  cercò  e 
si  cerca  di  porvi  rimedio.  Fa  confronti  con 
altre  città  tra  cui  Reggio  Emilia  ove  la  per- 
dita tocca  persino  il  20  "/p. 

Accenna  ai  rimedi.  In  luogo  di  inutili  rab- 
berciature si  spende  la  somma  in  continui 
scandagli,  assaggi  nel  terreno  e  poi  si  cam- 
bia completamente  la  tubatura  in  base  alle 
constatazioni  ottenute. 

Parla  dei  lavori  eseguiti  in  Via  Jappelli  e 
dì  quelli  che  si  faranno. 

Accenna  pure  ai  mezzi  per  ovviare  ai  furti, 
al  cattivo  funzionamento  dei  contatori. 

Confronta  la  nostra  perdita  in  fughe  con 
quella  d'altre  città. 

Dice  che  un'  operazione  radicale  sarebbe 
il  cambiamento  completo  delle  tubature  vec- 
chie e  r  utilità  che  s*  avrebbe  dalla  diminu- 
zione della  percentuale  delle  fughe. 

Afferma  che  una  perdita  media,  tollerabi- 
lissima sarebbe  del  12  "/o- 

Conclude  che  la  futura  Commissione  stu- 
dierà  queste  questioni  e  proporrà  innovazioni 
relative. 

Svolge  m  una  parola  esauriente  il  que- 
sito da  tutti  i  lati. 

Così,  approvati  i  tre  ordini  del  giorno  re 
lativi,  si  approva  il  Preventivo  nella  somma 
di  L.  7.360.228. 


Sono  le  22  3(4  e  si  passa  in  seduta  se- 
greta rimandando  ad  altra  sessione  l'approva- 
zione dell'  articolo  aggiunto  la  mattina  del 
giorno  prima. 

Palerno.  —  //  bilancio  dell'azienda  del  gaz 
al  Consiglio  Comunale.  —  Togliamo  dal  gior- 
nale «  L  Ora  »  : 

(Seduta  del  22  dieembre) 
La  rìduloBe  di  d«e  ceateslod  del  prezzo 

SANGIORGI  riferisce  sul  bilancio  della 
nuova  azienda  municipalizzata  del  gaz. 

Dice  che  gli  utili  sono  preveduti  in  Li- 
re 947,200  —  dalle  quali  bisogna  detrarre  gli 
oneri  patrimoniali  per  il  rimborso  dei  mutui, 
L.  59,000  di  aumento  per  ridurre  ad  otto  ore 
la  giornata  di  lavoro  dei  fuochisti,  L.  70,000 

f)er  riduzione  del  prezzo  del  gaz  dal  primo 
uglio. 

Resta  un  utile  di  L.  436,000. 

Il  relatore  dice  che  la  riduzione  fu  di- 
scussa lungamente  dalla  Giunta  —  poiché  la 
commissione  d'amministrazione  del  gaz  chiede 
che  si  provveda  a  riparare  la  canalizzazione  — 
la  quale  è  oramai  insufficiente  per  la  quan- 
tità di  gaz  che  si  deve  distribuire.  E  dovendo 
forzatamente  immettere  la  maggior  quantità 
di  gaz  si  deve  ricorrere  ad  una  maggiore 
pressione  e  perciò  avviene  che  il  gaz  appaia 
di  cattiva  qualità  —  quando  invece  tutti  gli 
esami  chimici  hanno  dimostrato  che  esso  è 
superiore  a  quello  delle  altre  città  italiane. 

L'  Amministrazione  per  mantenere  l'impe- 
gno preso  quando  si  discusse  il  regolamento 
ha  deliberato  quindi  di  cominciare  con  la  ri- 
duzione di  cent.  2  del  prezzo,  riserbando  una 
ma^iore  riduzione  ai  nuovi  bilanci. 

DILIBERTO  espone  dei  dubbi  sulle  cifre 
del  bilancio. 

LI  DONNI  chiede  che  siano  pubblicati  e 
distribuiti  ai  consiglieri  il  bilancio  dell'azienda 
del  gaz  ed  i  verbali  della  Commissione. 

RUGGERI  propone  che  la  discussione  sia 
rinviata  a  lunedì. 

BARBERA  raccomanda  che  sia  fatta  una 
speciale  riduzione  per  il  gaz  ad  uso  indu- 
striale. 

La  discussione  del  bilancio  è  rinviata  a 
lunedì. 

La  seduta  si  leva  alle  ore  18,45. 

{Seduta  del  24  dicembre  u.  s.) 

Si  riprende  la  discussione  del  bilancio 
preventivo  per  l' azienda  del  gaz. 

BELLAROTO  dice  che  le  relazioni  degli 
amministratori  dell'azienda,  alligate  al  bilan- 
cio per  il  1907,  hanno  una  notevole  impor- 
tanza. 

Si  rileva  da  esse  che  prima  l'amministra- 
zione del  gaz  avea  compilato  un  bilancio  obiet- 
tivo senza  riguardo  alcuno  alla  situazione  del 
bilancio  comunale.  Ma  la  Giunta  rinviò  quel 
bilancio  indicando  invece  i  bisogni  e  i  desi- 
derii  del  Comune  per  avvantaggiare  la  sua 
finanza. 


Mguilo  a  che  t'  a2iei.ida  del  f^az  fece 
auovo  bilancio  secondo  i  dcsiucn  del 
«ne. 

"ontorc  Icg^c  parecchi  brani  delle  rcla- 
!!  amministrazione  dell'azienda  i>er 
istraiT  che  l'azienda  del  gaz  ha  necessità 
tolte  spese  per  la  sist^^mazione  della  ca- 
xauinne,  dalle  quali  opere  dipende  la  mi- 
-e  qualità  luminu^i  del  gaz. 
^  queste  opere  tànto  necessarie  —  per 
iiure  uno  dei  più  gravi  inconvenienti  di 
li  bgrnano  i  consumatori  —  si  dovrebbe 
BZtAre  —  a  quanto    pare  —  per  lasciare 

frte  degli  utili  al  Comune. 
ratore  ritiene  invece  che  il  Comune 
bba  far  assegnamento  sugli  utili  del- 
cskU  del  gaz  fìno  a  che  non  si  sarà  prov- 
ilo alla  sistemazione  completa  del  pub- 
»  servìzio. 

VINCITORE  si  dichiara  contrario  al  bi- 
io  presentàto  dall'  azienda  del  gaz  ;  per- 
non  approva  il  sistema  di  municipalizza- 
e  lai  Comune  di  Palermo. 

l^  .  ■  IiIh."  chf  come  per  il  pane  anche 

UE  fosse  venduto  ai  consumatori  quasi  al 
ao  di  costo. 

!)ILlBERTO  fa  parecchie  osservazioni  cri- 
e  sulle  cifre  del  bilancio. 
Irede  eccessiva  la  previsione  della  mag- 
«  spesa  per  ridurre  da  dodici  ad  otto  ore 
ivom  dqgli  operai  fuochisti. 
5INLMCX)  interrompendo:  Io  ho  compiuto 
lio  dovere  interessandomi  delle  condizioni 
lì  operai  fuochisti  —  che  dal  lungo  lavoro 
x>  ridotti  in  uno  stato  da  far  pietà.  £  Ìl 
tsiglin  approvando  la  riduzione  di*lle  ore 
■vero  ha  compiuto  opera  di  umanità  e  di 
1  ^ustizia  sociale  !  (af>pr(wazioni  dei  Con- 
cio e  étl  bubbiUo). 

Dtl-IBKRTO  è  contrario  alla  riduzione  dei 
ccnL  del  prezzo  del  gaz  se  essa  lascierà 
Denda  in  cundiuoni    cP    dare  gaz  sempre 
xiore. 

|U(MO*  critica  la  condizione  imposta  dalla 
cnta  all'  azienda   del    gaz.    di  far  nsultàre 
bilancio    un    utile    di    lire  aoo.ooo   per  il 
mine. 

BARBERA.  Ciò  è  enorme! 
SINDACO-  Non  è  enorme  date  le  condi- 
ìì  del  nostro  bilancio. 
SANGIORGl  (assessore  della  finanza^  dice 
il  cons.  Armò  e  gli  altri  oppositori  sono 
lUti  in  un  grande  equivi»co  affermando  che 
»rùno  bilancio  dell'  azienda  del  gaz  sia  suto 
viato  alla  Commissione  imponendo  invece 
stabilire  un  utile  di  L.  300.000  per  il  Co- 
inè. 

Dimostra  invece  che  lo  stesso  primo  bi* 
ciò  della  Commissione  dell'azienaa  preve- 
ni  per  il  Comune  un  utile  di  L.  217.000. 
t  U  Giunta  avendo  approvata  la  riduzione 
I  prczz<i  del  gaz  rinviò  il  bilancio  chiedendo 
^Commissione  se  potesse  accordare  la  ri- 
Ktne  facendo  qualche  economia  e  ridu- 
Ino  %  sole  L.  300.000  l'utile  per  il  Comune. 
£U  Commissione  del  gaz  —  che  fu  libera 


di  accogliere  o  no  la  proposta  —  credette  di 
poter  consentire  e  trovò  di  poter  fare  equi- 
valenti economie  in  altri  articoli  del  bilancio 
stesso. 

Quindi  il  Comune  non  ha  imposto  alcuna 
condizione  all'azienda  del  gaz. 

ARMO'  ribatte  osservando  che  la  Com- 
missione del  gaz  ritiene  però  che  sarebbe  ne- 
cessario destinare  tutti  gli  utili  alle  nuove 
opere  che  occorrono. 

BARBERA  voterà  anche  contro  il  bilancio 
del  gaz  come  è  proposto  —  perche  compilato 
senza  considerare  I  incremento  dell*  esercizio 
ed  assicurare  i  migliori  risultati.  Ciò  dimostra 
con  una  lunga  disamina  delle  principali  pre- 
visioni. 

Sostiene  che  il  Comune  non  deve  far  suo 
l'utile  del  gaz  —  quando  ancora  all'azienda 
occorrono  tante  opere  necessarie. 

Conclude  proponendo  una  forte  riduzione 
del  orezzo  del  gaz  per  uso  industriale. 

TESAI  IRÒ  non  sa  spiegarsi  i  dubbi  dei 
vari  oratori  quando  lo  cifre  del  bilancio  per 
il  gaz  sono  inconte.stabdi,  nitidamente  esposte 
e  ogni  articolo  ha  la  sua  conferma  nelle  cifre 
degli  alligati. 

L' oratore  —  con  la  sua  nota  competenza  — 
fa  una  lunga  esposizione  delle  singole  cifre 
e  dimostra  che  le  previsioni  dei  pa-ssati  bi- 
lanci del  Comune  e  quelle  del  bilancio  attuale 
sono  più  che  esatte. 

Si  può  dire  anzi  che  il  bilancio  dell'azienda 
del  ^az  è  fatto  con  troppa  parsimonia  nelle 
previsioni. 

Nota  che  mentre  l'organico  stabilisce  una 
spesa  di  L.  loi.ooo  per  ilpcrsi^nale  degli  ac- 
cenditori ed  altri,  nel  bilancio  del  gaz  la  cifra 
è  previsU  in  lire  120.000. 

Dice  l'oratore:  qursto  aumento  dipende 
forse  per  nuove  nomine  d' impiegati  ? 

Sen.  TASCA -IJVNZA.  Posso  assicurare 
che  nessun  nuovo  impiegato  è  entrato  nell'a- 
zienda del  gaz. 

SANGIORGl  risponde  al  cons.  Tesauro 
che  r  aumento  della  previsione  del  bilancio 
i  dovuta  al  fatto  che  si  son  dovuti  calcolare 
anche  i  sessenni,  a  cui  hanno  diritto  gì'  im- 
piegati e  si  è  dovuto  tener  conto  di  speciali 
emolumenti  che  la  Società  dava  ai  suoi  im- 
piegati e  che  il  Comune  ha  creduto  equo  non 
togliere. 

TESAURO  si  dichiara  lieto  dì  questo 
schiarimento  e  dell'  assicurazione  che  non  si 
^  proceduto  ad  alcuna  nomina  e  non  se  ne 
farà  se  non  in  caso  necessario. 

Quanto  alle  nuove  opere  dice  che  la  re- 
lazione non  ha  rivelato  nulla  di  nuovo.  Tulli 
sapevamo  che  l'incremento  del  consumo  del 
gaz  va  aumentando  di  anno  in  anno  —  era 
saputo  che  occorrevano  altre  opere  —  ma  a 
queste  si  può  provvedere  con  1  mezzi  ordi- 
nari del  bilancio  senza  chiedere  la  destina- 
zione di  tutti  gli  utili  dell'azienda. 

Per  il  potere  luminoso  dice  che  le  lagnanze 
sono  dovute  ad  un  pregiudizio.  Non  è  il  caso 
di  parlare  della  luce  di  altre  cittA,  dove  noo 
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si  usa  più  rilluminazione  a  fiamme  libere  — 
ma  quella  con  l' incandescenza  —  che  dà  anche 
una  notevole  economia  nel  consumo. 

>fon  è  vero  nemmeno  che  per  la  maggiore 
pressione  il  consumatore  sia  costretto  a  pa- 
gare di  piii,  perchè  1  tecnici  dimostrano  che 
il  gaz  viene  misurato  a  volume  e  quindi  il 
contatore  registra  sempre  la  stessa  quantità. 

On.  TASCA  DI  CrJTO'  dice  che  le  azien- 
de municipalizzate  sono  vere  aziende  indu- 
striali —  che  dovrebbero  essere  autonome  — 
invece  il  nostro  Comune  crede  che  possa  am- 
ministrarle con  criteri  suoi. 

Aggiunge  che  s'è  fatta  demagogia  finan- 
ziaria accordando  di  botto  la  nduzione  da 
dodici  ad  otto  ore  agli  operai  che  debbono 
servire  per  le  dimostrazioni  in  favore  della 
municipalizzazione  del  pane. 

Sen.  TASCA-LANZA.  La  riduzione  delle 
ore  di  lavoro  fu  accordata  ai  soli  operai  fuo- 
chisti —  che  compiono  un  lavoro  faticosissi- 
mo ai  forni.  E  la  stessa  società  privata  credette 
di  concedere  questa  agevolazione  ! 

On.  TASCA  DI  CLJTO'  continua  dicendo 
che  pur  essendo  fautore  della  riduzione  del 
prezzo  del  gaz  non  vede  la  convenienza  di 
di  concedere  ora  due  centesimi  mentre  si  ne- 
gano alla  Commissione  del  gaz  quelle  spese 
che  sono  assolutamente  necessarie  per  avere 
una  buona  illuminazione. 

LI  DONNI  esprime  il  dubbio  che  dopo  la 
pubblicazione  delle  trattative  avvenute  tra  la 
Giunta  e  la  Commissione  del  gaz  per  la  com- 
pilazione del  bilancio  —  questo  sia  divenuto 
un  atto  della  stessa  amministrazione  comunale. 
Ciò  metterebbe  parecchi  consiglieri,  che  pur 
non  approvano  il  bilancio,  nella  condizione  di 
votar  sì,  perchè  non  possono  negare  la  loro 
fiducia  alia  Giunta, 

II  bilancio  dell'  azienda  avrebbe  dovuto 
essere  assolutamente  obiettivo,  senza  guar- 
dare al  bilancio  del  Comune. 

L'oratore  riconosce  che  l'amministrazione 
non  volendo  gravare  di  nuove  tasse  i  cittadini, 
ha  avuto  ragione  di  cercare  negli  utili  del 
gaz  una  risorsa  per  il  bilancio  —  ma  da  questo 
utile  che  si  sottrae  all'azienda  del  gaz  il  Co- 
mune avrà  veramente  un  vantaggio? 

Non  è  forse  più  opportuno  avere  la  forza, 
il  patriottismo  di  attendere  ancora  —  e  la- 
sciare invece  che  gli  utili  siano  spesi  a  fare 
quelle  opere  che  daranno  un  maggior  con- 
sumo e  quindi  la  maggior  prosperità  dell'a- 
zienda. 

Quindi  ritiene  che  si  debba  rinunziare  alle 
popolarità  della  riduzione  del  prezzo  e  lasciare 
anche  all'  azienda  gli  utili  di  L.  200.000. 

Altri  oratori  sono  iscritti  a  parlare  —  ma 
siamo  già  alle  ore  20  e  la  discussione  è  rin- 
viata a'mercoledi. 

(Seduta  del  26  dicembre  n.  s.) 

Presiede  il  sindaco,  sen.  Tasca-Lanza. 
Intervengono  55  consiglieri. 

Si  riprende  la  discussione  sul  bilancio  pre- 
ventivo dell'  azienda  del  gaz. 


NAPOLI  si  compiace  della  presentazione 
di  questo  bilancio,  che  conferma  le  liete  spe 
ranze  concepite  quando  fu  approvata  la  mu 
nici^izzazione  del  gaz. 

Ricorda  a  titolo  d'onore  che  fu  t'ammini 
strazione  del  sen.  Di  Martino,  per  l'opera  del 
cons.  Tesauro,  a  continuare  il  pr^jamma 
Bonanno,  e  far  deliberare  il  riscatto  deUa  usina 
del  gaz. 

Loda  il  sindaco  sen.  Tasca-Lanza  per  aver 
saputo  attuare  quest'altra  municipalizzazione, 
procedendo,  fra  l' altro  alla  nomina  di  una 
commissione  amministrativa  impareggiabile, 
presieduta  da  un  uomo  tanto  stimato  come  il 
comm.  Bova, 

Non  approva  però  la  riduzione  del  prezzo 
del  gaz,  poiché  ritiene  che  le  60,000  lire  sono 
necessarie  all'  azienda  per  il  suo  maggior  svi- 
luppo. 

Qui  r  oratore  si  diffonde  a  dimostrare  la 
necessità  di  mettere  l' azienda  del  gaz  in  con- 
dizioni di  rispondere  alle  nuove  numerosis- 
sime richieste  di  maggior  consumo,  e  cita  pa- 
recchi comuni  d' ItàJia  nei  quali  il  consumo 
del  gaz  ha  avuto  un  aumento  progressivo 
straordinario,  permettendo  la  diminuzione  del 
prezzo  e  assicurando  allo  stesso  tempo  utili 
di  più  di  un  milione  all'anno.  Quindi  ritiene 
che  il  Comune  non  debba  lesinare  i  mezzi 
dell'  azienda  del  gaz. 

E  se  la  Cassa  municipale  Io  permettesse, 
il  Comune  dovrebbe  anche  anticipare  le  som- 
me occorrenti,  come  ha  fatto  per  1*  azienda 
del  mulino  e  per  l' impianto  del  telefono. 

SANGIORGI  (assessore  della  finanza)  dice 
al  cons.  Napoli  che  non  occorre  fare  antici- 
pazioni dal  fondo  di  cassa,  poiché  non  è  vero 
che  all'  azienda  de!  gaz  manchino  le  somme 
per  cominciare  le  spese  di  sistemazione  della 
tubolatura. 

L'  azienda  del  gaz  dovrebbe  versare  per 
introiti  straordinari  al  Comune,  circa  duecento 
mila  lire,  e  questa  somma  la  Giunta  ha  deli- 
berato di  lasciarla  all'  azienda  come  fondo  per 
le  spese. 

Inoltre,  la  stessa  azienda  ha  accantonato 
circa  centocinquantamila  lire  nel  suo  bilancio. 

L'  Amministrazione  del  gaz  quindi  potrà 
disporre  di  quasi  quattrocentomila  lire,  baste- 
voh  per  le  opere  da  fare  in  un  anno. 

NAPOLI  dice  che  se  occorresse  anche  un 
prestito,  bisognerebbe  farlo. 

TAGLIAVIA  ricorda  che  in  una  delle  ul- 
time sedute,  avendo  interpellato  il  sindaco 
sulle  disposizioni  date  dalla  Commissione  del 
gaz  per  il  discarico  dei  carboni,  ne  ebbe  in 
risposta  che  la  Commissione  con  quelle  inno- 
vazioni raggiungeva  un'economia  di  L.  30,000. 

Ora,  nelle  relazioni  pubblicate,  di  molte 
economie  si  parla,  ma  nessun  cenno  si  trova 
di  questa  annunciata  per  il  nuovo  metodo  di 
discarico,  ed  una  economia  di  L.  30,000  non 
è  certo  così  trascurabile  da  tacerne  I 

SANGIORGI  riconosce  che  nella  relazione 
non  si  fa  cenno  di  questa  economia,  ma  ag- 
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_c  che  dì  essa  fu  tenuto  conto  nella  pre- 
^sicÀe  dc\la  spes;i  generale. 

ARMO'  ribatte  lungamente  le  argomenta- 
noni  ottimiste  dei  cons.  Napoli  e  Tcsauro  : 
dice  che  voterebbe  U  bibnno  a  condizione 
Ae  bi  Giunu  prendesse  l' impegno  di  prov- 
redere  a  luno  ciò  che  occorre  all'  azienda 
del  nz. 

BARHKRA  oppone  alle  parole  degli  ora- 
bori  f-'  "ncio  i  brani  delle  rela- 
^mu  <'  iic  del  gaz  torna  a  com- 
l^blere  la  nduzionedcl  prezzo,  concessa  fa- 
^ndo  un'economia  con  la  compera  di  car- 
booi  dì  più  bavsa  qualità. 

Insiste  ooi  pcrchi,"  sia  notevolmente  ridotto 
à  prezzo  ael  ^az  mdiisiriatc. 

BOSCO  dice  che  bisogna  democratizzare 
il  prezzo  del  gaz»  accordando  ^/7/r>  i  piccoli 
inpianu,  e  noucendo  gradatamente  il  prezzo. 

E"  favorevole  quindi  alla  riduzione  di  due 
eciB£SÌmi  e  anche  alta  proposta  di  avvanta^- 
rursì  delle  L.  aoaooo  dì  utili  per  il  bilancio 
dd  Comune. 

Alle  opere  che  occorrono  all'azienda  del 
giz  si  può  e  si  deve  provvedere  con  un 
■Otoo  speciale,  anche  di  un  milione,  se  fosse 
&  bisogno. 

nOIÌENTINO  dichiara  che  nella  Com- 
BÌasione  di  finanza  votò  contrariamente  alla 
rìduìooc  del  prezzo  del  gaz.  perchè  foce 
qgoto  calcolo:  la  riduzione  del  prezzo  di  due 
ocstesùni  importa  una  minorativa  di  L.  140.000 
n  un  anno,  ed  essendo  12,000  i  consumatori, 
il  vantaggio  si  riduce  appena  a  L.  12  annue 
per  ciascuno. 

Pertanto  i  consumatori  avrebbero  un  mini- 
no benrficii),  mentre  all'  azienda  del  gaz 
le  lire  140,000  sarebbero  utilissime. 

BORl)ONAU  voterà  il  bilancio,  facendo 
voo  però  che  si  diano  tutte  le  somme  che 
occorrano  all'azienda  del  gaz,  ricorrendo  an- 
che ad  un  mutuo. 

BEl.l^\ROTO  rilegge  della  rehzione  della 
Commissione  del  gaz  quella  parte  che,  a  pa- 
reggiare il  minimo  mtroito  per  la  nduzìonc 
Mprezzo,  propone  una  economia  sulla  com- 
pra dei  carburali  :  pur  osservando  che  ciù 
mportcrÀ  una  minore  intensità  luminosa. 

Cosi  —  dice  l'oratore  —  voi  da  una  parte 
date  il  contentino  della  riduzione  del  prezzo 
e  d'altra  parte  date  g.nz  di  minor  intensità 
kinunosa  e  con  una  pressione  sempre  mag- 
porv  che  ne  sciupa  tutto  le  altre  qualità  ! 

Pur  essendo  amico  dell'Amministrazione. 

rnrta  volta  non  può  seguirla    nel  desiderio 
una  facile  pupolarità. 

SANnioRr.fi  della  finanza»  nega 

dbe    la  Giunta    a)>i  .(  alcuna  pr(>s>ione 

HAa  Commi-ssìone    del    gaz.    Riroroa    che  il 
regolamento  approvato    dal  Consìglio  detor- 
ntna  le  norme  con  le  quali  deve  essere  fatto 
à  bUaocio  e  la  C'"  ne  del  gaz,  in  con- 

frfTBtlÉ,  fece  -(por:.         .      iitc    il  SUO  bilancio 
Giunta,   la   quale  nessuna 
— ^-  ^.-  .......*  aveo  avuto. 

Orbene,  quel  primo  bilancio   lasciò  a  dì- 


sposizione  del  municipio  un  utile  di  L.  218000. 

Aggiungeva  solo  la  relazione  che  credeva 
opportuno  dover  fare  alcune  opere  per  un 
importo  di  circa  L.  600.000. 

La  Giunta,  rsaminando  il  bilancio  che  le 
veniva  presentato  per  la  prima  volta,  senza 
alcuna  intesa,  vide  la  p^jssibilità  di  p<jter  fare 
in  esso  delle  economie,  ed  allora  cfcliberA  dì 
studiare  se  fo.S!»c  il  caso  di  mantenere  l'im- 
pegno preso  con  il  pubblico  per  la  diminu- 
zione graduale  del  prezzo  del  gaz. 

Il  bilancio  fu  rinviato  pertanto  all'azienda 
del  gaz  colla  raccotuafuiazicnt  di  vedere  se 
fosse  Slato  possibile  fare  delle  economie  da 
permettere  la  riduzione  del  prezzo  dal  i.  lu- 
glio 1907,  con  un  minor  introito  di  L.  60.000. 
La  Commissione  del  gaz  era  liberissima  di 
rispondere  no;  invece  essa  propose  delle  eco- 
nomìe, fra  cui  quella  sui  carburati. 

Economia  alla  quale  s' t  voluta  attribuire 
una  importanza  eccessiva,  mentre,  infatti,  essa 
non  ne  ha.  Invero,  mentre  nel  primo  bilancio 
r  azienda  dot  gaz  faceva  distinzione  fra  car- 
burati e  carbone,  nel  nuovo  bilancio  ne  ha 
fatto  un  artìcolo  solo,  la  cui  spesa  ascende  a 
I"  935-000.  E  l'L-conomia  di  49.000  in  una  spesa 
di  quasi  un  milione  non  è  eccessiva. 

Quanto  al  titolo  del  gaz,  è  un'  altra  que- 
stione che  ha  perduto  ormai  d' importanza* 
perchè  largamente  si  auplica  l' incandescenza 
e  non  v'è  casa  privata  che  non  l'abbia  adottata. 

Resta  la  trasformazione  ad  incandescenza 
della  attuale  illuminazione  pubblica  e  per 
Tanno  venturo  metà  dei  fanali  saranno  tra- 
sformati. 

NAPOLI.  E  perchè  non  si  provvede  per 
tutti  ? 

SANGIORGI  risponde  :  Noi  abbiamo  pre- 
veduta la  somma  per  la  trasformazione  intera^ 
che  costerà  L.  18  per  fanale,  ed  essendo  t 
fanali  n.  aooo,  la  spca  preventiva  è  di  li- 
re 36.000.  divisa  in  due  e-iercizl.  I  tecnici  af- 
fermano che  m  un  anno  non  si  può  trasfor- 
mare che  metà  dei  fanali. 

Quindi  —  continua  l'oratore  —  reconomia 
sulla  com[ieni  dei  carboni  proposta  [ht  com- 
pensare la  riduzione  del  prezzo,  non  influirà 
sulla  qualità  del  gaz. 

L'  oratore  viene  dopo  a  discutere  le  obie- 
zioni di  coloro  che  ritengono  debba  il  Co- 
mune rinunciare  ad  tigni  utile  (teli*  azienda 
municipali//aia  dot  gn7  per  ridurre  ti  prezzo 
a  quasi  quellu  <li  costo. 

Rileva  come  non  sia  il  caso  di  paragonare 
la  municipalizzazione  del  pane,  prodotto  di 
prima  necessità,  a  quella  del  gaz. 

Ricorda  che  le  muniripaliz/azioni,  oltre  a 
mighorare  certi  scrxizi  pubblici,  debbono  ser- 
vire a  rendere  possibile  la  lra*^formazionc 
dei  tributi  con  sistemi  più  distribuitivi  e  pro- 
gressivi e  a  provvedere  a  molti  nuovi  bisogni 
pubblici. 

Il  nostro  Comune,  pur  troppo,  non  si  trova 
in  condizioni  tali  da  nnuncìare  all'utile  del- 
l' aziciida  del  gaz.  dopo  aver  rinunciato  alla 
tassa  sul  valor  locativo. 
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dall'autorità  tutoria,  il  fatto  sarà  compiuto. 
Per  tale  fatto  il  Consiglio  doveva  riunirsi, 
e  già  l'assessore  delegato  avv.  Barbera,  si 
avviava  in  magna  pompa,  col  suo  dossier 
sotto  il  braccio,  quando  arrivati  in  Comune 
si  seppe  che  la  tornata  vivissima  era  infrut- 
tuosa per  mancanza  di  numero  1 

Treviso.  —  Per  mmticìpalizzare  il  gaz.  — 
Il  nostro  Consigbo  Comunale  nominava,  per 
istudiare  il  problema  della  municipalizzazione 
della  pubblica  illuminazione  una  commissione 
che  è  composta  dai  sigg.  Grcgori  cav.  Gre- 

f oriti,  Appiani  comm.  Graziano,  Marcon  cav. 
doardo,  Ponzian  prof.  Giuseppe  cMartignon 
Piero. 

Udine.  —  Municipalizsazione.  —  Togliamo 
dalla  relazione  della  Giunta  sul  bilancio  pre- 
ventivo 1907  :  11  campo  delle  municipalizza- 
zioni, aperto  ai  Comuni  dalla  legge  1903,  tra- 
lasciando qui  r  Azienda  autonoma  del  gaz  e 
r  esercizio  in  economia  dell'impianto  elettrico, 
conta  ormai  la  istituzione  del  Forno  e  delle 
Pompe  funebri,  e  conterà  fra  poco  il  servizio 
delle  affissioni.  Per  i  Bagni  popolari  è  già 
stata  conclusa  una  convenzione   con  un'  im- 

firesa  privata,  per  cui    il   Comune  si  riserva 
a  determinazione  delle  condizioni  d'uso  ed  il 
controllo  delle  tariffe  e  del  servizio. 

Valenza  {Alessandria).  —  Servizi  mimicipa- 

lizzati.  —  Dal  primo  giorno  di  questo  nuovo 
anno  si  è  qui  inaugurato  il  sistema  moderno 
della  municipalizzazione  dei  pubblici  servizi 
delle  atVissioni  e  dei  trasporti  funebri,  eser- 
citandoli direttamente  il  Comune  con  diritto 
di  privativa  a  norma  dell'art.  16  della  legge 
29  marzo  1903,  n.  103,  e  del  relativo  regola- 
mento IO  marzo  1904,  n.  108. 

Anche  il  servizio  di  piazza  e  peso  piccolo 
è  fatto  valere  in  esperimento  ad  economia 
dal  Comune,  volendo  questo  trovar  modo  di 
riportare  il  nostro  mercato  nella  sua  primi- 
tiva normale  fisonomia,  inquantochè  durante 
r  ultimo  appallo  furono  alquanto  scosse  quelle 
regolari  funzioni  che  mirabilmente  servivano 
in  passato  ad  esercitare  con  tranquillità  il  ser- 
vizio stesso. 

CRONACA  DELI  INDUSTRIA  DEL  GAZ 

ED   ELETTRICITÀ 

Alessandria  (Pìemoale).  —  Il  gìunio  29  diceint>re 
1907,  tlalla  officina  del  gaz  di  Alessandria,  vi  lu  la 
seconda  ascensione  aereosuttìca  de)  sig.  Mario  Bor- 
salino  pilota  in  unione  al  si]?.  Giani. 

L'  acrcostatii  elevatosi  d:i]l'ofììcina  a  mezzogiorno, 
passò  stjpra  la  ciiià  (linKcndnsi  verso  sud,  e  discese 
l'cticcmcnte  alle  ore  15  sul  Turchino  fra  Rossiglione 
e  Osada. 

Altre  ascensioni  si  preparano  per  Febbraio-Marzo. 

-  Per  la  riduiione  del  prezzo  del  gaz.  —  L'.^s- 
sociaziotic  fra  ost-rcenli,  conunercianii  ed  industriali 
e  quella  Ira  1  proprìeiart  di  case  hanno  affidato  ad 


una  speciale  Commissione  V  incarico  dì  trattare  cija 
In  Socielft  «  Union  des  Gaz  »  per  un  conveniente  ri- 
hasso  sui  prezzi  attuali. 

l,a  Commissione  ha  preparato  un  partìcalaregj^i 
memoriale  presentandolo  al  direttore  cav.  ing.  Pesce,, 
il  quale  promise  di  appoggiarlo  presso    gli  ammiol 
straturi  della  Società. 

E'  da  augurarsi  che  l'iniziata  agitazione  ilei  con- 
.sumalorì  di  gaz  ottenga  un  buon  risultato. 


Aoasiil.  —  CU  incomenienti  per  la  luce  etettricaì 
—  .Ancora  una  volta  all'  oscuro  !  per  una  delle  so- 
lite ostruzioni  del  canale  di  presa  avvenuta  dalle 
piene  di  questi  ultimi  giorni. 

Questo  inconveniente  tanto  grave  è  già  la  seconda 
o  terza  volta  che  sì  ripete  ;  quantunque  si  fosse  cre- 
duto rimosso  da  certi  lavori  eseguiti  dallo  stesso  ing. 
Olivieri  autore  del  progetta  e  direttore  dei  lavori,  il 
quale  assicurava  che  cogli  ulunii  lavori  fatti  e  peri 
quali  furono  spese  lire  5000.  nulla  vi  era  più  da 
temere. 

Invece  siamo  sempre  al  sicul  erat  in  principia! 
Perchè  ì  componenti  il  consorzio  nei  sci  meni  di 
tempo  buono  non  hanno  portato  sopra  luogo  qualche 
altro  ingegnere,  che  non  fosse  stato  l'autore  stesso 
del  progetto,  per  avere  consìgli  sui  lavori,  che  si 
eseguivano  se  fossero  adatti  per  rimuovere  Inconve- 
nienti tanto  gravi  ? 

Si  aspetta  forse  che  la  officina  con  tutto  il  mate- 
riale e  con  il  personale  siano  portati  vìa  da  qualche 
piena  più  grande  di  quella  di  due  anni  fa.  quando 
il  macdiinario  per  )' acqua  entrata  nell' officina  ebbe 
tali  avarie,  che  per  ripararle  ci  vollero  pia  di  1 
giorni. 


Belluno.  —  CU  impianti  ìdro-elcf triti  snlt  Ardo  — 
In  seguito  alla  costituzione    di  una   Società  per  co 
struire  due  impiantì  idro-elettrici  sul  torrente  ArdOt, 
crediamo  opportuno  dare  alcune  informazioni    sulla 
forza  degli  impianti  stessi  e  .sugli  intendimenti  dell 
Società. 

In  base  al  contratto  stipulato  verranno  cìteguill 
del  lavori  lungo  il  torrente  suddetto  per  fare  due 
derivazioni.  La  prima  a  ottocento  metri  a  monte  del 
prmtc  della  Mortis  ove  per  un  canale  a  mezza  costa, 
poi  per  una  galleria  la  massa  d'acqua  verrà  condotta 
ad  una  vasca  dì  scarico  alquanto  a  valle  e  sopra  i 
Ponte  stesso.  !.'  acqua  andrà  a  terminare  nella  vasca? 
facendo  un  salto  di  circa  60  metri.  RiienuLi  dì  X\* 
tri  350  la  portata  normale  del  torrente  si  avrà  fo 
disponibile  per  circa  250  cavalli  effettivi. 

I^  sec<.>nda  derivazione  avrà  luogo  presso  il  vil- 
laggio di  (jioz.  Il  canale  che  in  questa  località  verrà 
costruito  seguirà  a  mezz.-)  falda  la  sponda  destra  del 
torrente  per  circa  1600  metri,  offrendo  un  salto  di 
metri  42.  dal  quale  si  ricaverà  una  forza  di  circa 
190  cavalli. 

Riguardo  alla  derivazione  che  verrà  fatta  ul  Ponte 
della  Mortis  finora  si  ha  solo  un  progetto  di  ma.isìma. 
Per  la  seconda  derivazione  il  progetto  è  già  stato 
compilato  e  secondo  lo   stesso    verranao  uitltzzati  l 
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l*%avl  CMiipùti  nei  pasuti  aniit  che  kÌ  «ono  tla  vado 
■n^  abfatiKlQaM]. 

nr  iKìUkbiit  fai  ibrzA  derivante  ilrH.i  prcna  ila 
Gèo*  M  inlslermnno  i  l»vort  di  pruscguimcttir)  delle 
opara  fià  oostnittr  nclU  prossima  prìnuveni.  Ed  ft 
ipanbOe  die  della  1q€1M  che  verrà  dnu  dn  que»ta 
moauém  preia  «i  possa  dl^>orre  verso  Ia  fine  detl'au- 
HMM  deJl'anoo  in  corto, 

ÌM  Società  c4ic  »  é  cottituitn  avrA  U  durata  di 
vomì  anni  t  to  «oopo  delln  sicsm  olire  alle  costru- 
mami  di  tmp4anti  elettrici  «t  atlarKn  anche  alla  dlatri- 
Hr*'*i*r  deir  eocrRÌa  pcf  illuminazione,  forza  raolrtec 
•4  ahfo:  all'  aii^uiito.  atin  vt-ndìtn,  allii  locuìone  di 
■oaofi  denrid  ed  apimrrcchl  inerenti  all'  industria 
ckarfCM  ed  «Ile  sue  applicazioni. 

■Mrtft,  —  La  Societj^  Adriatica  di  Vcncua.  as- 
■■Btnoe  di  tutti  tV  impianti  elettrici  in  PukIìA.  nel- 
r  kubtato  di  rendere  a  qualunque  cittadino  la  possi- 
bttift  (fi  avere  In  cii<ta  |>ropria  la  illuminazione 
iMrrw'ili  dal  firìmo  febbraio  ha  ridoiiu  ì  prezzi 
dt^H  aWmaaiiiiiiiiì  a  contiilore  da  90  ad  So  centesimi 
I  rtJiiTan  per  i  privati  :  |>ef  gH  esercenti  pubblici. 
dfooli.  ata^xienl  ecc.  Ìl  prez20  dei  chilo\>alt  t  ri- 
dono a  6a  centeaumi  ;  mentre  poi  per  i  forfait  si  è 
«mio  un  Beve  aumento. 

Baiit"*  ~  L'iUrnmimmsiont  a  gas  ne  ita  itaiùrtw.  — 
La  rvcemc  disfin^sia  che  costò  la  vita  al  lampista 
Giacubani  e  alla  vrdnva  Ant^elutii  dì  Pesaro  Hchia- 
■6  r  aRemloae  del  puhhlioi  sulla  tnsuffinente  illu- 
■iasfkme  della  noatra  siuionc  ferroviaria.  Si  disse, 
■  aon  lagjwtamcatc,  che  se  lo  spaila  tra  la  tettoia 
e  It  oBteiae  fosse  stato  meglio  illuminato  la  povera 
Aaitloai  non  vi  sarebbe  probabilmente  recata  per 
aa'  ooDiHTcnca  f>cri»nale  profittando  delta  scnii  oMm- 
riià  protettrice  :  e  il  lampi-ita  Gi.it-ot»axzi  1'  avreht>e 
■aona  prima  per  darle  con  maflrtpor  tempo  l'allarme. 
!•  ossi  0K>do  la  necessUA  della  mag^giore  e  migliore 
W— inai  ina  r  era  rìconosciuia  e  siccome  il  31  dicem- 
bfr  a.  a.  scadeva  ti  contratto  in  corso  con  l'ufficiiia 
elattrica  per  la  ìllumlnaziunc  delta  stazione,  coal  era 
■MD  0à  approvalo  un  nuovo  contratto  con  la  So- 
limk  dello  v\*iluppo  pel  nuovo  impianto, 

n  contratto  t^*eraUro  non  era  «t;)to  disposto  in 
f^aa  e  la  tem|)0  utile  perche  il  nuovo  impianto 
fave  vii  proalu  al  ccsaare  del  vecchio  ;  e  dalla  mez- 
T'**T  dei  ji  al  giorno  in  cui  potrà  funzionare  pas- 
mxà  qualche  tempo.  Durante  qumo  |)erìodo  di  pre- 
paraiioac  che  la  Socieli^  dello  sviluppo  cf^x-herA  di 
abbreviare,  la  stazione  tanto  ncll'  esterno  qiutnto  nel- 
rairio  della  ietti>ia  principale  e  nella  ncnvt  tettoia 
mrà  illumlnaU  col  gas  ad  incandescenaa. 

^  Caa  troppi»  alla  Smttla  di  chimica  e  farma- 
tig.' ^  Alla  Scuola  t'himica  farnuureutica  un'lmpniv- 
vte  eatdoainwc  di  gaz-luce  frai-asMi  i  preparati. 

yuMMB  aaaslvnte  nk  studente  rimase  fnilo. 

CVIWS  Sa  Vwijlto.  —  f-o  xcoppìo  di  HM  gti:t>m*tt9 
émimtif  mm*  ftsèa  -  Vtim  tignata  graitmtmU  fetiia  — 
I  voci  del  Club  Maazini  per  cuncrclarc  qualche  cosa 


pel  prossimo  rainuvalc  si  radunarono  »]  un  fami- 
gliare banchetto  nella  casa  dd  preaìdente  *jf(-  Bru- 
naxxo.  Alla  scelta  compagnia  s'erano  unite  le  auto- 
rltA  dd  comitato  festemiia menti  di  Caaalserutco  (ceo- 
tilmente  invitate. 

Vel  princìpio  della  festa  una  icravc  disgrazia  venne 
a  porre  lo  scompiglio  ed  il  dolore  nei  convitati.  Uà 
signora  Iole  Brunnxzo,  moglie  del  prcjiidents,  cha 
ere  oIIéi  direzione  cIclU  cena  lu  colpitn  dal  frsatumi 
landati  dal  gazomctro  scoppiato  improwfsamrnie. 

La  buona  signora  ripianò  gravi  coniustoni  olla 
testa  il  doti.  I.ovaio  chiamato  dì  premura  le  prestò 
le  prime  cure  del  caso,  constatando  con  dolore  la 
perdita  ddl*  occhio  deatro. 

Salvo  complicaxiuai  ne  avrà  per  due  mesi. 

Cafltrovtllarl.  —  f.uce  tMtrica.  —  Questo  Con* 
siglio  comunale  fu  con\*ocatu  per  deliberare  aul- 
r  impianto  della  illuminazione  dettrìca.  Il  sindaco 
a|>crta  la  seduta.  Ita  dato  lettura  di  una  lun^^.  chi.ira. 
e  completa  relazione  dell'ing  Luigi  IH-  Andrcìs,  no- 
minato dal  Consiglio  giudice  del  concorso. 

Ha  fatto  [KMcia  una  dettagliata  esposizione  fìnan* 
ziaria,  ed  ha  aperto  la  di«cu*sìone  sul)'  argomento, 
Ix  cose  prendevano  a  lungo,  con  grande  noia  e  pro> 
testa  del  pubblico,  che,  avido  della  luce  del  [irò- 
gresso,  asaistc\'a  numeroso  alla  seduta  ;  e  stava  per 
uscire  dai  gangheri,  quando  quatctie  consigliere  era 
per  chiedere  il  rinvìo  ddla  discuuìone.  Fu  allora  che 
chiese  la  porub  il  consigliere  prof.  ing.  («luia,  e 
dopo  di  avere  d<^Ìalo  la  relazione  t>e  Andreia,  che 
egli  battezzò  11  volgartcxaloro  della  elcttrotecnicat. 
dÌAse  che,  data  la  chiarella  dei  latti  e  la  competenza 
del  giudice  di  concorso,  ogni  altro  rinvio  Imitorte- 
rebbe  perdita  di  iem[to.  e  \'crgogna  per  quc>to  paette, 
che  da  46  anni  non  fn  che  pnigeoare  e  diMrutrrc  ; 
fr  tempo  di  tagliare  corto,  perrhè  ogni  dttadino  deve 
vergognarsi  di  sentire  liattezzare  Casirovilturi  «  la 
città  dei  progetti  e  «Ielle  opere  incomplete  ».  l'roptmc 
il  seguente  ordine  del  giorno  :  <  Il  Consìglio,  ascolta 
la  lettura  «Iella  chiara,  completa,  ed  esatta  relazione 
dell'  ing.  Luigi  De  Andrcu.  intesa  1*  esposizione  fi> 
oancittria  fatta  dal  sindaco;  considerando  che  non  ( 
più  conveniente  procrastinare  la  soluzione  dì  cod 
importante  problema,  sia  perché  la  ritladìnanza  fa 
giuste  premure,  e  sia  perchè  1'  aumento  quotidiano 
dei  materiali  e  della  mano  d'  opera  «  traduce  in 
daiinu  dlLi  fìnanea  comunale,  ed  agli  azionisti  ;  |h>4- 
che  la  relazione  Wc  Andrei*  dichiara  il  progetto  e 
le  proposte  Pema  preferibili  ed  accettabili,  delibera, 
un  voto  di  pbuso  e  di  gratitudine  all'onorex-ole  ing. 
De  Andrru,  di  nutonzznre.  come  autorizza  la  Giunta: 
a)  contrattare  con  l' ing.  Pcma  la  conccmone  del- 
l'Impianto  della  illuminii/ione  elettrica  in  («se  alte 
condizioni  contrattuali  fissate  dalla  passata  ammìnl* 
sCrazionc  :  ed  ai  criteri  sui^erìti  dall'on.  I>c  ^adrds  ; 
h)  a  trsltarc  coi  propriciarì  intercsaati  per  le  eqiro* 
priazioni  occorrenti  :  e)  ad  invescare  alcune  aeauNC 
dd  bllando  rapprcBcntanti  economie  per  drca  6000 
lire,  ncll'  tmpianio  elettrico.    11  Consiglio  ha  appro- 
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vato  nel  unanimità  I'  ordine  del  giorno  Gioia,  ed  il 
pubblico  è  rìntasto  soddisfatto  del  prov\*cdi mento  cun- 
siliare. 

Cuneo.  —  t'n'ofiuM/jHSii  dtl  Comitato  per  la  J orza 
ehUrica.  —  II  25  u.  s.  si  tenne  un'importante  adu- 
nanza del  Comitato  |>cr  1"  energia  elettrica,  presie- 
duto dall'  avv.   Bollano. 

Si  dichiarò  di  aderire  alla  Società  che  verrà  le- 
galmente costituita  il  31  gennaio  in  Milano  sotto  la 
denominazione  di  Società  per  \'  energia  dell'  alto 
Piemonte,  allo  sr<j|>o  di  sfruttare  il  primo  salto  della 
Stura,  in  base  at  noto  progetto  fatto  allestire  dal  Co- 
mitato medesimo. 

Il  capitale  iniziale,  che  si  coprirà  con  azioni  di 
lire  100,  sarà  di  150.000  lire,  sidvo  ad  elevarlo  man 
mano  che  lo  sviluppo  dei  lavori  lo  richiederà. 

Qeoovi.  —  L'ostruzionismo  dei  gasisti.  —  Non 
avendo  la  SoctetÀ  del  Gaz  accettato  che  una  mìnima 
parte  dei  desiderata  preaentati  dal  personale,  questo 
la  mattina  dell*  1 1  gennaio  inaugurò  1"  ostruzionismo, 
e  cioè  diminuì  l' intensità  delle  cariche  del  carbone, 
cosicché  la  produzione  del  gaz  dimìnui  di  circji  jooo 
metri  cubi. 

Alle  ore  10.15  una  commissione  di  operai  fu  ri- 
cevuta dal  direttore  gcnoraie  delta  «  Union  dcs  gaz  » 
t^%.  1-acombe,  che  di.we  loro  esplicitamente  che  non 
intendeva  far  loro  un  trattamento  tliverso  <la  quello 
fatto  ed  accett;ito  agli  operai  gazisii  di  Milano. 

Nel  pomeriggio  alla  Camera  del  lavoro  fu  tenuta 
una  numerosa  as-iemblea.  nella  quale,  dopo  vivace 
discussione,  sì  propose  agli  oj>crai  gazistì  di  Genova 
e  Sampierdarcna  di  rimanere  fermi  nella  loro  orga- 
nizzazione e  accettare  frattanto  le  condizioni  fatte 
dalla  Società  agli  operai  gazisti  di  Milano. 

Il  giorno  seguente  è  stato  ripreso  normalmente 
il  lavoro. 

Covone  (Alba).  —  Scoppio  di  acetilene  —  Un  sa- 
cerdote ferito  ffrazvtMH/e.  —  11  sacerdote  l).  Ales- 
sandria, da  Novello,  vice-curato  nella  parrocchia  di 
San  Secondo,  entrò  con  un  lume  acceso  in  un  an- 
dito della  chiesa  dove  esisteva  un  apparecchio  per 
la  produzione  del  gaz  acetilene  :  avvenne  tosto  uno 
scoppio  formidabile,  che  fece  accorrere  numerose  per- 
sone, le  quali  trovarono  il  giovane  sacerdote  grave- 
mente ustionato  e  ferito  con  un  occhio  fuori  dal- 
l' orbila. 

II  fatto  ha  prodotto  impressione  penosÌ8.<!Ìma  nel 
paese,  dove  il  D.  Alessandria  per  i  suoi  modi  gode 
molte  simpatie. 

Massa  Carrara.  —  Luce  elettrica.  —  Furono  fatte 
le  prime  prove  della  illuminazione  elettrica  della 
città.  Gli  esperimenti,  specie  nelle  vie  principali 
dove  sono  le  lampade  ad  arco,  riuscirono  soddisfa* 
ceniissimi. 

Milano.  —  Scoppio  di  ^a:  in  Corso  Buenos- Ayres. 
—  Alle   19  del  3  gennaio  u.  s.  a  metà  circa  del  corso 


Buenos  Ayres  il  rumore  di  una  fortissima  esplosione. 
al  quale  segui  quella  della  caduta  di  parecchi  vetri 
dalla  fìncstra  prospiciente  la  via,  impressionò  gran- 
demente  destando  un  vivissimo  allarme. 

Nella  portineria  deUa  casa  al  n.  22,  casa  di  pro- 
prietà del  signor  Belingardi  Luigi  abitante  in  vìa 
Bocchello,  20,  dal  comptatr  ]|>uasto  si  era  manifestata 
una  grossa  fuga.  Il  purtin.iÌo  Bciìoglio  Angelo,  (^e 
non  s'  era  accorto  delta  coaa,  poiché  probabilmente 
il  gaz  si  era  raccoltd  nell.i  [mrte  superiore  del  locale, 
accendendo  un  fnrnelettn  a  spirilo  provocò  l'esplo- 
sione che  fu  violentissima.  ^H 

11  soffitto  della  portineria  crollò  e  si  staccò  pur^^^ 
gran  parte  dell'  intonacu  sopra  il  voitone  della  porla 
della  casa.  ^H 

Il  Besoglio  rimase  fortunatamente  incolume,  ma.^l 
non  cosi  il  falconarne  ili  55  anni  Malerba  Giuseppe 
che  fu  colpito  e  ferito  al  capo  da    un  grosso  pezzo 
di  calcinaccio. 

Avvertiti  telefonicamente,  accorsero  i  pompieri  dal 
nuovo  posto  di  via  Benedetto  .Marcello.  Mercè  l'o- 
pera loro,  in  meno  di  tre  quarti  d' ora  ogni  pe- 
ricolo che  l'incendio  potesse  estendersi,  venne  scon- 
giurato. 

Giunsero  pure  sul  luogo  con  rara  prontezza  i  mi- 
liti delta  Croce  Verde  che  prestarono  le  cure  del  caso 
al  ferito  Malerba. 

Per  r  avvenimento  gran  folla  di  curiosi  sì  radu- j 
nò  davanti  alla  casa  n.  33  e  1'  inter\*ento  del  dele^^f 
gato  cav.  Gislon  con  parecchi  agenti    valse  a  man- 
tenere r  ordine,  in  modo  che  il  lavoro  dei  pompieri 
potè  procedere  più  spedito.  ^| 


I  danni  si  calcolavano  in  luogo  a  circa  L.  2000. 


^ 


—  Un  gasista  imtsiito  da  uno  scoppio  di  gax. 
In  un  appartamento  .signorile  al  secondo  piano 
una  casa  in  via  .Solferino,  1"  operaio  ventenne  Pietro 
Salvi,  era  occupalo  a  ricercare  in  una  conduttura  di 
gaz  una  perdita.  Mentre  cercava  con  una  candela 
accesa  da  dove  il  gaz  u.sciva,  un  tubo  ad  un  tratto 
scoppiò  con  fragore  grandissimo,  ustionando  il  gio- 
vane che  c:idde  at  suolo  gridando  disperatamente^ 
11  disgraziato  aveva  il  viso  e  tutto  il  corpo  terribi 
mente  ustionato.  Fu  Inuiportato  all'  ospitale  dow 
constatalo  il  caso  disperato. 

—  Furio  di  una  cassa-forte  all'ufficio  del  gaz 
via  E.  Pini.  —  Verso  le  a  della  scorsa  notte  l'a- 
gente daziario  Pizzocheio.  posto  in  sentinella  nei 
pressi  di  via  Spallanzani,  notava  due  individui  dei 
quali  il  contegno  gli  pareva  sospetto.  Si  pose  a  se- 
guirli da  lontano  e  poco  dopo  li  vide  unirsi  ad  altre 
tre  persone,  che  conducevano  un  carretto. 

Il  Pizzocchero,  credendo  si  trattasse  dì  contiab* 
bando,  si  avvicinò  intimando  al  gruppo  dì  fer- 
marsi. 

Ma  gli  individui  parx-ero  assumere  un  contegno 
minaccioso  ed  il  Pizzochero  per  intimorirli  sparò  un 
colpo  di  fucile.  .Abbandonando  i!  carretto,  gli  sco- 
nosciuti si  diedero  alla  fuga. 
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Omk  vkiao  CMdlo  cbudnrio,  all'»  Kpnro.  iircorsero 
pmdia •  «accawivuiwntc  una  pattuifluidj  ncontl 
M  Tm  S.  CcMHlaCto  11  curetto  al  audio,  ti  cooMatò 
Ar  vf  itava  Mifini  uat  casa- forte  <lrl  pcao  di  circa 
dar  qMmuH. 

NdU  Rutiiiui  si  xppe  clic  la  cattaforle  era  stala 
ntmXm  dacli  ulbci  a  terrcnn  della  «  l'nion  dcs  Gaz  », 
fa  vi*  Rmeocgildo  Pini.  I  l.tdri  erano  enirad  da  una 
pwtictDa  die  da  sulla  cam|iftgna.  avevano  poacla 
r  nacio  ddl*  ufiici»  purunilosì  via  la  cat- 
At  OOB  cbbvro  il  tempo  di  aprire.  Embi  rao> 
droi  3000  lire. 
la  Kgttito  alle  indaifini  avviate  dal  funzionari 
date  Smoac  VII,  quali  indiziati  di  aver  pre«o  parte 
■fl'tmpnaa  Udresra,  furono  iniiii  In  arresto  i  Kuar- 
tbmi  nonurai  Rovai  Kmliio  cx-Kuardia  daziaria,  e 
Kifthia  Cesare,  abitante  in  viale  Monza,  n.   ig, 

—  Sirf  Chamtm  &  C,  ~  l  prezzi  altissimi  che 
nCflinMaro  in  questi  ultimi  tempi  il  mme  e  tflt  nitrì 
■accatti,  obbtiiraniao  anche  queiitA  IJiita.  ad  aumen- 
tare del  ilitn  per  etnie  \  prezzi  del  suo  catalogo,  a 
tearv  dal  primo  (ìHihniio. 

'—  Con  sua  ctrculore  o<lierfia  la  Messa  Ditta  ci 
coananica  come  il  si;.  I.njuuiti,  il  suo  viag^iiitore 
eoal  Cavorevolmcnte  noto  a  tutte  le  Officine  a  ptz, 
c4  aiti  >  i  liiaiorì,    sia    posfuto   ad  altro  ramo 

,iji«>nc  .Sir>'  Chamun  fic  C 
Q  CDOKraluliiuno  col  simpatie*)  amico  della  pro- 
avuta. 


— -  I  signori  Uffo  Patranclla  e  Ijouìs  Pa>*el  yen- 
oocninati  viacKiatnri  della  Sir)'-Chnmon  &  C.  11 
«{(.  Lools  PafCl  apponienc  a  una  famiglia  di  kazìxIÌ, 
faMRa  rtcnrdare  il  fratello,  rcminenic  sctrrctnrìo  ar- 
chivina  della  Società  Tecntquf  de  i'  tmimUrie  du  Gas 
«m  Frmmtf. 

iyfttrelta.  —  L' inoMguraxioMe  de/i' UòimiMasìone 
—  E  cosà  la  Doaixa  dtt^i  è  illuminata  a 
luce  chiara,  splendida,  bellissima. 
Sa  a*  è  iuta  la  inau^nixionc  con  l' intervento 
del  FMfieno  (U  Messina,  conte  Capitelli.  Il  quale  non 
la  rigidità  dd  clinu.  volle  trovarsi  qui  |icr 
la  benedizione  al  macchinano,  e  pronunziare 
aa  diacono  «upcntlo,  inteso  n  ilimostnu-e  che  tra 
faèe  e  iciifua  aoo  v'  ha  dissidio,  rome  ne  hanno 
dtato  pfuva  I  nlfliori  scienziati  a  cominciare  dal  Volta 
ftao  ai  p«*  grandi  del  ek-coIu  {MiKtatu. 

n  icvpo  concorse  a  rendere  più  splendida  la 
eoa  una  giornata  primaverile,  cosicché,  la  sera, 
la  popolazione  |mi|^  uscire  e  (codere  lo  spetta- 
onlu,  apecialmentc  nei  punti  della  città,  ove  la  luce 
è  spesa  pio  cupioaamente. 

DI  discorai  ae  n'  ebbero  fiarecchi,    e  quello  uffi- 
Ai   leoo   dall' avv.    Palmeri.  Il    quale    lesse   la 
di  Uistrcua.    1    inogrcaai   £ilti.    cokIì   auguri 
ae    hoàm    ancora,    e  specialmente   nell'  ordine 
e  ranaaiurìo.  prov\-cilendo,  con  la  erezione 
di  an  mpedalc.  alla  ione  dei  {inverì  infermi.  Questa 
^iuM  planque  aiBBl  tU'  auditorio. 


Risptjw  il  Prcfctlu  mn  quella  maschia  robusta 
clo4)ucnza  che  lo  distingue. 

\jx  grandiosa  sala  delle  macchine,  bella  nella  aua 
semplicità,  e  ariistiromente  dccor.ita  c<>n  frrfuni  e 
piante  rare,  tratte  dalla  villa  comun*ik\  face\-tt  un 
l>cir  effetto,  e  commovente  fu  l' istante  quando  la 
corrente  accese  quelle  lampade  ila  )too  candele, 
salutala  da  applausU  dei  pfcacnii.  tra  1  quali  molte 
signore  e  lignurine  delle  migliori  famiglie,  tra 
cui  la  Kigu'irina  Ada  Sulamone,  madrina  della 
festa,  che  rup|>c  la  tradizionale  bottiglia  di  eMam- 
pane. 

Ku  notata  l'assenza  dei  i^milat-t  di-t  <  ir>  ■■mlarin, 
gii\  itivilalì,  dei  quaH  soli  due  intervrnm-ro.  <|ucllo 
di  Pettinea  e  1*  altro  di  S.  Fratello. 

La  resta  al  chiuse  roo  un  pranzn  di  »c««ania 
coperti. 

Moareak.  —  /UHminasiome  a  gaz  acetiUne.  ~  Khbe 
luog<i  la  prova  della  il  Iti  mina/ ione  a  gax  acetilene. 
Non  poteva  riuscire  migliore.  L'impianto.  |ier  quani» 
limitato  a  dovere  illuminare  la  piazza  V.  Kmanuelc 
e  la  piazza  Guglielmo,  è  riuscito  ottimo  e  l'esperì- 
mento  ne  ha  dimostrata  la  bontà. 

Murano-  -  Arqna  e  iute.  —  Stante  1*  intcnattà 
del  frcdito  di  questi  giorni  sì  gelarono  le  c<indutlure 
del  gaz  fi  dell'acquedoiio,  |ier  conseguenza  il  paese 
rimase  ieri  senza  acqiuk  ed  Ieri  sera  l' illuminazione 
pubblica  e  privata.  Per  U  prima  m'*lti  s'arrangiarono 
sostituendola  col  vino,  ma  per  la  seconda  chi  non 
aveva  altri  moccoli...  do\'etic  andare  a  letto  all'o- 
scuro. Purché  questo  inconveniente  non  duri  a 
lungo. 

11  paese  che  rimase  aimpIcLimcnte  al  btdo  |>cr 
la  congelazione  dell'  acqtu  nei  pozzetti  del  gnztigeno 
presentava  Ieri  aem  un  aspeiin  funereo.  'l'uni  i  ne- 
gozi erano  illuminati  a  petrolio  od  a  cattdele.  cosi 
puro  le  abitazioni. 

Nlacaarf.  —  iitumànazione  ad  OétHUme.  —  (KebcM), 
Ieri  sera,  si  inauguro  nella  piazza  Vittorio  l^ma- 
nucte  II.  r  illuminazione  ad  acetilene,  la 'piale  riuwi 
veramente  splendida. 

Ne  sia  dau  lode  sincera  al  sindaco  cav.  GiuRrpiw 
.\ntonio  Macaracchio  e  al  bravo  operaio  Pitulla  An- 
tfjnlno.  il  quale,  senta  esaere  un  meccanico,  ha  dato 
prova  di  vera  abiliti^. 

Navi  Ugar*.  —  /^  Ah*'  ttettrìe*.  —  \m  luca 
elettrica  a  Novi  IJgurc  è  un  Catto  compiuto.  DI 
questa  grande  Imprvaa  ne  è  aasuntrìcc  U  ditta 
Ere<1i  di  Paolo  Sartirana,  ed  I  lavori  funino  diretti 
dagli  egregi  ingegneri  Giacomo  Pemigotu  ed  Itolo 
Sartìratta. 

Iji  centrale  di  {iroduzione  dell*  energia  elctirira 
e  poeta  in  Wa  Pietro  Isolo,  in  un  fabbricato  costruito 
apposta,  di  fianco  all' antico  lìazometru,  il  quale,  a 
mezzo  ili  motori  a  gaz-luce,  fornirà  buona  parte  del- 
l' energia  motrice. 
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V  impianto  —  la  cui  opera  muraria  fu  progfci- 
lau  ed  eseguita  dall'  ing.  Giulio  Cesare  Severa  — 
è  stato  allestito  secondo  gli  ultimi  dettimii  dell'  elet- 
trotecnica ed  è  provvisto  di  riserve  per  il  buono  e 
regolare  funzionamento  delle  lampade  e  dei  motori 
allacciati  alla  rete. 

I-'  energia,  per  azionare  in  condizioni  normali  le 
dinamo,  sarà  forniu  dalla  Società  Industrie  Elettri- 
che Val  d"  Orba,  sotta  forma  di  corrente  trifase,  e 
Aarà  asfH>rbiia  da  un  motore  asincromu  delta  prima- 
ria Casa  ICIektrìcitats  (lescllachali  Alioth  di  Munctic- 
stein  (Basilea).  Durante  le  accidentali  interruzioni 
della  linea  per  temporali  od  altri  casi  di  forza  mag- 
giore il  motore  trifase  v:>rrà  sosiìtuiio  da  un  motore 
a  gaz-luce,   munito  di  «starter»  per  l'avviamento. 

Per  regolarizzare  la  tensione  di  ser\'Ì7.io,  smor- 
carc  per  la  buona  utilìzzaziune  dell'  impianto  le  punte 
massime  del  diaframma  di  carico  dell'  officina  ed 
avere  in  ogni  caso  una  utilissima  e  provvida  riserva, 
t  installata  una  forte  batteria  di  accumulatori  Tudor. 
rappresentanti  al  regime  di  scarico  per  tre  ore  il  50 
per  cento  della  potenza  dell'  intero  gruppo  elettro- 
geno. 

La  tensioni.-  adottata  e  220  voits  ;  essa  non  può 
dare  apprensioni  in  rapporto  alla  incolumità  pub- 
blica ;  esistono  del  resto  impianti  con  tensioni  dì 
linea  più  elevate. 

La  distribuzione  è  a  tre  fili,  ed  alle  due  dinamo 
necessarie  ne  è  aggiunta  una  di  riserva:  esse  svi- 
luppano ai  morsetti  un  voltaggio  di  240  volts  per 
sopperire  alle  pcrtlìte  dì  linea  sotto  massimo  carico. 

La  carica  degli  accumulatori  è  fatta  coli'  aiuto  di 
una  dinamo  survotatrice,  che  fornisce  il  supplemento 
di  tensione  necessario. 

L' impianto,  il  quale  potrà  comportare  inizial- 
mente circa  2000  lampadine,  t-  dunque  progettato 
senza  risparmi  i^  d;\  una  assoluta  garanzia  di  buoti 
funzionamento. 

l  prezzi  iniziali  saranno  da  centesimi  »o  al  «  kilo- 
watt'Ora  »  pei  minimi  consumatori,  n  centesimi  65 
pei  massimi. 

I-n  grande  impresa  avrà  un  buon  successo. 

Palermo.  —  /-^  qualità  dei  gaz.  —  Togliamo  dal 
«  GÌ(*riialL-  Ji  Sicilia  »  ;  Il  nostro  assiduo  non  scopre 
cerUtmentc  l'America  deniinzianrio  in  pubblico  quanto 
del  resto  t  cnurso  dallj  recente  discussione  avvenuu» 
nel  Co.isiglitt  comunale  in  occasione  del  bilancio 
della  azienda  del  gaz.  Ma  noi  pubblichiamo  la  sua 
lettera  per  documentare  tiuello  che  è  un  lamento 
generale  fra  gli  utenti  del  gaz.  e  che  se  apparisse 
in  una  forma  palese  e  collettiva,  sarebbe  una  vera 
rivolta  contro  questo  disgraziato  inizio  dì  una  mu- 
nicipalizzazione che  fu  voluta  e  Io  e  ancora  da  tutti, 
come  quella  che  potrebbe  fare  gli  interessi  del  co- 
mune K  dei  privati. 

Ecco  la  tetterà  : 

Rgregio  Cronista, 
In  (licci  anni  che  faccio  uso  del  gaz  per  illumi- 
nazione  e  riscaldamento  non  ho  pagato  mai    più  dì 


lire    13   al    mese.    Ebbene,    ieri    ho  dovuto  pagare 
lire  18. 

Sotto  la  gestione  della  Società  Italiana  un  con- 
trollo, bene  o  male,  credo  si  esercitava  ;  ma  sotto 
la  gestione  del  .Municipio  questo  controllo  k  cessato 
del  tutto,  e  si  fornisce  agli  utenti  un  gaz  pessimo  e 
a  bassissima  pressione,  per  cui  fa  bisogno  far  uso. 
specie  per  riscaldamento,  di  una  quantità  doppia  di 
quella  che  si  faceva  colla  cessata  impresa. 

Mi  permetto  chiedere  a  lei,  perchè  rivolga  la 
domanda  per  mezzo  del  suo  pregiato  giornale,  ai 
nostri  savii  amministratori. 

E'  onesto,  dopo  avere  strombazzato  a!  quattro 
venti  del  miglior  gaz  che  avrebbe  fornito  il  Muni- 
cipio a  minore  prezzo,  produrre  gaz  si  cattivo  ? 

Continuando  in  tal  modo,  giacché  dal  confronto 
col  dicembre  1904  e  1905  il  consumo  che  ho  file" 
vato  io,  è  superiore  in  questo  dicembre  di  1(3  ed  è 
ancora  di  113  supcriore  a  quello  di  ottobre  1906, 
che  é  r  ultimo  mese  di  gestione  della  Società  Ita- 
liana, credo  che.  ad  ovviare  maggiori  danni,  i  con- 
sumatori dovrebbero  opporsi  al  pagamento  dell'  in- 
tero gaz  segnato  dal  cfmtatore  e  pagarne  appena  una 
met.i  :  e  questo  fino  a  quando  il  Municipio  non  cre- 
derà giusto  fornire  migliore  qualità  di  gaz. 

Sicuro  che  ella  vorrà  dare  pubblicità  alla  presente, 
mi  creda  Dcv.mo 

D.   lidmondo  Cappello 

PÌM.  —  Nomina.  —  Nella  seduta  del  29  gennaio 
p.  p.  il  Consiglio  Comunale  nominava  con  48  voti 
su  52  votanti,  (dei  (iii;di  2  .istenutìi  a  direttore  della 
OfTicina  Gaz  riaxeciiere  Maurilio  Zanetti  già  addetto 
alla  4  Union  des  Gas  »  di  Milano. 

I  concorrenti  cran<j  sci. 


I 


I 


Poal.  —  /-ù  luce  elettrira.  —  Il  Consiglio  Comu- 
nale dì  Posi  ha  approvato  un  progetto  [kt  provve- 
dere di  luce  elettrica  il  [laese. 

Si  calcola  che  detto  progetto  sarà  completato  per' 
l'autunno  prossimo. 

Recco.  —  Ci  consta  che  le  officine  elettriche  ge- 
novesi, le  quali  hanno  acquisti\to  le  officine  a  gaz 
ed  elettricità  di  Recco,  inizieranno  quanto  prima  i 
lavori  d'  una  grande  linea  elettrica  da  Genova  a 
Chiavari  i»er  distribuire  luce  e  forza  motrice  lungo 
tutto  il   percorso. 

Esse  alimenteranno  la  linea  tanto  di  giorno  che 
di  notte  e  potr.Tnnn  fornire  per  imhistrie  anche  forza 
per  centinaia  e  migliaia  di  cavalli,  per  cui  s;irà  pos- 
sibile anche  1*  impianto  di  tram»  elettrici.  ^^ 

Reggio  Calabria.  —  Per  V illuminazione  dei -intlaggi 
circonvicini.  —  Sono  stati  indelti  incanti  per  la  illu- 
minazione pubblica  nei  nostri  villaggi  su|K:rinri,  me 
quanta  prima  molto  probabilmente  sarà  impiantalo 
un  ufticio  telegrafico. 

Rieti.  —  i.uce  elettrica.    —    Quanto  prima,  me-, 
diante  un  nuovo   impianto,    la   luce  elettrica 
somministrata  anche  di  giorno.   K  cosi  il  nostro 
stinto    sanitario,    il    doit.   Luigi  Baiiistelli,    liu  colte 
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1*  docmione  per   impiuntArc    un  gabinrito  di 
di   cui    «i    «entivH  d*  Unto  tempo  il 

BhW.  —  Tfrriàiit  scoppio  di  gas  aceti  te  me.  — 
In  can  Bìoatli.  in  un  puntu  centrale  della  dltA.  av- 
f«Bae  oao  scoppio  di  gax  acetilene.  11  colpo  farmi- 
daliilt  fìi  udito  da  tutti  i  punti  della  città  e  cauaA 
Ib  rottan  ilei  vetri  nei  palozid  vicini  compreso  il 
civk»  oapedale.  Grande  (Ninico  si  ebbe  nella  citta- 
Amam  ette  ai  rivcraò  lul  luogu  insieme  a  tutte  le 
Mtorltà.  Foftiuuiumenlc  non  al  ha  a  deplorare  nes- 
mtmtk  vittima. 

Voaa.  —  AM^uiati  per  tuta  fuga  di  gas  po:rra. 
—  lì  14  leemuio  verso  le  9  e  mejxo  nello  stabili- 
memo  tipocni5co  di  Giulia  Soprano,  al  vicolo  delle 
MaMollala,  meeirc  qtwttro  operai  mettevano  in  azione 
■a  meMK  a  xax  povero,  avvenne  una  fu^a  di  ifax 
cbc  invatfl  1  quattro  operai  focendoli  cadere  al  suolo 
tcamartitl.  Easì  furono  poco  dopo  soccorsi  ed  accom- 
pTiaii  «n*  ospedale.  I  medici  per  tre  di  ciwi  riser- 
WiMo  il  giudixio  e  dichiararono  il  quarto  guaribile 
la  jo  tionii. 

^  Vim  AimÒm /mimituta  daJia  corrente  eie  tifica.  — 
Qaovc  or»  notiiia  che  aulla  linea  immvinria  koma- 
Fraarafi  tt  è  rotto  un  filo  di  conduttura  elettrica. 
Usa  bfanba  ri  imam  tocca  dal  filo  fu  fulminata  all'  ì- 

S-  MarffKrìla  Ui«rc.  —  Dimostrasioni  per  la  luce 
jlt^rkm  a  S»mM  Margherita.  —  Il  3  gennaio  u.  ». 
t  auto  afluBo  sulle   cantonate   di    qui    ti  seguente  : 

«  Gttadini  !  Ieri  sera  merce  il  senno  e  compi- 
mento  del  proprio  dovere  il  brifcadiere  dei  carabi- 
aàeri,  per  ordine  pubblico  onde  prevenire  qualche 
daonlfite.  ha  Impedito  cbc  il  direttore  dell' impreiia 
aleOflca  ae^Itaaae  a  Ux  tagliare  la  corrente  a  tutti 
■fi  menti  che  non  vogliono  arrendersi  ad  ingiun- 
noni  arbitrarie  che  durano  gii  da  molto  tempo.  Il 
aaMMo  ano  aibitrarin  commesso  nelle  ore  in  etti 
iMalWiairinn  I  commerci  di  tutti  gii  esercenti,  caflle. 
flaMcaati,  farmacie  ecc.  ha  (atto  traboccare  la  mi- 
■wa  fià  ricolma. 

QnciCa  maitim  un  considerevole  numero  di  aU- 
taatl  ha  presentato  urui  petizione  al  Sindaco,  enume- 
laado  gli  abiui  e  gli  arbitri  che  commette  l'impresa 
iT  Wuminaiione.  chiedendo  che  le  ingìungcate  di 
—lì**"  a  di  rispettare  il  capitolato  di  oneri  e  ccm- 
éiriOBi  it^httc  col  Comune  quando  |c  fece  la  con* 
ceariOM  per  1'  illiimina2ii>nc  elettrica  pubblica  e 
privala. 

D  Sindaco  ricevuti  i  dimostranti,  colla  massima 
daferenaa  e  cordialità,  presa  cngnixionc  della  peti- 
siflac.  ed  uditi  i  reclami,  che  dichiarò  non  essergli 
iMilMeaia  nu«>\i,  mandò  un  ordine  di  comparizione 
al  dbvnore.  ma  questi  non  c^acndosi  presentalo  nci>- 
pore  alta  seconda  intimazione,  il  Sindaco  gli  mandò 
1*  ordÌDC  che  per  le  ore  quattro  pomeridiane  d' oggi 
doma  iv  ODOgiangcrv  tutti  i  fili  taKliati  ieri  aera. 


Sotiomariai.  —  (C.  M.).  Le  luce  ekttriem  laxia 
qui  proprio  a  fle«iderare  :  ogni  sera  regna  tra  noj 
un*  oscurità  di  morte. 

Spoilla.  —  Fuiminato  daUa  eormU4  eUHHcet.  — 
Venne  trovato  fulminalo  dalla  corrente  elettrica,  che 
alle  miniere  di  S.  ,^^gelo  »rr\'D  per  illuminaiione, 
per  r  estrazione  dalle  gallerie  dd  vagoncini  e  per  I 
\-cntilatori.  l'operaio  Caaadei  Primo. 

Egli  nulla  aveva  a  che  vedere  con  t*  energia 
eletirìca.  emendo  adibito  alla  eacavaziune  dei  Ugniti, 
quindi  nessuno  aa  spiegami  come  aia  andato  s  pe- 
netrare in  un  casotto,  e  per  di  piU  sbarrato,  che 
Bcr\'c  per  comunicare  l'energia  ad  un  ventilatore  che 
da  pio  giorni  non   funzionava. 

Era  uno  tra  i  migliori  operai,  e  da  tutti  ben  vo- 
luto :  lascia  la  moglie  e  tre  piccoli  figli. 

Thlene.  —   VùmdaHxm...  éUttriri,   —   Ignoti  van* 

dali  ieri  lungo  li  strada  in  localilA  Timonchìo  con 
urta  bacchetta  t^ovocarono  il  contatto  fra  due  fili 
della  forca  elettrica,  che  manda  la  luce  a  Malo. 

Fortunatameme  questi  caddero  in  un  campo.  Il 
danno  della  dina  .Savardo  ascende  a  ^o  lin.-. 

Il  Catto  venne  denunziato. 

ToloM.  —  Urna  sigmcra  aijìssiafa  dai  gas.  —  La 
«ignora  Ponaa-Fcrrnri,  oriunda  di  Venalico  (ttalta). 
è  morta  asfissiata,  In  seguito  ail  una  foga  dj  gax. 
Un  operaio  che  aveva  tentato  di  recaric  soccorso  k 

.svenuto. 

Torìis.  —  6'tt  fattorino  tramfìario  seotiélù  diJia 
correnti  ilettrica.  —  All'  oipetlulc  di  San  Giovanni 
è  stato  medicato  dì  scottature  alle  mani  il  (altorìno 
tramviario  Gay  Antonio,  d'  anni  39. 

11  Gay  era  salito  su  11' imperiate  del  tram  n.  ix 
ddla  SocietÀ  A.  I.  linea  Vanchiglia-Pona  Suu  per 
rimettere  a  posto  l' interruttore  automatico.  Ma,  forse 
perché  poco  esperto,  determinò  una  scarica  clettiica 
che  gli  produsse  tali  scotLilure  alle  mani. 

Potrà  guarire  in  una  quonitina  di  giorni. 

—  Lm  bue  eUUritù  per  te  nostre  itashni  di  Mtd 
e  Neoi  S.  Boi'0  —  La  Diresionc  compaitiaientale 
delle  ferrovìe  di  Stato  ha  eonchìuso  il  contrailo  col- 
r  officina  Sartirana  per  l'illuminazione  elettrica  del 
parco  vagoni,  della  stazione  S.  Bovo  e  della  stazione 
centrale. 

L' illuminazione  wrA  per  la  nuiggior  porte  ad 
arco. 

1ji  snuione  verrà  illumiaMi  con  un  grande  Uro 
anche  all'  esterno. 

—  Scoppio  di  gas  im  tm  iaioraforig,  ^  In  un  lo- 
cale al  secondo  piano  della  cua  n.  4,  in  via  San 
Tommaso,  tenuto  in  affìtto  dal  sano  Novasoone  An* 
drea  per  uso  laboratorio,  si  accumulò  uaa  ^aanthà 
di  gaz  nel  vuoto  tra  U  pU^/omi  ed  il  pavimento  ou- 
periore,  e  mentre  un  operaio  gasista  cerrai-a  il  gua- 
sto olla  conduttura,  determino  1'  accensione  con  forte 
scoppio  del  gaz  «fuggito-  RtMma  parta  del  soffitto 
cadde,  andando  a  colpire  diverse  persone  che  sU' 
vano  nel  laboratorio,  le  quali  riportarono  cootusioai 
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4ti  poca  entità.  Andarono  pure  infranti  alcuni  vetri, 
con  deterioramento  <Vi  nntbilj. 

Accorsero  sul  posio  diverse  puardie  munìci|>aH, 
che  presero   i    provvedimenti    suggeriti    dalia  cìrcO' 

stanza. 

Udine.  —  Per  ax'tre  il  gaz  nelle  frazioni.  —  Gli 
abitanti  di  Cliiavris  e  del  suburiiio  Gcniona  hanno 
chicstu  alla  Giunca  cumunalc  che  ven^a  portato  il 
gaz  nella  loro  frazìnne  affinchè  serva,  oltre  che  per 
la  ilhiniina/ione  pubhlica  anche  per  l' uso  privato 
nelle  ramiglte, 

Venezia.  —  Un  incendio  nei  deposi/o  dì  carbone 
delta  ^cktà  del  gaz.  —  In  causa  della  fermenta- 
zione ai  sviluppò  un  incendio  net  magazzini  di  de- 
posilo del  carbone  della  Società  del  k'^z  situato  in 
Fondamenta  S.   Giovanni  atta  Giudecca. 

Avvertilo  l' incendio,  sì  recò  sul  luopo  la  se- 
zione VII  che  diede  mano  ad  isolare  l' incendio  ed 
ullo  spegnimento. 

I  danni  non  sono  ancora  precisati  ma  sembra 
che  sieno  assai  limitati. 

Venezia.  —  Un  accenditore  automatico  del  gaz.  — 
11  sJsnor  Ivo  .Martelli  ha  eapcrimentato  alla  pre- 
senza dei  rappresentanti  del  comune  e  della  Società 
Lionese  del  gaz  il  suo  riiliìnetto  elettro  magnetico, 
di  receniissinia  invenzione  Ìl  quale  lia  per  ìscopo 
il  comando  elettrico  a  disianza  di  una  o  più  lampade 
a  gaz  ad  incandescenza. 

L'  apparecchio  sì  applica  al  Bunscn  dette  lampade 
ad  incandescenza  e  serve  ad  accendere  e  spegnere 
a  distanza  e  stniultaneaiiienCe  quante  si  vogliano  tan;- 
pade.  .-Igìsce  per  mezzo  di  una  debolissima  corrente 
lanciata  sopra  un  solo  Uto  di  linea.  1  vantaggi  che, 
offre  la  sua  applicazione  si  possono  vedere  facil- 
mente tanto  nella  pubblica  che  nella  privata  ìlKinii- 
nazione. 

L'impianto  dell'apparecchio  è  eminentemente  eco-, 
nomìco.  i 

Vicenza.  —  Togliamo  dall' t  Industria»  di  Milano 
i  seguenti  pardcolari  sull'  importante  impianto  idro- 
elettrico di  Carpane  : 

«  1.'  impianto  idroelettrico  di  Carpane,  scrive 
1'  «  Industria  »,  su  progetto  dell'  ingegnere  A.  Zen- 
nari,  autore  del  progetto  del  Cettina,  dar.ì  3360  HP 
nel  punto  più  classico  di  derivazione  là  dove  il  fiume 
corre  sulla  roccia,  là  dove  precisamente  è  bandito, 
a  priori,  qualunque  timore  di  arresti  e  di  squilibri, 
di  potenzialità  per  magre  o  per  piene,  in  grazia  «.Ielle 
condizioni  naturali. 

Attualmente  il  canale  esistente  o  vecchio  canale 
dà  8<">o  HI*  ma  il  nuovo  progetto  Gennari  li  jmria 
o  33(^0,  quantità  d'  energia  doppiamente  importante 
e  per  la  entità  e  per  la  sua  ubicazione  ;  quasi  nel 
centro  del  Veneto,  prossima  a  Padova  e  Vicenza, 
vicina  a  .Schio  e  Thiene,  dove  la  forza  motrice  non 
sarà  mai  troppa,  pur  trascurando  la  piccola  industria 
che  potrà  fiorire  a  Rossano  e  dintorni. 

V  enerva  potrà  essere  utilizzala  in  tutto  il  Ve- 


neto, anche  perchè  l'esecuzione  del  progetto  Zennari 
costerà  relativamente  pochissimo  ».  ■ 

Vigevano.  —  Nuove  industrie  in  città.  —  Una  so- 
cietà, già  costituita,  avrebbe  in  progetto  di  compe- 
rare nelle  adiacenze  ilella  città  un'arca  di  15.000 
metri  quadrati  di  terreno  per  costruire  una  nuova 
usina  gaz  per  l' illuminazione  pubblica  e  privata  e 
\*cz  1'  impianto  di  una  grande  officina  meccanica. 

1.'  intento  sarebbe  ili  poter  servire,  per  la  parte 
meccanica,  i  tanti  stabilimenti  industriali  della  citta 
e  dintorni,  rendendo  Vìgevano  tndipt-ndcnle  dalle 
officine  di  Milano,  Legnano  e  Novara,  alle  quali  hi- 
.sogna  oggi  ricorrere  [)er  la  meccanica.  Quesu  so- 
cietà ha  già  presentato  domanda  alla  nostra  Giunta 
municipale  per  1' autorizzazÌ<}nt-  per  la  nuo\'a  usina. 
trattandosi  di  un  servizio  pubblico,  e  per  il  suo  ap- 
poggio morale.  Iji  Giunta  pare  che  voglia  essere 
favorevole. 

E  giacché  sono  in  tema  di  nuove  industrie  posso 
aggiungere  che  nel  decorso  di   quest'  anno   sorgeri 
nelle  vicinanze  delta  nostra  stazione    un  nuo\^  .sta 
bilimento  di  fonderia  di  ghisa,  già  progettato  e  pre- 
ventivato. 

—  Impianto  idroelettrico  su/  Terdoppio.  —  Nd 
vicino  comune  di  Zinasco  il  fiumrcello  Terdoppio, 
che  nasce  sul  Novarese  e  passa  poco  discosto  da 
Vigevano,  può  fare,  colle  necessarie  livellazioni  al- 
lìmelriche  a  monte  ed  a  valle,  un  salto  di  parecchi 
me  cri. 

In  vista  di  ciò  si  è  costituita  in  Voghera  una 
società  che  si  è  accaparrata  la  totale  produzione  del- 
l' Impianto  idro-termo-eleitrico  di  questo  salto  del 
Terdoppio.  Forza  e  luce  saranno  portate  a  Voghera 
per  la  città  e  paesi  vicini. 

l-a  società  calcola  che  coi  primi  del  1908  1*  im- 
pianto potrà  funzionare. 

Voghera.  —  //  disservisio  /erroviario  e  la  mati- 
coìtsa  di  carbone.  ~-  Causa  il  disservizio  ferroviario 
anche  a  Voghera  e  sentita  vivamente  la  mancanza 
di  carlwne.  specialmente  dall'  ofticina  comunale  del 
gaz. 


ACQUEDOTTI 

Bari  —  L' .acquedotto  Pugliese  —  /tre  progetti 
esecuth'i.  In  questi  giorni  sarà  presentato  al  mi- 
nistro dei  LI,.  PI'.,  per  es.sere  sottoposto  al  Con- 
siglio Superiore  dei  IX.  PP-,  dalla  ditta  concessio- 
naria E.  Antico  e  C,  il  progetto  esecutivo  per  il 
secondo  tronco  per  l'Acquedotto  Pugliese. 

Com'  e  noto,  tre  sono  i  tronchi  in  cui  il  colos- 
sale lavoro  e  stato  diviso  secondo  il  progetto  dì  mas- 
sima. 

Il  primo  tronco  lungo  zo  km.  va  dalle  sorgenti 
del  Sete  alla  grande  galleria  che  traversa  gli  Ap- 
pcnini  per  19  lem.,  ed  è  divìso  da  un  tratto  aperto 
di  12  metri. 
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Qaad  Utotì  iooo  cominciati  e  procedono  lUit' 
e  (U  «cavi  woo  lUti  condotti  o  4S  metri 
dafl'iaboeoo. 

D  aceoado  trooco  buA  lungo  loo  km.,  ed  arrì- 
Tcr*  «ìDo  a  VcnoM. 

Il  GimnmU  iti  Lavori  Pmòòlici  dire  chr  il  pro- 
|«Mi  avuti vo  di  queMO  secondo  tronco,  ha  »upc- 
«•o  fattconcnie  btosk  dlRicoltA  tecniche  e  «pecdal- 
mtmait  per  l'altra  tralterìa  di  io  km.  che  passeri  da 
•ooo  al  Volture 

CoBc  Hpcic,  II  icno  progenn  definitivo,  lecondo 
fl  ooamtto,  nrà  preaentaio  al  princìpio  tlcll'  anno 
«MmO(  e  comprendere  il  canale  principale  da  Ve- 
■oaa  dno  a  Fanno. 

CMmm.  ^~  L' mauguraziofu  dell'  Acqutdotto.  — 
Pkneaci  U  bcUo  aq^retarìo  on.  Colo«imo,  tutte  te 
marUk,  mon*.  Chteppe.  e  grande  folla,  si  è  inau- 
gMMO  •otenneroente  l'acquedotto.  Dopo  la  cerimonia 
KHSiaM.  parlarono  applaiiditissimi  ti  Sindac<i  di  Co- 
rnac e  U  don.  Brìanchi.  Indi  l'on  CuttMinio  e  le 
■Marita  là.  recarono  al  teatro  ove  ha  luug:o  la  so* 
loMW  oomncmonuEione  dei  martiri  colrone«  del  r799 
e  dd  Aacein  Bandiera,  con  un  Applaudilo  dÌKonto 
dd  pvDt  Corso  dell'  Istituto  tecnico  di  Catanzaro. 

n  aonosegiTtario  Coluginio  è  inter\-enuto  alle  ore 
iSadtm  banchetto  di  80  cupcrti  offertofrli  dnH'am- 
■iafatriikme  comunale.  Vi  inicr\-cnnera  le  autorità, 
i  deputati  San  Se^'erino,  Mugliano,  Barracco,  Giunti. 
VeMora  «  Fera.  Furono  pronunciati  brindisi  al  sot- 
toHBnttrio  Coloumo  che  rispose  prouunciiindo  un 
■scorso. 

HnaM.  —  Lo  scoppio  d'un  tuho  d'arcua  potabile, 
—  In  tria  de*  Bardi  scoppiò  un  ^osso  tut>o  del- 
l'acqua potabile,  facendo  nel  lastricato  una  apertura 
fi  circa  5  metri  di  diametro  e  4  di  profondità, 

I.'scquj  in  breve  tempo  allaffò  la  strada  all'al- 
«ena  di  circa  un  metro,  inx-adendo  le  numerose  can- 
àac  e  iKKnghe  che  In  quella  via  sono  sono  al  lìwllo 

Uc 

AecoraBO  i  pompieri  con  due  pompe  a  vapore 
e  fU  operai  della  manutenzione  dell'  acqua  )>otahi]c  : 
e  dopo  chiuse  le  saracinesche  la  strada  \xAi:  essere 
pnasciaicau.  Restarono  piene  le  botteghe  e  le  nume- 
rasr  caolifie. 

L'acqua  ha  prodotto  danni  rìle\-anti  specialmente 
DcUc  OBntine  dove  erano  depositate  motte  merci. 

Fwfl.  —  /.'crryirtf.  —  Il  Municipio  pubblicò  le 
■■ove  (fiaposìsiooi  del  retcolamento  d'  iifìcne  per 
racqoa  potabile  ddle  case  destinate  ad  uso  di  abì- 
Maiaaa  toc. 

Soaa  dichiarate  ìnabiialnii  le  case  della  cittÀ  e 
aobborghi  l»on  provviste  di  acqua  dell*  acque- 
o.  Gli  attuali  poni  potranno  casere  mantenuti 
ti,  na  dovranno  porcara  la  scritta  .'IrfiMi  mom  be- 
arne la  cose  rvrali  si  dispone  che  1  pozzi  devono 

ia  detcrminate  condizioni  di  salubritA. 
Si  accordano  tre  tncsi  di  tcmtHi  ai  propriatari  di 
m  per  oOcmpcrare    alle   disposizioni   del   regola* 


mento  che  l'amministrazione  comunale  ha  rinlea- 
zlone  di  voler  iare  ooservare  rlgorDoamenie. 

Qeaova.  —  //  «mcv  aefueéotto.  ~  Al  Consivtlo 
romiinnlc  venne  illacusso  ed  approvato  il  pr<iffctio 
di  un  nuovo  acquedoiio  ;  una  delle  qttestioni  pi<t 
lm|Hirtanti  che  da  parecchio  tempo  preoccupava  la 
nostra  cittadinanza. 

La  proposta  avanzata  dalla  Giunta  ottenne  anche 
I  voti  della  minoranza, 

—  Il  nuovo  Atquedotlo  —  Togliamo  dal  Laffaro  : 
La  nostra  civica  A mminìxi razione  si  C  coraggiosa- 
mente  r  lodevolmente  assunta  l' impegno  di  proce- 
dere all'esecuzione  di  due  opere  sulla  cui  urgenza 
tutta  la  cittadinanza  era  ed  é  concorde  :  la  cnstru' 
zionc  d'un  nuovo  quartiere  dì  case  destinale  essen- 
zialmente alla  classe  operaia,  e  la  costruzione  del 
nuovo  acquedotto,  che  prov\'eda  ai  creaduti  bisotcni 
della  cittA.  cresciuti  biso^  che  sono  indice  elo- 
quente di  continuo,  promettente  incremento. 

Delle  Oxu  popolari,  e  la  pratica,  come  ricordano 
i  lettori,  venne  approvato  per  acclamazione  —  fìA 
abbiamo  accennato  in  uno  dei  possali  numeri. 

Vogliamo  oggi  riferire  qualche  brevisvinio  cenno 
sul  nuovo  acquedotto  ;  pratica,  la  cui  discussione 
%*enne  tmtt-ita  ad  ora  un  po'  tarda,  per  certe  noiose 
quanto  inutili  interpellanze  d'ordine  tutto  burocra- 
tico, interpellanze  che  avrebbero  potuto  con  |4b 
frutto  venire  svolte  neiriifricìo  dell 'assessore. 

Il  novanta  per  cento,  di  queste  strombazzate  in- 
terpellanzc,  sono  appunto  di  questo  genere  :  ora,  se 
non  si  prescniasaem  in  aeduu  pubblica  te  aon  quelle 
per  cui  non  «  è  riusciti  ad  ottenere  «aa  gitiiu  ao* 
luzione,  o  quelle  che  han  carattere  di  capitale  im- 
portanza, ne  scapiterebbe  forse  la  troppo  facile  po- 
polarità di  qualche  interpellante,  ma  ne  guadogne- 
rebtw  la  serietà  delle  sedute  del  Conscsao.  sedute  te 
quali,  con  gli  attacchi  e  le  risposte,  su  quisquiglie. 
su  fatti  d'ordine  aasolutamenlc  secondario,  finiscono 
col  rasentare  ì  piati  delle  eumc  di  San  Frediano,  Non 
parliamo  della  incviubilc  e  dannosa  perdita  di  tempo, 
inAitta  al  Consiglio,  della  quale,  pur  di  cercare  dì 
far  valere  i  suoi  puntigli,  ì  suoi  ripicchi,  taluno  de- 
gli interpellanti  non  »  cura  né  punto,  n^  poco. 

Ma  non  ci  lusinghiam  certo  di  riuscire  s  rad- 
drizzar le  gvnbc  ai  cani  ;  e  però  ci  nunegnlamo  ad 
asaisterc  ad  altre  sedute  con  dialogati,  in  cui  —  piti 
dell'  interesse  pubblico  —  trapela  la  penonalltA, 

K  ritomuimo  all'  Acqtiedotto. 

Il  progetto  pel  nuovo  Acquedotto  da  cserdnl  dal 
Comune  è  stato  presentato  con  una  diiara.  e  dili- 
gente relazione  dell'aaeasare  ai  Lavori  Pubblici,  in- 
gegnere Boxano. 

Una  non  lie\-e  malattìa,  dalla  qtialc  l'egregio  cob- 
dttadìn>)  nostro  si  è  ora  ristabilito,  gli  ha  impedito 
di  soHenere  l'attualitik,  e  la  convenienza,  in  pubblica 
discussione. 

Ma  l'osseasorc  Boimno  ebbe  x-alìdì  sostenitori  nei 
colleght  delia  Giunto,  ndrasaeaaorr  CaasaoeUo.  che 
rìspoac   con  ragioni    convincenti  alla   lunga  lettura, 
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infitta  dal  consigliere  Boritolo  ;  e  negli  ;isacdsorÌ 
PofTf^'  Costa,  ed  altri. 

Cosi  anche  la  costruzione  <lfl  nuovo  Acquerfotio 
ormai  è  approvata.  Si  iraiia  Hi  raccuglicrc  acque 
jemali  da  un  Imciiio  imbrifero  del  nostro  Appennino, 
nella  valle  tlenuminata  delle  Noci  in  <]ucl  di  Mon- 
to^p^ìo.  formata  dalle  siLvcstrì  pendici  dei  munti  Hatio, 
Tacche.  Candelozzo,  Montela^o  e  Alpesi.«a,  le  di  cui 
nltitiidìni  si  aggirano  intorno  ai  mille  metri. 

Sbarrando  questa  valle  con  una  diga  dì  ritenuta 
capace  di  captivare  metri  cubi  2,500.000  d'acqua,  sì 
potrebbe  alimentare  pcrenncmtnie  un  Acquedotto. 
della  portata  di  litri  2.',o  al  minuto  secondo,  pari  ad 
ad  oncie  1095,  con  una  spesa  di  4,500.000  lire. 

La  quantità  d'acqua  dell'Acquedotto  proposto,  da 
erogarsi  per  servizio  pubblico  si  può  ritenere  a  priori 
dì  oncte  235,  per  cui  ne  rimarrebbero  a  disposizione 
per  uso  privato  oncie  Soo.  che  valutate  in  ragione 
di  L.  8000  per  ogni  oncia,  prezzo  assai  inferiore  a 
quello  attualmente  praticalo  dagli  Acfnicdcilti  Nicoltiy 
e  De  Kcrrari  Galliera.  possono  produrre  un  ricavo 
non  inferiore  a  lire  6.400.000  che  coprirebbero  la 
spesa  di  costru7.tone,  di  manutenzione  e  di  esercizio 
del  nuovo  Acquedotto. 

Tale,  in  succinto,  il  progetto  in  massima,  per  la 
nuova  opera,  Ju  cui  attuazione,  con  quella  <]ellc  Case 
operaie,  segna  indubbi.imcnte  una  buona  partita  al- 
l' attivo  della  Civica  Amministrazione. 

Gravina.  —  Ofnsifflio  Comunale  —  Il  Consiglio 
Comunale  ha  unanimeinente  approvato  un  voto  al 
governo,  perché  la  conduiiura  dell'  acqua  nei  pros- 
simi lavori  per  l'Acquedotto  Pugliese,  anziché  per- 
correre il  tratto  Spin.izzola-Toritio-.Mtamura-Cirnvina, 
col  quale  sarebbe  completamente  trascurata,  la  fra- 
zione di  Poggiorsini,  abbia  il  percorso  :  Spinazzola- 
P*>K'g'orsÌnÌ-Gravina-Altamiira.  dandtj  cosi  l'acqua  alla 
frazione  suddetta,  per  la  quale  il  comune  paghe- 
rebbe il  relativo  contributo. 

Lecce.  —  La  Provincia  di  Lecce  non  vnol  pagare 
l' Acquedotto  ?  —  La  provincia  dì  Lecce  non  vuol 
jiagare  la  sua  quota  per  l'Acquedotto  Pugliese  ! 

La  notizia  non  può  non  destare  sorpresa,  ^e* 
cialmenic  a  Bari  e  a  Poggia,  i  cai>oluoghi  delle  altre 
due  Provincie  interessale,  e  in  tutta  Italia. 

Come  si  sa,  ila  quest'anno  t  Consigli  comunali 
e  provinciali  della  Ptiglia  devono  stanziare  nei  propri 
bilanci  la  prima  delle  quote  annuali  che,  per  legge, 
dovranno  pagarsi  per  25  anni  per  la  grande  opera. 

Questa  Deputazione  provinciale  però  ne!  progetto 
di  bilancio  aveva  imposto  la  somma  di  400.000  lire 
circa  ed  aveva  proposto  al  Consiglio  l"  imposizione 
dì   IO  centesimi  addizionali  di  sovra  inipoMa. 

Anzi  la  Deputazione  stessa,  nella  sua  Relazione 
al  Consiglio,  aveva  innalzato  un  inno  all'  opera  del- 
l' Acquedotto,  condannando  e  respingendo  la  critica 
da  coloro  che  sostenevano  essere  la  provincia  di 
Lecce  in  condizioni  geologiche  di  poter  trovare  acque 
abbondanu  nel  proprio  sottosuolo,  come  ha  fatto 
I.,ecce  che  ha  Ìl  suo  acquedotto. 


Ma  i  consii^lieri  provinciali  sono  stati  dì  ben  altro 
avviso.  Spaventati  dalla  sovra  imposta  hanno  soste- 
nuto che  né  la  provincia  né  i  comuni  possono  sop- 
portare la  spesa  comj>lessiva  di  i  milione  per  25 
anni  senza  generare  il  fallimento  delle  pubbliche  am 
ninisirazioni  obcniie  di  debiti  contratti  a  causa  del 
sistema  italianu  dì  addossare  la  somma  delle  spese 
obbligatorie  ai  poveri  comuni,  come  l' istruzione  ele- 
mentare, la  pubblica  sicurezza,  le  spese  di  giustizia 
ed  altro. 

Ma  ciò  non  é  tutto.  Il  Consiglio  provinciale  -- 
dando  un  voto  di  piena  fiducia  alla  Deputazione  pro- 
vinciale proponendo  il  pagamento  della  prima  quota 
per  l'Acquedotto  —  ha  ptjre  deliberato  d' iniziare 
un'agìtaziona  legale  per  costringere  lo  .Slato  a  libe- 
rare la  provincia  e  i  comuni  de!  peso  che,  per  ora. 
è  rimasto  campato  in  aria, 

Resterà  in  aria  o  verrà  a  cadere  sui  pubblici 
bilanci  ? 

Picco  quello  che  resta  un  enigma. 

In  che  consisterà  l'agitazione  poi  nessuno  co- 
nosce nÈ  immagina. 

S'  impressionerà  il  governo  dei  soliti  comizi  di 
protesta  ?  Ma  anche  ad  impressionarsi  potrà,  senza 
udire  il  Parlamento  esonerare  la  provincia  di  Lecce 
d'un  contributo  stabilito  jicr  legge?  E  che  faranno 
le  Provincie  di  Ilari  e  di  Foggia.'  Sì  prepara  una 
situazione  grave  al  certo. 

Livorao,  —  L 'acquedotto  ituiustrinte  —  I^  autorità 
cittadine  si  sono  recate  a  Stagno  ad  inaugurare  con 
la  presenza  loro  l'acquedotto  industriale,  che.  senza 
sfarzo,  era  stalo  privatamente  messo  in  opera  fino 
dal  i6  dicembre  u.  s.  Ecco  alcuni  dati  su  quest'opera 
importanti.sHima,  per  la  quale  si  sono  fatte  tante  po- 
lemiche appassionate  è  che  segna,  indubbiamente. 
un'  èra  nuova  per  I,ivorno.  della  quale  rigenera  le 
industrie,  in  gran  parte  languenti,  o  almeno  non  at- 
tingenti le  dtaiderate  altezze,  per  mancanza  di  acqua. 

L'  acquedotto  industriale  irae  le  sue  orìgini  dal- 
l'emissario  del  Uientina.  Il  c<.>ndotto  lungo  dieci  chi- 
lometri, percorre  l'aitine  di  stagno,  e  pel  Marzocco, 
la  stazione  Marittima,  e  ÌI  Mandraccio.  giunge  in 
città,  nella  parte  industriale  di  Torretta.  Ha  un  dia- 
metro di  400  mm.,  e  una  portata  giornaliera  di 
6aoo  mq.  L'acqua  giunta  dal  Bientina  a  Stagno,  viene 
immessa  in  quattro  grondi  vasche,  della  capacità  di 
15,000  mq.  ciascuna,  In  esse  l'acqua  vi  decanta, 
quindi,  mediante  pompe  mosse  dall' energia  elettrica 
viene  spinta  a  Livorno,  con  la  pressione  di  tre  at- 
mosfere. 

I  lavori  non  sono,  naLundmcntc.  terminati,  ma 
già  l'acquedotto  funziona  e  tra  breve  se  ne  risenti- 
ranno i  benefìci. 

I 

Licca.  —  Manca  l'acqua  in  compagno,  ~  È  per- 
venuta negli  uffici  della  Giunta  una  domanda,  firmata 
da  oltre  400  abitanti  delle  frazioni  di  S.  Anna.  5. 
Angelo  e  Kagnnno,  da  40 consiglieri  comunali,  con 
la  quale  si  chiede  la  sollecita  conduzione  di  acqua 
potabile,  con  la  costruzione  di  tre  fontane  nei  luoghi 


pto  mwrali  per  uni  di  luctì  kH  abitanti  delle  fmdinii 
«•Aden»  r  -  nhru  lìmiirufn.  In  tale  domandji 

•a"*  MiauLi: !_i|>u«*c  le  roKÌoni  per  le  quali  si 

cUedc  d'iuKcsm  Ucoctruzionc  delle  reclaniJiie  funii. 
U  ■■kootpito  MrpcfEp*  InfAiii  fra  ((uelle  popuU- 
namà  i  cai  poni  per  U  qualità  pnlud**»  del  toltu- 
■■olo  dmno  «eque  inquinate,  tanto  che  o^ni  anno  il 
lUo  ed  titrt  malatiic  infettive  mirinno  nuiritnise  vit- 
Itee.  È  «kaidcrabìle  che  i  UKnori  Uella  Giunta  nuii 
Imcmo  r  tmptMiante  petìziona  a  prender  la  polvere 
ai«H  acdbU  dcU'artrhii-io. 

Mnrite.  —  Pri  ler^foi  d'acqua  dì  Taormina.  — 
SoA'  bBportanic  dumandn  fatta  dnt  Municipio  di 
Taonttiiu  di  avere  gli  antichi  serbatoi  d'acqua  po- 
t»èite,  n  MioìiCcro  dell'  Utruziune  interruKÓ  in  pru- 
yoaito  r  «Akìo  regionale  dei  monumenti,  che  non 
*  M>ID  socora  nesso  in  grado  di  pronunziarsi  in 
■o^  oarapkto  e  definitivo  per  non  avcrKli  lìnnra  1| 
Mikipfai  fornito  lutti  i  dati  necessari,  ed  ha  declao 
d*  àMcrpelUrc  U  nostra  Commissione  di  antichiti  e 
Bdle  Axli,  alba  qttale  dovranno  sottoparsi  tutti  i  dati 

HH.  —  Ac^ma  pótobiie.  —  ToKlianio  dal  giornale 

Abbiamo  letto  wjpra  alcuni  giornali  che  al  nostro 
■■■Icipio  A  ttato  presentato  un  pmgcito  per  la  con- 
daixwm  d' acqua  poubtle  da  Stiava  (Viareggìni  a 
Uvonw. 

Gonoacevamo  anche  noi  la  cosa,  e  sapevamo  anche 
che  m  Gcno%-a  si  era  formata  una  Società  di  capita- 
ssi eoa  la  totfHi  dell'  acquisti)  delle  sorgenti  eli 
StfM».  in  prtH'tnciu  di  Lucca,  per  (lutare  poi  d'acqua 
f^^'rt^*  la  nostra  città,    Viareggio  e  forse  anche  la 

NoA  abbiamo  voluto  fax  parola  finora  di  ciò. 
perchè  U  progetto  non  h  ancora  slato  presenuio  al 
Ci— UB«.  aia  solo  delle  private  conversazioni  sono 
wrtcoute  In  il  nostro  Sinduco  e  qualche  incaricato 
di  qocsu  SodetA. 

Per  ta  qucaUone  deU'acqiu  è  bene  andar  cauti, 
e  camaatiMM  col  piedi  di  piombo,  per  non  fare  avere 
delle  illusioni  cangeratc alla  cittadinanza,  che  giusta- 
aaciiic  aspetta  con  vìva  ansietà  la  risoluxloiic  dcll'ur- 
genie  ed  importante  problema. 

Crediamo  sapere  ancora  che  la  predetta  SocieiJ^ 
ba  già  sòpukuo  dei  cumpmmessi  coi  proprietari  delle 
Borgexill  di  Slìava.  ma,  ripetiumo.  niente  di  precìso, 
oieMe  di  posativo  t  giunto  alla  nostra  Amniinislra- 
ékma  comunale. 

SbWHi  lìdi  che  un  altro  progetto  venga  presen- 
■Sacfat  il  problema  della  dotazione  dell'  acqua 
ai  bbogni  della  nostra  città  venga,  ad  es- 
scfe  pjb  fàcilmente  un  fatto  compiuto,  avendo  cosi 
t  SMBUi  amministratori  il  modo  di  potere  scegliere 
Im  i  due  progetti.  Il  più  conveniente  e  il  pib  solle- 
cito, e  che  possa  dare  alla  nostra  città  maggloce 
CmmuÌB  di  ottenere  acqua  twiiterìologii.-nmcntc  pura 
«  buooa  per  densità  ed  altro,  e  che  non  costituisca 
Mi  If  nn  sKKravio  pel  bilancio  tximuiulc. 


Speriamo  pure  che  qucst*  acqua,  che  deve  pro- 
venire dalle  vicinanze  di  Viareggfo.  tton  ci  Venga 
ustaoolou  dalla  provincia  di  Lucca,  come  t  avve- 
nuto per  quella  di  Pcscaglia.  u  dall'  elemento  locale 
|)er  qualche  ragione  pib  o  meno  giiuta  perchè  altri* 
mentì  ci  troveremmo  con  l'avere  due  i>rogetlÌ  buo- 
nissimi, che  avranno  lo  stenso  difello  :  Tosiacolo  [ler 
parte  ilegli  interessati  vicinanti  delle  snrgrati. 

Quando  il  nuovo  progetto  othv  tutte  le  garanzie 
richieste,  sia  pure  il  benvenuto. 

Porticcllo.  —  Afamfomxa  d'attua.  —  Xa  penuria 
dell'acqua  di  Scillato  in  questo  sventurato  paese  dà 
conlint* amente  luogo  ad  una  «cric  di  malumori.  Es- 
sendo l'acqua  vergognosamente  scaraa  le  donne,  e 
certe  volte  gli  uomini,  Cannes  pugni  {ler  uveme  un 
sol  litro.  Alle  volle  vi  sono  donne  che  vengono  alle 
mani  I 

Alle  fontanelle  in  ogni  ora  e  gìomalmenteai  \'e> 
dtmo  da  15  a  30  itersone,  anche  quaniltj  piosT  di- 
rotto o  cade  magari  la  neve,  per  non  perdere  il  turno 
temendo  di  restare  seni'acqua. 

E  siamo  in  loverno  :  figuriamoci  quel  che  ci  sari 
in  estate  ! 

POH.  -'  Aerila.  —  Il  Consiglio  comunale  di  Poli 
ha  approvato  un  progetto  per  pro\'vedere  di  acqua 
il  paese. 

Si  calcola  che  il  progetio  sarà  completato  per 
l'autunno  prossimo. 

Rec^o  Calibria.  —  L'maHgunaione  deWat^uté^tim 
Colacikto.  —  .\  Polistena  si  è  inaugurato  l' acque- 
dotto Colacchjo.  fra  il  più  schietto  entusiasmo  di 
quella  popolazione  e  alla  preaensa  del  sottoprcrctio 
di  l';Llmt  e  di  molte  altre  autorità.  Irafiortl  la  bene- 
dizione di  rito  il  reverendo  mona.  Morabito  vescovo 
di  Milcio.  Furono  pronunziati  splendidi  diacor»  d'oc- 
casione. 

Rieti.  —  AgHasHme  per  /'«TfM  pctaUU  «  £«àr« 
Reatino.  —  Da  oltre  due  anni  sono  in  corso  dei  prò. 
getti  per  fornire  di  acqua  potabile  il  comune  di  1  abro. 

I.a  spesa  preventivata  ascenderebbe  a  circa  ya 
mila  lire,  a  cut  s'era  (tensato  Tur  fronte  con  un 
tnutun  estinguibile  a  lunga  scadenza.  Scnonchè  ri* 
presentalo  Ìl  progetto  per  ordine  dcll'autorìtà  tutoria 
la  quale  fa  di  tutto  per  por  fine  alla  vertenza,  il  Con- 
siglio comunale  lo  respìnse  recisamente. 

E  la  causa  di  cioè  facile  a  cumprcndenJ  i)uando 
si  sa  che  1*  maggior  parte  dei  componenti  il  corpo 
consiliare  non  è  dt  Labro,  ma  della  vicina  Inudtme 
Culli,  ostili  tutti  per  antagonismo  al  capoluogo. 

Questo  deliberalo  che  ctmirasu  i  legittimi  deal* 
derì  della  popoUaloDe  labrrnsc.  ha  rinluiiato  noo 
poco  il  malumore  tra  cat*oluogo  e  frazione,  ansi  t 
a  nostra  conoscenza  che  quei  di  Lxbro  si  agitano 
vivamente  ed  hon  giuralo  dt  vendicarvi  dell'oltraggio 
ricevuto. 

L'atitorità  tutoria  Intanto  sm  studiando  ti  modo 
di  conciliare  la  vertenza,  e  di  calmare  gli  animi. 

Ottima  cosa  perù  sarebbe  che  si  riuKiasc  s  per- 
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&uadcre  t  consìgiierì  dei  Colli  di  Labro  a  mostrarsi 
più  beoigni  verso  il  capoluogo  e  permettere  che  quel- 
I'  ameno  paesello,  che  gode  una  posizione  incante- 
vole, essendo  circa  750  metri  sul  livello  del  mare, 
abbia  pure  1'  elemento  principale  |>erla  salute  e  per 
la  vim  :  l'acqua  potabile, 

San^ineslo.  —  Per  l'acguedoUo.  -—  Il  Consiglio  co- 
munale ha  ad  unanimità  votato  in  seconda  lettura 
il  prestito  di  lire  duecentomila  con  la  Cassa  Depositi 
e  Prestiti,  onde  far  fronte  alla  spesa  della  costruzione 
dell'acquedotto.  Quest'opera  altamente  civile  ed  igie- 
nica [Torrà  senza  dubbio  la  nostra  Sanginesìo  ni  li- 
vello delle  pili  pro(;rcditc  città  marchigiane- 

S.  Filippo  del  Mela.  —  Sedn/a  Consi/iarr.  —  Si 
riunì  questo  civico  consesso  per  l'  approvazione  del 
bilancio  1907.  Sorsero  delle  aspre  discussioni  per 
l'acqua  potabile  della  fontanina  Angeli. 

Il  consigliere  Giovanni  Puleio  .spiegò  come  sia 
assolutamente  ingiusto  lasciare  una  borgata  qual'  é 
Olivarella,  priva  d'acqua  o  pro\'\'ista  scarsamente  di 
acqua  inquinau.  mentre  quei  naturali  pagano  Icia.'we 
come  gli  abitanti  del  centro,  che  bevono  acqua  ec- 
cellente. 

Disse  che  bisognerebbe  riparare,  quel  tratto  di 
conduttura  che  dalla  fontnnìna  Casazze  porta  l'acqua 
alla  fontana  Angeli,  potchi  è  .«icuro  che  questa  si 
trova  in  pessime  condizioni  e  ciò  per  malevoli  co- 
struzioni. A  tal  uopo  insistette  per  lo  stanziamento 
dì  una  somma  in  bilancio. 

A  questa  discussione  fece  eco,  dichiarando.*!!  so- 
lidale con  il  collega.  Il  consigliere  signor  Antonino 
Pulci. 

Il  .<}ìnclaco  si  dichiarò  dolentissimo  non  potere  ac- 
cettare la  proposta  dello  stanziamento  di  somma  per- 
chè il  bilancio  non  Jo  permetteva. 

I  .signori  Piileio  e  Fulci  protestarono  insistendo 
per  lo  stanziamento  e  dichiarando  che  non  attenendo 
questo,   non  avrebbero  votato  il  bilancio. 

Terminatasi  la  lettura  dell'  introito  e  dell'esito,  il 
sindaco  mise  a  votazione  il  bilancio  il  quale  risultò 
approN'Ato  ad  unanimità,  astenuti  Giovanni  Puleio  e 
Fulci. 

Spoleto.  —  L'aegua  potabile  a  Campelh  su/  QUunno 
—  In  questo  ameno  paese,  tanto  ricercato  per  la  vil- 
leggiatura estiva,  sì  agitava  da  tanti  anni  la  impor- 
tante questione  dell'acqua  potabile,  mancante  a  Cam- 
pelle  come  nelle  altre  frazioni  del  comune  e  dopo 
infmite  discussioni  fra  la  popolazione  e  in  seno  al 
Consiglio  comunale,  venne  dal  comune,  or  fa  due 
anni,  dato  incarico  formale  all'ing.  Giuseppe  Olivieri 
di  Roma,  di  compilare  il  progetto  che  fece  infatti 
con  nlolta  cura  e  competenza,  facendo  elevare  il  pre- 
ventivo dei  lavori  a  lire  80,  toc. 

Ottenuta  su  questo  progetto  la  sanzione  superiore, 
il  sindaco  sig,  dott.  Langeli  cav.  Paolo,  approntò 
subito  il  piano  finanziario  occorrente  per  il  relativo 
prestito,  ed  ti  giorno  2  dicembre  corrente,  sottopose 
la  pratica  al  Consiglio,  clic  apprezzò  assai  e  applaudi 
la  elaborata  relazione  del  sindaco,  approvando  infine 


l'ordine  del  giorno  prcscnuio  in  proposito  dalla 
Giunta. 

La  proclamazione  dell*  unanime  votazione  del 
Consiglio,  al  quale  mancarono  solamente  due  con- 
siglieri impediti,  riscosse  un  applauso  frenetico  del 
pubblico,  che.  ansioso  dell'  esito,  si  era  accalcato 
nella  sala  delle  delit>crazionÌ. 

11  giorno  25  ultimo,  il  Consiglio,  sempre  alla 
unanimità,  confermava  in  seconda  lettura  il  suo  pre- 
cedente deliberato, 

11  paese  è  ora  giust<uncntc  festante  per  la  de- 
liberazione presa  dal  municipio,  ed  il  indaco,  la 
Giunta  e  i  consiglieri,  conte  Di  Campello  e  comm. 
Fratellini,  sono  fatti  segno  alle  piti  calde  simpatie 
della  popolazione,  che  ora,  con  fondata  speranza, 
vede  avvicinarsi  il  giorno  della  realizzazione  dei  suoi 
desideri.  J 

Ora,  signori  del  comune,  all'opera  e  subito  !     " 


TELEFONI 

Una  nuova  invenzione  dell*  ing.  Brune 
autore  del  telefono  senza  fili 

Neil'  attes;i  che  il  tekfono  senza  fili  ^  a  cui  è 
legatij  il  nome  di  due  giovani  c^jncittadìni,  il  prof. 
Edmondo  BrunÈ  e  l' ing,  Carlo  Turchi  —  trionfi 
definitivamente  nel  campo  delle  esperienze  e  venga 
atlott.-ito  ufficialmente  per  le  comunicazioni  parlate, 
il  prof.  Brune  ha  inteso  per  ora  i  suoi  sforzi  allo 
studio  di  un  nuovo  problema  scientifico  :  ed  il  risul* 
tato  sembra  aver  corrisposto  all'  intelligente  fatica. 
poiché  dalle  itiee  si  è  ormai  discesi  alla  pratica  ed 
agli  esperimenti. 

Si  tratta  dì  una  nuova  invenzione,  mediante  la 
quale  diverrebbe  possibile  la  comunicazione  simulta- 
nea, sul  medesimo  filo  telegrafico,  dei  telegrammi  e 
delle  telefonate. 

L'apparecchio,  ideato  dal  prof.  Bruno  verrebbe, 
in  altri  termini,  a  permettere  che  le  onde  elettriche 
di  diverse  energìe  st  trasmettano  attraverso  un  me* 
desimo  mezzo  senza  sovrapporsi  e  senza  confondersi. 

La  perfezione  poi  del  nuovo  sistema  è  dimostrata 
anche  da  questo  :  che  le  trasmissioni  .sono  effettua- 
bili fra  staztnnt  poste  a  qualsiasi  distanza,  anche  se 
divi.se  da  stazioni  intermedie  ;  mentre  dal  punto  di 
trasmissione  è  possibile  comunicare  con  ciascuna  di 
queste,  senza  che  la  telefonata  debba  per  necessità 
estendersi  e  limitarsi  alla  B>nla  stazione  capolinea- 

I  primi  esperimenti  compiuti  ieri  sulla  linea  Fer- 
rara-Copiiaro  hanno  avuto  un  esito  in  verità  molto 
soddisfacente,  giacché  si  poterono  ottenere  comuai- 
cazioni  distinte  e  continuative  da  Copparo  a  Ferrara, 
a  Bologna  e  a  Firenze. 

La  nuova  invenzione  quindi  è  destinata  con  ogni 
probabilità  ad  introdursi  nella  pratica  e  nell'uso  co- 
mune, non  soltanto  per  1'  economia  delle  irasmissìool 
che  con  essa  in  avvenire  si  riuscirebbe  a  realij!z.nre, 
ma  anche  perchè  data  la  semplicità  dell'apparecchio 
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pral.  Bmnt,    bi   lua   introdiuìunc  ìmpurtcrcbbe 
n  cerumente  non  rilcNunte. 

U  telefonia  sema  fili 

Gli  Mpcrìmooti  dì  iclefontA  «cnza  5U  tiitli  alcuni 
or  soo»  in  Rtrlinn  e  Nauen,  e  cioè  sovra 
rtlwinii  (li  <|uaraiiLa  chilometri  tono,  in  ceno 
^(mi  Bodo.  il  Goronamcntu  glorio»)  <li  tutti)  una 
Hrie  di  fM&iimti  atudi  e  riccrclic.  iniziale  finn  dal  1A7S. 

Prima  di  (riuoRcrc  all'  ìmpicKu  delle  onde  di 
Hcru.  di  cui  la  telegrafa  mosirù  t  divcrai  modi  di 
I^CKluùonr.  ai  cominciù  con  la  radiofonia,  cioè  col- 
r  wiiu:aaiìtioe  delle  vil>raziiini  luminose. 

Ccakam  belle  Sumnicr  Tainicr  nel  1K7K  movtfm- 
rooo  che  uà  laacio  tumimiso,  mlpendu  una  plaitm 
■mìllfciiiiiii  applicata  contro  1'  orecchio,  produce  un 
marna  il  cui  numero  di  vihnuioni  in  un  tinto  xpitzio 
di  tottpo  è  uguale  a  tiuvllo  delle  intcrriiittcìize  del 
aggio  IttfBtnoao  nello  atcaao  periodo  di  tempo. 

L'apparrccliio  fu  chiamato  fotofonn  ;  Mcrcodier 
ha  wdto.  aotlo  il  nome  di  radìnfono. 

ÌM  porlau  delle  comunicaxionì  puramenie  speri- 
■MMII  imo  supcrax'a  i  duecento  metri. 

Alciun  anni  £a,  il  fisico  Duddel  otteneva  dei  buoni 
riarfUii  eoa  l' arco  cttntaM$t,  che  consisleva  nel  ao- 
wiHHiOifc  alla  corrente  eletirica  contìnua  aliinen- 
ttoM  «a  arco  clenrico.  una  corrente  alt^niaia  di  jKica 

L'aioo  croeneva  auoni  variabili,  cantat'a  e  con- 
imponDcamenie  variava  la  inlensiU  lumitiijsa.  Se 
la  eomsMe  aavrappoitta  era  quella  di  un  circuito  di 
■icrofcMo,  l'arco  ripeteva  a  distanui  le  parole  pm> 
iwailaiii-  davanti  al  microfono. 

n  ficrviturc  in  uso  era  a  selenio  oppure  lù  adoi- 
tara  \tn  oadlloErafo  a  specchio. 

Simon  e  Reich  presentarono  nel  1R99  un  radio- 
loao  di  t|uaaio  g/mvn  \  la  portau  roginunBcva  i  1  ao 

ftaluBCr  applicò  come  aorgcnie  luminoaa  la  luce 
«Mtaota  da  un  Keito  di  Rai  ossidrico  portando  al- 
r  iocxndeacenxa  un  piccolo  bastone  di  calce. 

CUu»m  e  von  Brock.  fisici  tedeschi,  coetru&sero 
iB  ndìolaCKi  ad  acetilene,  ma  In  tclefunin  ^^enza  fili 
a  aoi^  {aCervcolu  della  luce  venne  studiata  pei  la 
fnmx  votu  di  Gavey.  In  bcoxia.  nel  1894,  e  nel 
1M9  dal  PrcGce,  in  Irlandi. 

Oocrecct  e  MAichc  e5ipcnmentarono  un  npparec- 
dtto  pccMo  a  poco  utruale  nel  1901  e  riuscirono  a 
pariarr  a  Hiic  dillometrl. 

ricrfaer.  impiegò  come  ricevitore,  un  coktrtr  a 
AnMCfwivr  sp^mlanfa  cioè  un  pìccolo  tubo  che  diventa 
laadinionr  all'  arrivo  delle  onde  elettriche  e  che  rì- 
iriigla  la  itibtaiua  primlUva  qtmndo  1'  azione  delle 
flvfaeeaaa. 

Leonardi,  nel  1%;.  \*T*i\nt%c  cunic  ricevitore  un 
«aollBlore  ■' palle  immerso  nell'  olio. 

Collina.  dccH  ±ii*ti  L'oitì.  impieKò  un  trasmetti- 
1«f*  «il  un  ricevitore  uniti  in  un  aulo  apparecchio, 
«■i  bocti||lÌa  di  Ucyda  frapposta  fra  U  rocchetto  di 
ogni  potfD  e  la  terra,   foralace  delle   onde  di  una 


grande  lunghexca  invece  delle  onde  esplosive  della 
rad  iole  teicnifia.  La  masaima  lunghezza  delle  comuni- 
cazioni rnftg^unM  i  cinque  chilometri. 

Vengono,  quindi,  il  Maiche,  il  Cafcdcrer,  il  Pauaa 
e  h'iiresi  e  prima  del  ctiiudrrsi  dell'anno,  ai  può 
ollcnnare  che  il  prulilemn  iniiHirtante  verrA  riatrito. 

Il  telefono  «alomatico 

Un  funzionario  delta  Direzione  generale  d«Ì  te- 
lefoni di  Berna  ha  invenuto  11  telefono  auiomcilco. 
E'  Kcmplicissìmo.  Chi  vuole  servirsene  introduce  una 
moneta  da  dicci  centesimi  nella  fcanura  dell'apparec- 
chio :  ed  eaaa.  cadendo  la  un  borsellino,  mene  In 
moto  i  confcej^nf  neceasari  ad  ottenere  la  comunica- 
zione. Se  (JucMa  non  può  aversi  causa  un  guasto 
f]cU'  apparecchio,  boxta  iiremcrc  un  lM>tionc  fier  far 
ricomparire  ì  due  soldi,  in  un'  apposita  vaschetta. 
Ove  un  dintraito,  finìlo  di  telefonare,  dìmentioiw 
di  avvisarne  I'  ufficio  centrale,  il  suo  successore,  ac- 
corgendosi che  il  telefono  nun  funziona,  gira  la  ma- 
novellu  posta  a  tlesira  dell'  apparato  e  ri[>ara  nll'in- 
conveniente.  Infine,  ud  evitare  le  poMÌbilÌ  truffe,  l'i- 
penura  è  fatta  in  modo  da  consentire  l' ingresso  sol- 
tanto alle  monete  legalmente  in  corso. 

Atfrla.  —  //  UU/ono  Adria-Basso  J*0tesù$t,  tee,  — 

Si  iniziò  il  servizio  telefonico  che  unisce  Adria  si 
Comuni  del  Basso  Polesine  ed  a  Venera  e  Chlog^ia 
per  Cavamorc.  noncbi  a  Rovigo  e  per  tal  via  alle 
grandi  linee  dello  Stato. 

In  epoca  prossima  da  destitumU  avrà  luogo  la 
inaugurazione  ufficiale  dell'  impianto  telefonico  con 
ìnter\'enlo  delle  autorità. 

V^eniamo  assicuniti  che  l'impianto  telefonico  riusd 
perfetto  sotto  ogni  riguardo  mercè  le  cure  del  Con- 
sigilo  d*  Ammìnistracione  della  Società  Telefonica 
Aririese  presieduta  dal  stg.  DonA  Giuseppe  e  Topera 
diligente  e  K:ru|iolo»u  della  ditta  assuntrice  dei  la- 
vori che  t  la  Ditta  F.  Dant'mt  e  C.  dì  Treviso  rap- 
presentata dall'effrcgio  e  infaticabite  ing.  cav.  uff.  Al- 
lumu)  Calandri  di  Venezia,  cui  e  dovuto  il  merito 
dei  miglitirì  impianti  telefonici  del  Veneto. 

Aacaaa.  —  E'  stalo  ituM^^uraia  ia  Urna  Mtfomka 
Ancono-BoLigaa.  —  Alla  pnaensa  delle  autorità  d« 
vili  e  miliiarl  è  stata  inaugurata  la  linea  telefonica 
Ancona-Bologna  che  si  allaccia  con  le  lince  Genova- 
Rrenze-Veneaia,  ecc.  I.'  inaugurazione  delle  comu- 
nicazioni con  Roma  fu  rinviata  a  cauka  di  una  bu- 
fera di  neve.  Il  direttore  pro\'incìaIe  delle  poste  e 
Iclegmfì  pronunxiù  un  dcplautlito  discorso,  inneg- 
giaiklc  air  opera  del  ministro  Scluuiscr. 

Bari.  —  li  teU/omo  Bari' Tarmilo  —  L' ummjfwm- 
xiaMf  deità  timea.  —  Ku  inaugurata  ed  aperta  al  pub- 
blico esercizio  la  lìnea  telclonica  Bari-Taranto. 

I.'  ispettore  ai  telegrafi  cav.  Tenderlni,  che  con 
vero  amore  ha  curato  la  buona  escctizione  della  li- 
nea, da  Brìndisi  apri  la  oamuaicaaioiie  bn  Taranto 
e  Bari,  e  da  Bari  con  la  Prefiettara. 

Belluno  —  L  '  iiHmgMroaamg  del  lete  forno.  —  Con 
lo  acadere  del  termine  legale,    si  i   inaivurato  con 
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aoioimtà  11  servino  telefonico  Belluno-Treviso- Ve- 
arita. 

La  cerimonia  preparatoria  ebbe  luogo  tn  una 
min  supcrìon:  dell'  au^sto  palazzo  postale  tele- 
gnfico. 

CoD  sontuosità  cortese  venne  offerto  un  ottimo 
rinfresco  »er\-Ìlo  dai  fratelli  Olìvoiti  i  quali  anche 
in  questa  occasione  non  smentirono  la  loro  meritata 
fama. 

Gli  onori  vennero  fatti  dal  cav.  Ferruccio  Zanetti 
vice  direttore  provinciale,  un  compitissimo  e  cordiale 
gentiluomo. 

*  • 

I^  cabina  telefonica  pur  xmppo  è  angusta  e  ìn- 
sulficientc. 

E'  posta  a  sinistra  della  scala  che  mette  negli 
uffici  superiori. 

Il  pubblico  troverà  senza  dubbio  una  grande  in- 
comodità che  speriamo  sai^  presto  riparala  col  nuovo 
ed  atteso  palazzo  della  piista. 

—  Per  estendere  il  telefono.  —  Il  cav.  Ferruccio 
Zanetti  ha  presentato  al  ministero  un  interessante 
progetto.  In  questo  propone  di  mettere  in  comuni- 
cazione con  la  centrale  di  Belluno  tutti  quei  paesi 
dove  manca  il  telegrafo. 

Per  semplificare  la  spesa  poi  sì  è  pensato  di  ser- 
virvi degli  alberi  esistenti  lungo  le  nuove  linee  an- 
zichi  dei  pali  telefonici,  il  numero  dei  quali  sarebbe 
limitato. 

L' idea  d  pare  encomiabile. 

Betleres.  —  /  ptrùoli  dei  fili  telefonici  ■-  Incen- 
dio, scosse  e  danni.  —  A  causa  di  una  fina  nebbia, 
i  fili  telefonici  si  coprirono  di  brina,  ciò  che  ne  fece 
rompere  gran  numero. 

I  fili  presero  cosi  contatto  coi  fili  dei  tram  elettrici. 

Nelle  case  dì  parecchi  abbonati  ì  fili  divennero 
incandescenti,  ciò  che  provocò  un  incendio. 

All'  ufficio  centrale  le  telefonìsie  ricevettero  vio- 
lenti scosse. 

1  danni  sono  considerevoli. 

Brìndisi.  —  Xuaia  linea  lelefonica.  —  Il  giorno 
2u  corr.  sarà  attivata  al  servìzio  pubblico  la  linea 
telefonica  governativa  Brindi  si -Taranto. 

Bologna,  —  Inaugurazione  del  telefono  Bologna- 
Fotli-Ancona.  —  Presente  il  prefetto  comm.  Dallari 
il  segretario  dott.  Piva,  il  direttore  supcriore  dei  te- 
legrafi cav.  Acconci,  il  direttore  locale  cav.  Dino 
Accorsi,  ed  i  rappresentanti  della  stampa,  s'inaugurò 
la  tinca  telefonica  Bologna- Forlì- Ancona. 

.\lle  io. IO  r  ufficio  (U  Forlì  diede  II  primo  av- 
viso di  chiamata.  11  prefetto  rispondendo  al  comm. 
De  Nava,  prefetto  di  Forlì,  che  inviò  a  nome  di 
quella  cJltA  e  dalle  autorità  civili  e  militari  presenti 
all'  inaugurazione,  i  saluti  della  cittadinanza  forlivese, 
ebbe  parole  cortesi  per  quella  nobile  popolazione^ 
elicendosi  lieto  che  il  nuovo  sistema  di  comunica- 
zione contribuisca  a  stringere  maggiormente  i  vincoli 
sinceri  fra  le  due  città. 


Furono  scambiati  auguri,  e  poscia  parole  di  sin 
cera  soddisfazione  fra  l' t^tettore  ca%*.  Acooact,  e 
r  ing.  Marche»!  ispettore  principale  delle  poste  e  te- 
legrafi, che  era  all'  ufficio  di  Forlì,  e  non  oiancarono 
le  espressioni  di  coll^anza  fra  i  rappresentanti  ddla 
stampa  delle  due  città- 

Il  telefono  funzionò  egregiamente  nonostante  l'ab- 
bondante nevicata  della  notte  precedente. 

Essendo  nell'ufilicio  telefonico  le  autorità  e  gli 
inntati  poterono  ascoltare  la  comunicazione  avvenuta 
con  il  prefetto  e  il  ministro  delle  poste. 

11  primo  si  rallegrò  con  1'  oo.  Schanzer  per  la 
presentazione  del  nuovo  organico  che  soddisOi  i  de- 
sideri degli  impiegati  postdegrafìcì.  e  0  mioìstro  rin* 
graziò  vivamente. 

Anche  con  Ancona  avvenne  uno  scambio  di  sa- 
luti e  di  auguri. 

Brìgberaslo'tPtaeralo).  —  Impianto  dei  ielefono.— 
\,'  idea  di  rongiungerc  la  Unea  telefonica  Torre  Pd- 
lice-PineroIo-Torino  ha  trovato  un  fen-enie  apostolo 
nel  barone  Ettore  Mazzonis.  neo-cavaliere  del  lavoro. 

La  nostra  popolazione,  prendendo  occasione  da 
questa  nuova  onorificenza,  che  onora  il  piti  Mùvo 
fra  gli  industriali  della  vallata  del  Pellìce,  domenica. 
3  febbraio,  offrirà  al  barone  Mazzonis  un  banchetti) 
d'  onore,  in  segno  dì  stima  e  di  affetto. 

E*  quindi  certo  che  il  festeggiato,  per  mostrarsi 
grato  della  spontanea  ed  imponente  dimostrazione, 
che  unanime  gli  darà  la  nostra  vallata,  vorrà  in 
detto  giorno  proclamar<iì  Ìl  pìU  fervido  apostolo  e 
tutore  del  progresso  e  del  lavoro  mettendosi  alU 
testa  del  Comitato  promotore  del  progettato  impiamo 
telefonico. 

Ferma,  —  Impianto  telefonica  nel  circondario  di 
Fermo.  —  A  rogito  notaio  conte  doti.  Kdgardo  Man- 
cini si  è  costituita  la  Società  lelefonica  per  il  cir- 
condario di  Fermo  ed  il  conte  ing.  Guglielmo  cav. 
Vinci,  presidente  delta  cattedra  ambulante  di  agri- 
coltura, da  cui  l'iniziativa  è  partita,  ne  dà  oggi  co- 
municazione ai  cittadini  con  apposito  manifesto. 

Nell'atto  della  costituzione  della  Società  fra  poclii 
del  comitato  promotore  si  sottoscrissero  già  circa 
150  azioni  superando  le  previsioni,  la  industrc  Mon- 
tegranaro  sottoscrisse  da  sola  per  oltre  una  diecina 
dì  azioni. 

Se  questi  esempi  fossero  imitati  da  altri  sì  rag- 
giungerebbero presto  le  500  azioni  necessarie. 

A  costituire  la  somma  a  fondo  perduto  necessa- 
ria a  che  r  impresa  sorta  buon  esito,  hanno  con- 
tribuito i  Comuni  del  circondario,  la  Cassa  di  Ri- 
sparmio ed  altre  istituzioni  di  Fermo,  come  in  .iltra 
corrispondenza  vi  scrissi.  A  completarla  però  manca 
ancora  qualche  migliaio  di  tire  che  bisc^na  assolu- 
tamente ottenere. 

A  tale  scopo  si  rivolge  oggi  appello  a  tutti  gli 
enti,  specialmente  agli  istituti  di  credito,  perchè  vo- 
gliano concorrere,  sia  pure  con  una  oblazione  mo- 
desta, al  conseguimento  del  desiderio  unanime  della 
popolazione. 
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—  Serrina  UU/onUo.  —  Tofftwmn  dal 
Cwnt^èt  à'  it^m:  Chi  può  mai  fupporrr  che  qui, 
•f*  ta  a»ov«  Itnca  t«1cfonicai.  che  con^un^  queabi 
eoo  Bolocnft  «  Ancona  e  da  e«Ne  con  la  cupi- 
«  cIm  fa  ieri  •otcnncmcnic  ìnnuKurata  con  In- 
«ftwHlo  dille  pici  coupìcup  auioritA  e  con  lo  acam- 
feia  iS  aUBtirt,  fra  il  ministro  Schanxcr  e  il  Prefetto 
cosai.  De  Nava,  pel  lieto  a^-vcnire  di  quc»ta  regione, 
e  ot*  bea— immiuitl  «aiuti  ripetuti  nllc  autorità  delle 
dna  oofiaoreUe  :  chi  ptiò  mai  aupporrc  che  qu)  non 
cbe  ad  vivo  desiderio  della  dttadinana.  il  ter- 
witfciako  orbano  U  qtialc  t  complrt.i  mento  m- 
dette  comBnIcaxiotU  inierpri^vinciali  ì 
Qaatxro  tratatiW  d' impianto  furono  fatti  nel  vol- 
fere  di  ponxchì  anni.  Due  ebtiero  ìnixiatrice  la  Ca- 
■cn  <H  otMBAtfcio,  un  nitro  fu  proninAM  due  anni 
li  da  tM  privalo  e  tutti  andarono  a  vuoto  (>er  scarsa 
d  riuacita  ftflaoxtarìu.  Quando  fu  notoria  che 
proceduto  in  breve  all'  impinnto  della  linea 
iaMi^iinta,  la  crrtczaa  dì  felice  esito  dell*  bn- 
dd  aanrlilo  urbano  scosse  di  nuovo  dal  tor- 
ta tebinfvii  locale,  e  un  volonicrtiso  conciiu- 
■ì  diede  a  raccosUcrc  adesioni  di  abbonamento. 
cmaseno  queata  doveva  esser  la  volta  huona. 
I.  por  eaaendo  state  raccolte  Bufficicnli  adesiuni, 
r  nriiiatiTO  pare  giunta  in  ritardo....  per  essere  aol- 
lidMiMBM  ooruftatn  dai  fani. 

Ora  inno  dò  *  veramente  doloroso.  Non  sarebbe 
i  caaa  ^«.  a  tafliar  curio  ad  o^ni  nitro  indugio. 
i  baooì  uficj  dcU'  attivissimo  prefetto  comm.  De 
Xbh  c  detl'  cflTCK^o  prof.  Wo)f.  direttore  [trovinciale 
AiOe  poste  e  dei  scr\'ixi  elettrici  (ai  quali  la  città 
va  debitrice  di  o|>cra  intelligente  e  solerte) 
dal  competente  Ministero  la  costruzione 
deffla  nte  tdeOmica  urbana  a  cura  dello  Stato  ?  A 
de  alni  in  fondo  Ìl  provvedimento  le){ì»latÌvo  sul 
rtiiMtto  di  tali  servizi  finora  eserciti  dai  prìx'ali.  e  non 
ìoÈìam  che  di  anticipare  quanto  verrà  poi  adottato 
ifl  via  normale 

L«mIk.  —  //  UU/ome  m  terra  ili  ànvro,  —  Que- 
mM  drpmisocie  provinciale,  con  Reniate  iniziativa, 
MvUvm  una  tenera  circolare  a  tutti  i  comuni  della 
pfQvisd*.  alto  scopo  di  ottenere  la  generale 
per  1*  istalinmento  di  una  rete  telefonica 
^tt^  ■  tuKt  i  capoluujchi  di  circondari  e  comuni 
dslla  pravtBcia. 

La  proposta  dell'onorevole  dcpuiaiione.  Ispirata 
~  (Mi  alti  principi  di  proere&to.  (>cr  questi  poveri 
eoaiinii  ta  asaotior  porte  abltandonali  e  privi  <1Ì  vita 
tra  gnme  gole  di  montagne,  n<in  poteva  cwere  piti 
■■pa^caiaenie  accolu,  e  non  mancherà  una  targa 
■dMiooe  dd  cooiuni  interessati,  quali  gtKtono  di  pò* 
lori  pio  dì'  -  allacciare  con  le  principali  cittA 

4-  iMfta  e  •! 

La  Bpcn  è  isota  rt[«ttita  con  itiuatu  criterio,  in 
da    permettere   a    qiic.Hti    comuni   —  cosi  ((ià 
dalla  legge   del  !klezKot(iomo  —  di  innvaro 
I  toro  tdland  pur  di  non  privarli  dell'immenso 


D  iKMlTu  Conscio  comunale  convocalo  in  scduu 


straordinaria,  ha  già  emesso  il  suo  parere,  approk'ondo 
all'  unisono  la  liclla  proposta. 

Sappiamo  che  l'on.  ministro,  il  quale  tanto  s'In- 
teressa per  lo  sviluppo  della  telefonia  in  lulta,  ha 
dato  larghe  facilitazioni  per  l'istallamento  di  quesu 
rete  che  tutta  la  provincia  ai  augura  di  veder  com- 
più  a]  piò  presto  posiblle. 

NapoH.  —  Atf  aajfierwmh  uUerrmswmi  leUftmkkt  — 
Tofrliamo  dal  giornale  L'  Ora:  Ormai,  cominciato 
r  inverno,  dobbiamo  tlimenticarcl  di  converaore  eoo 
lestexui.  quotidianamente,  attraverso  il  debole  ftlo 
telefonico.  Come  beiK  oaervavace,  voi  non  avete 
una  rete  telefrmica  inncstau  su  quella  del  continente: 
avete  un  Kiocattolo  di  Norimberga. 

Il  cartellino  <  imUrrotto  teUfon^  PaUnm  »  appicci- 
cato all'albo  dd  vestibolo  dell*  uffido  idegraAco cen- 
trale, ormai  è  una  consuetudine  :  ogni  sWnnire  dì 
fronde  spexxa  il  tremante  congegno  del  giocsliolo 
inutile  e  luososo.  Ciò  provoca  una  irritazione  indi- 
dlitle  in  quanti  sidllani,  o  non  siciliani  che  luiino 
frequenti  rap|K>rti  con  la  nostra  isola,  si  trovano  a 
Napoli.  Il  danno  k  eguale  al  risentimento,  risenti- 
mento, die.  ahimè  !  finora  non  t  valso  a  far  com- 
prendere a  Roma  la  neccsailA  di  riparare,  di  toglier 
di  mezzo  questo  ridicolo  permanente,  non  fatto,  certo, 
per  rinsaldare  negli  animi  delle  popnlasionl  dell'  e- 
strema  Italia  il  convincimento  che  esse  vengano  trat- 
tate, dal  Governo  centrale,  oome  popolazioni  italiane. 
Oh,  se  in  tre  mesi  etM^maiiia  v»ilr,  dk»  dnquanu.  — 
come  4  accaduto  dalla  fine  di  settembre  tra  Palermo 
e  Naftoli  finora  —  si  fossero  interrotte  le  comunica- 
zioni telefoniche  con  Genova  o  con  Torino,  queste 
due  ultime  ditik  avrebbero  fatto  le  barricale.  GU, 
non  si  sarebbe  potuto  pervenire  a  tanta  enormità  : 
alla  decima  intcrniiìone  siscematlca,  aorebliero  pio- 
vute interruguzioni.  ìnterpdlanze,  sì  aareblirro  fatte 
dimustrozioai.  protette  di  industriali,  di  commercianti, 
di  giornalisti,  si  sarebbero  provocate  severe  inchieste 
e  il  filo  telefonico  aarebbe  stato  raddoppiato  r  salda- 
mente, assai  saldamente  piantilo,  contro  tutti  i  venti, 
tune  le  bufere,  tutti  i  eaprìcd  dd  scirocco. 

PaIcnM.  —  (Consiglio  Comunale)  -  //  disurri- 
sia  ìe/t/tmica.  —  Tofclìamo  dal  KÌ<imale  L'Ora  : 

(Sfidata  dei  *  gnmaia) 

I.O  VKTRKF.  det>1orH  ancora  una  volta  il  gravi*> 
Simo  <lÌKscr\-izto  telefonico;  da  daquc  giorni  non  li 
comunica  col  continente. 

Invita  il  «indaco  a  protestare  contro  questa  nuova 
turlupinatura  del  Ministero  ddit  Poate  •  Telegrafi. 

Scn.  DI  MARTINO  dice  che  aves  pensato  di 
preaeniare  ni  Senato  una  interroff.njrìon*'  «ul  dUser\'i- 
%\<i  idefonico  in  Si<  iIìa  :  ma  non  iii-«ivtrHe  net  pr«>- 
ptisito  dopo  le  asMcurazioni  del  ministro  Sclianier. 

Il  iiiulc  aulurUió  l'oratore  a  riferire  al  CundgUo 
che  nel  proiretio  ili  legge  per  i  nun%-i  lervlzl  sì  pmv< 
veda  a  sistemare  definiti  vomente  il  servizio  teleloaico 
l'alertno- Napoli,  aumentando  il  diametro  dd  filo  da 
5  min.  a  fi  mm. 
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A  PtUctmo  sarà  anche  impiantata  una  stazione 
ndìotelcgnifica. 

On.  TASCA  DI  CUTO'  ricorda  di  aver  presen- 
tato f»  atta  Cameni,  Insieme  ai  coIlc)thi  on.  Di  Ste- 
rno, on.  t>cir  Arenelln,  un'  intcrro)^zionc  in  pro- 
posito. Ma  il  vero  .«iconcìo  è  die  questo  servizio  col 
fiki  ili  ^%  mm.  non  fimztonn  che  a  lunghe  intermit- 
lenze,  perchè  le  riparazioni  sono  fatte  con  una  len- 
tezza deplorevole.  Quindi  —  Ìii  attesa  della  legge 
ancora  da  approvare  —  bisogna  protestare  per  queste 
interruzioni  troppo  frequenti  e  pur  le  lente  e  cattive 
riparazioni. 

SINDACO  risponde  che  telegraferà  subito  al 
ministro  Schanzer  chiedendo  gli  opportuni  provve- 
dimenti. 

--  L'afiarckùt  telegrafica  €  te fe/ortùa.  —Si  È  sca- 
tenato il  ciclo  e  la  terra,  e  siamo  in  piena  anarchia 
telefonica  e  telegrafica. 

Del  telefono  non  ne  parliamo  piii  :  esso  è  defmi- 
tivamente  morto.  Pace  alla  brutta  anima  stui. 

Il  telegrafo  ha  funzionato  a  scartamento  ridotto, 
quasi  per...  coroellarci  ! 

Infatti  sino  alla  mezzanotte,  a  piccoli  pezzi,  ci 
ha  dato...  il  resoconto  ufficiale  della  seduti  antime- 
ridiana —  (diciamo  afUirurridia/ia]  —  dell'  altro  ieri 
della  Camera,  e  solo  dopo  mezzanotte  a  inter\alli 
più  o  meno  lunghi,  la  seduta  pomeridiana,  che  na- 
turalmente sarebbe  .«tiaio  ridicolo  pubblicare  stamane  ! 

Signore  Iddio  della  Misericordia  e  del  Buon  Senso, 
non  poteva  il  Telegrafo  api>rofittare  dello  sca,rso  e 
raro  suo  funzionamento  per  darci,  invece.  la  Camera 
d'ieri?!... 

In  quanto  ai  nostri  dispacci  particolari,  il  nostro 
corrispondente  ci  manda  d'urgenza  —  un'urgenza 
che  impiega  Dlt<i  o  nove  ore!  —  alcuni  brevi  di- 
spacci che,  naturalmente,  non  potevano  essere  che 
assai  brevi,  altrimenti  non  ci  .sarebbero  arrivati  ! 

—  //  nostra  famoso  Telefono.  —  In  risposta  al 
voto  del  Consiglio  partecipalo  da)  nostro  Sindaco 
on.  Tasca  Kanza,  il  ministro  un.  Schanzer  ha  invialo 
il  seguente  telegramma  : 

«  On.  Senatore   Tiixca-Lanza  —   Palermo 

«  Causa  della  violenta  bufera  di  neve  si  verfica- 
rono  numerosi  datuii  alle  linee  telegrafiche  e  telefo- 
niche nella  regione  di  Calabria.  Furono  impartite 
disposizioni  per  riparare  sollecitamente,  per  quanto 
è  possibile,  ai  guasti.  I^  comuniaizionc  telefonica 
Roma-Palermo  si  è  ristabilita  Ano  da  ieri  alle  ore  i8. 
Assicuro  la  S.  V.  che  sì  eserciterà  una  assidua  vigi- 
lanza per  la  continuiti^  del  servizio  telefonico  Roma- 
Palermo. 

Il  Ministro  Schanzer  ». 


Questo  telegramma  ò  uno  dei  soliti  cataplasmi, 
con  cui  si  cerca  di  blandire  un  mate  che  richiede 
ben  altri  rimedi!. 

In  altri  termini,  ti  ministro  mette  la  cosa  nelle 
mani  della  divina  Provvidenza,  dando  una  di  quelle 
tenui  e  superficiali  afTerniazionì  che  non  servono  a 
nulla. 


Doveva  egli  dire,  forse,  che  non  si  sarebbe  usata 
nessuna  vigilanza  per  la  continuità  del  ser\'izìo.' 

Sicché,  non  abbiamo  altro  da  sperare  che  queua 
vigilanza  ci  sia.  II  resto  è  affidato  alla  buona  grazia 
della  meteorologia  invcniale. 

Che  bella  corbellatura!... 


Pemsla.   —    Inaugurazione    deità    linea    teiefontca 
Perugia- fioma.  —  Presente  il  prefetto  comm.   Re.  il 
generale  comantlantc  la  divisione  e  tutte  le  autoritÀ_ 
civili  e  militari,  ha  avuto   luogo    nel    palazzo  del 
poste  r  inaugurazione  della  linea  telefonica  Perugii 
Roma. 

Il  prefetto  si  è  mes.so  in    comunicazione  col 
Distro  delle  poste,  un.  Schanzer,  al  quale  ha  espi 
i  ringraziamenti  della  regione  per    la    quale  l' inai 
gurazione  della  linea    costituisce    I'  adempimento  di 
uno  dei  più  vivi    desideri.    Il    ministro    ha  ri: 
ringraziando. 


Pesaro.  —  ìnaugttrazione  della  linea  tele/onìea 
terproi'inciale.  —  CoU'interveoio  del  prefetto,  com 
Maggiotli,  del  prosindaco  avv.  Bianchi,  del  colom' 
nello  comandante  il  presidio,  altre  autorità  civili  e 
militari  e  diversi  invitati,  si  è  inaugurata  la  linea  te- 
lefonica dello  Stato,  che  pone  in  comunicazione  la 
città  nostra  con  la  capitale,  ed  altre  delle  maggiori 
del   regno. 

Il  prefetto  inaugurò  il  servizio  comunicando 
capi  delle  provincie  di   l-'orll  e  Ancona. 

Agli  intervenuti    fu  servito  un  rinfresco,    a  cura 
della  direzione  provinciale  delle  poste  e  telegrafi. 
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Rcsaiu.  —  Telefono.  —  Tra  breve,  la  nuova  li- 
nea telefonica,  che  congìungerà  Treviso-Castel  franco- 
Padova,  attraverserà  anche  Resana.  Speriamo  nell'i- 
nì/iativa  del  Comune  per  avere  anche  qui  una  sta- 
zione telefonica,  come  speriamo  avere,  a  suo  tempo, 
una  fermala  ferroviaria  sulla  nuova  linea  Valsugana. 

Roma  —  —  Il  progetto  del  Ministro  Sehanzer  — 
Nella  seduta  antimeridiana  del  zi  dicembre  u.  s.  il 
ministro  Schanzer  presentò  alla  Camera,  oltre  il  pro- 
getto di  legge  sull'organico  del  personale  delle  poste 
e  telegrati,  anche  l'altro  sull'ampliamento  e  miglio- 
ramento dei  servizi  postali,  telegrafici  e  telefonici. 

Riassumiamo  la  parte  riguardante  ; 

1  Telefoni 

Il  disegno  di  legge  tìmita  il  suo  studio  quasi 
esclusivamente  al  ser\*ÌzÌo  interurbano,  perché,  per 
quello  urbano,  il  governo  si  riserva  di  fare  speciali 
proposte,  a  seconda  dei  risultati  degli  studi  cui  at- 
tende un'apposita  Commissione  per  i  riscatti. 

Tenuto  conto  delle  deficienze  quantitative  dell'at- 
tuale rete  e  dello  squilibrio  rispetto  al  numero  di 
collegamenti  telefonici  fra  l'  Italia  settentrionale  e 
r  Italia  meridionale,  squilibrio  spiegabile  col  fann 
che  quivi  1"  iniziativa  privala  ha  avuto  scarsissima 
affermazione  il  disegno  dì  legge,  ispirandosi  anche 
a  concetti  di  giustizia  distributiva,  mira  a  raggiun- 
gere tre  obbiettivi  :  j 
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t.  dì  «ufDcntArc  la  piMenxialiU  della  me  ; 
a-  di  unplikiT  rmniuUc  rete  col  cMlIc|ramcato  di 
tini  ccnlrì    d' imponanxa    amminÌKlraliva,    commer- 
ciftlc  e  induMrùle  : 

5.  di  docare  di  reti  urbane  quei  capUuogo  d[  pro- 
TÌac3B  cbe  ancora  ne  sona  sfiruvvisU. 

A  lampunggre  il  primo  scopo  si  prevede    la  co* 
delle    aefcuenti    lince,    tutte    con    fìlo   del 
di   4    mni.  :    Kotna-Casertu-Bari  ;   Ancona- 
:  Bologna-PAdova  ;  Roma-Genova  ;  Rretue- 
CMwy  ;  V'cacxia-Miljino  ;  Ronui-MiUno. 

A  3  «un.  fra  :  Torino-Milano  ;    Genova- Torino  ; 
V«MBÌft'Pldova>Kovifro  :  Trcvito-Vencxia. 

Li  rati  (dcfofllcbe  veoele 

A  nvT^unfrrc  ti  Mcondo  scopo,  ta  Icfcge  prov- 
*«<dr  ■  rollei^pe  ì  ciipilut>t;hi  di  circondario  eoa 
non  inferiore  di  10.000  ahitAnti  e  con  po- 
anche  inferiore  a  10.000  abitanti,  quando 
un  movtntento  di  corrlspondena  telepnfica 
ooB  inisfiorv  ni  20.000  telegrammi  all'  anno,  oltre 
•  qad  Conrani  non  capiluogo  di  circondano  che. 
■fCDdo  piti  di  ao.ooo  abitanti,  hanno  un  movi* 
icta^nfkro  non  inferiore  ai  10.000  telegrammi 


A  cooaectttre  Ìl  tcrxo  scopo  il  disegno  di  legge 
la  costniuone  dì  ben  ty  reti  urbane  nei  capi- 
lM(hl  £  provincia  che  ne  sono  sprovvisti  e  che 
•eoo  per  la  quasi  totalità  (15)  nelle  proviocie  del 
Mefiii^wniO'» 

La  ip«M  MTanno  rì|wrtìtc,  per  quanto  riguarda 
a  Veneto.  COKI  : 

EMfaiio  1907-908  :  linee  telefoniche  ;  Bologna- 
Ndevm  (4  oun.)  km.  1x3;  V'enexia-Padova-Rovìgo 
(j  ann.)  km.  «5;  Trcvi&o-Venezia  km.  30. 

Eaorino  190H-909  :  Lince  telefoniche:  Venezia- 
lUtaao  (4  ran.)  km.  365  ;    \'crona-I.egniign  km.   60. 

Fmii  iilii  1909*910  :  Linee  tetcfnnirhc  :  Mnn&ctìcc- 
Moatacnuu.  km.  34  :  Vicenza-Lonlgo,  km.  25  ;  Fer- 
naa-Cooaccliio,  km.  Gì  ;  Vicenu-Arxignano,  km.  19 
Traviao-Moal^KlIuiia.  km.  20. 

Reti  urbaiM  da  coetniirm  :  Belluno. 

Eacrcino  i9io>9ii;  IJnee  lelefonldie  :  Belluno- 
Fdtn  km.  ji. 

ftt  k  ctatfMC  hiterruloal  Idcfrinche  e  teletoaidw 

ROMA.  IO  —  Di  Stclaiiu  presentò  una  intcr- 
mcaifajDc  al  minJaitro  delle  Poste  e  dei  Telegrafi 
ptr  coooaoere  con  quali  |irovx-edt menti  intenda  cvÌ- 
m  k  frequenti  Ìnicau<ioni  delle  cumunicaiioni  ta- 
tegnftche.  telefoniche  e  pOKtali  tra  il  continente  e  la 
Ski&a,  ooncbè  per  migliorare  detti  servixi. 

Per  la  lelefonta  nei  piccoli  centri 

n  mlniBCro  delle  pusrtec  dei  telegrafi  ha  ricevuto 
I  IT.— lenti  non  ingegnere  Oreste  I^ittes.  prenidente 
Ajnciatìooe  dei  ci>ncrs9Ìunarì  tclefunid  tta- 
pcr  a%-cre  da  lui  schlarinienli  e  informazioni 
in  WÈmtitD  ai  diversi  vod  recentemente  presentatigli 
tMta  lolcfonta  nei  piccoli  centri. 


I.'  onnrovole  Schnnzer  riconoscendo  fl  IbiMlamaaio 
dei  voti  manifciitail  dal  precidente  dcH'Associaziocte. 
ha  mostralo  di  volerli  prendere  in  «crìa  considera- 
zione, per  dò  che  rìtcuarda  specialmente  la  equa  ed 
unifunnc  itpplicoziunc  delta  legxc  e  del  regolamento 
tuttora  Wgcnti. 

K  certo  che  ron(trc\'ole  ministro,  di  cui  t  noto 
il  KHinde  c<l  intelligente  interesaamenlo  per  la  avi. 
lupt>o  dell'uso  del  telefono  In  Italia.  farA  il  possibile 
per  sccuntlarc  i  lodevoli  sforzi  di  tanti  piccoli  con- 
ccaalooarì,  ì  quali,  malgrado  il  limitato  traffico  delle 
delle  toro  reti,  dedicano  a  qucata  Industria,  ben  poro 
rimunerativa,  tutu  la  loro  intelligenza  ed  attiviti. 

Suir  argomento  mctlesimo,  sono  stali  pure  intc- 
ransii  autorevoli  uomini  politici  e  te  principali  Ca- 
mere di  commerdo  del  regno,  nonché  1'  L'ninno 
delle  Camere  stesse,  residente  in  Roma.  GIÀ  parec- 
chie rappresentanze  camerali  e  ffli  onorevoli  sena- 
tosi  Rùux,  V'igoTii.  Ca\>asolU,  1  deputad  Crespi,  Gn- 
vazzi.  Scalini.  Canigati,  Ciappl  ed  altri  hanno  in- 
viato  la  loro  adesione  e  promcsoo  il  loro  appoggio 
ai  \'olÌ  dell' Associazione. 

Ptr  U  servlslo  Iridoak» 

Il  ministero  delle  poste  ha  dovuto  accertarvi  che 
(mrecchie  dcfìcienxe  del  servìzio  iclefonicti  dipendono 
dalla  mancanza  del  peratmale. 

A  por\'i  rimedio  netto  scorso  decemhre  bandi  un 
concordo  jicr  100  te!efonÌ»ie.  ma  anche  quoto  i>rov- 
vcilimento  non  ha  rìmoamigti  inconvenienti  lamentati. 

Ora  ha  detcrminato  dt  aprire  un  altro  concnnin 
per  150  telefrmiste,  ila  scegliersi  fra  le  assistenti  e 
supplenti  dette  ricevitorie  postali  e  telegrafiche  che 
non  abbiano  .superalo  U  ja  anno  di  eli. 

Nel  IdefMl 

1^  staio  isiitutto  al  miniaiero  delle  poste  un  t^iet- 
turato  centrate  dei  tclcfimi.  A  capo  di  esso  è  nato 
chiamato  II  cav.  Luigi  Salerno,  ispettore  centrale  per 
la  rete  telefonica  di  Venezia,  ancora  caenHtala  tlallo 
Stato. 

11  lelcfoBo  od  paesi  vicino  a  Roou 

Iji  Società  Italiana  dd  tdefnni  ha  accettato  le 
condizioni  fatte  dal  ministero  delle  poste  per  la  con- 
cessione della  rete  telefonica  ìUgarolo.  Palestrìna. 
Cave,  Genaxzano.  Olc\'ano,  S.  Vito.  Faliano.  Segni, 
Stazione. 

tji  Sodeiil.  al  più  presto,  porrih  mano  ai  lavori 
per  mettere  i  suddetti  comuni  tn  canumlcadoae  000 
Roma. 

Scnlzio  telctoalca 

Il  giarao  IO  febbraio  Kinnno  nuivair-  al  pubblico 
ser\'iziu  le  lìnee  Irtcfunicbc  governative:  Roou-Sul- 
muna-Chtett  ed  .^quila-Sttlmona. 

Rovifo  —  /^  fioM  ttkfmifm  .iéHa-Kmig»  —  Al 

cunl  soci  della  Società  tdcfottka  rodlgian  a  proposflo 
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dì  questa  finca  testé  inaufointa.  oascrvano  cbc  essa 
pfeiK-nia  ancora  una  incomodità.  Mentre  i  soci  delle 
Tdefonica  possono' essere  posti  in  corrispondenza 
con  le  città  unite  a  Rovigo  con  le  Itnee  dello  Stato, 
non  possono  corrisp<jndere  con  Adria  perche  rnanca 
la  linea  Adrìa-Ruvit^o  e  l'Ufficio  telefonico  di  Rovigo. 
Crediamo  che  a  togliere  l' inconveniente  non  vi 
debbano  essere  molte  dilTicolta  e  perciò  raccoman- 
diamo la  cosa  alta  direzione  della  Telefonica. 

Siracnsa  —  /ji  rete  telefonica  e  gl'interessi  ài  Si- 
racusa —  Ha  suBciiain  molta  sorpresa  la  lettura  del 
progetto  presentato  alla  Camera  dal  ministro  Schan- 
Kcr.  suir  ampliamento  e  mÌKtÌoramento  dei  ser%'izi 
postali,  telegrafi  e  teleronìcì.  Si  sa,  finalmente,  che, 
durame  l'esercizio  1907-1908—  sarà  prnprio  vero? 
—  verrà  impiantala  la  linea  telefonica,  Iun);a  95  chi- 
lomeirì,  tra  Siracusa-Nolo-Modica  ;  ma  nel  detto  pro- 
^tto  non  t  neanche  desijnuta  l'epoca  in  cui,  pos- 
sibilmente, potrà  aver  luoji*^  rallacciamento  con  Ca- 
tania e  con  Palermo,  quando  nello  stesso  esercizio 
1907-1908  N'iccna  e  Mistrcttd  verranno  allacciate  a 
Catania  ! 

Kviden temente,  a  Roma,  di  Siracusa  e  della  stia 
importanza  hanno  un  concetto  che,  carità  di  patria, 
impone  di  non  dcHnirc. 

Per  Siracusa  il  solo  filo  telefonico  con  Noto  e 
con  Modica  é  una  semplice  lustra,  o.  se  si  vuole 
pure,  una  bella  mìstìfìcazione. 

Spolelto  —  Telefono  —  Presentì  le  autorità  civili 
e  militari,  k  stalo  inaugurato  il  ser\'izio  del  telefono 
che  mette  in  comunicazione  la  nostra  città,  per  mezzo 
dell'  impianto  telefonico  privato  del  ^i^nor  Virgilio 
Alicrocca  di  Terni,  con  la  linea  nazionale. 

Il  sottoprefeito  dì  Spoleto,  cav.  Berti,  e  l'asses- 
sore Pasquale  laureti,  hanno  rivolto  un  saluto  al 
miniscro  Schanzer,  che  in  fiersona  ha  rispufito  rìn- 
graztanilo.  Hanno  quindi  rivolto  al  ministro  augurali 
piuolt-  Vintitici  Altcrocca  e  il  più  piccolo  alunno  del 
Convitto  nazionale  degli  orfani  degli  impiegati  dello 
Stato,  della  cui  istituzione  lo  Schanzer  fu  presidente. 

.Sono  stati  quindi  scambiali  saluti  con  le  città  cir- 
convicine. Dopo  la  cerimonia  è  stato  servito  nelle 
sale  del  Municipio  un  lauto  rinfresco  agli  invitati. 

Temi  —  //  telefono  —  E  stata  inaugurata  presso 
questo  ufTìcio  telegrafico  la  cabina  telefonica  nazio- 
nale alta  presenza  delle  autorità  civili,  politiche  e 
militari  e  della  stampa.  Sono  stati  scambiati  saluti 
con  Perugia,  Ancona,  Foligno,  Roma,  donde  il  mi- 
nistro delle  poste  e  telegrafi  ha  rivolto  jìarole  di 
simpatia  e  di  augurio  per  la  nostra  citta.  Il  prof. 
Virgilio  Altergcca  —  concessionario  della  rete  locale 
e  che  in  verità  ha  ben  diritto  in  questo  giorno  di 
essere  orgoglinno  dell'oliera  sua  indefesìia  oualc  pre- 
sidente della  Società  dei  concessi(marÌ  italiani  che  è 
finalmente  coronata  dall'odierno  avvenimento  —ha 
pronunziato  un  applaudito  discorso  narrando  le  fasi 
dell'azione  svolu  per  oltre  due  anni  :  e  inneggiando 
nll'avveninientn  stesso. 


Dall'ispettore  Vcrgani  e  àak  direnore  Boaio.  che 
hanno  fatto  cortcaeracnte  gfi  ODorì  iS  caso,  è  stato 
offerto  un  vermMUk  AffU  inritati. 

Treviso  —  Tekfom  Invise-  CuttJ^ramr»  •  fiaijttv 
—  P.  stata  autorizzata  dal  miiÓBSro  delte  Pooe  e  Te- 
legrafi la  costruzione  deUa  Daes  tricfonka  Treviso, 
Paese,  [strana,  Vedelago,  Castelfranco.  nKSova. 

La  costruzione  e  l'eaercì^o  della  tioea  e  Maia  as- 
sunta dalla  ditta  ing.  Danìocii  e  oorap.  e  dalla  So- 
cietà Padovana  per  teletom. 

VeaeiU  —  //  eommissa/io  dei  telefami  —  Il  cav. 
Luigi  Salerno,  commissario  della  rete  lelelòaica  di 
Venezia,  in  seguilo  all'  tstittizione  fSefl'  Ì3f>ettoratu 
dei  telefoni  venne  nominato  bpetlocc  centrale,  capo 
del  nuovo  ufficio  e  su  proposta  dello  steam  nifiMtrro 
Schanzer,  che  ha  di  questo  funzìonarìo  b  massima 
estima/ione,  venne  nominato  cavaliere  dell*  ordioc 
Mauriziano. 

Vlccua  —  Servisi  telefonici  e  teUgrafici  —  Il  Con- 
siglio Provinciale,  avendo  nella  sua  ultima  tomau 
defìnitivamente  appro\-ato  il  suo  concorso  nella  spess 
da  anticiparsi  allo  Stato  per  l' immediato  impianto 
della  rete  telefonica  nella  Provinda,  la  Presidenza 
sta  ora  dando  corso  alle  pratiche  per  la  piti  pronta 
esecuzione  dei  lavori. 

Nel  disegno  di  legge  recentemente  presentato  alU 
Camera  dei  deputati  dal  ministro  delle  Poste  e  T^ 
legraH  per  l'ampliamento  e  mìgliaramento  dei  ser- 
vìzi postati  tclegraftci  e  telefonici,  t  prc\'isto  1*  im- 
pianin  di  un  filo  telegraflc<i  diretta  Vicenza-Milano 
e  di  un  nuovo  filo  Bari-Venezia  —  con  che  sì  viene 
a  riconoscere  tutta  la  fondatezza  dei  lagni  reiterata- 
mente sollevati  dalla  Camera  contro  l'andamento 
delle  comunicazioni  telegrafiche  con  Milano  e  col 
mezzogiorno  d'  Italia. 

Nello  stesso  disegno  di  legge  è  inoltre  prevìsw 
l'impianto  del  servìzio  telefonico  fra  Vicenza  e  Lo 
tiigu  e  V^iccnza-Arzìgnano. 


CRONACA   GIUDIZIARIA 


Una  causa  importante 

CASTELIJ^NA.    —     Togliamo    dal    <  Corriere 
delle  Puglie»:  La  nostra  pretura   era    inaolìtamcmc 
afibltata  da  lutto  l'elemento  più  collo  del  paese,  per- 
chè si  discusse  un   processo    che   vivamente   appafr  , 
stonava  la  pubblici  opinione.  ^ 

E'  mio  dovere  d»  cronista  riassumervi  brevemente 
Io  svolgimento  della  causa,  anche  perchè  le  que- 
stioni tiollevaie  dagli  egregi  difensori  a\-%'Ocati  Ceni 
e  Guarnicri,  venuti  appositamente  da  Bari,  non  man- 
cheranno di  avere  un'  eco  nelle  classi  comniercinli 
della  provincia,  e  la  sentenza  del  nostro  egregio 
pretore,  avv.  Gennaro  D'.^ni.-uo.  provocherà  larghìs 
sjme  discussioni  nel  cam[Ki  giuridico. 

Da  oltre  due  anni  un  nostro  concìiladino,   certo 
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Fucile,  aveva  fondalo  un  »Ì«iriTm  di  illu- 
a  ira«  acritlnu'.  I)  quale,  nelk  rìconrnic 
in  rui.  nei  niMtfì  pami.  «i  ha  V  alfìtudiac  di 
■itAiMiiir  e  illttminarc  le  vie  più  Imporunll.  ha  dato 
ttM|it*  otllnu  pruva. 

Ma  il  ^ffnor  Nict>lu  RiMinnu  tli  Rari.  aKni  Inlm- 
pnmóaae  ta  tale  specie   d'  Ìndu«iria.    venuto  a  co* 
■nicvaiB  di  iS/i,  volle  affretianil  a  munìmi  di  un  bre- 
«cBo   tiel    prufirhi    Msicma    di  illuminaxinnr,   dando 
ooBicmpurafleaincnte    querela    al    PAscalc    (ìlusicppe 
par  coocnìrvciizionc  alla  letcse  xpocìale  sul  brevetti, 
dM  lo  Suao  acconta  affli  inventori.  Nella    ma  que- 
rela H  Roaani    ^ledRcavii    dì    aver   elA  goduto  dal 
i»9j  al  1901  ristcMMi  brevetto,  e  che.  avendo  rin- 
anvato  neir  aprile   1906    le    medesime   formalità    ri- 
cMaate  dalla  leKl(^<  ^'i  t^m  in  diritto  di  qiierelarH)  per 
Il  eotUraibrinae  e  l'uiio  del  suo  fras<)Krno  bnn'eiiato. 
l'na    perizia    ordinata    dall'  autùrìtA    (ri  udì  zi  ariti, 
qvcsli  risultati  :  che  ti  (irìmo  |»erito  —  il  mcc- 
Conoll  Giu»^>pr    —    trovò   delle   differenze 
«BCirtcniali  e  nun  scwitan-xiidì  -,  e  che  l' altri)  |*eritn  — 
D  ■cccanic»  fle  Via  di  Bari  —  analizzando   le  dif- 
imoaa.  le  tro\'{t  addirutura  aiistanxiali,    e    concluse 
Am  woa  pnce^-a  trattarsi  di  due  applirnzioni  diverse. 
C6  arvocati  della  difesa  fecero  parecchie  ìmpor* 
WNi  qocsiJoni  :    1.  che  la  falsìfiouiunc   avvenne  In 
■a  periodo  di  tempo   in   cid    il    Roasano  non  avea 
hicvenu  :   3.  che  il  Rossano  era  munito  non  proprio 
U  lnTveno,  ma  solo  del  certificain  ;  j.  che  il  brc- 
nao  ooa  venne  pubblicato  sulla  GassfUa  Ufficia: 
i-  ORTc  ìt  brevetto  insuffiricnte.   in  <|Uitnt<)  tentava 
tf  OMttcrc  v>tto  \a  KitvaKUìirdii  della  IcKgc  tiunU»5n 
dbe  non  era  pili  Invenzione,  ma  rÌà  apparteneva  al 
paUiBct)  dominio. 

L*  lutti  del  RoAsano,    poi,    furono    validamente 

daU'aw.  De  Miiry. 
Infiac  il  pretore  D'  Amato  asaul.se  il  Poiicale  per 
di  reato,    condannando   Ui  porte  civile 
e  ai  danni. 


Conttnc  t  Società  delle  acque 

XAKOLI.  —  Innanzi  alla  nostra  Corte  di  CoMia- 
Al  diecuMo  il  ricorso  prodotto  dalla  Cumpa- 
pia  delle  acque  avverso  la  .«icntenzu  «tella  Corte  di 
ApfMllo,  dw  conformando  la  sentenza  del  Tribunale, 
flf Nari  i  II  ntdio  il  contratto  del  1^99.  col  quale  ve- 
■Inao  tnui«aiie  le  varie  liti  esistenti  fr.*  ti  Comune 
I  II  Coatfttitnìa  delle  acque  e  ai  stabilivano  nuove 
aaiM  ili  esercizio. 

La  Corte  di  Cassazione,  contrariamente  alla  re- 
fiWlorU  dd  proc.  Kcn.  eav.  Borrolll.  accolse  il 
ncono  della  Compagnia  delle  acque,  ritenemlo  %*»• 
Uà  9  contralta  del   1K99. 

L4  Compaffnia  fu  difesa  danti  avv.  on.  Roberto 
Dr  lieto  Vi]llartf.  De  Navn,  Salandra  e  d'Antonio  ; 
K  Utmlctpfo  dall'  wv\  .  Miiio  t-  <hi1  %en.)torr  Arv*oU-o 

Una  condanaii  pei  fili  del  tellina 

PORDENONE.  —  Certo  Del  Piero  di  Roveredo 
I,  dove\-a  rispondere  dd  reato  previsto  dal- 


l' art.  4J4  del  Codice  Penale  per  avere  laudalo 
contro  KJi  isolatori  delle  condunure    elettriche  ddU 
.Società  del  Cetllna. 

Per  evture  guasti  malixioal  e  vandalici  al  proprio 
iinpiiditn.  che  oltre  n  danni^fK""^  '*"  servìzio  im- 
|M.irianli»iniu.  jMMMono  avere  ffravi  cun«eipMnu«,  a 
cura  ddla  Sodeta  vennero  a  suo  tempo  itiramati 
molti  nuudfesti  nd  paesi  ailravcrviit  dalla  linea. 

Mn  oltre  a  ciò  la  .Società  ha  istituito  lUirbe  appo* 
aiti  iruardiafili,  che  presUno  attivo  sen'izJo  di  vipef* 
lanza.  per  sorprendere  ojjni  atto  malevole  «1  incon- 
siderato. 

Il  Del  Piero  venne  appunto  cotto  sul  fntto  dai 
Kuardinfili  delta  Sn<Hctà  il  |H  luglio  scorso  ed  ora 
il  mrstrn  Pretore  lo  ha  condannato  a  tz  ^ornl  di 
reclusione  e  a  \..  42  di  multa  oltre  a  sp<3e  e  (Unni 
a  favore  della  Sodetà  che  nel  processo  si  era  cn*ii- 
tuita  pane  dvile. 

I.a  lezione  inflitta  k  assai  riusta  e  speriamo  che 
da  e9«o  iKMsa  derivare  salutare  ammacrtramento, 
perché  la  Icyne  e  sevem  nel  tutelare  i  aervid  di  coti 
fn^uidc  imiKiflanwi,  che  [»er  la  loro  nstuia  restano 
affidali  al  sentimento  dì  risj>ctto  alla  proprietà  e  di 
educaziotte  civile  delle  popotasdonl. 


COSTITUZIONE  DI  SOCIETÀ 

Torino.  —  Con  Auo  5  Gennaio  1907.  a 
remilo  notaio  avv,  Ernesto  Torretta,  è  Mau 
costituita  la  SocleiA  Anonima  per  azioni  sotto 
la  denominazione  di  •  Energia  •  SocUtà  htr 
impiauti  fd  imprtsé  di  iHunùnasùme,  riseaida- 
mento  e  forza  motrice,  con  sede  in  Torino  e 
col  capitale  di  L.  400  mila,  da  elevarsi  a  due 
milioni  per  semplice  deliberazione  del  Con- 
siglio di  Amminislra/ione.  Scupo  della  So- 
cietà i:  :  r  impianto  e  l'esercizio  di  oITicinc  a 
gajE,  officine  elettriche  e  condutture  di  acqua 
potabile;  impianti,  coi  più  moderni  sistemi,  di 
ogni  genere  d*  illumina/ione,  riscaldamento  e 
forza  motrice;  la  fabbricazione,  con  sl;ibili- 
mcnto  proprio,  ed  il  commercio  di  lutto  il 
maleriaU.'  inerente  a^'ì  ^copi  di  cui  sopra.  U 
lavorazione  dei  metalli  in  genere  e  relativa 
loro  applicazione  per  ouaUìa^i  industna,  la 
fabbricazione  di  reticelle  ad  incandescenza. 
ecc.  —  Il  primo  Consiglio  di  Amministrazione 
venne  composto  dei  signori  :  cav.  Carlo  Sella, 
on.  deputalo  avv.  Antonio  Vicini,  ing.  prof. 
Benvenuto  Bovi,  barone  Alberto  Monlersino. 
avv.  Luigi  Grassi,  ing.  cav.  Angelo  l'alazzo 
e  sig.  Giuseppe  Kichelta.  Sindaci  effettivi 
vennero  nominati  i  signori  :  rag.  Domenico 
Ferrari,  avv.  Raffaele  Irassati  e  rag.  Alberto 
Follis.  Sindaci  su|»j>lenli:  comm.  Jacopo  De 
Benedetti  e  LX)tt.  \  mccnzo  Onctti.  La  durata 
della  SociciA  venne  fìssala  a  «>  anni.  Il  sig. 
ing.  prof.  Bovi.  Consigliere  di  Amministra- 
zione, venne  nominato  Uirctlore  generale  della 
Socicti,  per  la  durata  di  anni  9. 
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MUNICIPIO  DI  PADOVA 

AVVISO  DI  CONCORSO 

In  conformità  al  disposto  dell'  art.  9  del 
Regolamento  per  le  Aziende  dell' Acquedotto 
e  del  Gaz,  deliberato  dal  Consiglio  Comunale 
nelle  adunanze  20,  30  maggio,  6  e  g  giugno  p. 
viene  aperto  il  concorso  a  tutto  28  Febbraio 
p.  V.  al  posto  di  ingegnere  Vice -Direttore 
delle  dette  Aziende. 

Lo  stipendio  è  di  L.  4000  aumentabili  del 
loo[o  di  sessennio  per  tre  volte,  e  viene  cor- 
risposto in  rate  eguali  mensili  posticipate.  È 
inoltre  concesso  l'uso  gratuito  dell'acqua  e 
del  gaz  per  uso  domestico. 

L'eletto  sarà  ascritto  alla  Cassa  Comunale 
di  Previdenza  contemplata  dal  suddetto  re- 
golamento municipale  per  gli  addetti  alle 
Aziende  dell'Acquedotto  e  del  Gaz. 

Sullo  stipendio  saranno  cfTt-ttuatc  le  rite- 
nute per  la  tassa  di  ricchezza  mobile  e  per  la 
quota  a  carico  dell'  impiegato  del  contributo 
alla  Cassa  di  Previdenza. 

Per  quant'  altro  riguarda  i  doveri  e  i  di- 
ritti del  Vice  Direttore  si  fa  richiamo  at  Re- 
golamento Municipale  suindicato,  alla  legge 
20  Marzo  1903  n.  103  ed  al  regolamento  go- 
vernativo per  la  esecuzione  di  essa. 

TI  concorso  è  per  titoli.  La  nomina  è  di 
competenza  del  Consiglio  Comunale. 

Ogni  aspirante  dovrà  presentare  al  pro- 
tocollo dell'Ufficio  delle  aziende  dell' acque- 
dotto-gaz (Via  degli  Kremilanì  n.  6)  non  più 
tardi  delle  ore  17  del  dì  28  Febbraio  p.  v. 
la  propria  istanza  corredata  dai  seguenti  do- 
cumenti : 

a)  certificato  di  nascita  dal  quale  risulti 
che  il  concorrente  ha  compiuti  i  25  anni  e 
non  ha  oltrepassati  i  45  ; 

bj  certificata  di  cittadinanza  italiana  o  di 
appartenenza  a  provincia  di  nazionalità  ita- 
liana ; 

e)  certificato  di  buona  condotta  morale 
rilasciato  dal  Sindaca  del  Comune  dove  l'aspi- 
rante ha  la  residenza  ; 

d)  certificato  penale  di  data  non  ante- 
riore a  tre  mesi  comprovante  la  inesistenza 
di  condanne  per  reati  comuni  aventi  carattere 
disonorante  ; 

e)  stato  di  famiglia  ; 

J)  attestato  di  sana  e  robusta  costituzione 
fisica  ; 

g)  diploma  di  Ingegnere  rilasciato  da  un 
Istituto  del  Regno,  nonchù  lo  specchio  dei 
punti  riportati  negli  esami  sostenuti  per  ot- 
tenerlo ; 

h)  I  documenti  che  dimostrino  la  coltura 
e  la  pratica  speciali  richieste  dalle  attribuzioni 
inerenti  al  posto  e  che  fra  altro  diano  prova 
che  il  concorrente  abbia  lodevolmente  funzio- 
nato, per  non  meno  di  biennio,  quale  Capo 
servizio  tecnico  in  una  Azienda  per  natura 
ed  importanza  simile  a  quelle   di  cui  tratta. 


Sarà  in  facoltà  di  ogni  aspirante  di  pro- 
durre quegli   ulteriori   documenti  che  repu>fl 
tasse.  V 

I  certificati  di  cui  alle  lettere  r,  r,  /.  do- 
vranno avere  data  posteriore  a  quelle  del 
presente  avviso,  Istanze  e  documenti  relativi 
dovranno  essere  regolari  in  linea  di  bollo. 

Ogni  concorrente  dovrà  nell'  Istanza  indi- 
care l'attuale  sua  residenza  e  le  precedenti, 
e  dichiarare  o<ì  eleggere  un  domicilio  in  questa 
Citta  per  le  eventuali  comunicazioni  relative 
al  concorso  e  per  la  restituzione  dei  docu- 
menti 

Presso  la  Segreteria  dell'Ufficio  suddetto 
delle  Aziende  dell' Acquedotto-gaz  è  libera- 
mente ispezionabile  il  Regolamento  Comu- 
nale delle  medesime. 

L'eletto  che  non  assumesse  il  servizio  dopo 
quindici  giorni  dall'  avuta  comunicazione  di 
nomina  s'intenderà  rinunciatario. 

Padova^  li  sj  Gennaio  rgoy 

Il  Sindaco 
G.  LEVI-CIVITA 

L.  Segretario 

L.    MARCATA 

Direttore  d'  officiai  gai,  che  conosca  a  fondo  la  ge>^ 
stìonc  tecnica  ed  ammlnistrallvO'Cunlabile  dell'  azienda, 
pratico  di  costruzioni,  pronlo  anche  dare  cauzione  potcndn 
fornire  ntlline  referenze,  disposto  fare  breve  periodo  prina, 
cerca  d'  ÌniEiìej>ar»i  quale  direttore  d'  officina  di  media 
produzione,  oppure  quale  capo  di  fabbricazione  presso 
grande  officina.  ^| 

Dirigere  offerte  e  richieste  all'Amministrazione  della 
Rivista. 


NECROLOGIE 


li  sig.  Giovanni  Zatta,  il  capo-fabbrica  della 
Oflìcina  comunale  Gaz  di  Padova  ebbe  il  io 
scorso  gennaio  la  grave  iattura  di  perdere 
la  propria  madre,  donna  veramente  buona. 

Al  caro  amico  le  nostre  più  sentite  con- 
doglianze. 


Il  27  gennaio  a  Padova  cessava  di  vivere 
il  sig.  Vittorio  Pastorelli,  già  Direttore  della 
Oflìcina  Gaz  di  Padova,  all'epoca  che  que- 
sta era  della  Società  Lionese,  e  poi  per  qual- 
che tempo  anche  quando  venne  gestita  dal 
Comune  :  posto  che  abbandonò  quasi  subit(VH 


Grespan  Emanuei-e,  geretUe  respoiisabiif 


Tip,  dell'  Istituto  di  Arti  Graj-icbe  -  Venezia 


Venezia  I   Marzo  1907 
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RIVISTA  HEnSILE  ILLUSTRATA  DELLE  INDUSTRIE  GAZ,  ELETTRICITÀ 

ACQUEDOTTI  E  della  nUNICIPALIZZAZIOME  IN  ITALIA 

r^i^z^      eoiTORE- Direttore    Gap.  VITTORIO  CALZA  VARA       "    " 


Amonamento  ANNiro  L.  20  ^  Unione  Postale  L  25  =  Un  numero  separato  L.  2 

•  Abbonamenti  cumulativi  per  un  anno  • 

n  Ocz  e  V  Elettricità nel  Re^o   L.  30-    Estero  I-  40.— 

Il  Gaz  ed  II  Monitore  Tecnico -  -    24.  .        .    34. 

Il  Gaz  ed  II  Cemento »  •    24.~         •        -    34  — 

Il  Gaz  e  L*  Ingegneria  Ferroviaria «         •    30. —        »        •   40.— 

Il  Gaz  ed  II  Bollettino  della  Società  Aeronautica 

lUlIana -  .    30.-  40  — 


U  INDICATORE     v     v    v 
TECniCO    COnnERCIALE 

Mli  OMdM  6u.  Elfttrlclti,  AciiiedottI  e  Telefoni  d'ititli 

Raccogliere  tutte  te  nozioni  necessarie 
alle  imAtstrit  *Ìel  gas,  eUitrintà,  acquetioiti  * 
twiefam^  riunire  in  un  solo  volume  lultt  te 
0^.cim*  inerenti  a  dette  industrie,  col  maggior 
numero  di  dati  possibili,  e  coi  tmtni  d«i 
Pntfritiuri.  Dirrttvri,  nonché  elencare  i  mag- 
pori  f^y^rtcatiti,  ntgozuinti  e  rappre^tittanti 
di  articoli,  macchmari  e  quanto  altro  neces- 
sita alle  stesse  industrie,  fu  lo  scopo  che  ci 
mdasse  a  pubblicare. 

LIHDICATORE     v     v    v 
TECNICO    COnnERCIALE 

Mi  MIdii  Gai,  Elemi€ltl,  Acquedotti  e  Telefoiil  d'Italia 

Mancava  completamente  qui  da  noi  un 
libro  adatto  agli  scopi  sopra  indicati  :  e  noi 
6  hisinghiamo  che  esso  x-errd  accolto  con 
Inore  dagli  mdustnali,  sapendo  essi  come  ì 
hrorì  da  noi  editi,  vengano  curati  con  tutta 
k  anggior  possibile  riiattczza. 

Le  richieste  ormai  avute  ci  dnnno  affida- 
mento della  sua  riuscita  :  e  preghiamo  gli 
attici  tutti  ad  appoggiarlo,  perchè  esso  di- 
Ttoiera  veramente  utile  e  prezioso  per  tutti. 


I  Gazistj  d' Italia 

Achille  Argenti  nato  a  Como  nel  1838,  fre- 
quento il  Commercio  serico  sino  all'età  di  ao 
anni  ;  poscia  arruolatosi  come  volontario  nel- 


ArWU*  Arvml 

r  esercito,  presenziò  ai  fatti  d'anni  dd  1859 
con  Garibaldi. 

Congedatosi  m-I  1860  cnlr-N  nell'Officina 
del  Gaz  quale  impiccato  per  essere  nel  186B 
trasferito  ad  Ascoli  Piceno  dnve  attualmente 
SI  trova  in  qualità  di  Direttore. 


franccsco  Criscaolo  nacque  a  Ospedaletto 
d'Alpiuolo  nel  185B.  Nel  1883  compiuti  gli 
■studi  tìsicii-mati-matiri  all'l«tlitiit<     '  ■•,  ve- 

niva nuinioalo  dalla  Socutà  Mm  .    /  V 
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sitviaiiti  fili  Gaz    vice  direttore  delT Officina 
di  S.  Giovanni  a  Teduccio. 

Dopo  otto  anni,  disimpegnato  con  zelo  il 
proprio  ullifio  presso  quelI'Amniinistrazione, 


Kmnceiicu  Ciixcuolo 

veniva,  nel  1891  dalla  Società  Franco-Italiana, 
promosso  Direttore  dell*  Officina  a  Gaz  di 
Aversa  ove  attualmente  risiede. 

Riconosciuti  i  suoi  meriti  di  abile  elettri- 
cista gli  venne  affidata,  l'anno  scorso,  la  di- 
rezione dell'  Impresa  Elettrica,  concessionario 
Paolo  Anebicque. 


PARTE  TECNICA 


IL  TRASPORTO  DEL  GAZ 

A  DISTAnZA 

(ContinnasioM  vedi  numeri  js,  Sì»  S4*  SS) 

Congegni  di  chiusura  per  i  gazometrì 

£  da  consigliarsi  il  riempimento  dei  ga- 
zometri  aulumatii-o.  Ciò  si  ottiene  applicando 
nella  tubazione  d'entrata  del  gaz  nel  gazo- 
metro,  una  valvola  speciale  di  chiusura,  la 
quale  auti)maticamente,  tosto  che  il  gazomeiro 
è  completamente  carico,  chiude  la  tuba2Ìone, 

Questo  apparicchio  dt^ve  essere  costruito 
in  modo  che  non  abbia  ad  ostacolare  l'espan- 
sioiie  del  gaz  dovuta  ai  raggi  del  sole  (il  co- 
sidetto  gaz  solare).  Tale  congrgno  fu  ideato 
dall'  ing.  Rothetihach  Junior  di  Berna,  che  pel 
primo  dovette  ricorrere  ad  una  pratica  solu- 
zione, quando  ese|fui  l' impianto  dì  trasporto 
di  gaz,  nella  Valle  del  Reno. 

Una  valvola  applicata  all'estremità  del  tubo 
di  entrata  del  gazometro  si  chiude  automati- 
camente per  t'ascesa  della  campana. 

Si  trovò  pili  conveniente  di  applicare  que- 
sta valvola  all'esterno  del  gazometro,  anziché 
all'interno:  e  ciò  per  potervi  fare  tutte  le  ri- 
parazioni necessarie  senza  esser  obbligati  di 
icner  fuori  servi/io  il  gazometro. 


Ebbe  infatti  ad  avverarsi  il  caso  di  due  ga- 
zometri  della  capacità  ognuno  di  400  me.  e  che 
avevano  la  chiusura  interna^  che  uno  non  chiu- 
deva che  a  385  me.  e  l'altro  a  395  me,  perchè 
le  corde  interne  si  erano  dilatate  differente- 
mente. 

La  disposizione  ora  attuata  dell'  apparec- 
chio di  chiusura  è  indicata  nelle  seguenti  due 
figure  (40  e  41).  La  valvola  è  munita  di  una 
leva  e  con  un  peso  mobile  fissato  all'estremità 
di  una  corda.  Questa  corda,  fissata  nell'altra 
estremità  al  braccio  libero  della  leva,  scorre 
su  di  una  puleggia,  mobile  nel  suo  asse,  ma  fis- 
sata sulla  campana  del  gazometro. 

Quando  la  campana  si  alza,  anche  la  val- 
vola comincia  a  chiudere,  giacché  il  contrap- 
peso eftcttua  sulla  corda  una  forza  di  trazione 
maggiore  di  quella  che  non  faccia  la  valvola: 
ed  j1  braccio  della  leva  è  nella  posizione  più 
alta.  Anche  continuando  la  campana  a  salire 
la  valvola  resta  chiusa  ;  soltanto  il  contrappeso 


Kg.  40  IJla|Ki«i itone  (Iella  coitU  iletbi  valvola 

viene  alzato  a  mezzo  del  sopporto  al  quale  è 
fissata  la  puleggia. 

Varie  soluzKjni  furono  studiate  a  tale  scopo, 
si  levarono  pure  vari  brevetti,  in  quasi  tutti 
gli  Stati:  ma  è  difficile  giudicare  quale  sia 
da  prescegliere;  caso  per  caso  si  dovrà  st 
diare  quale  meglio  convenga. 

Per  riempiere  in  modo  uniforme  e  sem- 

fire  eguale  i  vari  gazomctri  che  si  trovano 
ungo  una  linea  e  per  impedire  che  pompando, 
una  parte  del  gaz  destinato  al  riempimento 
di  parecchi  gazomctri  non  venga  pressato  di- 
rettamente nella  rete  di  distribuzione  di  un 
solo  gazometro,  venne  studialo  un  apparec- 
chio speciale.  L' inconveniente  suaccennato  au- 
menta di  importanza  nel  caso  che  uno  dei 
zometn  sia  collocato  in  posizione  più  elevàts 
oppure  quando  venga  caricato  meno  degli 
altri. 

Inoltre  vi  è  il  pericolo  che   chiudendo  la 
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conduttura  il  gaz  pa.i»a  dal  gaiometro  più 
buso  a  quello  più  alto,  il  quale  rimaner  in 
•Bora  Actnprr  pieno,  mentre  gli  altri  si  vuo- 
tmo  più  o  meno  presto. 

Per  evitare  qumili  inconvenienti  si  con- 
stgiìa  di  collocare  nella  sta/ione  del  gazome- 
tpo  intermedio,  il  seguente  :  Appnrtffhùì  an- 
iico  ptr  rfgtilarf  t' mirata  del  uaò  nel  ga- 
Voi  ifig.  43).  Questo  Apparecchio  si  com- 
«li  tre  parti  : 
Lai  pnma  parte  ha  lo  scopo  di  far  intro- 
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darre  II  gaz  in  un  ga^omctru,  quando  questo 
li  %as^  vuotato  ad  una  determinata  altezza. 

A  ul  fine  t' apparecchio  è  costruito  in  minio 
cbe  b  valvola  posta  sul  tubo  d'entrata  s'apra 
e  si  chiuda  automaticamente  per  mezzo  di  un 
iopporto  fissato  convenientemente  sulla  cam- 
pana del  gazomctro.  Il  cono  della  valvola  è 
poetato  da  una  asta  fissata  ad  una  leva  ar- 
DcocatB* 

Qucsu  leva  si  muove  sur  un  perno  e  porta 
tal  tuo  braccio  voltato  in  alto  un  peso  a  bi- 
%a^  che  le  assicura  l'una  o  Taltra  posizione 
di  riposo.  Di  rìmpetto  alla  leva,  sulla  cam- 
pua  del  gazomctro  sono  (issati  due  arresti, 
disposti  a  conveniente  di'«tanza,  1'  uno  supe- 
riore, l'altro  inferiore,  che  funzionano  colla 
len,  facendola  sp'>stare.  (fìg.  43).  Alla  posi- 
aoae  busa  della  campana  cfel  gazomctro  cor- 

Ihtpnnrte  U  posizione  ba^»a  del  bramo  di  leva, 
il  cono  della  valvola  ò  abbassato,  e  la  valvola 
di  chiusura  quindi  è  a(:Hrrt;i.  In  qiiejsu  posi- 


zìone  il  %Kt  può  entrare  nella  campana  :  ed 
il  gazomctro  SI  tnnatz''rft  siooa  tantoché  l'a- 
zione del  braccio  Rssato  alb  stessa  campana, 
chiuderà  la  valvola.  Il  peso  agisce  portandosi 
nella  posizione  più  ba*>sa,  ed  obbliga  la  val- 
vola a  rimaner  chiusa. 

Il  gazomctr.     '  '.'  ijuito  all'uscita 

del  gaz.  La  va!  .1  sino  a  tanto 

che  l'altro  arrcstu  della  campana  passa  sulla 
leva,  e  la  fa  cadere  abbasso,  aprendo  così  U 
valvola. 

Sfcontla  f^rU.  —  Per  evitare  che  il  gaz 
del  gazometro  ritorni  nella  conduttura,  biso- 
gna collocare  in  quelita  una  valvola  di  ritorno 
con  il  peso  ncll'  interno  del  tubo. 

TW-ffd  parti.  —  E'spcsso  di  grande  uliUti 
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il  poter  riempiere  il  gazomctm  anche  quando 
la  campana  si  trovi  ad  una  tale  altezza  che 
la  valvola  di  entrala  sia  ancora  chiuso. 

Per  permettere  ^1  gaz  d'  entrare  nel  ga 
zometro  bisogna  applicare  alla  valvoLi  di  chiu- 
sura un  apparecchio  che  cominci   funzionare 
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quando  la  pressione  nel  tubo  d'entrata  su- 
peri quella  normale.  SuU'  asta,  della  valvola, 
che  passa  in  un  cilindro,  vi  è  fissato  uno  stan- 
tuffo. La  metà  superiore  del  cilindro,  è  in  co- 
municazione col  tubo  di  entrata,  prima  della 
valvola,  la  metà  inferiore  del  cilindro  è  in  co- 
municazione col  tubo  di  entrata  al  gazometro 
dopo  la  valvola.  La  grandezza  del  cono  è  cal- 


fig.  43   Dinposizioiii;  scliL-ninlica  jwr  reKolnre  automaticamente  il  gaz 
nella  tulMzioiie 

colata  in  modo,  che,  con  un  aumento  di  pres- 
sione sul  tubo  di  entrata,  l'effetto  prodotto 
sullo  stantuffo  è  maggiore  di  quello  della  con- 
tro-pressione che  agisce  sulla  valvola  di  chiu- 
sura, e  può  vincendo  la  forza  di  attrito,  pro- 
durre lo  spostamento  del  contrappeso  del  brac- 
cio attaccato  alla  valvola. 

{Confinua) 

L'inPIANTO  DEL  GAZ  D'ACQUA 

Dell'Officina  Centrate  del  Gaz  della  Città  di  Vienili 

(Contìnnaz.  vedi  n.  ss  n.   300) 

L' impianto  è  composto  di  tre  apparecchi 
che  funzionano  indipendentemente  l'uno  dal- 
l'altro, di  guisa  che  di  essi  si  può  servirsi  a 
volontà,  e  cioà  ad  uno  ad  uno,  od  accoppiati, 
o  cumulativamente. 

Ogni  apparecchio  può  produrre  in  24  ore  da 
30000  a  35000  m.  e.  di  gaz  d'acqua  carburato. 

Ogni  apparecchio  è  composto  (fìg.  7)  di 
un  paio  di  Generatori  G,  accoppiati;  di  un  Car- 
buratore A'  ;  di  un  Surriscaldatore  U  \  di  una 
vasca  W  \  di  uno  Scrubber  S.  L' impianto  è 
disservito  da  un  unico  refrigerante  cumula- 
tivo, ad  acqua. 

Con  un  tale  sistema  di  impianto  si  ha  il 
vantaggio  di  poter  entro  due  ore  produrre  il 
gaz  necessario. 

Ogni  generatore  e  provvisto  di  una  ca- 
micia di  ferro,  che  racchiude  un  coibente 
qualsiasi,  ed  è  della  capacità  di  circa  5  m.  e. 

Dalla  conduttura  principale  dell'  aria  si  di- 


rama una  tubazione  speciale,  che  viene  fra  i 
due  generatori,  nei  quali  i'  aria  entra,  al  di 
sotto  della  griglia;  questo  tubo  ha  un  rubi- 
netto di  chiusura.  Come  si  vede  nella  (fig.  6) 
ogni  generatore  jjorta  nella  sua  parte  supe- 
riore un  tubo  per  lo  scarico  del  gaz  (P)  che 
finisce  nella  parte  superiore  del  carburatore. 
In  tal  modo  durante  l'emissione  d'aria,  con- 
temporaneamente ne  viene  sofìEìata  al  disotto 
della  griglia  dei  due  generatori,  aria  che  at- 
traversando il  generatore  si  porta  contempo- 
raneamente ai  gaz  prodotti,  nel  carburatore. 
Diversamente   succede  colla    conduttura   del 


Figura  6 

vapore  nei  generatori,  poiché  durante  il  pe- 
riodo della  formazione  del  gaz,  il  vapore  deve 
venire  iniettato  dal  basso  all'  alto  nei  gene- 
ratori, nei  quali  si  produce  il  gaz  bleu  che 
entra  nel  carburatore  ;  oppure  lo  si  lascia 
passare  nell'altro  generatore  col  residuo  di 
vapore  acqueo  non  decomposto. 

Durante  il  funzionamento  si  lavora  in  modo 
che  il  percorso  del  vapore  ritorni,  manovrando 
il  surriscaldatore,  nel  generatore,  anche  du- 
rante il  periodo  di  formazione  di  gaz. 

La  manovra  dei  rubinetti  avviene  nel  piano 
superiore  dove  si  trova  pure  apposito  so- 
stegno sia  per  la  conduttura  sia  per  il  deposito 
del  carburatore,  munito  di  apposito  rubinetto. 

Tutte  le  manovre  sono  coUegate  fra  loro 
in  modo  che  non  possono  esser  aperti  i  ru- 
binetti di  una  o  l'altra  serie,  se  non  nel  modo 
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convenuto  :  evitvidosi  cosi  la  pmbabiliU  di 
una  esplosione  per  causa  di  falsa  manovra. 

n  carburainrc  ed  il  surriscaldatore  sono 
difesi  da  un  isolante  del  calore,  fatto  di  la- 
■uera  fincata,  a  cilindro,  ed  avente  un  dia- 
metro di  mm.  3450.  Il  carburatore  ha  un'al- 
lezzm  di  m.  5.30/ 

Onde  ottenere  il  massimo  di  resa  in  ca- 
lore gli  apparecchi  &onu  costruiti  secondo  il 
Siemens. 

Anche  i  tubi  conduttori  d'olio  che  servono 
per  la  carburazione  sono  collegati  in  modo 
che  dipendano  dal  rubinetto  delsurriscalda- 
lore.  come  quelli  dell'  aria,  e  ciò  per  evitare 
che  di  questa  ne  venga  introdotta  dall'operaio 
IO  quantità  roageiure  della  prevista,  evitan- 
dosi così  la  esplosione. 

Tanto  li  carburatore  che  il  gaicogcno  sono 
prorristi  di  tra^ardi  (spie). 

Per  mezzo  tli  un  tubo  verticale  il  gaz  car- 
burato pas^a  nello  scrubber  ;  che  é  alto  fj  m. 
e  del  diametro  di  m.  2. 


saicione  nei  diversi  apparecchi,  e  cioè  nei  la- 
vatoi, nei  serbatoi,  enei  rcfngeranti,  scendono 
in  una  cisterna,  la  qualr  6  disposta  nel  <ioc- 
terraneo  dello  «stabile  per  le  niin'chme  e  qui 
l'iimmnsso  delle  Cdnden^a/inni,  virne  ricevuto 
da  un  divisore  di  acque  di  catrame  nel  lorale 
delle  macchine  ciò  a  mezzo  di  una  piccola 
pompa  di  catrame. 

Lo  spartiacque  di  catrame  è  diviso  appo- 
sitamente in  eamerr,  in  hiimIo  che  per  un  lungo 
percorso  i  due  liquidi,  catr.ime  r*|  acqua,  cur- 
rispondono  nel  pesii  specirìco.  A  mezzo  di  un 
tubo  speciale  il  catrame  scorre  in  una  cisterna 
a  due  camere  di  30  me.  di  capacita  e  da  qui 
può  essere  direttainonle  riempita  a  m<vzo  rti 
una  pompa  d^lla  caldaia.  L'acqua  '•epai^la  dal 
catrame  pas-^ando  attraverso  due  Hltri  di  coke 
giunge  direttamente  nel  canale  dell'  otTicina. 

Per  l'ammasso  delle  riserve  di  olio  di  gaz 
vi  sono  due  recipienti  di  olio  t>gnuno  di  350 
me.  di  capacità,  1  quali  a  senno  di  sicuirz/a 
sono   costrutti  in  un  piccolo  focale.  Il    suolu 
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Lo  scrubber  ha  il  troppo-pieno  per  l'acqua 
e  per  il  catrame. 

n  tubo  che  trasporta  il  gaz  nello  scrubber, 
lerve  anche  p?r  riscaldare  il  recipiente  dcl- 
robo  (fig,  6>  che  serve  per  il  gaz;  il  quale 
olio  viene  iniettato  negli  apparecchi  a  mezzo 
dì  pompe  Wurthington. 

1  refrigeranti,  in  numero  di  tre,  sono  col- 
locati uno  dietro  1'  altro,  ed  m  locale  separato 
0g.  7>:  rssi  sono  di  lamiere  di  Terrò,  cilin- 
dnci,  del  dtam.  di  mm.  2350 e  dell'alte//»  di 
n.  7. SO-  Hanno  complessivamente  313  tubi 
cvalfeti.  nei  quali  scorre  sempre  dell'acqua 
fredda  :  che  passa  quindi  in  un  filtro,  sistema 
Dnraux-Reisert.  per  portarsi  poi  nei  rcci- 
pmiti  per  la  caldaia. 

n  gtz  entra  quindi  nel  gazometro,  la  di 
nu  capaciti  utile  è  di  1000  me.  1  contatori  di 
^bbricajcionc  ed  i  due  regolatori  di  press.inne 
uno  collocati  nello  stesso  locale.  Dal  gazo- 
■etro  partono  quattro  tubi  per  condurre  il 
|B  blcu  nei  ga/ometri  di  gaz  di  carbone. 
I  vapori  di  catrame  giunti  per  la  conden- 


di  questo  locale  è  situato  di  fronte  alla  nfTi- 
cina  alla  profondità  di  solo  m.  1.20  e  ciò  per 
il  motivo  di  facihtare  i  lavori  di  aspirazione 
alle  pompe.  La  muratura  e  bitumata,  il  tetto 
in  lamiere  di  zinco.  F'er  poter  fornire  l'olio 
che  si  trova  nei  vagoni  delle  cisterne,  ai  re- 
cipienti e  da  qui  nella  casa  degli  app;irecchi, 
si  sono  applicate  dello  pompe  VVuihington 
come  quelle  dei  recipienti  d'olio. 

L'olio  di  gaz  estratto  dalle  rallincrie  di  petro- 
lio, ha  unadensit.1  di  circa  o,8tìaed  una  poten- 
zialità calorifera  di  10.003  sino  a  ii.O30  calorie. 

Esso  6  un  prodotto  dipendente  nella  raffi- 
nerìa del  petrolio  greggio,  e  cioè  vi  sono  delle 
frazioni  di  i|uesti  avanzi  di  raffìnerie.  le  qu.ili 
dopo  l'estrazione  della  benzina  e  <|el  petrulio 
combustibile  (Kcrsens)  danno  dell'olio  sreggio. 

Il  primo  anno  di  funzionamento  non  si  ^ce 
uso  di  olio  di  gaz. 

Per  quanto  riguarda  il  funzionnmento  del- 
l'officina a  gaz  d':icqua.  coni-  si  i*-  noto 
che  è  prodotto  dalla  deconi[  l  del  va- 
pori acquei,    per  cui  si  ha  un  prtx*esso  co- 
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dotermico,  cosi  il  calore  consumato  devesi  so- 
stituire con  del  carbone  |>cr  il  generatore,  ed 
in  tal  guisa  ne  risultano  due  fasi  di  funzio- 
namento. 

1.  Il  calore  soffiato  sotto  l'azione  dell'aria; 

2.  1  gaz  sotto  l'azione  del  vapore. 

La  pratica  ha  dato,  che  è  vantaggioso  di 


pause.  Unitamente  a  ciò  8  uomini  curano  l'in- 
troduzione dei  singoli  elementi  nel  genera- 
tore, indi  l'aggiunta  del  Coke.  Anche  nell'im- 
pianto a  gaz  d'acqua  è  in  uso  il  lavoro  della 
aurata  di  12  ore. 

Per   il  controllo    del  funzionamento   pos- 
siede r  impianto  un  laboratorio  chimico  mu- 


mantenere  una  pressione  d'aria  fissa  durante 
la  trasmissione  de]  caldo  ed  inoltre  mantenere 
una  pressione  stabile  di  vapore  nella  forma- 
zione del  gaz,  e  di  mantenere  un  tempo  fisso 
da  indicarsi  ìn  minuti  per  la  trasmissione  del 
caldo  e  cosi  pure  dei  gaz. 

Neil'  impianto  a  gaz  d'  acqua  della  città  di 


nito  degli  apparecchi  per  la  prova  deì  ma-^ 
teriali  e  dei  gaz  ricavati.  La  prova  di  gaz  viene 
fatta  ora  per  mezzo  dell'apparecchio  Orsat; 
per  il  riscaldamento  col  Calorimetro  jQnker 
e  per  Ìl  peso  specifico  coli'  apparecchio  Schil- 
ling  e  cosi  anche  la  potenzialità  di  luce  viene 
stabilita  col  fotometro.  Per  questi  esami  vi 
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Fixora  9 


Vienna  si  fissò  per  il  corretto  funzionamento 
333  minuti  per  la  trasmissione  dell'  aria  e  da 
637  minuti  per  ì  gaz. 

Per  ogni  apparecchio  che  si  trova  in  fun- 
zionamento vi  è  un  produttore  di  gaz  in  azione 
e  per  ogni  singolo  apparecchio  vi  si  mette 
un  uomo  di  riserva,  il  quale  supplisce    nelle 


però  apposito  operaio  di  aiuto  al  chimico. 

Questi  singoli  dati,  comprese  le  registra- 
zioni del  fabbricatore  del  gaz  e  cioè  cifra  e^ 
peso  del  carico,  uso  d'  oliti  ecc.  nonché  le  in-^ 
dicazioni  orarie  dei  contatori  a  gaz,  servono 
poi  d'aiuto  per  la  compilazione  del  rapporto 
giornaliero  di  funzionamento,  ed  i  fattori  di 


-  a*9  — 


per  l'esame  dei  rapporti  di  funzio- 

iVvcsi  far  rilevare,  che  detti  risultati  ga- 
rantiti dalla  Ditta  non  furono  solamente  com- 
pletMDente  raggiunti,  ma  bensì  che  le  prove 
A  gnnzia  come  pure  tutto  il  funzionamt-nto 
dettero  anche  buoni  risultati. 

lo  massima  il  consumo  del  Coke  ammanta 
voi  5'  ,  Hj  U)  a  Kg.  0.6  al  Chilometro  di 
{U,  mentre  il  consumo  totale  del  vapore,  cioè 
tiato  per  la  produzione  del  gaz  rome  per  il 
fottdofiamcnto  delle  macchine  e  delle  pompe 
Doo  supera  i  Kg.  1.5  per  chilometro.  Il  ma- 
tmalc  corobu»tiDÌÌc  ber  il  riscaldamento  della 
oldatt  ammonta  a  Kg.  0.4  al  metro  cubo. 

iji  potenzialità  di  calore  per  raggiungere 
U  carburazione  di  un  gaz  di  carbone  fos- 
«If,  e  il  consumo  di  olio  carburato  non  ha 
«ficrato  i  280  g.  per  ogni  metro  cubo. 

L'impianto  a  gaz  d'acqua  messo  in  (un- 
carne  nel  mcscdi  rlovembre  del  1904  ha  con- 
fanato  la  prova  durante  l'inverno  scorso; 
lo  cosi  l'utitit;)  della  &po»a  incon- 
per  t'ampbamenio  Uell'oftìcina  gaz  a  car- 
teoc  fossile  ed  ha  corrisposto  completamente 
a  latte  le  condizioni,  che  si  sono  presentate 
mBo  studio  dell'ampliamento  dell'oftìcina  gaz. 
Questa  nuova  offìcina  rappresenta  vera- 
Beate  un  progresso  ed  è  tanto  interessante, 
Oftcndo  attualmente  il  maggior  impianto  a  gaz 
d'acqua  del  continente  e  come  grandezza  è  il 
puao  impianto  di  cjuesto  sistema  che  produca 
fu  d'acquaci)  ncil' Impero  austro-ungarico. 

'  t^  Come  chiufuru  delta  cunfcrrnzn  vennem  esposte 
liatxvsioni  delle  dist>o»Ì2Ì<>ni  dt-glì  impianti  a  f^m 
ili  :   PuAcn,   RremcD.  Mafcdebure.   Bricg.  S% 
1,  Gn>r\-ni  e  Kcicbcnbcrg. 

K.  w.  K.  Mujof  a  D.  Franz  Walter. 


iMiiazIoni  nell'industria  del  Coke 

(Lutti,  vedi  nuntno  /*irniif»/tj 

A  Nuova  York  il  signor  P.  Naef  ha  indi- 
un  procedimento  di  carbonizzazione  dei 
con  lo  scopo  di  separare  1'  azoto  dai 
prodotti,  ciò  che  aumenta,  naturalmente 
calorifìco,  essendo  l'azoto  un  gaz  in- 
ttnbnstìbilc  inerte.  L'autore  del  procedimento 
fl  propone  anche  di  estrarre  l'azoto  dal  coke 
■einoesccnte  ed  ottenere  con  ciò  un  coke 
coinplctaniente  &ecco. 

Egli  impiega  un  forno  a  tino,  munito  nella 
ptfte  superiore  esterna  di  tubi  verticali,  per 
•ctzo  dei  ouali  si  introduce  nel  forno  la  ma- 
lera  da  caroonùzare. 

0  forno  di  Naef  è  a  lavoro  continuo  ;  cioè 
i  prodotto  finito  ritirato  dalla  parte  inferiore 
W  forno  è  immediatamente  rimpiazzato  da 
atinova  ranca.  Sono  adattate  apposite  apcr- 
tore  a  differenti  altezze  del  tino,  che  sono 
tuiaite  dì  un  canale  circolare  che  permette 
aolto  bene  di  *;otfiare  i  gaz  nel  forno  o  di 
eftrarli.  I  tubi  dt  caricamento  verticali  uscenti 
forno  sono  scaldati  da  gaz  che  sfuggono 
aperture  poste  circolarmente  attorno  al 


forno  e  vi  penetrano  più  prof' milammle.  Il 
riscaldamento  di  questi  tubi  è  tale  che  la  ma* 
tcria  che  li  attraversa  ògià  parzialmente  car- 
bonizzata, 0  la  carboniz/a/ione  si  continua  al 
disotto  deirorìficio  dei  tubi  nella  parte  supc- 
riore ;  dei  gaz  caldi  c-senti  da  azotti,  SfifUati 
dalla  serie  orizzontale  superiore  delle  aper- 
ture, attraversano  il  forno  dall'alto  al  bas»o. 
Quando  la  carbonizzazione  è  terminata  i  gaz 
sfuggono  dal  forno  da  una  scric   orizzontale 
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di  apcrlurr  pii.stt-  pm  in  b;ì<io  ;  -  poi 

ricondotti  in  alto  por  mezzi»  di  u  i     nr- 

colarc  esterno,  penetrano  nuovamente  nel  tino 
all'altezza  dei  tubi  verticali  e  servono  pel  ri- 
scaldamento di  questi  ultimi.  Nella  parte  in- 
feriore è  aspirato  del  vapore  acqueo;  per 
mezzo  di  un  canale  circolare  e  di  tubi  vcrb- 
cab  adattati  cstcrnamenle  e  diretto  in  alto, 
questo  vapore  è  tra.scinalo  e  in  seguito  di 
nuovo  solliato  nel  forno  sul  coke  incande- 
scente a  mezzo  di  una  comnj  di  apertura.  I 
gaz  di  riscaldamento  e  l'ammoniaca  .«iimo  aspi- 


X^ 


rati  dal  forno  per  una  sene  particolare  di  a- 
perture  0  per  mezzo  dell'aiuto  di  un  canale. 
Finalmente  alla  parte  inferiore  del  forno,  vi 
è  egualmente  una  serie  di  aperture,  per  mezzo 
delle  quali  si  può  iniettare  del  vap«.>re  o  del- 
l'acqua per  estinguere  il  fui*co  nel  forno.  Il 
coke  spento  allora  cade  in  un  vagonetto  che 
si  trova  al  disotto  del  forno. 

Sembra  che  il  gaz  che  esce  pel  nscalda- 
mento  dei  tubi  verticali  non  debba  eswrc 
esente  da  polvcrr.  che  deve  aivumularsi  a 
poco  a  poco  nei  tubi,  m  mudo  che  questi  ul- 
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timi  non  debbono  essi  stessi  essere  sempre 
scaldati  uniformemente.  Ciò  aumenterà  evi- 
dentemente la  durata  della  carbonizzazione  e 
nuocerà  certamente  all'omog-eneità  della  cot- 
tura. I  tubi  di  caricamento  dovranno  egual- 
mente ostruirsi  facilmente  in  seguito  all' ag- 
glomeramento  delle  masse  di  carbone  al  loro 
orificio,  esse  dovranno  naturalmente,  essere 
asportate  in  un  dato  momento,  altrimenti  non 
sarebbe  più  possibile  la  lavorazione,  non  es- 
sendo liberi  g\ì  orifici  dei  tubi. 

A.  Mailer  e  P.  Rahmcr  di  Berlino  hanno 
immaginato  un  forno  a  coke  verticale  scaldato 
con  combustibili  liquidi.  La  fig.  i  ne  dà  un'idea. 
Alla  parte  superiore  del  forno  si  trova  un  re- 
cipiente ò,  che  può  essere  chiuso  ermetica- 
mente. Per  mezzo  di  esso  si  può  caricare  il 
litantrace  da  carbonizzare.  Il  focolaio  e  circonda 
il  forno  a  ove  avviene  la  carbonizzazione.  Le 
aperture  /  lasciano  passare  il  gaz  che  serve 
al  riscaldamento.  Rappresenta  h  un  serpentino 
provvisto  di  parecchie  aperture  k  nelle  quali 
scola  il  combustibile.  Il  serpentino  h  comunica 
superiormente  col  serbatoio  (',  che  contiene  i 
prodotti  della  distillazione.  Proprio  al  mezzo 
del  tino  si  trova  un  tubo  adduttore  m  pei  pro- 
dotti della  combustione  ;  esso  fa  capo  al  col- 
lettore p,  ove  vengono  condensati  i  prodotti 
gazzosi  della  combustione.  Sotto  al  forno  si 
trova  una  scatola  /  a  fuoco  mobile,  in  comu- 
nicazione col  focolaio.  Lo  spazio  u  al  disotto 
della  scatola  serve  per  raffreddare  il  coke;  esso 
è  chiuso  inferiormente,  ma  in  modo  da  po- 
tersi aprire  per  fare  discendere  il  coke  nel 
vagonetto  sottostante. 

Vediamo  ora  come  procede  l'operazione. 
Anzitutto  si  ritira  la  scatola  /,  la  si  carica  di 
combustibile  ;  si  accende  quest'ultimo  e  si  ri- 
pone /  al  suo  posto.  Per  mezzo  di  ò  si  fa  en- 
trare nel  forno  il  litantrace  dal  quale  si  voglia 
ottenere  il  coke.  Si  chiude  e  si  apre  la  val- 
vola rf,  posta  nel  camino  e  presso  ò.  I  gaz  di 
combustione  attraversano  il  focolare  «  e  le 
aperture/,  entrano  in  a  essiccano  il  litantrace 
e  passano  nel  camino.  Quando  questo  non 
lascia  più  sfuggire  dei  vapori,  si  chiude  d,  si 
fa  scendere  il  catrame  del  serbatoio  /'  in  h, 
in  quest'ultimo  il  catrame  si  volatilizza,  i  va- 

f)ori  escono  da  ^  e  vanno  al  focolare  e.  Ai- 
ora  per  mezzo  dei  piccoli  tubi  /  si  fa  arri- 
vare in  e  l'aria,  la  quale  si  mescola  ai  vapori 
per  bruciarli  e  ridurre  il  litantrace  in  coke. 

I  sottoprodotti  pL^r  mezzo  del  tubo  in  vanno 
in  fi  con  l'aiuto  di  un  estrattore,  e  si  conden- 
sano. Terminata  la  c:irbonizzazione,  si  sop- 
prime r  ingresso  del  catrame  e  si  arresta 
l'aspirazione;  si  ritira  /;  cosili  coke  cade  in 
«,  e,  dopo  raffreddamento,  si  fa  scendere  nel 
vagonetto  sottostante. 

E  necessario  caricare  parecchie  volte  la 
scatola  /  di  combustibile  *"resco,  poiché  in  caso 
diverso  il  focolare  e  le  aperture  ^if  verrebbero 
raffreddate  fortemente  quando  nel  forno  s'in- 
troducono delle  nuove  cariche  di  litantrace. 

Talvolta  avviene  che  durante  il  procedi- 
mento di  carbonizzazione  dei  litantraci  molto 


ricchi  in  materie  volatili,  avviene  un  rigon- 
fiamento, in  seguito  al  quale  sì  producono 
delle  pressioni  contro  le  pareti  delle  camere. 
Appunto  per  questo  bisogna  che  queste  nella 
parte  donae  il  coke  dev'essere  ritirato,  abbiano 
una  larghezza  più  grande  che  nell'  altra.  Ma 
ciò  ha  due  inconvenienti  :  prima  di  tutto  oc- 
corrono mattoni  di  forme  differenti,  ciò  che 
porta  un  aumento  di  spesa  nella  costruzione  ; 
m  secondo  luogo,  la  superficie  scaldata  è  mi- 
nore nel  lato  più  stretto. 

Hanno   rimediato  a  questo    inconveniente 
in  un  modo  molto  semplice  e  pratico  C.  Otto 
e  C,  di    Dahlhausen.  Essi  costruiscono   due 
forme  differenti  di  forni,  in  modo   però  che 
le  pareti    delle  camere    abbiano    ovunque  lo 
stesso  spessore.  In  uno  di  questi  forni  la  mac- 
china che  serve  per  togliere  il  coke  dal  forno.' 
si    trova    da    una   parte   di  esso,    e    gli   asft/- 
delle  camere,    anziché  essere  paralleli   coidc^v, 
per  r  innanzi,  convergono  dal  lato  della 
china.  Ma   se  si  vuole   che  i  due   assi  siei 
paralleli,  bisogna  sfornare  dai  due  iati 
camere,  in  modo  che  la  prima  camera  sia  slbéi| 
nata  a  destra,  l'altra  a  sinistra,  e  così  dis^f 
guito,  una  volta  a  destra  ed  una  volta  a  si-- 
nistra.  In  tal  guisa  non  occorrono  per  la  co-' 
struzione  del  forno  dei  mattoni  di  forme  dif- 
ferenti. Così  si  hanno  minori  spese  d'impianto 
non  solo  ma  si  ottiene  un  prodotto  migliore, 
poiché  le  pareti  delle  camere   hanno  unifor- 
mità dì  spessore. 

Il  dott.  Gauthier  si  occupa  anche  dell'uti- 
lizzazione del  coke  minuto. 

B.  Cochram  (brev.  tedesco  ii6,  251)  uti- 
lizza i  detriti  di  coke  mescolandoli  con  litan- 
trace grasso  e  carbonizza  tutta  la  mescolanza. 
E'  bene  lavorare  prima  i  detriti  di  coke,  per 
asportare  la  cenere  e  le  altre  impurità.  Se 
poi,  non  fossero  in  uno  stato  sumciente  di 
suddivisione,  bisognerà  triturarli,  come  pare 
bisognerà  triturare  il  litantrace,  prima  di  m(~ 
scolarli.  Si  può  anche  fare  la  miscela  dei  dt 
carboni  e  poi  triturarli.  Nel  fare  le  propol 
zioni  dei  due  corpi,  bisogna  tener  presente 
che  il  litantrace  dev'essere  sufficiente  perei 
avvenga  l'agglomeramento  nelle  storte. 

F.  Linde  prepara  delle  niattonelle  coi  d* 
triti  di  coke.  Questi  non  devono  però  avere 
una  grandezza  di  grano  superiore  ad  i  mil- 
limetro; vengono  mescolati  con  una  soluzione 
acquosa  concentrati  di  un  resinato,  per  esem- 
pio resinalo  di  ammonio.  Si  ottiene  una  mai 
che  viene  compressa  ed  essiccata.  Si  aggiuni 
del  resinato  di  manganese  al  liquido  impie- 
gato come  agglutinante  quando  si  voglia  ot- 
tenere un  essicamento  rapido. 

Qui  terminano  le  Note  del  dott.  Gauthier, 
che  abbiamo  diffusamente  riportate. 

Abbiamo  tralasciato  di  parlare  dei  forni 
a  lavorazione  continua  e  di  quello  di  Hei- 
denstein  per  la  carbonizzazione  del  legno, 
della  torba,  ecc.,  pure  citati  dal  Gauthier,  ap- 
punto per  mantenerci  esclusivamente  nell'ar- 
gomento del  trattamento  dei  litantraci  allo 
scopo  di  ottenere  il  coke.  E.  C. 
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CoflCorreDza  dei  carliODi  fossili  anuricani 

Da  un  egregio  amico,  che  per  ragioni  di 
studio,  ebbe  ad  interpellare  due  grandi  Ditte 
Americane  sulla  possibilità  di  importare  il 
fossile  dall'America  qui  da  noi,  ci  vengono 
gentilmente  comunicate  le  due  seguenti  let- 
tere, che  pubblichiamo  per  esteso. 

Filadelfia,  24  Dicembre  1^6 

Signore, 

Riferendomi  alla  vostra  gradita  lettera  del 
29  Novembre,    ho  l'onore  d'informarvi  che 

3uesta  compagnia  s'è  occupata  seriamente 
ella  questione  riguardante  1  esportazione  del 
carbone  nei  porti  del  Mediterraneo,  infatti  lo 
scrivente  ha  visitato  l'estate  scorso  T Italia 
precisamente  con  questa  missione. 

Il  carbone  che  noi  forniamo  è  specialmente 
indicato  per  ^li  stabilimenti  dì  illuminazione 
o  per  le  officme  produttrici  di  ^az.  Non  vi  ha 
dubbio  della  sua  superiorità  rispetto  al  car- 
bone inglese  della  Tyne,  grazie  alla  sua  forte 
percentuale  di  materie  volatili  e  al  basso  te- 
nore in  cenere  e  in  zolfo.  Il  prezzo  dei  car- 
bone americano  da  gaz  di  prima  qualità,  come 
il  nostro,  franco  a  bordo  a  Filadelfia  o  a  Bal- 
timora, è  press' a  poco  uguale  a  quello  del 
miglior  carbone  da  gaz  inglese;  ma,  presen- 
temente, noi  siamo  tagliati  fuori  dai  porti  del 
Mediterraneo  a  causa  degli  alti  noli  dell'Atlan- 
tico.  Infatti  i  noli  dai  porti  inglesi  sulla  Tyne 
sono  di  circa  4  scellini  più  bassi  dei  noli  dei 
porti  americani. 

La  ragione  della  prevalenza  degli  alti  noli 
dai  porti  americani  al  Mediterraneo  sta  nel 
fatto  che  ad  eccezione  di  una  piccola  quantità 
di  ferro  smaltato  e  di  piriti  ai  ferro,  non  si 
può  avere  alcun  nolo  di  ritorno  per  gli  Stati 
Uniti,  e  perciò  i  bastimenti  sono  costretti  a 
riattraversare  l'Atlantico  a  stiva  vuota.  In  se- 
guito alla  crescente  scarsità  di  ferro  smaltato 
che  va  verificandosi  in  auesto  paese,  è  pro- 
babile che  questo  stato  di  cose  possa  mutare 
entro  il  prossimo  anno  ;  ma  nelle  condizioni 
attuali,  per  le  ragioni  anzidette  noi  non  pos- 
siamo trar  partito  dal  mercato  italiano. 

Fiducioso  che  queste  informazioni  saranno 
quah  voi  desiderate,  e  sempre  cortese  ad  ogni 
vostra  richiesta 

E.  H.  M.«  CuLLou 
Direttore  della  »    Wesimoreland  Coal  Company  > 
FILADELFIA 


Fairmont.  ip  Dicembre  igo6 
Signore, 

Rispondendo  alla  vostra  lettera  del  29 
Novembre  dobbiamo  notare  che  sarebbe  in- 
vero compito  assai  vasto  quello  di  dare  un'idea 
generale  dell'attuale  movimento  del  carbone 
prodotto  agli  Stati  Uniti,  e  della  sua  presente 
e  futura  concorrenza  ai  carboni  degli  altri 
paesi  nei  mercati  europei. 


Questo  paese,  indubbiamente,  contiene  e- 
normi  quantità  di  carbone  di  diverse  specie 
ma  gran  parte  delle  quali  è  insuperabile  in 
qualità.  Noi  abbiamo  praticamente  ogni  sorta 
ai  antraciti,  carboni  bituminosi  esemibitumì- 
nosi  ;  e  <^uesti  carboni  sono  egualmente  bene 
distribuiti  in  tutto  il  paese. 

Solo  negli  ultimi  anni  i  proprietari  delle 
miniere  di  carbone  (Coal  operators)  di  questo 
paese  tentarono  di  esportare  su  più  larga  scala 
1  loro  prodotti  nei  mercati  esteri.  Sfortuna- 
tamente abbiamo  lavorato  in  condizioni  sfa- 
vorevoli sia  per  il  trasporto  per  terra  che  per 
mare  ;  ma  con  tutto  ciò  s'  è  progredito  e  oggi 
ci  troviamo  in  un  posto  avanzato  nella  forni- 
tura del  carbone  alle  altre  nazioni  oltre  la 
nostra. 

Una  gran  parte  del  nostro  carbone  si  estrae 
facilmente,  perchè  non  è  necessario  di  sca- 
vare pozzi  molto  profondi  per  raggiungere 
i  filoni  carboniferi.  Questo  fatto  unito  all'atro 
che  il  nostro  carbone  si  trova  spesso  in  istrati 
di  spessore  molto  grosso,  ci  permette  di  pro- 
durlo ad  un  costo  molto  più  basso  di  quello 
che  non  sia  generalmente  nei  paesi  europei. 

Durante  l'anno  passatole  leggi  interne  e 
le  condizioni  hanno  cambiato  in  modo  tale, 
che  sarebbero  favorevoli  ad  un  continuo  au- 
mento nell'esportazione  del  carbone  da  questo 
paese,  e  se  si  prendono  le  misure  relative 
per  il  trasporto  per  acqua,  che  a  giudizio  no- 
stro vuole  essere  un  fatto  compiuto,  noi  cre- 
diamo che,  essendo  i  nostri  carboni  sempre 
meglio  e  più  favorevolmente  accolti  dai  con- 
sumatori esteri,  le  domande  che  verranno  da 
questi  consumatori  e  loro  associati,  offriranno 
loro  stessi  i  mezzi  per  allargare  ed  intensifi- 
care setnpre  più  la  nostra  esportazione  in 
Europa,  nell*  America  del  Sud  a  Cuba,  e  forse 
anche  al  Giappone. 

William  J.  Rathbun  per 
The  Virginia  &  Pittsburgh  Cooal  &  Coke  Co. 
FAIRMONT  W.  Va 

La  questionir  del  gaz  illuminante  ~ 

e  deiridrageio  poro  hIIo  svilltiMo  ittula  deiruriuitica 

Richiamiamo  V  attenzione  dei  sìg.  Direttori 
delle  officine  a  gaz  sul  seguente  importante  ar- 
ticolo pubblicato  nel  «  Bollettino  della  Società 
Aeronautica  Italiana  n.  Noi  non  possiamo  che 
condividefe  le  conclusioni  alle  quali  arriva  1*  e- 
gregio  Autore,  e  ci  lusinghiamo  che  V  Italia  sia 
la  prima  a  dare  l'esempio.  Dopo  tutto  è  una  nuova 
forma  dì  sviluppare  fortemente  la  nostra  industria. 

«  C  » 

Senza  alcun  dubbio  i  recenti  buonissimi 
e  sempre  più  promettenti  risultati  dei  diri- 
gibili Jitlliot  e  7.eppellin,  affascineranno  rapi- 
damente gli  arditi  industriali  che  nelle  più 
straordinarie  e  meravigliose  novità  trovano 
nuovo  alimento  alla  propria  attività  ed  all'im- 
piego dei  propri  capitali. 
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imento  diretto  delle  più  impor- 
eo!*truttrici  di  motori  leggeri,  di- 
anche  dal  capitale  non  indinfercnte 
Ito  da  qualcuna  per  aumcnl:ire  la 
Eittiita  per  vistosi  premi  di  cmo- 
attracnci  nuove  gare  aeronautiche, 
tunquc  ancora  sportive,  è  pure  un  mdice 
mtibile  che  quel  movimento  ha  avuto  un 
»  »crio  e  che  Jiarrt  m<iltu  fecondo. 
'areonautica  mihtare.  che  con  i  dirigibili 
ia^>otiibile  uà  nuovo  straordinario  e  po- 
Mmo  ausiliare  di  guerra,  con  le  sue  co- 
ioni speciali  e  piìi  perfette  nella  tecnica 
i  più  oggettivi  scopi  a  raggiungere  con 
iggiori  potenzialità  costrette  ncirambtto 
»  materiale  di  particolare  costituzione 
lìca  e  di  particolare  impiego)  fornirà 
pure  alla  aeronautica  industriale  preziosi 
mi  e  consigli. 

ole  l'arronauttca  sportiva  non  troveri  nei 
ibili  uno  sfogo  naturale  corrispondente 
proprie  particolari  esigenze,  le  quali  in- 
«ranno  twn  soddisiatte  dal  progresso 
pieropiani  e  degli  elicopteri.  di  cui  le 
cmziooi  militari  avranno  parallelo  rapido 

dunque  il  campo  dell'  esplicazione  del- 
ooautica  con  i  uirigibili  a  gaz  sarà  presto 
Ito  al  preciso  e  diretto  scopo  industriale 
nmerciale,  creando  un  nuovo  fattore  al 
resso  civile  dei  poptili  e  delle  relazioni 
lì  ed  universali.  Ma  non  è  sufTicicnte  per 
ife  particolare  sviluppo  il  perfezionarsi 
liccnica  empirica,  occorre  che  abbiano 
Blesa  applicazione  metodi  sperimentati 
ì  a  quelli  che  dettero  e  dÀnno  magistrali 
fnantcnti  nella  nautica  marina,  ed  occorre 
ippropriati  studi  organici,  per  un  imme- 
.  pratico  e  conveniente  impiego  dell'  ae- 
atica  industriale  si  sviluppino  parallela- 
Ca^lì  studi  costruttivi  dei  dirigibili  stessi 
er  t  metodi  sperimentali  dediti  all'arte 
attiva  abbiamo  già  visto  il  contributo  ad 
dato  dai  lavori  del  Crosbv.  dell'lrminger 
^Uhm.  del  Pinzi,  del  Juìllot,  dt-Ila  Bri- 
■|>ccialisti  del  3.  Genio  di  Roma,  dell'I- 
lo aeriKlinunnco  di  Koutchino:  ed  ab- 
ttpur  vi^to  alcuni  Istituti  maggiori. scien- 
■d  anche  sportivi,  fare  appello  a  Go- 
■e  mecenati  per  la  costituzione  di  ap- 
^ti  Istituti  tecnici  di  aerodinamica  spe- 
ntale ed  applicata. 

osi  pure  aboiamo  visto  sorgere  un  nuovo 
iezo  di  ricerche  da  parte  dei  chimici  in- 
>  alla  questione  della  produzione  del  ^az, 
lalmentc  interessante  per  la  costituzione 
nica  dei  servizi  aeronautici  militari  e 
ivi 

B  tali  rami  degli  studi  aeronautici  V  in- 
se  dei  tecnici  e  degli  specialisti  è  quindi 
)cn  avviato,  e  non  resta  che  vieppiù  rac- 
indare  anche  a  quegli  scopi  stessi,  di  len- 
presto  alla  creazione  ai  una  classe  dì 
a  specialisti  esclusivamente  dediti  al- 
VMUutica  ;  creare  presto  cioè  appropriate 
le  d' ingegnerìa  aeronautica,    uniche  o 


rare  in  prima,  mottiplicanti.si  naturalmente  poi, 
in  progresso  naturale  di  tempo  e  di  sviluppo 
degli  studi  e  loro  applicazione  universale. 

Quanto  invece  credo  impellente  promuo> 
vere  è  uno  studio  di  importante  ed  immediata 
utilità,  toccante  appunto  la  questione  econo- 
mica della  produzione  e  fornitura  del  gaz  per 
l'aeronautica  industriale,  che  presto  avrà  ini- 
zio e  sviluppo,  più  presto  che  non  si  creda, 
più  importantemente  ancora  che  non  si  pre- 
suma. 


Sìa  per  quanto  ho  già  esposto  a  pag.  367 
del  Boll,  1906,  in  proposito  alle  ultime  espe- 
rienze dello  Zeppelin  in  relazione  alle  forme 
e  cubature   dei    dirigibili    avvenire,    sia   per 

3uanto  si  rileva  dallo  sviluppo  matematico 
ato  dair  mg.  Labocetta  sul  confronto  delle 
forme  di  minima  resistc-nza  e  sulla  potenza 
motrice  per  la  loro  propulsione,  risaltano  di- 
stintamente i  vantaggi  che  danno  le  grandi 
cubature,  vantaggi  specialmente  marcali  per 
le  applicazioni  industriali  dell'aeronautica. 

Quelle  due  discussioni  portano  però  ad 
una  immediata  domanda  assai  importante,  a 
cui  urge  rispondere  prontamente  per  la  re> 
lazione  che  essa  ha  rispetto  ad  una  più  o  meno 
pronta  applicazione  al  rapido  progresso  dei 
dirigibili  industrialmente. 

La  domanda  è  :  Poiché  le  grandi  enormi 
cubature  si  dimostrano,  oltreché  teoricamente 
anche  praticamente  le  più  convenienti,  per  la 
navigazione  aerea,  di  speculazione  sportiva, 
od  industriale,  sarA  possibile  provvedere  fin 
d'ora  nelle  enormi  e  straordinarie  quantità 
richieste,  e  secondo  un  prezzo  marcatamente 
economico,  tutto  il  gaz  necessario,  non  solo 
per  r  iniziale  avviamento  dell'  aeronautica  in- 
dustriale, ma  benanche  in  tutta  quella  sempre 
maggiore  richiesta  che  potrà  seguirne  con  un 
rapido  sviluppo  dell'aeronautica  stessa? 

ICbbene,  C|ueUa  domanda  ha  una  pronta  ed 
afìfcrmativa  risposta,  quando  dai  criteri  di  studi 
chimici  speciali  per  la  produzione  di  idro- 
geno puro,  si  passi  ad  altri  di  una  ben  con 
cepita  utilizzazione  del  gaz  illuminante  stesso 
fornito  delle  attuah  ed  infinitamente  spar&e 
e  diffuse  officine  di  produzione  delle  varie 
città  di  ogni  naiione. 

Le  esigenze  di  un  idrogeno  il  più  puro 
possibile  sono  sempre  state  imposte  dalle  con- 
siderazioni che  per  esso  il  materiale  aerosta- 
tico poteva  essere  costretto  in  limitate  cuba- 
ture sotto  date  forze  ascensionali  necessarie, 
e  poteva    avere  una    maneggevolezza   molto 

firatica  ed  utile,  come  pure,  nell'  impiego  mi- 
itare  dell'aeronautica,  l'idrogeno  puro  per- 
mette hmitarc  enormemente  la  quantità  di  |{az 
necessario  per  i  trasporti  lontani  dalle  oflicine 
di  produzione.  E  tali  esigenze  permangono 
sempre  caratteristiche  per  ogni  impiego  del- 
l'aerostato  sferico  nell  aeronautica  sportiva, 
e  per  ogni  impiego  tanto  degli  aerostati  sfe- 
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nei,  o  drachen-ballonf  o  dirìgìbìlì  per  T  aero- 
nautica militare. 

La  questione  se  i  dirigibili  siano  essi  pure 
prestanti  per  l'aeronautica  sportiva  indiviauale 
è  assolutamente  risolta,  con  esito  negativo, 
anche  dal  recente  speciale  tentativo  del  conte 
de  La  Vaulx  col  suo  tipo  da  720  m.  e.  pel 
quale,  pure  avendo  studiato  un  sistema  leg- 
gerissimo nelle  sue  varie  parti,  facilmente 
scomponibile  in  elementi  maneggevolissimi 
per  lo  smontaggio  ed  i  trasporti,  tuttavia  sono 
pur  sempre  risultati  una  complicazione  mec- 
canica e  di  manovre,  e  costruzioni  di  forma 
e  peso,  tali  da  mettere  l'unico  aeronauta  tra- 
sportato (il  quale  deve  funzionare  in  pari 
tempo  da  pilota,  da  meccanico  e  da  aiutante 
pilota)  in  serio  imbarazzo  tuttavolta  si  trovi 
da  solo,  o  con  inadatti  aiuti,  a  provvedere  alle 
esigenze  di  manovre,  di  riparo,  di  riforni- 
mento di  gaz.  di  sgonfiamento,  ripiegamento 
e  smontaggio,  e  spedizione  del  materiale. 

E  pur  ammettendo  che  invece  di  720  me. 
il  dirigibile  sportivo  individuale  possa  as- 
sumere cubature  intorno  al  migliaio  di  m.  e. 
affine  di  portare  anche  un  meccanico  ed  un 
aiutante  almeno,  interverrebbero  sempre  an- 
che questioni  non  indifferenti  di  costo  di  tali 
tipi  di  dirigibili,  poiché  questi  dovrebbero 
sempre  soddisfare  a  precise  condizioni  spe- 
ciali di  materiale,  di  volume  e  peso,  di  con- 
servazione e  manovre,  che  ne  elevereb- 
bero altamente  il  prezzo  di  costruzione  ed 
acquisto. 

Si  aggiunge  poi  che  tali  cubature  minime,, 
per  rispondere  ad  elevata  forza  ascensionale, 
richiedono  un  gaz  di  elevata  purezza,  quindi 
gaz  di  alto  prezzo  e  di  rara  produzione;  li- 
mitata questa  anche  a  speciali  località  per  il 
forte  costo  di  tale  produzione  stessa  (salvo 
particolari  condizioni  di  non  estese  industrie 
come  per  esempio  le  officine  di  produzione 
di  soda  od  ossigeno,  ecc.).  E  per  quanto  pos- 
sano anche  perfezionarsi  i  motori  leggeri,  non 
sarà  mai  possibile  dotare  tali  limitate  cuba- 
ture di  motori  così  potenti  da  soddisfare  i 
forti  desideri  di  emozioni  straordinarie  che 
sono  l'anima  dello  sport  automobilistico,  sport 
al  quale,  con  la  più  spinta  concorrenza,  l'ae- 
ronautica deve  aver  per  meta  di  fornire  un 
nuovo  ed  attraente  modo  di  sfogo. 

Adunque  il  dirig^ibile  a  gaz  non  sarà  mai 
adatto  all'  aeronautica  sportiva  individuale, 

Ma  potrà  invece,  e  benissimo,  il  dirigibile 
essere  applicato  all'  aeronautica  sportiva  di 
speculazione  d' indole  locale,  od  in  occasione 
di  Esposizioni,  o  simili  feste.  Per  tale  appli- 
cazione non  potrà  però  rispondere  allo  scopo 
speciale  se  non  adottando  il  criterio  delle 
glandi  cubature,  le  quali  diano  il  mezzo  di 
portare  ad  ogni  viaggio  il  maggior  numero 
possibile  di  passeggieri  per  modo  che  la  spesa 
per  ogni  passeggero  sia  minima  ed  accessi- 
DÌle  a  tutte  le  borse,  e  per  modo  possano  in 
ogni  giornata  essere  abbondantemente  coperte 
le  spese  di  ammortamento  ed  esercizio,  cosi 
da  fornire  un  soddisfacente  utile  netto  e  da 


provvedere  anche  alle  eventuali  necessità  di 
spese  straordinarie. 

E  quasi  pari  del  tutto  alle  condizioni  della 
aeronautica  sportiva  dì  speculazione  sono 
quelle  dell'aeronautica  industriale,  dedita  ai 
commerci  e  trasporti.  Poiché  difatti  solo  le 
concezioni  che  effettivamente  riescano  ad  una 
data  somma  di  carico  utile  (che  sarà  princi- 
palmente in  viaggiatori  nei  primordi)  portato 
con  le  minori  esigenze  di  forza  motrice  e  con 
le  minori  spese  di  esercizio,  relativamente 
anche  al  tempo  impiegato  nei  trasporti,  solo 
tali  concezioni  potranno  meritare  seria  con- 
dizione, e  potranno  avere  un  esito  sicuro  e 
di  reddito  prezioso. 

Le  differenze  fra  l'aeronautica  sportiva  di 
speculazione  e  quella  industriale  saranno  tut- 
tavia sostanziali,  poiché  la  sportiva  tenderà 
ad  ottenere  ogni  maggior  utile  anche  senza 
l'applicazione  di  costruzioni  tecniche  perfette, 
mentre  quella  industriale  dovrà  ricorrere  a 
progetti  veramente  ed  esclusivamente  tecnici 
e  provati,  i  quali  seppure  non  dovranno  at- 
tendere ad  una  alta  perfezione  come  quella 
possibile  per  i  tipi  da  guerra,  tuttavìa  do- 
vranno conseguire  ogni  più  elevato  compenso 
per  ogni  vantaggio  pratico  costruttivo,  o  di 
esercizio,  da  conseguire  rispetto  ad  ogni  an- 
che minimo  vantaggio  tecnico-scientifico  tra- 
scurato. 

Ne  consegue  che  mentre  l'aeronautica  spor- 
tiva potrà  stare  entro  dai  limiti  di  cubature, 
l'aeronautica  industriale  dovrà  essenzialmente 
eccedere  ed  anche  di  molto  quei  limiti,  non 
solo  per  avere  ì  maggiori  compensi  pratici, 
ma  anche  perchè  la  sua  speculazione  é  sog- 
getta ad  imposizioni  speciali  d'ordine  estetico 
e  confortivo,  che  molte  complicazioni  appor- 
tano sempre  nei  progetti. 

Donde  tutto  concorre  a  dover  provvedere 
in  pratica  per  le  più  straordinarie  cubature, 
che  non  per  i  tipi  —  semplicemente  intermedi 
—  per  i  quali  d'altra  parte  soddisferà  sempre 
ed  ancora  più  largamente  quanto  sarà  orga- 
nizzato per  quelle  stesse  straordinarie  cu- 
bature. 

E  perchè  l' idrogeno  puro  non  presenta  al- 
lora tutte  le  grandi  convenienze  a  prima  vista 
presumibili  rispetto  alle  grandi  cubature  ?  Per 
quanto  possano  anche  rapidamente  e  ben 
presto  progredire  gli  studi  chimici  intorno 
alla  produzione  industriale  dell'idrogeno  puro, 
sia  elettroliticamente,  sia  come  sottoprodotto 
di  date  industrie,  esso  per  molti  anni  ancora, 
non  potrà  mai  costar  meno  di  circa  i  franco 
per  me.  Poiché  devesi  notare  la  nessuna  pro- 
babilità che  oltre  all'  aeronautica  abbiano  a 
sorgere  rapidamente  estese  industrie  richie- 
denti anche  rilevante  produzione  di  idrogeno 
puro:  donde  le  officine  di  produzione  non. solo 
non  potrebbero  mai  essere  molte,  ma  verreb- 
bero soggette  ad  ubicazioni  speciali,  imposte 
più  dalle  esigenze  industriali  che  dell'  aero- 
nautica. Per  cui  seguirebbe  anche  la  neces- 
sità, o  di  apposite  dotazioni  di  cilindri  di  gaz 
compresso,  e  conseguente  trasporto  di  tali  ci- 
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lindn.  o  di  coaptazionc  o  produzione  dt*l  ^a/. 
4  meno  di  proaotti  chimici  speciali  e  relativo 
importo  dì  tali  prodotti  :  il  che  custitucrebbe 
per  ora  un  più  forte  e  critico  ìmritdimenlo 
aUo  studio  ed  organizzazione,  ancne  esperi- 
ncntalc.  di  un  esercizio  di  aeronavigazione 
indofttnaJc. 

Invece  se  si  considera  TappUcazionc  del 
principio  delle  grandi  cubature  in  uno  a  quello 
dell'  impiego  del  gaz  illuminante  stesso  per 
i  goofiunenb,  la  questione  prende  un  ben  di- 
verso aspetto. 

In  pnmo  luogo  il  prezzo  comune  di  ven- 
dita del  ga2  illuminante  varia  da  L.  0,13  a 
L.  0^5  —  0.30  al  me.  in  media.  Per  l'areosta- 
tìca  quasi  generalmente  in  tutte  le  Nazioni  ; 
Dooostante  il  limitato  consumo  ancora  fatto, 
vicn  fornito  a  L.  eia  —  0.15  il  me.  Donde 
una  differenza  rilevante  di  prezzo  tra  l' idro- 
grao  puro  ed  il  gaz  illuminante  di  ben  L.  0.85 
al  roc.  circa.  Ora,  nel  confronto  d'esercizio 
fra  r  impiego   del  gaz    idrc^eno    puro  e  del 

ri  illuminante»  vengono  in  giuoco  fra  loro 
nsparmio  di  spesa  di  gaz  nei  gonfiamenti 
annui  e  rifornimenti  giornalieri,  e  la  mag- 
giore spesa  in  benzina  per  la  maggior  po- 
tenza motrice  nchiesta  naturalmente  da  una 
cubatura  maggiore  rispetto  ad  una  minore. 


Per  i  gonfiamenti  di  ricambio  del  gaz  si 
supponga  ne  occorrano  io  all'anno  :  per  i  ri- 
fornimenli   si  supponga  occorra   il  a'/,  ogni 


f;iorno,  per  l'aumento  di  forza  motrice  in  re- 
azione air  aumento   di  cubatura    nei  caftì  dì 
similitudine  di  forma  si  ha   circa  il  rapporto 


T-(v)'' 


Facciamo  allora  un  primo  caso,  ossia  il 
confronto  fra  l' impiego  ai  gaz  idrogeno  e  di 
gaz  illuminante  per  un  volume  d' idrogeno 
puro  di  10,000  me.  e  con  un  rapporto  dì  forza 
ascensionale  tra  il  gaz  idrogeno  ed  il  gaz  il- 
luminante come  1.100:0.650.  La  benzina  ne- 
cessaria per  cavallo-ora  sia  700  gr.  ed  il  costo 
della  benzina  L.  0.70  al  kg.  Le  ore  di  marcia 
giornaliera  siano  io,  e  per  esse  si  computì 
intera  la  forza  motrice  sviluppabile  dal  mo- 
tore, saranno  così  compensate  soddisfacente* 
mente  anche  le  ore  di  marcia  a  minore  media 
velocità. 

Alla  forza  ascensionale  di  un  volume  d'idro- 
geno puro  di  10.000  me.  corrisponde  un  vo- 
lume di  gaz  illuminante  di  16.900 me:  costo 
dell*  idrogeno  L.  i,  del  gaz  illuminante  L.  ai5 
il  me. 


Col  gU  lllwmuknlr  al  tuntui 


GAZ  K       GAZ  ILtt;MINA7CrB       mInotI  tp«w 

V  •—  xo,ooo      V  ■=»  16,900 


TTirNnUirt 


I-     2.535 


Gonfiamento  spesa L.     10,000 

IO  gonfiamenti  di  ricambio 

gaz,  annue »  100,000 

Rifornimento  a*„  al  giorno  .     •         aoo 
Per  300  giorni  all'anno  ....     *•     60,000 

—  -(—)'*-  i^  '•  -  1.43  se  p  -.  150  P  -  ai3 

ossia  63  H.  P    in  più,  quindi  per  io  ore  al  giorno 
e  300  giorni  all'anno,  in  più  di  benzina 


"  25.350 
51 

•  i5'3<» 


L.  74.650 

-  44.700 


L.  39,690 


r>unque  il  benefìcio  annuo  presentato  dal- 
l' impiego  del  gaz  illuminante  comune  attuale, 
ooaostanie  1*  aumento  della  forza  motrice  ne- 
eeasarìa  per  la  maggior  cubatura  richiesta,  sa- 
rebbe già  in  tal  caso  dì  L.  79.660. 

E  SI  noli  che  nel  computo  della  maggiore 
potenza  motrice  necessaria  per  una  cubatura 
ooigporc,  impiegando  il  gaz  illuminante,  non 
m  t  tenuto  conto  che  effettivamente  la  resi- 
stenza totale  non  cresce  proprio  ncll'  intero 
rapporto  del  crescere  dei  volumi  e  delle  se- 
zioni maestre,  e  si  6  trascurato  quindi  il  van- 
l^^ifi  che  si  ha  dall'  essere  le  resistenze  pas- 
sive, dovute  alla  navicella  ed  accessori,  quasi 
CAali  fra  la  minore  e  la  maggior  cubatura 
mpetto  ad  una  eguale  forza  ascensionale  da 
caca  fornita. 

Non  solo,  ma  sì  è  pure  trascurato  di  tener 
conto  delle    perdite  di  gaz  dovuta  alle  per- 


Totali  L.  119,350  L.  39,690 

dite  di  peso  pel  consumo  orario  di  benzina  del 
motore,  perdita  di  gaz  che,  rispetto  a  motori 
di  centinaia  di  cavalli  di  forza,  e  per  rìlrvantc 
numcni  di  ore  di  funzionamento,  salgono  a 
non  indifferente  cifra,  che  imporui  a  sua  volta 
un  forte  aumento  nelle  spese  di  esercizio  ed 
una  non  trascurabile  differenza  fra  1*  uso  del 
gaz  illuminante  o  dì  idrogeno  puro. 


Ora.  si  consideri  il  caso  che  nel  l'utilizzare 
il  gaz  della  attuale  Rttìssìma  rete  di  officine 
di  gaz  illuminante,  si  faccia  subire  a  tate  gaz 
un  apposito  trattamento  ultra  purificato  re.  per 
modo  che  la  forza  ascenzìonale  specifica  non 
sia  più  di  soli  650  gr.  bensì  salga  ad  un  tì- 
tolo medio  assoluto  di  850  grammi,  e.  natu- 
ralmente,, ammettiamo  ancora  che  per  ule 
trattamento  speciale  il  gaz  non  venga  più  a 
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costare  L.  o.i^  il  me.  bensì  L.  0.20,  ossia  costi 
5  centesimi  di  più  il  roc. 


Vediamo  se  i  vantaggi  si  producono  an- 
cora ed  in  quale  misora. 


V  ^ 


Gonfiamento  spesa T,. 

IO  gonfiamenti  di  ricambio 

gaz,  annue ■ 


GAZ  H        GAZ  ILLUMINANTE        niaorì 

V  =  10,000  V  =  12,900 
10,000    L.  2,580 


Col  cu  fUsaiiiante  li  ltaiuM> 


Rifornimento  2  '/o  ^  giorno 


«  100,000  »  25,800 

»  200  »         52 

Per  300  giorni  all'anno   ....    »    60,000         »  15*600 

— ^  =  I — J  *  =  1.29"  =  1,2  arrotondando 

p  =  150  P  =  180  :  potenza  maggiore  richiesta  30  H.  P. 
Per  IO  ore  al  giorno  per  300  giorni  all'anno  ben- 
zina in  più « 


L,  74,200 


44^00 


L.  18,900 


II  beneficio  in  questo  caso  sale  a  L.  99,700 
circa,  ossìa  impiegando  il  gaz  illuminante  or- 
dinario :  ma  opportunamente  soprapurificato, 
un  aumento  ancora  di  beneficio  di  L.  20, 160 
annue. 


Dunque  la  questione  è  effetti vamente  im- 
portantissima, e  r  interesse  grande  per  un  di- 
rigibile solo  e  col  semplice  gaz  attuale  tra- 
scurando ogni  meticolosità  di  calcolo,  delle  re- 
sistenze passive,  e  delle  perdite  non  indiffe- 
renti di  gaz  corrispondente  al  consumo  di 
benzina  pel  motore  si  ha  un  beneficio  di  circa 
75,000  lire  all'anno  :  e  col  gaz  soprapurifìcato 
un  aumento  di  beneficio  del  25  7u  sopra  il  gaz 
illuminante  ordinario.  Ed  ove  la  questione 
venga  compulsata  rispetto  ad  un  esercizio  ben 
sviluppato  di  più  dirigibili  in  servizio  com- 
plessivo ed  esteso,  assume  un  valore  assai 
più  rilevante.  E  quando  si  pensi  che  ormai 
non  vi  è  quasi  più  regione  che  abbia  officine 
dì  gaz  illuminante  fra  loro  distanti  oltre  80, 
100  km.;  che  una  soprapurificazione  del  gaz 
ordinario  non  presenta  difficoltà  tecniche,  né 
organiche,  né  pratiche,  di  speciale  preoccupa- 
zione :  e  che  mvece  di  provvedere  alla  or- 
ganizzazione di  apposita  nuova  rete  di  costose 
officine  per  materie  produttive  di  gaz  H  o 
di  produzione  d' idrogeno  puro,  da  ammor- 
tizzarsi per  intero  e  di  nuovo,  con  relativa 
dotazione  di  un  servizio  di  compressione  e 
trasporti  in  date  località,  quando  si  pensi  che 
basterà  tutt'  al  più  concertare  con  le  attuali 
numerose  officine  del  gaz  la  riserva  di  un 
gazometro  di  data  cubatura  media,  sempre 
tenuto  disponibile  per  l'aeronavigazione,  ri- 
sulta ancora  maggiormente  Ìl  vantaggio  stra- 
ordinario ed  immediato  che  si  ha  con  l'esclu- 
sione per  ora  di  ogni  concetto  di  impiego 
usuale  d'idrogeno  puro,  dirigendo  invece  gli 
studi  ad  ottenere  una  soprapurifica^ione  del 
gaz  illuminante  ordinario  per  modo  che  esso 


Totali  L.  118,600         L.  181,900 

possa  avere  im  titolo  medio  assoluto  di  forza 
ascensionale  di  850-900  grammi. 

La  sovraspesa  di  soprapurìficazione  non 
■  deve  eccedere  i  5  centesimi  circa  per  metro 
cubo,  altrimenti  sarebbe  più  conveniente  il 
gaz  comune  attuale.  E  d'altra  parte  tutto  lascia 
supporre  che,  oltre  al  ribasso  producentesi 
in  progresso  di  tempo  sul  gaz  illuminante  or- 
dinario, quei  5  centesimi  di  spesa  di  sopra- 
[mrifìcazione  siano  eccessivi,  per  modo  che 
'aeronavigazione  potrà  ben  presto  contare  su 
un  gaz  comune  ottimissimo  (850  gr.  di  f.  a. 
m.)  ad  un  prezzo  di  L.  0.15  al  m.  e.  :  ed  al- 
lora i  vantaggi  economici  sopraesposti  avranno 
ancora  un  ulteriore  aumento  non  trascurabile. 
Non  si  creda  tuttavia  che  la  necessità  di 
studi  per  la  produzione  in  grande  dell'  idro- 
geno puro,  sia  meno  impellente. 

Se  si  vorranno  raggiungere  velocità  di 
100  e  più  km.  all'  ora  a  grande  potenzialità 
di  carico  utile  effettivo  trasportato,  saranno  ne- 
cessari motori  potentissimi,  anche  di  migliaia 
di  cavalli  di  forza.  Il  loro  peso  sarà  grandis- 
simo quantunque  il  peso  unitario  per  cavallo, 
con  i  propri  accessori  compresi,  possa  scen- 
dere praticamente  anche  verso  i  3,  5  —  3,2  kg.: 
cosi  pure  la  quantità  di  essenza  richiesta  per 
ogni  ora  sarà  molto  rilevante  :  cresceranno 
allora  grandemente  i  volumi  dei  dirigibili  e 
col  crescere  delle  capacità  degli  aerostati  cre- 
sceranno molto  più  le  lunghezze  e  pochissimo 
i  diametri  :  e  quanto  maggiori  le  lunghezze 
tanto  maggiori  le  difficoltà  riguardo  alle  strut- 
ture e  costruzioni  della  navicella,  che  per  es- 
sere solida  crescerà  pure  assai  in  peso. 

Se  ne  deduce  che,  ove  nei  primordi  si  li- 
mitino le  esigenze  a  velocità  di  15  e  forse 
anche  20  metri  al  secondo,  per  queste  il  gaz 
illuminante  può  tornare  utilissimo  e  conve- 
niente —  oltre  tali  velocità  è  più  che  probabile 
debba  avere  assoluta  preferenza  l' idrogeno 
puro  —  anche  per  l' aeronavigazione  indu- 
striale. 

L'aeronavigazione  sportiv»  di  speculazione, 


Ilimiti  in  ' 
invece 
del  gaz  illuminante. 


ituralnirnlo,  tro- 
no sempre  l' im- 


rhiudendo,  posto  che  i  motori  ad  esplo- 
e  fomiii  o^fti  dall'  industria  nspundonu 
benissimo  alle  esigenze  dell' aeronaviea- 
c,  posto  che  la  costruzione  pratica  dei 
pbtli  a    raegiunlo  già  buonissimi  risultati, 

0  che  nulla  fa  ptù  difetto,  sia  come  mc- 

fei^    studi  di  forme    di  pratiche  minime 
nzc,  sia  come  propulsori  di  allo  rendi- 
lo {\c  eliche  costruite  dal  tenente  Crocco 
diaineiro  di  3  m.  danno  190  kg.  di  spinta 
tnfo    fisso  con    motore  da    24-40   /m/  a 
sia  come  forza  motrice  disponibile, 
-   ...:c  I  dtrigibilt  di  velocità  di  15  e  so 

1  al  secando,  le  quali  corrispondono  a 
Jc  de»  venti  più  forti  dominanti  comune- 
le  in  tutte  le  regioni  ormai  abitate,  posto 
è  vantaggiosa  assai  l'utilizzazione  delle 
ili  ed  infinitamente  dilTuse  officine  del  jB^az 
airmnte,  e  per  essa  con  un  ben  studiato 
ffl  organizzato  servizio,  ed  ove  sì  limitino 
tif^zc  alle  medie  velocità  sopraindicate, 

vi  ha  più  ragione  alcuna  di  preoccupa- 
c  orca  le  quantità  e  località  di  forniture 
■t,  in  qualsiasi  momento  voluto  :  nulla 
festa  finalmente  perchè  iniziative,  vere  e 
plesse  di  aeronavigazione,  specialmente 
ti%'a  t'xrale,  ed  in  qualche  caso  già  in- 
riale  interregionale,  comincino  a  sorgere 

ilupparsi.  Un  esercizio  esperimentale  del 
rrc  sarebbe  di  vero  utile  magistrale  per 
tli  progressi  dell'aeronautica. 
Ule  società  del  gaz  con  i  loro  fiorenti 
cìzi  l'accogliere  con  larghezza  di  vedute 
Uova  fonte  di  vendita  del  loro  principale 
lotto,  coadiuvare  al  potente  impulso  cella 
fik  industria  aeronautica,  ed  esserle  valido 
tf  cace  appo^io. 

nx^ichè  gì'  interessi  della  difesa  nazionale 
Riebbero  nel  costituirsi  della  nuova  in- 
ria  un  potente  e  vitale  appoggio^  dovrebbe 
Governi  stessi  essere  favontii  ed  eccitata 
ù  possibile  qualche  sena  iniziati%*a  espe- 
•ntale,  anche  se  di  indole  di  semplice  spe- 
»ne  sportiva  locale  :  specie  la  difes;i  delle 
atta  ne  sarebbe  immediatamente  av- 
viata da  un  servizio  stabik*  facilmente 
ibile.  E  potrebbe  anche  una  tale  spe- 
te  sperimentale  essere  dotata  di  qual- 
rmio,  che,  egualmente  a  quanto  già 
Jcd  ottenuto  rispetto  all'  automobilismo 
sitrc.  tornerebbe  di  maggior  sprone  a 
le  iniziative. 
p  Castagnerls  GuitMì, 

-E  PROPRIETÀ  DEL  SELEniO 
ic  applicazioni  neir  industria  del  Gaz 

una  riunione  dell'  «  Associazione  dei 
del  Reno  medio  -  RHupn,  il  direttore 
delle  officine  a  gaz  diMagonza,  lesse 


un'i  sua  comunicazione  sul  selenio  e  sulb  sua 
imiK>rtanza  ncll'  industru  del  gaz. 

Il  selenio,  egli  disse,  prenderà  presto  una 
grande  importanza  per  ti  gazista.  in  ispccic 
per  accendere  il  gaz  a  distanza.  Si  trova  in 
natura,  ma  sempre  in  piccola  quantità.  Le  sue 
pronnctà  chimiche  sono  prcssapoco  simili  a 
quelle  dello  zolfo. 

Più  spesso  è  combinato  con  metalli.  K&so 
fu  scoperto  nel  1817.  da  Berzélius,  allo  suto 
di  deposito  nelle  camere  dell'acido  solforica 

Si  presenta  sotto  forma  di  polvere  rossa* 
amorfa  che,  riscaldata,  si  fonde  in  una  mxssa 
nerastra  ;  in  questo  stato  il  selenio  è  un  cattivo 
conduttore  dcirelcltricità. 

Se  viene,  riscaldato  a  300  gradì  cambia 
subito  d' aspetto  e  si  presenta  come  un  corpo 
d'aspetto  metallico,  di  colore  (frigio  ardesia, 
il  cui  peso  specifico  è  4.8  ed  il  punto  di  fu- 
sione 2x7°  C  —  In  questo  stato  il  selenio  à 
delle  proprietà  rimarchevoli. 

E'  buon  conduttore  di  elettricità,  che  tra- 
sporta circa  dieci  volte,  meglio  nella  luce  che 
neir  oscurità. 

Su  questa  differenza  ò  basato  1'  impiego 
del  selenio  nella  fototelefonia,  la  trasmissione 
telegrafica  dei  manoscritti  e  delle  fotografie 
ecc.  Una  applicazione  può  esser  fatta  pren- 
dendo dei  cilindri  di  porcellana  o  delle  pia- 
stre attorno  delle  quali  il  selenio  viene  attor- 
cillato  sotto  forma  di  filo.  É  facile  allora  riu- 
nire una  batteria  di  pile  a  secco,  un  trasmet- 
titore ed  una  suoneria  elettrica,  in  modo  che 
quando  la  luce  raggiunge  il  selenio,  la  sone- 
rìa non  si  mette  in  movimento. 

Questo  apparecchio  montalo  in  una  ca- 
mera o  in  un  luogo  chiuso  nel  quale  passi  il 
gaz,  e  munito  d'un  paniluce  di  carta  d'ar- 
gento, resterà  silenzioso  tutto  il  tempo  che  la 
carta  sarà  bianca,  ma  la  soneria  funzionerà 
subito  allorché  la  carta  sarà  annerita  per  l'idro- 
geno solferato.  Invece  di  "far  suonare  un  cam- 
panello, si  può,  per  mezzo  dell'  elettricità,  ser- 
virsi dell'oscurità  per  far  aprire  un  robmetto 
da  gaz,  e  della  luco  per  chiuderlo,  nello  stesso 
modo,  sì  può  servirsene  per  far  agire  a  di- 
stanza, gli  accenditori  e  gli  estintori  automa- 
tici senza  l'aiuto  d' un  movimento  di  orolo- 
geria o  delle  variazioni  nella  pressione  del 
gaz.  Se  ogni  lampada  t  munita  d'un  appa- 
recchio come  è  stato  descritto  più  sopra,  essa 
s'accenderà  e  si  spegnerà  automaticamente 
quando  lo  si  desidererà.  Lo  stesso  apparec* 
cnio  potrà  scr\'irc  in  mare  per  le  hoc  lu- 
minose. 

In  fine  le  proprietà  del  selenio  possono 
esser  messe  al  servizio  della  fotometria,  la 
quantità  di  luce  cadente  su  un  elemento  dì 
selenio  essendo  indicata  per  mezzo  della  de- 
viazione prodotta  sull'ago  d'  un  galvanometro 
messo  in  comunicazione  con  un  elemento  dì 
selenio  ed  una  batteria  di  pile  a  secco. 

Nella  pratica,  una  luce  data,  ad  una  de- 
terminata distanza,  produce  una  certa  incli- 
nazione ch'ò  notata;  l'elemento  del  selenio 
è  allora  condotto  presso  la  fiamma  il  cui  chia- 
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rore  è  di  misurare  e  alla  distanza  necessaria 
affinchè  la  deviazione  sia  la  stessa  che  nel 
primo  luogo  ;  il  quadrato  di  distanze  relativo 
darà  così  il  potere  di  rischiarare. 

Ecco  che   si  verrebbe   a  fare  della   foto- 
metria, non  più  un'  arte,  ma  una  scienza. 


UN  riUOVO  APPARECCHIO 

per  ta   preparazione   della  calce 

destinata  alla  depuraziona  del  m 

All'  ultima  riunione  della  «  Manchester  Di- 
strici Istitution  of  Gas  Engineers  «  S.  Glover 
fece  la  descrizione  d'un  nuovo  apparecchio 
che  si  adopera  nell'  officina  a  gaz  di  St.  Helene 
per  spegnere  e  convogliare  la  calce  neces- 
saria alla  depurazione. 

{Il  «  Gas  Lighting  »  dà  la  descrizione  det- 
tagliata con  il  disegno  di  questo  apparecchio 
dovuto  al  dott.  Best), 

L'apparecchio  consiste  di  un  lungo  cilindro 

E  osto  aa  angolo  inclinato  e  lentamente  girante. 
'urante  la  rotazione  la  calce  entra  per  l'alto 
del  cilindro,  lo  traversa  fino  al  basso,  venendo 
nel  suo  passaggio  spruzzata  d'acqua  per  mezzo 
di  tubi  di  aspersione  disposti  convenevolmente 
in  modo  che,  essa  esce  dalla  parte  opposta 
del  cilindro  del  tutto  spenta  e  pronta  ad  es- 
sere usata.  Il  grado  di  umidità  della  calce  è 
regolato  per  mezzo  di  valvole.  II  cilindro  è 
in  acciaio  ed  ha  7  piedi  di  larghezza  e  30  di 
lunghezza. 

Perchè  la  miscela  della  calce  e  dell'acqua 
siauniformeperquanto  possibile,  degli  schermi 
sono  fissati  di  tratto  in  tratto  nel!'  interno  del 
cilindro,  e  la  calce  essendo  obbligata  di  gi- 
.rare  in  spirale  ed  in  zig-zag  è  costante- 
mente rivoltata  presentando  sempre  delle  su- 
perfici  nuove  all'  azione  dell'acqua. 

L'inclinazione  del  cilindro  è  nel  rapporto 
di  1:16. 

L'autore  spera  d'essere  presto  in  grado 
di  fare  una  comunicazione  su  un  altro  appa- 
recchio per  la  rivificazione  dell'ossido  esausto. 


Adozione  dello  Sllding-Scale  a  Boston 

Una  deputazione  della  Commissione  del 
Gaz  e  Luce  Elettrica-Massachusetts  Board 
ha  visitato  l'anno  scorso  l' Inghilterra  ed  ha 
fatto  delle  serie  ricerche  circa  i  risultati  dati 
dall' appHcazione  del  sistema  della  «  Sliding- 
Scale  ». 

Si  sa  che  sotto  questo  nome,  la  cui  tradu- 
zione letterale  è  «  scala  scivolante  »  bisogna 
intendere  il  sistema  che  consiste  neh'  ob- 
bligare un  concessionario  ad  applicare  dei 
prezzi  variabili  ed  in  ragione  inversa  dei 
suoi  benefici.  Di  modo  che  ogni  aumento  di 
dividendo  importa  per  il  consumatore  una  ri- 
duzione di  prezzo.  Questo  sistema  è  molto  in 
voga  in  Inghilterra  ed  ha  il  vantaggio  di  mi- 
gliorare nello  stesso  tempo  gli  interessi  le- 
gittimi del  consumatore  e  quelli  del  conces- 
sionario. 


I  risultati  di  queste  ricerche  furono  citate 
in  due  rapporti,  uno  favorevole,  l'altro  sfa- 
sfavorevole.  Lo  stesso  soggetto  fu  egualmente 
discusso  alla  «  Boston  Consolidated  Gas  Com- 
pany in  un  rapporto  dei  signori  Stevenson 
e  Burstal. 

La  conclusione  fu  che  il  sistema  dello  Sli- 
di ng-Scale  era  favorevole  ai  consumatori  ed 
il  risultato  di  questi  rapporti  fu  consegnato 
in  una  legge  «  per  favorire  la  riduzione  dd 
prezzo  del  gaz  nella  città  di  Boston  e  nel  cir- 
condario ». 

Questa  legge  entrò  in  vigore  il  30  giu- 
gno. Da  questa  data,  il  prezzo  di  base  del 
gaz  della  Compagnia  Boston  fu  di  90  cents. 
per  i.ooo  piedi  cubici  e  la  base  del  dividendo 
del  7  ^/o  ;  il  dividendo  aumenterà  di  0.20  % 
per  ogni  riduzione  di  i  cents  sul  prezzo  di 
base  . 

La  Compagnia  ha  accettato  la  legge  che  è 
la  prima  di  questo  genere  in  America. 

Questo  fatto,  è  un  atto  importante  nella 
storia  del  Gaz  in  America,  perchè  questo  è 
il  punto  di  partenza  d'una  nuova  legislazione 
riguardante  T  industria  del  gaz  americano. 


Primi  esperimenti  di  concorrenza 

alla  iiiuminazione  a  gaz 

Togliamo,  questo  articolo  dalla  Rivista  Lt 
Gaz  che  lo  ricevette  da  uno  dei  suoi  abbonati. 
^  una  comunicazione  pubblicata  in  un  numero 
del  Magazine  of  Science,  del  novembre  1S42,  e 
si  tratta  di  esperimenti  fatti  per  rimpiazzare 
sulla  piazza  della  Concordia  a  Parigi,  V  illu- 
minazione a  gaz  con  una  nuova  luce,  chiamata 
allora  «  luce  galvanica  »  e  che  non  era  altro 
che  elettricità  a  mezzo  di  pile. 

«  Una  esperienza  interessante,  circa  la  luce 
galvanica,  e  proposta  dal  sig.  Archerean,  fu 
fatta  a  Parigi  col  rimpiazzare  il  Gaz.  Questa 
luce  sembrava  avere  3  cent.  Vj  circa  di  dia- 
metro. In  principio  i  fanali  della  piazza  della 
Concordia,  in  numero  di  100,  non  furono 
spenti  ;  la  luce  di  questi  situati  presso  la  luce 
galvanica  era  così  debole  quanto  la  luce  di 
una  lampada  ad  olio  presso  quella  del  becco  a 
gaz.  Quando  i  fanali  della  piazza  furono  spenti, 
r  effetto  fu  brillantissimo.  Si  potevano  leggere 
i  piccoli  caratteri  di  stampa  ad  una  distanza 
di  100  metri,  e  bastava  guardar  l'ombra  pro- 
gettata dagli  oggetti  per  convincersi  del  grande 
potere  d'illuminazione  di  questa  luce  galva- 
nica. La  sola  luce  che  fu  provata  non  po- 
teva rimpiazzare  tutti  i  fanali  che  erano  stati 
spenti,  ma  si  può  credere  ch'ella  eguagliasse 
quella  dei  20  becchi  di  gaz  della  Concordia  i 
quali  sono  i  più  grandi  di  Parigi. 

Cinque  di  queste  lampade  erano  a  suffi- 
cenza  per  illuminare  tutta  la  piazza,  senza  con- 
tare che  i  raggi  di  queste  lampade  incon- 
trandosi, aumentavano  ancora  il  bagliore 
della  luce  sparsa,  la  quale  ha  una  superiorità 
notevole    sulla    luce    del    gaz,   dal    punto  di 
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deUa  dolc«2za  «  del  colore.  Non  v'  ha 
che  la  ^o^tiUl2io^c  della  luce  galvanica 

•  ^adU  della  luce  iJrt  i^à/.  sarà  di  grfindc 
nigliorsiDcnto,  ed  e  prob^ibìlc  che  U-  s|>e-'>e 
iocoatr«te  per  il  rinnovamcnlo  <ielU  batteria 
die  produce  1»  corri-nlc  fìnu  a  bruciarsi,  per 
prospettarla  »ul  carbone,  che  diviene  brillante 
ed  in*  >  '  "n-nte  menu  grande 
di  <iu<  ne  del  gaz  «. 

bania  ingcnuiià  I 

Il  Baz  a  Zurigo  nel  1905 

Abbnuno  ricevuto  ì  rapporti  annuali  della 

•  OMhfia  a  gtK  ti»  jiitrigo,  per  l'anno  IQ05, 
pulìobcati  dafi*  injfc^nerc" direttore  M.  H'fiss, 
rmpporti  che  presentano  sempre  un  grande 
Mtrreasc.  dato  lo  sviluppo  che  prende  l' ia- 
duatiia  del  gaz  in  Svìzzera. 

Dopo  poco  che  furono  costruite  le  officine 
a  gajt  di  Schlieren.  lo  sviluppo  degli  affari  fu 
si  rapido  che  dopo  il  loo;^.  il  rapporto  an- 
nuale s'occupa  sempre  '^  rrindirnenti  che 
faremo  stati  fatlt  oer ->  <  ;tlle  domande 
dei  cunsumatori.  Il  rapporto  presente  annun- 
cia che  nel  gennaio  1905,  il  Consiglio  Comu- 
nale ha  votalo  L.  2.750.000  per  1*  ingrandi- 
niento  delle  olTicine. 

VnA  parte  delle  modificazioni  progettate, 
(q  eseguita  durante  l'anno. 

Si  tratta  di  costruire  dei  nuovi  fabbricati, 
delle  ciMemc  a  catrame,  dei  cundurtori,  dì 
coaperare  una  nuova  lt>c<muittva  e  d'ingran- 
dire la  strada  ferrata  nell'oflicina. 

Uno  sciopero  di  muratori  impedì  Tcsecu- 
m^iM-  int.-ra  di  tutti  questi  piani  —  ma  le  ca- 
ìiA  II  furono  tuttavia  aumentate. 

rurono  distillale  dall'officina  di  Zurigo, 
ad  1905  70-165  tonnelhite  di  rarhono  e  512 
tdbnellale  di  cannel.  l,a  produzione  del  gaz 
per  ogni  tonnellata  di  carbon  fossile  fu  di 
3^0  metri  L-ubi  contro  3.28S  nel  1904,  ma  la 
produzione  di  storta  ha  leggermente  aumen- 
tata. 

n  fu  ceduto  all'officina  presso  a 

poco  .  >so  prezzo  che  nel  1904    ma  il 

cannel  fu  pagato  meno. 

Vi  fu  un  aumento  del  7.83  per  cento  nella 

Quantità  del  t(a2  venduto,  comparativamenle 
D'anno  p  te. 

La  pr<  ,  h:  del  gaz  venduto  per  l'il- 

httaénaztone  pubblica  e  1  illuminazione  privata 
è  infìmorc  di  quella  dell'anno  precedente,  ma 
d  pu  venduto,  per  la  cucina  ed  il  riscalda- 
mento accusano  un  aumento  del  t  '  ..  per  cento 
»ul  totale  dell'anno  1904(54.40".,  della  quan- 
tità totale  venduta).  Il  circondario  di  Zurigo 
BB^c^  r  J.75  '•'„  «lei  gaz  distribuito. 

Le  perdite  e  condensa/ioni  s'elevano  a  4.60 
per  cento  contro  4-12  nel  1904.  Il  numero  dei 
becchi  per  l' illuminazione  era  il  30  novembre 
di  7-315    dei  quali    solo  73    erano    becchi    a 

La  proporzione   dì  coke  e  di  catrame   ha 

[ennente  diminuito,  ma  quella  dell'ammo- 
ha  aumentato  del  u.19  per  tonnellata  di 


ammoniaca  per  loo  tonnellate  di  carbone  di- 
stillato. 

Il  laburatoio  delle  ofllnne  s*  6  occupato  di 
esperienza  per  controllare  la  proi)orzii>ne 
d'acqua  nel  catrame.  Si  <tonnacrortiche  l'acqua 
.si  separa  piìi  dillicilmente  dal  catrame  prodotto 
col  carbone  della  liuhr  che  con  quello  della 
Sarre. 

Seguendo  l'abitudine  il  rapporto  è  acconi* 
pagnato  di  grafiche  che  dimostrano  la  con- 
sumazione del  gaz  a  differenti  periodi  e  per 
differenti  bisogni. 

Aggiungiamo  noi,  da  fonte  certa  che  il  di- 
rettore eli  Zurigo.  M.  Weiss  ha  ordinato  ad 
una  grande  casa  tedesca  una  batteria  di  storte 
verticali  sistema  Bueb. 


Illuminazione  ad  incandescenza 

Rftinr  Hi  cellulosa  arti  fidai t,  —  V.  Bruno 
direttore  della    cumpagnia   «  Cerofirm  «    di 
Merlino  intrattenne  reeenlemenle  la   '' 
ziono^dei    chimici    germanici,   a    Noi  -,.i 

sulle  retine  in  cellulosa  artificiale  (cupro-cel- 
lulosa). 

Questa  materia  molto  assorbente»  come  il 
cotone,  può  essere  impregnata  di  nitrato  di 
torio,  che  si  scioglie  pcn'i  in  [wlrcrc  nell'in- 
cenera/ionc.  Cosi  non  si  può  usare  con  essa 
il  nitrato,  ma  l'ossido  <li  torio  idratato,  che 
s'ottiene  sotto  forma  d'un  precipitato  bianco, 
quando  s'aggiunga  ud  una  soluzione  acida  di 
tono  dcU'amnioniaca. 

Non  bisogna  operare  direttamente  eoll'os- 
sido,  ma  cominciare  coli'  impregnare  di  ni- 
trato di  tono  le  retine  di  eupro-eellulosa  e 
convertire  il  nitrato  in  ossido  immergendo  le 
retine  in  un  bagno  d'aminonitica  ;  in  seguito 
s' ineciierisrono  prima  di  seccarle.  Applicato 
lo  stesso  iratiamenlo  al  cotone  ud  alla  ramic 
si  hanno  dei  cattivi  risultati,  mentre  riesce 
con  la  cupro-celhilosa. 

l^  retine  di  cotone  impregnate  di  nitrato 
e  non  ancora  inrenerile,  assorbono  l'umiditi 
dell'aria,  ciò  che  produce  in  seguito  degli  in- 
convenienti :  le  nuove  retine  impregnate  d'os- 
sido idratato  restano  asciutte  e  non  s'alterano, 
neppure  nell'acqua,  essendo  l'ossido  insivlubilc. 

Le  retine  verchie,  ma  di  buona  qualità. 
non  possono  sopportare  che  90  o  100  vibra- 
zioni e  resistono  ad  un  urto  diretto. 

L'ossido  di  ttirio  idrato  si  precipita  non 
solo  con  l'ammoniaca,  ma  anche  col  perossido 
d'idrogeno,  ed  in  tal  caso,  la  retina  e  più  re- 
sistente ancora;  e  sicf*ime  il  perussido  di— 
scioglie  anche  la  cerile,  si  carica  di  cerìte  il 
bagno  di  perossido,  prima  di  cominciare  il 
trattamento. 

In  questo  c.iso,  sembra  che  non  si  produ- 
cano degli  ossidi  ordinari  ma  dei  perossidi 
di  torio  e  di  ceno. 

Le  intensità  luminose,  ottenute  eolle  retine 
cosk  preparate  raggiungono  106,  114  ed  an- 
che 133  raiidele  nunnali  inglesi,  con  consumi 
e  pressioni  ordinarie. 
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nUNICIPALIZZAZIONE 

Alba.  —  //  riscatto  e  la  municipalizzazione 
dell*  illuminazione  a  gaz.  —  Il  Consiglio  co- 
munale ha  presa  una  deliberazione  di  pri- 
maria importanza,  mercè  cui,  sciolto  il  qua- 
rantenario  contratto  d'appalto  colla  ditta  De- 
bartolomeis,  scadente  al  1912,  ed  acquistata 
l'usina,  il  Comune  assume  in  economia  e 
municipalizza  il  servizio  d'  illuminazione  a 
gaz  pubblico  e  privato. 

Il  progetto  di  riscatto,  inteso  colla  Ditta, 
era  stato  distribuito  ai  consiglieri,  corredato 
da  una  motivata  relazione  della  Giunta  e  da 
una  perizia  dell'  ing.  Antonio  Burzio  sul  va- 
lore dell' officina,  sui  proventi  della  medesima 
e  sui  mezzi  atti  a  migliorarne  il  funziona- 
mento ed  accrescerne  la  produzione. 

Coir  usina  il  Municipio  acquista  gli  acces- 
sori, tubazione,  impianti  privati,  contratti  coi 
consumatori,  ecc.,  pagando  quale  corrispettivo 
alla  Ditta  cedente  lire  100.000  quale  prezzo 
e  lire  100.000  a  titolo  di  buona  uscita  per 
indennizzarla  della  rinuncia  ad  un  quinquennio 
d'  esercizio,  cui  avrebbe  ancora  diritto  esclu- 
sivo. 

Il  progetto  venne  vivamente  osteggiato 
dalla  opposizione,  la  quale  in  sostanza-eccepiva 
non  essere  conveniente  pagar  l'usina  lire 
200.000,  a  cui  bisognerà  aggiungerne  altre 
100.000  per  ripararne  le  mende  e  renderla 
atta  al  fabbisogno  della  città,  quando  colla 
stessa  somma  complessiva  di  lire  300.000  si 
potrà  ai  prossimo  termine  della  concessione 
costruire  un'  ofìicina  nuova  con  tutti  i  più 
moderni  perfezionamenti. 

Ma  la  Giunta  aveva  troppe  buone  ragioni 
per  dimostrare  che  le  100.000  lire  pagate  a 
titolo  di  buona  uscita  sarebbero  assai  abbon- 
dantemente rientrate  nella  Cassa  comunale 
mercè  i  proventi  quinquennali  di  un'industria 
il  cui  reddito  netto  è  valutato  con  criteri 
sicuri  in  lire  32.000  annue,  di  cui  lire  15.500 
saranno  inscritte  all'attivo  del  bilancio  quale 
partecipazione  agli  utili  dell'  esercizio  muni- 
cipalizzato, lire  6000  quale  fondo  per  ribas- 
sare di  2  centesimi  il  gaz  ai  privati  e  lire 
10.500  per  le  graduali  migliorie  all'  usina, 
che  porteranno  in  dieci  anni  ia  produzione 
da  360.000  me.  a  500.000,  innoveranno  la 
tubazione  e  amplieranno  notevolmente  Tarea 
ed  i  fabbricati  dell'  officina. 

Il  prezzo  reale  d'acquisto  di  lire  roo.ooo 
e  tenuto  al  disotto  di  quello  di  stima,  sta- 
bilito con  criteri  di  massima  prudenza  dall'  in- 
gegnere Burzio  in  lire  122.000. 

Ma  sopratutto  a  favorire  l' accoglimento 
del  riscatto  immediato  prevalse  la  considera- 
zione del  pronto  miglioramento  nel  servizio; 
i  fanali  da  200  son  subito  portati  a  220,  e 
mentre  la  maggior  parte  sono  tuttora  della 
Ditta,  con  suo  diritto,  mantenuti  con  fiamma 
a  ventaglio,  tutti  saranno  muniti  di  rete  ad 
incandescenza. 

La    città  si   va  sviluppando  rapidamente; 


ad  ogni  anno  si  fanno  pressanti  le  domande 

di    aumento   dì   fanali,  e  non  è  senza  grave 

'  aumento  di  spesa  che  si  potrebbero  ottenere 

\  dalla  Ditta  appaltatrice,  a  cui  il  Comune  paga 

:  il   gaz  in  ragione  di  27  centesimi,  mentre  il 

costo  di  produzione  è  e  sarà  pel  Comune  di 

soli  13. 

La  rimozione  d' ogni  possibilità  di  conflitto 
o  litigio  od  altro  inconveniente,  sia,  pel  Co- 
.  mune,  sia  per  il  servizio  privato,  qualora  si 
fosse  dovuto  fare  colle  vie  legali  il  trapasso 
'  al  termine  della  concessione,  e  più  ancora  la 
■  speranza  sicura  di  un  pronto  miglioramento 
nel    servizio  per  i  privati,  che  oggi  più  che 
mai  levano  continue  lagnanze  in  perfetta  ar- 
monia con  quelle  sollevate  pel  servizio  pub- 
blico,   sono   altre   buone  ragioni  che   appog- 
giarono r  immediato  riscatto. 

La  discussione  in  Consiglio  fu  lunga, 
animata  ed  asauriente  ;  erano  presenti  27 
consiglieri  su  30. 

Parlarono  contro:  Covone,  Gioelli,  Dacomo 
Francinetta  e  Silvano  ;  il  progetto  fu  difeso 
dal  sindaco  avv.  Viglino,  dall'assessore  ing. 
Alimondi  e  dai  consiglieri  aw.  Sineo  e  Bon- 
donio. 

La  votazione  per  appello  nominale  diede 
il  seguente  risultato  : 

Votarono  sì  :  Viglino,  Alimondi,  Dogliotti, 
Borgna,  Manera,  Chiampo,  Vivalda,  Calissano, 
Barbero,  Malcotti,  Richiardi,  Sineo,  Fantina, 
Valente,  Rolando,  Bondonio  e  Sacco. 

Votarono  no  :  Silvano,  Gioelli,  Covone, 
Franzi,  don  Berta,  Dacomo,  Biglino,  Di  Mi- 
rafiore,  Francinetta  e  Cantalupo. 

II  contratto,  approvato  con  voti  17  contro 
IO,  andrà  in  vigore  il  i  prossimo  aprile. 

Ancona.  —  Per  il  riscatto  dell'Acquedotto.  — 
La  commissione  arbitrale  che  si  è  costituita 
nello  scorso  Dicembre  in  Ancona  e  che  ha 
deliberato  di  tener  le  sue  sedute  a  Roma, 
aveva  accordato  alle  parti  45  giorni  per  la 
presentazione  dei  rispettivi  documenti. 

Per  questa  presentazione  si  sono  trovati 
a  Roma  il  consulente  legale  del  comm.  avv. 
Ferroni  e  il  segretario  generale  del  nostro 
Municipio  cav.  Dal  Pozzo. 

Arsiero.  —  //  Dazio  Municiòalizzato.  —  La 
gestione  diretta  del  dazio  ha  dato  —  nel  testé 
decorso  anno  —  i  risultati  seguenti  : 

Entrate  accertate  dal  1°  Gennaio  al  31  Di- 
cembre 1906  L.  26.132,23 
Stipendio  al  Ricevitore  L.  2000 
Cancelleria                         »      300 
Inscrizioni  alla  Cassa  di 
Previdenza                        »      160 
Canone  governativo       »   2342 

L.     4792,00 

Ricavato  L.  21.340,23 

Canone  sul  decennio  precedente 

pui^ato  dalla  ditta  Genovesi  L.  13,269,00 

Maggiore  utile  L.     8071,23 

Bergamo  25.  —  La  transazione  tranviaria  — 
Le    trattative    tra   il   Comitato    e  la  Società 
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rvms  r  funicolare  per  Li  transa/iono  dolla 
■ma  (Li  qucst.-i  ini/inla  r»n(^-  sUibilir>*  la 
ifn  delle  annualiù  di  riscatto  ìM>nu  compio 
unente  approvate,  la  «ìoinma  totale  ili^l  n- 
att»  venne  fi&MtJi  in  L.  1. 175.000  oltre  le 
-  465.000  eia  state  pa^ntt*  prr  1*  impianto 
lettrìco.  La  Giunta  ha  proceUuio  alla  ratilìra 
k^i  accordi  preliminari  e  »i  ritiene  di  p'itcr 
iffcsefltare  il  contratto  definitivo  all'appro- 
■msione  del  Con&iglio  Comunale.  Ecco  in  tal 
nodo  chtu<Mi  un*  incresciosa  vertenza. 

—  MunicipnlizsfìzioHt'  tirlta  fimUolnre.  —  11 
loosiglio  comunale  di  Bergamo  ha  approvato 
id  ananimit^,  meno  tre  astenuti,  il  riscatto  e 

■  municipali/za/ionc  della  funicolare  r  dei 
renways. 

A  questo  prt)[Ki.sito  indichiamo  a  coloro 
be  volcvioru  rendersi  esatto  conto  della  im- 
K>rtanza  del  servizio  suddetto  di  consultare 
fccU'  •  Annuario  statistico  delle  cittA  itjiliaiie  *> 

■  tabella  •  Lince  tranviarie  urbane  -  ove 
rovan^ii  pure  1  riassunti  principali  dati  sulla 
uniootarv  e  i  iramways  ai  Bergamo. 

Brescia.  —  Ìm  munuìpalizzazione  tiei 
mmcj.  —  Inscritti  :  0075.  Votanti  5276.  Hanno 
i»PO»<o  SI  3fiai  ;  hanno  risposto  NO  i6a8. 
*ialte  37.  Maggioranza  1993. 

^      U  sottrazioni  e  la  qualità  del  gaz 

ttltpH.  —  Kiportianio  dal  «  Rrsto  del  Cor- 
Mo  •  di  Bologna: 

U  gaz  costa  tanto  caro  a  Bologna  -  più 
aro  cne  nelle  altre  maggiori  citi.i  d' Italia  - 
he  gente  poco  scrupolosa  tenta  di  frodare 
'Amministraxione  dcll'oftìcina  per  riuscire  a 
onsumarne  una  certa  quantità  senza  pagarlo. 
i  così  il  prrzzo  dell*  intero  consumo  può  ri- 
lassare notevolmente. 

[  metodi  adoperati  per  la  sottrazione  del 
;az  senza  che  il  contatore  la  registri  sono  di- 
reni',  ve  n*ha  dei  primitivi,  come  l'innesto 
b  un  tubo  nella  conduttura  prima  che  arrivi 
MMA1<  -::stratoree  facente  capo  a  for- 

^Mb  de  ;  e  ve  n'  ha  anche,  diremo 

:osL  degli  scientifici  o  tecnicamente  più  ìn- 
[rpio&i.  Alcuni  ricscuno  a  far  arrestare  il 
Dovimcnto  dell'apparecchio  registratore  e  il 
fa»  pa-  icin  senza  che  1*  officina  abbia 

Dodo.  .  mi  attuali  di  controllo,  di  ac- 

Xftarne  la  quantità. 

In  questa  maniera  chi  può  dire  quante  mi* 
[baia  e  migliaia  di  metri  cubi  di  gaz  son  con- 
nunali  e  non  pagati  ? 

Necessaria  ^1  rende  quindi  la  più  rigorosa 
;d  attenta  vigilanza  per 'capire  i  trucchi  e 
«coprire  t  colpevoli. 

Giorni  sono  furono  denunciati  alcuni  cit' 
adini  che  avevano  commesso  sottrazioni  col 
Mtema  degli  innesti  di  tubi  e  fu  denun- 
osto  all'  autorità  un  furto  di  gaz  commesso 
lei  catfè  S.  Pietro,  dove  pure  mediante  un 
lobo  speciale  di  gomma  si  conduceva  ti  gaz 
illa  cucina  senza  passare  pel  contatore. 
.    Ma  «e   questi    tnconvcrnienti    sono  dovuti 


alla  poca  onestà  dei  consumatori,  e  danneg- 
giano r.izicnda  del  gaz.  questa  a  sua  volta 
min  /•  monda  di  peccali  d'altro  genere.  Da 
qualche  tempo  la  qualitJ  del  gaz  non  t  più 
come  prima,  molti  dirimo  che  é  deficiente. 
Un  tecnico  ci  scrive  che  -  il  ga/  non  illumina 
e  non  riscalda  più  rome  prima  perche  il  gaz 
derivante  dalla  di-itillazionc  del  carbon  fossile 
(capace  di  sviluppare  colla  cumbusiiiine  circa 
5300  calorie  per  metro  cuboi  si  mescola  col 
gaz  d'acqua  ricavato  nell'officina  coi  nucivi  im- 
piantì e  che  a  parità  di  volume  sviluppa  orca 
2600  calone. 

«  ii  naturale  <dicc  il  tecnico  al  quale  la- 
sciamo la  responsabilità  dell'alTermazione)  che 
il  numero  delle  calorie  che  si  svilupperà  dalla 
miscela  varierà  colla  propnr/ionc  dei  due  gaz, 
ma  sarà  sempre  inferiore  a  quello  che  si  svi- 
luppava dal  solo  gaz  del  carbon  fossile.  E 
inoltre  il  gaz  d'acqua  produce  la  rigenera- 
zione  entro  i  tubi  dell'  elemento  da  cui  de- 
riva e  le  conseguenti  occlusioni  dei  tubi  per 
poco  che  siano  incurvati  a  sifone.  Ora  è  re- 
golare che  avendo  gli  utenti  dei  contratti  con 
prezzi  subititi  pel  gaz  tutto  di  carbone  deb- 
bano subirli  per  un  gaz  di  minore  rendimento 
termico  ?  • 

A  noi  non  parrebbe Tgiusto  :  e  ci  preoccu- 
pammo della  questione  .parecchi  giorni  sono 
chiedendo  spiegazioni. 

Ci  sì  disse  che  la  luce  era  bella,  forse  più 
bella  culla  miscela  ;  ma  al  calore  si  accennò 
di  spizzico  ammettendosi  una  diminuzione 
beve  per  la  esigua  proporzione  del  gaz  A'ac- 

ri: 


qua.  Aspettavamo  anche  dei  dati   promessici; 
ma  intanto  ci  sono  arrivali  1  reriamì... 


Il  calore  del  gaz  d'  aciiiia. 

L' altra  questione  fu  posta  da  un  /«r- 
m'ro,  il  quale  osservava  che  dopo  l'adozione 
del  sistema  di  fabbricare  gaz  d'acqua  |cio* 
facendo  passare  dell'acqua  sul  coke  a  deter- 
minata temperafrral  e  la  sua  mescolanza  col 
gaz  comune  del  carbon  fossile,  il  rendimento 
termico  della  miscela  e  assai  inferiore  a  quello 
del  semplice  gaz  di  f(*ssile. 

Ci  eravamo  già  preoccupati  della  questione 
pei  lagni  delle  famiglie,  cniedendo  informa- 
zioni a  chi  sì  occupa  della  partita;  ed  ora 
possiamo  darne  conto. 

L'n'  ofìicma  a  gaz  d'  acqua  è  di  impianto 
semplicissimo  e  di  funzionamento  facde  ed 
economico.  A  Bologna  con  304  operai  sì 
possono  produrre  S»  m.c.  di  gaz  all'ora 
utilizzando  il  coke,  che  ha  periodi  di  poco 
smercio.  Ora  che  scarseggia  il  carbone  per 
mancanza  dei  v.igoni  l'uso  del  coke  permette 
di  non  esaunrc  la  scarta.  Il  gaz  d  acqua  e 
commisto  in  volumi  eguali  di  idrogeno  ed 
ossido  di  carbonio,  due  gaz  eminentemente 
permanenti  e  perciò  non  «ittura  i  tubi  come 
il  gaz  di  fossile  coUa  nafta. 

Quanto  al  potere  illuminante  si  oHser\'a 
che  d  gaz  d'  acqua  da  una  fiamma  calda  che 
i^  s|>ocia!menle  favorevole  alla  produzione 
,  della  luce  a   orezzo  teli' me  .  .  * 
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fiamma  è  incolore  e  non  dà  luce  nei  becchi 
a  farfalla,  o  ventaglio  e  perciò  quando  nella 
miscela  era  notevole  la  proporzione  del  gaz 
d' acqua  (ed  è  stata  sino  al  20  o  25  "\o  )  gli 
utenti  avvertivano  la  defìcenza  di  luce.  La 
azienda  del  gaz  dice  che  gh  utenti  hanno  tutto 
r  interesse  a  sostituire  quelle  fiamme  libere 
adottando  l' incandescenza,  più  economica. 

L' officina  poi  assoggetta  il  gaz  d*  acqua 
all'autocarburazione  per  dare  alla  sua  fiamma 
potere  illuminante  e  maggior  splendore  e 
assicura  che  migliorerà  la  carburazione  con 
speciale  processo.  E  speriamo  che  ciò  sia 
presto. 

In  fine  tra  le  virtù  del  gaz  d' acqua  si 
mette  quella  di  produrre  meno  acido  carbo- 
nico e  di  assorbire  meno  ossigeno  dall'  aria 
e  di  produrre  meno  calore.  Ma  è  appunto 
del  minor  calore  pei  fornelli  che  il  pubblico 
si  lagna. 

E  a  questo  si  risponde  con  le  virtù  calo- 
rifiche. Anzitutto  si  dice  che  bruciando  con 
fiamma  azzura  incolore  si  adatta  al  riscalda- 
mento domestico  per  la  maggior  pulizia.  La 
sua  fiamma  in  sé  ha  una  temperatura  più 
elevata  di  quella  del  gaz  di  fossile  ed  è  ri- 
ducente, quindi  giova  nelle  lavorazioni  dei 
metalli  ;  ed  anche  per  la  pratica  comune 
consente  una  miglior  utilizzazione  del  calore. 

E'  vero  però,  come  scriveva  il  tecnico, 
che  il  gaz  d'acqua  puro  fornisce  2000  calorie 
per  me,  mentre  quello  di  fossile  ne  dà  5200 
(che  si  riducono  poi  in  pratica)  ;  tuttavia  il 
gaz  d'  acqua  fabbricato  qui  coli'  autocarbura- 
zione acquista  maggior  potere  calorifico  e 
siccome  nella  miscela  coli'  altro  per  uso  del 
pubblico  entra  in  proporzione  minore  del 
IO  "[^  così  si  sostiene  che  la  differenza  del 
potere  calorifico  del  miscuglio  è  lievissima. 
Ma  non  crediamo  si  possa  dire  insensibile, 
specialmente  se  la  proporzione  com'è  acca- 
duto già  dovesse  aumentare.  E  il  pubblico 
se  n'  è  accorto  e  si  è  anche  lagnato. 

Stanno  bene  le  economie  e  gii  ingegnosi 
sistemi  anche  qui  applicati,  ma  i  consumatori 
che  non  frodano  non  hanno  torto  di  recla- 
mare che  il  gaz,  tanto  caro,  sia  anche  ottimo. 
E  noi  crediamo  che  il  sistema  più  ingegnoso 
per  evitare  le  frodi  e  giustificare  le  economie 
sarebbe  quello  di  ribassare  l'enorme  prezzo. 

Il  prezzo  del  gaz 
Una  precedente  proposta  di  diminuzione. 

Fra  le  varie  questioni  sollevate  a  propo- 
sito del  gaz  ;  potere  calorifico  e  illuminante, 
miscele  col  gaz  d'acqua,  sottrazioni  e  furti, 
prezzo  elevato  per  non  dire  enorme  —  que- 
st'  ultima  è  la  più  prontamente  e  compresa, 
perchè  è  la  più  sentita. 

E  se  dovessimo  badare  ai  «  bene,  bravo 
e  continuate!  "  che  ci  vengono  d'ogni  parte 
potremmo  inorgoglirci  d'  averla  sollevata, 
tanto  è  il  favore  pubblico  che  ci  seconda  ed 
incoraggia.  Ma  invero  il  merito  nostro  si  ri- 
duce a  una  semplice  constatazione  di  fatto  e 


alla  più  semplice  interpretazione  del  lamento 
dei  consumatori. 

Come  ?  Mentre  le  grandi  città  d' Italia, 
salvo  rarissime  eccezioni,  pagano  il  gaz  a 
20,  18  e  anche  a  16  centesimi  il  metro  cubo, 
mentre  il  costo  di  produzione  sarà  di  io  cen- 
tesimi al  massimo,  noi  dobbiamo  continuare 
a  pagarlo  24  in  media,  e  solo  in  casi  di  gran- 
dissimo consumo  a  qualcosa  meno? 

E  r  azienda  comunale  del  gaz  per  non 
ribassare  il  prezzo  deve  a  poco  a  poco  la- 
sciarsi sfuggire  i  migliori  clienti,  i  più  grossi 
consumatori  perchè  trovano  maggior  conve- 
nienza a  prendere  1'  energia  elettrica  da  una 
società  pnvata? 

E  il  progressivo  immancabile  aumento  del 
consumo  per  riscaldamento  nelle  famìglie, 
nei  piccoli  esercizi  dev*  essere  ostacolato  e 
ritardato  dall'  enorme  costo  del  gaz  ? 

Eppure  le  proteste  contro  tale  costo  non 
sono  nuove  e  sino  da  quando  si  procedette 
al  riscatto  dell'  officina,  anche  coloro  i  quali 
ebbero  V  impressione  che  le  condutture,  in 
buona  parte  vecchie,  e  gli  impianti  costassero 
un  po'  troppo,  si  quetarono  sperando  che  il 
pubblico  avrebbe  ottenuto  un  doppio  van- 
taggio :  i  guadagni  dell'  azienda  a  beneficio 
del  bilancio  e  quindi  dei  contribuenti;  la  di- 
minuzione del  prezzo  del  gaz,  più  probabile 
coir  azienda  comunale  che  con  una  impresa 
privata,  favorita  dal  monopolio. 

Ma  se  il  primo  vantaggio  si  va  realizzando. 
il  secondo  è  sempre  alTp  stato  di  speranza 
e  di  voto  ardente. 

Nel  1901  fu  studiato  dall'amministrazione 
del   gaz   municipalizzato  un  progetto  di  im- 
pianto   d*  illuminazione    elettrica    e  di  dimi- 
nuzione nei  prezzo  del  gaz  ;  e  in  quella  occa- 
sione   r  avv.    Ugo    Magri,    che    era  membro 
autorevole  della  Commissione  amministrativa, 
sostenne  che  l' impianto  elettrico  e  la  dimi- 
nuzione del  prezzo  nel  gaz  erano  due  que- 
stioni   complicantisi    a   vicenda.  Il  primo  ri- 
chiedeva un  forte  capitale,  la  seconda  portava 
a    una    diminuzione    d*  introiti,  e  quindi  alla 
impossibilità   di    fare   col   reddito  il  servizio 
del  prestito  creato  dal  Comune  per  l'acquisto 
dell'  officina    e    quello    di    un  nuovo  prestito 
occorrente  per  l' impianto  elettrico.  Fino  ad 
estinzione    del    primo    l' amministrazione    a- 
vrebbe    avuto    le    mani    legate.  Ma  il  Magri 
sostenne  calorosamente,  com'  è  suo  costume 
e  come  1'  argomento  portava,  che  bisognava 
saper  osare  e  rompere  il  cerchio  d' inazione 
nel  quale  l'azienda  si  trovava,  apportando  per 
alcuni    anni    una    diminuzione  di  introiti  col 
ridurre  il  gaz  al  jJrezzo  unico  di  18  cent,  al 
metro  cubo  affinchè  potesse  essere  largamente 
utilizzato    per    riscaldamento.    Egli    sostenne 
che   era   necessario   rivolgersi  a  questo  ser- 
vizio, nel  quale  affermava  risiedere  l'avvenire, 
r  evoluzione    dell'  industria    del    gaz,    allora 
(come  ora)  ritardata  perchè  il  gaz  era  (ed  è) 
soverchiamente  caro. 

Il  consiglio  non  fu  accettato  ;  ma  ciò  che 
valeva  allora,  vale  anche  oggi.  L'azienda  non 
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ita  f.uio  un  pj^sj  rc^lc  su  questa  vìa, 
Bori    di    %tudi  e  <ii  pn  Ipriti   —  fra  cui 
già  discu.sso  della  aimtmuione  tempo 
nfi    mesi   calivi  ;  —  essa  ha    peraltro 
)    modo   dì   diminuire  il  roslo  dì  pro- 
e  del  t;az.  fabbncandn  e  utilt/zandu  il 
acqua.  Vero  è  rlic  il  potere  calurìfìco 
esto  è  minore  dì  quello  dì  fossile,  ma 
he  vero  che  il  prezzo  di  consumo  ri- 
tempre identico,  colla  scusa  che  nella 
somministrata    al     pubblico    d     gaz 
na  è  in  pirrnla  pntporzionc.  Scusa  ab- 
fletto  piuttosto  che  ragione,  giacché  la 
vorrebbe   che  spendendo  meno  nella 
ne  e  dando  minor  calore  (sia  pur  di 
piovesse  far  pa^ar  meno.  Ma  il  mar- 
guadagno  era  ben  largo  anche  prima 
d'  acqu;*,  e  il  pubblico  ha  mille  ra- 
per   chiedere    al    Comune    (poiché    la 
del  gaz  è  comunale)  di  diminuire  l'cc- 
preiizo  del  gaz. 

l'agitazione  per  ottenere  una  dimi- 
e  di  prezzo  non  deve  limitarsi  ad  arti- 
dì  giornale,  per  quanto  confortati  da 
e  da  incoraggiamenti  verbali  :  deve 
dersì  ai  consumatori  tutti,  ai  maggiori 
itercssati  utenti.  Nii  abbiamo  ricordato 
il  parere  di  tale  che  non  può  essere 
lenito  un  avversario  dell'  amminìstra- 
del  gaz  o  del  Comune:  ma  sìam  certi  che 
l«»manda  dì  diminuzione  troverA  consenso 
ù  pam  diverse,  sa^à  piii  presto  esaudita. 
ttanla.  -  //  sequestro  tirUf  fHlrate  ntl 
w  di  Catanift.  —  I  vari  creditori  del 
ne  di  Catania,  fra  cui  la  Società  del 
il  fornitore  della  carne  alll'  Ospizio  dì 
ìciu,  le  Ditte  Nicotra  e  Samperi  form- 
dt  farine  all'ex  panifìcio  comunale  ecc. 
>  fatto  procedere  al  sequestro  delle  en- 
di  quel  Comune. 

fari.  —  l.u  tftif.'itùmf  tiri  titìzic.  La 
ione  del  dazio  è  stata  risolta  colla  mu- 
dizzazionc  del  medesimo  e  ciò  dopo  un 
d)   Icntennamenlì. 

levilk.  —  Dazio  Muninfuìlizaaio,  —  La 
diretta  dui  Da/io  ha  dato  nel  test^ 
anno  i  risultati  seguenti  : 
ate  accertate  dal  i."  gennaio  al  31  Di- 
1906: 
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Genova.  —  La  mmtcipi\H:zazumf  dfUt  ^th- 
hiichr   a^s.Udmt.  Il  Municipio  di  Genova 

ha  studiat'j  un  progetto  dì  municipalizzazione 
del  servizio  delle  al1i*sioni  pubbliche.  Il  Mu- 
nicipio sì  riserverà  l'affissione  o  l'csposì/ionc 
di  qualsiasi  manifesto,  avviso,  avente  scopo 
di  pubblicità  r  P-'clame. 

E*  vietato  ai  privati  di  esporre  per  pro- 
prio conto  avvisi,  manifesti,  stampe,  quadri, 
apparecchi  luminosi  ecc.,  e  in  genere  qual- 
siasi specie  di  aRìssione  teatrale  e  commer- 
ciale. 

I  luoghi  destinati  all'  atVtssionc  sono  sta- 
biliti dalla  Giunta  municipale. 

Londra.  —  La  ttiiiiiiti/ni/tzsttìttm*dtÌMrt»'at 
f  V rsf rei zo  privato,  —  I^  vario  tempo  fer\*ono 
nei  giornali  e  nel  pubblico  vivacissime  pote- 
miche  intorno  all'opera  amministrativa  del 
London  Cnunty  Council  la  cui  rinnovazione 
elettorale  dovrà  aver  luogo  al  principio  di 
marzo.  Il  punto  della  cr.ntesa  t  lo  stesso 
che  tanto  appassionò  il  pubblico  londinese 
durante  le  elezioni  municipali  del  passato 
novembre  e  noè  se  debb.isi  pr  nel- 

r  attuale    politi'*a    di    muincìpnl  0    dei 

servizi  melropolilani  o  se  debbassi  invece 
frenare  tale  tendenza  e  lasciare  all'  iniziativa 
privata  l'esercizio  dei  principali  servizi 

Il  partito  liberale  appoggia  con  tutte  le 
sue  forze  i  *  progressisti  •.  Nei  giornali 
dell'  una  o  dell*  altra  narte  si  tenta  con  ogni 
sistema  d' intìuire  sull'opinione  pubblica  a 
favore  della  tendenza  preferita  e  ormai  doz- 
zine di  coUmne  di  spazio  sono  dedicate  gior- 
nalmente a  tali  polemiche.  I  conservatnn  ac- 
cusano, i  liberali  affermano  che  i  loro  avver 
sari  lavorano  per  ristabilire  1'  egemonia  dei 
trusts  capitalisti  ed  industriali  sopra  Londra 
e  i  vasti  interessi  metropolitani.  11  ••  Daily 
News  ",  che  prende  interesse  alla  campa- 
gna ha  organiz/alo  una  sene  di  letture  il- 
lustrate da  pn>jezioni  himinoM*  colle  quali 
vengono  dimostrati  i  grandi  miglioramenti 
introdotti  ilal  London  County  Council  in 
Londra  nel  quindicesimo  ultimo.  Queste  let- 
ture le  quali  si  ripetono  in  ogni  quartiere 
della    ritta,   ottengono  un  successo  immenso. 

Padova.  —  Aeittuif  tUU*  A<tfHf dotto  t  dfl 
Gas.  —  Il  Direttore  delle  Aziende  dell'acque- 
dotto e  del  Gaz  il  Sìg.  Vianello  Ing.  K.  av- 
verte che  presso  la  Direzione  delle  Aziende 
è,  dal  38  Gennaio,  messo  a  disposizione  di 
chiunque  un  apposito  librti  destinato  ad  ac- 
cogliere i  reclami  che  venissero  fatti  riguardo 
al  funzionamento  dei  «ervizì  nei  mnporti  di- 
retti che  intercedono  fra  il  pubblico  e  le 
Aziende. 

Avverte  pure  che  l' orario  di  apertura 
dello  spaccio  comunale  del  cartxinc  coke,  sito 
in  via  del  .Sale  n.  5  ò  fì^^sato  dalle  8  alle  la 
e  dalle  ore  13  alle  16. 

—  Asifltti*  acaufdotto-t;az .  \ormr  /•■-r  t/ 
puéMifo  durantf  la  stagtont  tm-rrnalf.  La  [>i- 
re/ionr  del  Gaz-Acquedotto  ha  pubblicato 
un    manifesto  che  riportiatro  integralmente: 
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Il  freddo  intenso  è  spesso  causa  del  con- 
gelamento deli'  acqua  nei  tubi  interni  delle 
abitazioni,  e  ne  deriva  quasi  sempre  la  rottura 
dei  tubi  medesimi,  e  da  essi  l'acqua  defluendo 
con  violenza  al  momento  del  disgelo,  può 
essere  causa  di  danni.  Perciò  è  opportuno 
che  gli  utenti  d'acqua  si  assicurino  del  per- 
fetto funzionanento  del  robinetto  interno  d'ar- 
resto ed  al  caso  lo  chiudano  per  impedire 
l'erogazione  dell'acqua  dalla  presa  esterna, 
mentre  la  chiusura  di  questa  non  potrebbe 
effettuarsi  se  non  a  cura  dell'ufTicio  e  quindi 
non  immediatamente. 

Quanto  al  gaz,  gli  abbassamenti  repentini 
della  temperatura,  sono  causa  dì  formazione 
di  naftalina,  che  difficulta  e  talvolta  ostruisce 
le  diramazioni,  facendo  diminuire  ed  anche 
impedendo  complemente  1'  affluenza  del  gaz. 

Premesso  quanto  sopra,  il  Sindaco  avverte, 
che  presso  la  direzione  delle  aziende  del- 
l'acquedotto e  del  gaz,  è  disposto  un  servizio 
di  guardia  di  giorno  e  di  notte  {telefono  161) 
per  portare  quei  rimedi  d'urgenza  che  sa- 
ranno richiesti  dagli  ute.ui  dall'acquedotto 
e  del  gaz,  sempre  che  tali  rimedi  entrino 
negh  obblighi  del  Comune  giusta  i  vigenti 
regolartienti,  ritenuto  che  per  quanto  non  è 
di  competenza  del  Comune  gli  utenti  devono 
rivolgersi  agli  apparecchiatori  privati. 

—  Consiglio  Comunale.  Commissione  Acque- 
dotto Gaz.  —  Nomina  di  un  membro  effettivo 
ed  un  supplente  della  Commissione  Ammini- 
stratrice  delle  Aziende  dell'Acquedotto  e  del 
Gaz. 

Vengono  eletti  i  Sigg.  Mario  Levi  Da  Zara, 
Giuseppe  Gasparini. 

—  Togliamo  da  «  //  Veneto  »  —  //  bene- 
ficio delle  municipalizsasioni.  Il  «  coke  »  mu- 
nicipale. —  Non  intendiamo  riaccendere  vec- 
chie polemiche,  né  tanto  meno  negare  valore 
ed  autenticità  a  reclami  anche  recenti:  desi- 
deriamo limitarci  ad  una  semphce  constata- 
zione di  fatto  che  ci  riteniamo  in  diritto  di 
fare. 

Allorquando  da  queste  colonne,  si  soste- 
neva vigorosamente  la  necessità  che  la  Am- 
ministrazione comunale  facesse  dello  smercio 
del  coke  un  servizio  pubblico  nel  vero  senso 
della  parola,  i  piagnistei  di  pochi  speculatori 
pareva  dovessero  soffocare  la  voce  di  chi 
combatteva  per  una  causa  giusta. 

Abbiamo  detto,  pareva,  perchè  ci  fu  un 
momento  in  cui  1'  aumento  del  coke  munici- 
pale non  era  giustificato  se  non  dal  desiderio 
di  usare  un  riguardo  alla  speculazione  pri- 
vata. 

Oggi,  un  fatto  nuovo  eloquentissimo  viene 
in  nostro  appoggio  per  dimostrare  la  necessità 
assoluta  che  l'azienda  del  gaz  continui  a 
mantenere  aperto  per  tutto  l'anno  Io  spaccio, 
del  coke  nel  centro  della  città  ;  spaccio,  che 
deve  servire  da  calmiere  e  far  sentire  al 
pubblico  i  benefici  diretti  della  municipaliz- 
zazione del  gaz,  in  ogni  ramo  della  grande 
azienda. 


Quasi  dappertutto,  gli  esercenti  in  com- 
bustibili hanno  deliberato  di  rialzare  propor- 
zionalmente i  loro  prezzi  di  vendita  per  la 
situazione  creata  alla  loro  industria  dal  con- 
tinuo rincaro  dei  prezzi  d'  acquisto. 

Ebbene  :  questo,  nei  riguardi  del  coke  non 
può  avvenire  a  Padova,  dove  il  Municipio 
avendo  fatti  a  tempo  e  luogo  i  propri  con- 
tratti per  il  carbone,  non  deve  sottostare  alla 
tirannide  delle  oscillazioni  del  mercato,  ed  è, 
quindi,  in  grado  di  accordare  ai  cittadini  le 
maggiori  facilitazioni. 

Palermo.  —  CONSIGLIO   COMUNALE. 

—  Togliamo  dal  giornale  L'  Ora  : 

La  quistione  del  gaz  e  l'interrogazione  del 
cons.  Conte  Trigona.  —  (Seduta  del  9  marzo). 
TRIGONA  si  fa  eco  delle  vivissime  pro- 
teste di  tutta  la  cittadinanza  per  la  cattiva 
qualità  del  gaz  e  per  I'  enorme  aumento  del 
prezzo  che  i  privati  debbono  pagare  in  con- 
fronto dell'  anno  precedente  a  causa  della 
maggiore  pressione. 

L'  oratore  non  fa  semplici  affermazioni  — 
porta  cifre.  Dice  che  a  casa  sua,  mentre  nel 
gennaio  1906  il  consumo  del  gaz  raggiunse 
la  somma  di  lire  100,  per  il  gennaio  scorso 
r  azienda  del  gaz  ha  chiesto  lire  2 jS !  (impres- 
sione). 

In  altra  casa  patrizia,  mentre  si  spesero 
nel  gennaio  dell'  anno  passato  lire  joo 
quest'  anno  il  consumo  è  arrivato  a  lire  joo! 
[sorpresa,  commenti). 

Poiché  —  dice  l'oratore  —  io  so  con  cer- 
tezza di  non  aver  ecceduto  nell'illuminazione 

—  mi  sono  rifiutato  di  pagare  la  nuova 
somma  ingiustamente  richiestami  e  per  essere 
benevolo  ho  detto  che  attendo  sia  rettificato 
V  errore  {approi'azioni). 

Ma  questa  situazione  non  può  durare  oltre 
senza  provocare  un'  agitazione  più  energica 
delia  cittadinanza,  la  quale  si  attendeva  be,n 
altri  risultati  dalla  municipalizzazione. 

L'Amministrazione  Comunale  ha  il  dovere 
di  risolvere  la  quistione  riconoscendo  senza 
ulteriori  indugi  il  diritto  degli  utenti  di  non 
pagare  un  consumo  eccessivo  dovuto  alle  de- 
ficienze dell'  azienda  del  gaz  {approvazioni). 

ARMvj  osserva  che  non  avendo  potuto 
dare  il  gaz  della  stessa  qualità  di  prima  si  è 
mancato  ai  patti  contrattuali  con  gli  utenti  - 
ai  quali  è  giusto  ed  onesto  ridurre  il  costo 
del  consumo. 

TAGLIAVIA  protesta  anche  dicendo  che 
è  inutile  continuare  ad  affermare  che  si  è 
provveduto  per  eliminare  gì' incovenienti.  Le 
opere  deliberate  in  seduta  segreta  dal  Con- 
siglio non  potranno  essere  compiute  che  fra 
parecchi  mesi  ed  intanto  agli  utenti  si  è  fatto 
pagare  e  si  fa  pagare  un  prezzo  non  dovuto. 

PITRÈ  ricorda  di  aver  presentato  al- 
cuni giorni  sono  un'  interrogazioni  sull'argo- 
mento ed  attende  dalla  Giunta  esplicite  dichia- 
razioni. 

CAPPELLANI,  inopportunamente,  obietta 
che    la  discussione  non  è  consentita  dal  re- 


Ilo  '  dandosi  d'interm- 

,!Z5CuLO  ncorJa  k-  consuetudini  par 
bin  per  le  quali  t  concessa  una  lar- 
I  di  sviitiCèmmEo  alle  interrugazioni  e 
[che  l'at  '  vnl|(.i  la  pena  di  una 

libiune  stii  in-  allr  formali^  rcgo- 

irì. 

[GIORGI  t»^,c-....c  delie  finanze)  di- 
di  poCcr  rispondere  cubito  agli  inter 

che  le  comunicazioni  faltc  d'accordo 
commissione  amministrativa  del  gaz 
dimostralo  le  cause  involontarie  degli 
ùenii  per  la  qualità  del  gaz  e  la  prcs- 
invuna  viola/itme  vera  di  cuntratto 
^liolche  il  jjaz  non  t  staio  inferiore 
Iti  del  contruttlo. 
Ito  l'azienda  ha  già  cominciato  n  mi- 
la qualità  del  gaz  e  presto  tutte  le 
i£C  scompariranno. 
vi  è  aaunquc  alcuna  ragione  dì  re- 
parte   del    costo    agli    utenti  e  se  il 
vuole  davvero  che  trionfi  il  principio 
[iDunictp3lizza2Ìonc  deve  avere  il  buon 
di  non  insistere  ncM'  at^ilrizionc. 
idu'le   che   ad   o^ni    modo  avendo  il 
senatore    l'asca  Lanza  promesso  al 
to   cittadmo    di    prendere    in    e^amc  t 
rii  utenti  è  bene  attendere  il  ritorno 

IGONA.  ARMO,  TAGKIAVIA  non  si 

nf»  .«ioddisratii  e  si  riscrhano  a)  ritorno 
ici>  di  presentare  un'  mterpellan/a. 

—  Aswuia  tUttrictì  numkif*aliz~ 
bbiamo  ricevuti)  dalla  Sogrotena 
la  relazione  della  Commissinne  am- 
c  dell'Azienda  speciale  per  l'ìllu- 
one  elettrica  sulla  gestione  1905-1906. 
ntc  alla  Relazione  di  detta  Commis- 
'  sulle  trattative  con  la  Società  emiliana 
quistft  di  energia  elettrica.  Snnn  due 
senti  assai  importanti  che  ci  proponiamo 
Imtnare  con  calma,  per  poi  riferirne  ai 
L 

covo.  -  Servisi  inunicif'alizeaii,  Asiatda 

(ettricti.  -  Con  viva  compiacenza  t  stata 

la   relazione  suH*  andamento  del  ser- 

di   luce  elettrica  per  la  pubblica  e  pri- 

illuminazione.    K    difalli    ^i  è  avuto  un 

di  L.  9665;  le  spjse  d'esrrrcizio  am- 

o  a  I.»  53B5,  per  cui  un  utile  di  L.  4380, 

~*i  ag:^iunta  1'  economia  realizzata  dal 

ti  esa  d'ilhiminnziiine  pubblica 

tt  1     .1  prccedenlrmentc  HI  l..a30t>, 

kvuto  un  utile  ctTetlivo  di  L.  65B0. 

nio.    Non    meno   splendido   il    risultato 

redazione  del  dazio  1906.  Introito  com- 

|vo  L.  38331.  dal  quale  si  deve  dedurre 

none  governativo  L.  7600,  speso  d"  ini- 

ulTicio  L.  5^3,  corrispettivo  10^'  „  per 

ione    L.   2^.   totale    L.    10.946.   utile 

L.    1738^,    e  mess<t  al  cnnfr<ini<)  colla 

annua  tfi  L.  10523  ricavata  nel  triennio 

in  cui  il  dazio  venne  gestito  dulia 


ditta    Trezz.i  "5   chc'ì! 

lizzato  e  con  1  ccononi 

Gi'andis.  ha  dato  al  Comune  il  pronito  di 
L.  676311  II  Consiglio  Comunale  elt^io  vi- 
vamente l'opera  del  solerte  ed  intelligente 
ricevitore  sig.  Gio.  Ii;itta  Ciprìani  assegnan- 
dogli una  gni tifica/ione. 

E  non  s\  può  che  encomiare  l'opera  del 
Consiglio  Comunale  che  municipah/zando  i 
pubblici  servizi  ha  ricavalo  T  ingente  ftomma 
di  L.  I3*343.  merc6  anche  l'attività  e  TabililA 
dell'  egregio  Segretario  comnL  sig.  Giulio 
Sondini. 

RonUL  —  GU  imf>tiin/i  t'iftfntt  lOtmiiuiii  * 
V industria  f*ri\\Uiì.  -  [j  Mini^ifK  th;iriiiterno 
ha  comuntcatt)  con  circolare  ai  Prefetti  che 
il  Ministro  di  agricoltura  industria  e  com- 
mercio, ha  fatto  rilevare,  come  talvolu  nei 
regolamenti  si>oriaIi  di  .izirndr  per  gestione, 
diretta  di  impianti  elottrin.  1  Comuni  insc- 
riscancj   di^puslzionc  limitativa  dell'  industria 

firivata  e  contrastante  alle  disposi/iuni  della 
i-'^Ke  7  giugno  1904  e  relativo  regolamento. 

Quindi  avverte  che  i  regolamenti  sp,"ciali 
delle  aziende  municipalizzate  non  hanno  altro 
fine  che  (piello  di  regolare  l'orilinamcnto  in- 
terno della  azienda  e  i  rapporti  di  quei^a  col 
Comune  e  cogli  utenti  ;  non  possono  perciò 
contenere  disposizioni  prescrittive  di  altro 
genere  le  quali,  anche  se  vi  fossero  inserite 
non  avrebbero  alcuna  clVicacia,  dì  fronte  di 
terzi. 

Ad  evitare  pretesto  della  contestazione 
sarà  bene  perciò  che  in  Lili  regolamenti  in 
i«i()ceic  in  qurlli  per  1*  csrmzti»  di  impiantì 
elettrici  non  siano  consentite  disposizioni  che 
per  la  materia  regolata  dcvnno  aver  sede  nei 
regolamenti  di  polizia  o  di*edilizia  e  che  ec- 
cedono il  fino  a  cut  quei  regolamenti  sono 
diretti. 

Temi.  —  Prr  fa  munifif>itlit:tisionf  <M 
srri'izio  fitrnìareuiito,  —  Togliamo  dal  -Wr*- 
saggero: 

.\  proposito  delle  ultime  vicende  subite 
dalla  farmacia  dell'ospedale,  ^  da  nni  rac- 
contate, il  collega  Pietro  Karini  pubblica  nel 
numero  ultimo  della  socialista  •  Tiburtina  * 
un  notevole  articolo  che  stimiamo  utile  ria.v 
sumere. 

Egli  ricorda  anzitutto  che  anche  la  farmacia 
cooperativa  della   •  Previdente  •    fu   minac- 

'  ciaia,  al  su<i  aprirsi,  d:t  un  decreto  prefettizio 

I  di  chiusura,  provocato  dai  Urmacisti  privati 
che  vidcrn  mm.icciiiti  i  lon»  interessi,  p  anche 
allora  il  magistrato,  come  adesco  alla  farmacia 

I  dell'ospedale,  rese  ragione  alla  farmacia  Coo- 
perativa, alla  quale  ilFarini  in v end ica  Ìl  me- 
rito d'aver  portato  all'onesto  \\  ci)sto  delle 
medicine  cim  vantaggio  della  popola/ione. 

r>opo  di  che  d  Farini  nega  alla' farmacia 
dell'  ospedale    la   [Kisstbtlilà  di  giovare  real- 

'  mente  al  pubblico  in  genere  e  ai  p<iven  in 
specie  ;  e  dice  : 

«  ....nel  caso  attuale  si  Imtta  di  un  Istituto 
{la  Congregazione  di  Carila  da  cui  dipende  la 
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farmacia  ospitaliera)  ohe  non  può  correre 
l'alea  della  concorrenza,  ed  in  ogni  caso  ha 
bisogno  di  accrescere,  non  di  rendere  saltuarie 
le  proprie  rendite. 

Non  può  quindi  vendere  i  medicinali  a 
poco  più  del  prezzo  di  costo,  .se  oltre  ga- 
rantire all'ospedale  le  rendite  deve  mantenere 
un  personale  e  pagarlo  convenientemente  ». 

K  il  Farini  prop')ne  allora  la  municipaliz- 
zazione del  servizio  tarmareutico,  e  prosegue: 

«  La  municipalità  che  spende  all'anno  una 
somma  vistosa  por  \c  medicine  ai  poveri, 
troverebbe  nell'applicazione  di  questo  impor- 
tantissimo servizio  pubblico  il  risolvimento 
di  uno  dei  più  vitali  problemi  della  vita  pub- 
blica. 

Non  solo  :  ma  mentre  verrebbe  a  dare  un 
utile  decisivo  all'  ospedale,  toglierebbe  di 
mezzo  tutta  l'infinita  turba  di  succhioni,  che 
oggi  per  una  ragione  o  per  l'altra  estorcono 
per  sé  medicinali  che  dovrebbero  essere  ri- 
servati ~  gratuitan^.ente  —  ai  soli  veramente 
poveri  e  sarebbero  distrutti  tutti  gli  abusi  e 
garantita,  se  non  un  utile,  ceto  una  larga 
economia  nel  bilancio  comunale  ». 

Quest'ultima  parte  è  dolorosamente  vera: 
noi  stesssi  abbiamo  più  volte  lamentati  questi 
abusi  che  si  risolvrino  a  tutto  danno  dei  po- 
veri autentici  ;  e  abbiamo,  pure  avuto  spesso 
occasione  di  dolerci  che  il  municipio  non  sia 
mai  voluto  addivenire  alla  compilazione  di  un 
elenco  dei  poveri. 

Ora,  la  proposti  del  collega  Farini,  ci 
sembra  degna  di  molta  considerazione;  e  ci 
auguriamo  che  questa  considerazione  vorrà 
accordarla  anche  la  nostra  amministrazione 
comunale  che  in  fatto  di  riforme  utili  e  co- 
raggiose ed  ispirate  a  sentimenti  di  sana  de- 
mocrazione,  si  è  resa  veramente  benemerita. 

Torino.  —  CONSIGLIO  COMUNALE.  - 
Impianto  idro-  elettrico.  He }rol amento  dell  'a- 
zienda.  —  (Seduta  del  6  Febbraio). 

Il  regolamento  contiene  89  articoli,  e  oggi 
anche  discutendo  sino  alle  19  si  arriva  a  mala 
pena  all'  art.  20. 

BACHI  osserva  che  nel  regolamento  non 
si  dà  air  azienda  una  vera  e  propria  auto- 
nomia. Non  vorrebbe  che  l'azienda  dipen- 
desse dagli  ulhci  tecnici  del  Municipio. 

INVREA  osserva  a  Hachi  che  non  bisogna 
esagerare  nel  concetto  dell'autonomia  che  è 
chiaramente  definita  dalla  legge  e  dal  rego- 
lamento. Se  si  esagera  nell'  autonomia  si  va 
contro  gli  scopi  della  municipalizzazione. 

CHIRONI  dice  le  osservazioni  di  Mosca 
hanno  appoggio  nella  legge. 

Nega  poi  che  il  regolamento  assoggetti 
r  azienda  all'  ufficio  tecnico. 

NOFRI  osserva  che  nel  regolamento  non 
si  è  fatto  cenno  del  contratto  di  lavoro. 

Vorrebbe  che  il  principio  fosse  stato  ac- 
colto nel  Regolamento.  Questo  sarebbe  stato 
un  motivo  di  stabilità  dell'azienda.  Presenta 
un  analogo  ordine  del  giorno. 

CORSI  fa  osservazioni  contro  Nofri. 


ZINI  combatte  le  osservazioni  fatte  da 
Corsi. 

NOFRI  ribatte  a  Chironi  che  ha  sconfi- 
nato dalla  questione.  Succede  un  duello  ora- 
torio tra  Corsi  e  Nofri  sul  contratto  di  lavoro. 
Messo    ai   voti  l'ordine  del  giorno  Nofn, 
è   respinto. 

Si  passa  poi  alla  discussione  degli  articoli. 
Sull'art.  5  riguardante  le  cause  d'ineleg- 
gibilità, Depanis,  vorrebbe  che  si  aggiungesse 
la  dizione  ;  comunque  interessati. 

CORSI  si  oppone  perchè  la  vecchia  for- 
mola  farebbe  nascere  troppe  questioni. 
Finalmente  l'articolo  è  approvato._ 
Sull'art.  7  CASANA  fa  osservazioni  sulla 
nomina  del  Presidente. 

BRUNO  gli  fa  osservare  che  le  sue  os- 
servazioni non  hanno  fondamento  nel  rego- 
,  lamento. 

I  CASANA  propone  alcune  varianti  sul- 
i  l'art,  it  che  contempla  la  decadenza  dei 
}  membri  della  commissione  e  del  direttore. 
i  SINCERO  interloquisce  all'art.  13  che 
contempla  la  validità  delle  sedute  e  la  cora- 
j  posizione  della  Commissione,  nonché  delle 
\  attribuzioni  dei  membri  effettivi  e  supplenti. 
'  Suir  art.  16  sulla  pronunzia  delle  deca- 
:  denze  fanno  osservazioni  ROSSI  A.,  SCIO- 
,  RATI. 

Sull'articolo  17  FENOGLIO  vuole  che  sia 
detto  :  spettare  alla  Commissione  la  concre- 
I  fazione  delle  tariffe. 

I         BACHI  vuole  sia  sempre  richiesta  la  pre- 
senza del  Direttore  per  la  nomina  degli  im- 
,  piegati. 

Sull'art.  20  CASANA  vuole  che  i  membri 
della  commissione  siano  pagati  con  parteci- 
pazione sugli  utili. 

ROSSI    A.    vuole    siano    rimunerati  con 

medaglie  di  presenta. 

I         MUSSO    fa  osservazioni  all'  art.  24  sulla 

nomina    del    Direttore,    che    vorrebbe    fosse 

:  fatta  dalla  Commissione,  o  almeno  sentita  la 

]  medesima. 

VICARI  osserva  che  mentre  si  è  stabilita 
nel    Regolamento   la  cauzione,  non  si  è  sta- 
i  bilito  lo  stipendio,  il  quale  è  sempre  raggua- 
gliato alla  cauzione. 

CASANA  trova  inadeguata  la  cauzione 
di  20  mila  lire  richiesta  dal  Direttore. 

NOFRI  crede  invece  che  la  cauzione  sìa 
'  eccessiva. 

MUSSO  la  vorrebbe  portata  a  50  mila  lire. 

I         A  questo  punto  il  Sindaco  vedendo  ormai 

vicine  le  19,  prega  di  trovarsi  alle  15  precise 

di  venerdì  per  finire  la  discussione,  e  scioglie 

la  seduta. 

I         Torrebelvicino.    —    La   Municipalizzazione 

I  del  Dazio  Consumo.  —  Anche  il  Comune  di 

Torrebelvicino    1'  anno  scorso  ebbe  ad  assu- 

i  meri-  per  proprio  conto  la  gestione  del  Dazio 

'  e    benché    vi    fosse    una  forte  rimanenza  di 

vino  al  I  gennaio  1906,  l' incasso  dell'annata 

superò  le  L.  19.000. 

Dedotte   le   piccole  spese  d' impianto  so- 
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atesnile  nrl  pnmo  anno  noncht  Io  stipendio 
e  la  prrccntualc  nelle  mcossiuni  all'impit-gatu 
si  ebbe  un  benefìcio  netto  di  oltre  15  mila 
bre.  tonasi  il  doppio  degli  anni  precedenti. 
Ora  SI  ha  buon  dtrittn  a  sperare  che  l'unno 
io  corso  si  arriverà  ad  un  incasso  molto 
ottgpore. 

IMIm.  —  Per  /t$  nomina  tifi  lHr*ttort  tUI 
Gma.  —  [1  31  gennaio  u.  h.  hi  ò  chiudo  il 
concorso  per  un  posto  di  ingegnere  ali*  ntìì- 
Cina  del  gaz  e  airoltìcin;i  elettrica  municipale. 
I  c<»ncorrcnli  *ono  sei. 

Il  Sindaco  d'accordo  col  Presidente  della 
CommiT^sione  Direttiva  del  gaz,  ha  proceduto 
d  4  febbraio  alla  scelta  aellc  persone  che 
dovranno  far  parte  della  Commi<t<ìione  giu- 
dicatrice per  la  noinin;)  del  Direttore  del  ga2. 

Se  le  nostre  infurmaziimi  sono  esatte,  a 
costituire  tale  commissione  sarebbero  stati 
chiamati:  il  Direttore  dell' Ollicma  gaz  di 
Tne*te,  1*  ìng.  Del  Torre  e  I*  ing.  Sendresen. 

—  /  concorsi  tifi  Comune.  —  Togliamo  eia 
/-«  Patria  tifi  Friuii  : 

Bisogna  dire  che  i  concorsi  banditi  dal 
nostro  comune  son  poco  fortunati.  Ricordiamo 

3ueUo  del  passato  autunno  por  maestri:  una 
elu-iione  I  Un  concorrente  solo  per  due  posti 
nelle  scuole  maschili  :  tre  o  quattro  per  due 
posti  nelle  scuole  femminili. 

L*  ultimo  concorso  fu  quello  al  posto  dì 
iiq|<^nere  direttore  della  usina  ga/  co  olficina 
elettnca:  uno  stipendio  buono:  seimila  lire 
anooc  cppuiT  i  concorrenti  furono  soltanto 
sei  ;  né  sembra  che  le  loro  qualifiche  fossero 
le  meglio  indicate  al  posto. 

Dtfatti,  la  commissione  che  doveva  esa- 
minare I  documenti  da  essi  presentati,  trovò 
che  ne*isuno  dei  concorrenti  presentava  ca- 
ratteristiche tali  da  soddisfare  appieno  alle  esi- 
genze ben  giuste  dell'avviso  dt  concorso: 
che  uno  solo  fra  essi,  per  questo  riguardo, 
•  si  avvicinava  -  a  quanto  ncll' avviso  mc- 
desiina  nchietlcvasi,  senza  però  raggiungere 
d  punto  voluto  dall'  importanza  del  posto  ; 
che  perciò  la  commissione  era  d'avviso  di 
nicncrc  il  concorso  come  non  avvenuto,  e 
di  apnme  un  altro. 

Esprìmeva  inoltre  la  commissione  —  se 
le  nostre  informa/ioni  sono  esatte  —  il  parere 
che  una  parte  di  responsabilità  in  questo 
cattivo  risultato  si  dovesse  ascrivere  alla 
Metta  Giunta,  la  quale,  trattandosi  di  un 
concorso  specialissimo  per  il  gt-nere  del  posto, 
avrebbe  dovuto  mcgho  curare  la  puboheiià 
del  concorso  medesimo,  diffondendone  la  no- 
tizia anche  a  me2zo  dei  giornali  specialisti, 
cbe  trattino  cioè  i  problemi  della  pubblica 
Qluminajfione  ;  giornali  che  non  mancano. 

—  Sembra  imp»>ssibile  chr,  per  un  p4>sto 
il  cui  stipendio  ò  relativamente  buono,  proprio 
oefisuno  specialista  •  fatto  «  abbia  conct>rso 
—  CI  diceva  uno  dei  commissari.  —  Non  si 
può  coasiderare  il  posto  di  Tdine.  dove  la 
lIlumina7ione  pubblica  é  complicata  per  l'ab 
binamcnto  di  due  sistemi,  gaz  e  luce  elet- 


trica, e  dove  tale  illuminazione,  por  il  rapido 
sviluppo  della  cilt^^.  viene  assamendu  ^empre 
maggiore  importanza;  non  si  può  considerare 

auel  posto  come  un  posto  di  studio,  ma  i\ 
ève  nchirrlerc  che  alla  direzione  del  servizio 
venga  nominato  un  ingegnere  ^pecialmla  già 
formato,  già  ben  pratico. 

Queste  considerazioni  ci  sembrano  giuste  ; 
e  degne  di  riflesso  tanto  più,  in  quanto 
anche  un  altro  posto  importante  sarà  messo 
fra  non  molt'i  a  concorso;  quello  cl'in^icgnrrc 
capo,  vair  a  ilirc  ilei  reggitore  supremo,  del- 
l'edilizia  cittadina  e  degli  uffici  clie  vi  prov- 
vedono ;  ulTici  contro  i  quali  sono  antiche  le 
lagnanze,  perche  certe  brutture  non  avrebbero 
dovuto  essere  state  concesse  —  non  ultima, 
per  esempio,  quella  accordata  al  Smdaco  di 
occupare  uno  spazio  acquisito  al  servi/io 
pubblico,  se  anche  originariamente  di  diruto 
privato. 

Si  eviti  ~  per  questo  roncorso.  come  nel 
rinnovare  quello  al  posto  d'ingegnere  diret- 
tore della  usina  ga/  e  della  officina  elettrica  — 
si  eviti  la  quasi  clandestinità  lamentata  dalla 
commissione:  si  cerchi  anzi  di  dare  la  maggior 
diffusione  possibile,  fra  la  classe  di  persone 
presso  le  quali  il  conoscere  che  qui  c'è  un 
buon  pi»sto,  retribuito  bene,  può  essere  allet- 
tamento a  concorrere  ;  e  perciò  si  scelgano 
anche  quei  giornali  che  per  la  specialità  loro 
sono  pili  diHiisi  fra  i  tecnici  e  gli  specialisti 
Non  SI  potrà  dire,  cosi,  che  il  nome  da  pre- 
ferirsi sia  già  in  prctorr  ;  perche  la  commis- 
sione avrà  campo  di  formare  la  sua  gradua- 
toria probabilmente  sopra  una  serie  di  pro- 
fessionisti veramente  competenti  e  perciò 
meritevoli  di  occupare  l' importante  posto  al 
quale  potrebbero  essere  chiamati. 

--  Aumi'ntt»  di  Uìmptitif  fUtfnchf.  -  1^ 
Giunta  nella  seduta  dell' 11  gennaio  ha  de- 
liberato r  aumento  di  due  lampade  ad  incan- 
descenza lungo  il  Viale  Duodo. 

—  //  prtzzti  titl  Gaz.  —  E'  questo  l'ar- 
gomento precipuo  dei  discorsi  del  giorno. 

Nelle  case  private,  negli  studi,  negli  uRiei, 
negli  esercizi;  appena  si  entra  m  è  colpiti 
da  un  fetore  nauseabondo  che  respinge  al- 
l' indietro  e  che  minaccia  un  principio  di 
asfissia. 

Si  tratta  di  un  poco  gradito  regalo  del- 
l' oflìcma  comunale  del  gaz  che  ò  in  preda 
alla  più  assoluta  anarchia  e  che  in  ,tali  con- 
dizioni durerà  ancora  chi  sa  quanto,  essendo 
stato  annullato  il  concorso  al  posto  di  diret- 
tore per  scarsità  di  conrorrenli  che  a  detta 
della  commissione  giudicatrice  non  avevano 
i    titoli  richiesti  dal  programma  di  concorso. 

K  intanto  si  gode  il  gaz  mefitico  ! 

Parecchi  che  si  servono  del  gaz  sia  per 
illuminazione,  sia  per  riscaldamento,  non  sa- 
pendosi spiegare  da  che  derivasse  tanto  puzzo, 
credettero  dipendesse  da  gua^^ti  negli  appa- 
recchi conduttori  e  li  fecero  ri(>arare  e  cam- 
biare, ma  con  ciò  l' incovemcnte  non  venne 
a   cessare.   Resta   quindi   assodato  che  esso 


^flii  1^  lii  cui   proposte  sono  siale  ritrnutc 
^  1  dalU  Commissione  speciale  d'am- 

«uaiDuiui,  in  visu  di  un  concorso. 

ProfcHo   di   conveo  zionc 

CAPITOLO  I. 
0%ttUo  della   regìa 

Neir  intenzione  comune  delle  parti  con- 
traenti, che  hanno  per  oggetto  d'assicurare 
seir  interesse  generale  parigino,  il  servizio 
iella  distribuzione  del  gaz  a  Parigi  si  con- 
viene quanto  in  appresso  : 

Akt.  I.  §  I.  Uà  cittÀ  di  Parigi  incarica  il 
a{.  X«  il  <^u:ile  accetta,  a  nome  della  Società  in 
(omiaziunc,  a  titolo  dì  reggente  interessato, 
J  servizio  esclusivo  della  produzione  del 
fraz  e  della  fornitura  del  gaz  a  Parigi,  per 
mezzo  della  ranalizzarionc  sotto  le  vie  pub- 
"  ^'"  per  r  illuniin:t/.ione,  il  riscaldamento,  la 
..  motrice  e  in  generale  per  tutte  le  appli- 
cAXKMii  del  gaz  in  Parigi. 

9  ^  n  gaz  che  forma  l'oggetto  della  pre- 
^<nu-  convenzione  t  definito  secondo  gli  ar- 
ticoli 9  e  IO  del  contratto  particolare  qut  an- 
nesso le  di  cui  disposizioni  legano  le  parli 
come  quelle  della  presente  convenzione  ste.ssa. 

f  3-  A  disposizione  dei  contraenti,  la  città 
di  Parigi  metterà  la  Società  in  possesso,  il 
190;,  delle  canalizzazioni  per  la  con- 
dotta del  ^az  che  le  appartengono,  nonché  di 
tono  faUivo  mobile  e  immobile  acquistato  da 
essa  dalla  Compagnia  parif^ina  del  gaz  co- 
me dalla  convenzione  passata  il  12  gennaio 
1906  fra  essa  e  i  hquidatori  della  detta  Com- 
pa^aia.  trattato  registrato  a  Parigi  il  18  gen- 
naio 1907,  e  di  cui  il  5Ìg.  X  dichiara  aver  per- 
firtU  conoscenza,  e  nella  condizione  che  i  detti 
aitivi  e  le  canalizzazioni  si  troveranno  in  data 
dd  1907. 

§  4.  La  ctttÀ  dì  Parigi  si  riserva  però  di  de* 
ddcre  e  di  procedere  essa  slessa  alPaliena- 
òonc  delle  parti  da  difalcarsi  0  da  essere  di- 
bkate  dell'attivo  immobiliare  il  cui  prodotto 
art  impiagato  integralmente  alle  spese  di 
fMimo  impianto. 

Art.  2  $  I.  La  Città  si  riserva  il  di- 
ritto di  concedere  e  rinnovare  tutte  Ir  auto- 
rizzazioni per  l'impianto  e  l'azienda  di  un  me- 
todo d'illuminazione,  di  riscaldamento  e  di 
ionm  iDOCnce  per  un  sistema  del  tutto  dif- 
fcreoce  da  quello  che  forma  oggetto  della 
procflte  convenzione,  senz'essere  tenuta  ad 
alcuna  indennità  verso  la  Società. 

(  a.  Essa  si  riserva  egualmente  il  diritto  di 
anCorizzarc  o  dì  cspcrimentare  essa  stessa, 
ienz*  essere  tenuta  ad  alcuna  indennità  a  ri- 
guardo della  Società,  tutte  le  prove  di  pro- 
cessi nuovi  d'illuminazione  pubblica  per  mezzo 
del  fax,  che  forma  <^getto  della  presente 
ooDvcfubone,  su  delle  lunghezze  di  via  pub- 
blica  non  eccedenti  1  mille  metri  per  la  prova 
di  c«rh  processo. 

AsiT.  X.  La  Società  potrà  fornire  il  gaz 
faoh  di  Parigi  a  prezzi  s^teciali  e  a  con- 
diaoDÌ    da  subìlirsi.    Essa  utilizzerà    a  tale 


scopo  le  officine,  il  materiale    e  il  personale 

dell'azienda. 

I  risultati  Rnanzìarì  di  questa  fornitura 
saranno  aggiunti  nei  conti  delle  forniture  fatte 
in  Parigi. 

[  contratti  da  trature,  a  tale  efTctto,  dalla 
Società  dovranno  essere  stati  approvati  prima 
dal  Prefetto  della  Senna.su  deliberazione  con- 
forme del  Consiglio  municipale. 

CAPITOLO  II. 

Costituzione  delta  Società  —  Garaniia 

I  Enitsionc    d'azione    e    d'obbligazione 

Art.  4  §  I.  La  Società  sarà  fitrmata  con- 
formemente alle  leggi  franerai,  rnl  cipiiale  in 
azioni  di  30  milioni  di  franchi.  Questo  capi- 
tale, deduzione  fatta  delle  spese  per  la  costi- 
tuzione della  Società,  sarà  destinato: 

X.  Per  una  garanzia  di  5  milioni  di  franchi 
di  CUI  si  parlerà  all'articolò  6  ; 

2.  Per  un  fondo  di  riserva  necessario  per 
la  fornitura  delle  provviste  di  cui  l'articolo  11, 
e  per  il  buon  andamento  del  servizio. 

3.  Gli  statuti  della  Società  dovranno  es- 
sere comunicati  all'  AmmmiHirazione  munici- 
pale prima  di  essere  adottati  in  assemblea 
generale,  per  esser  d'accordo  con  le  clausole 
del  contratto  e  le  decisioni  del  Consiglio.  Spe- 
ciatincnte  in  ciò  che  concerne  le  cIau.Holc  del 
personale. 

Essi  dovranno  essere  comunicati  al  Con- 
siglio munii'ipale. 

Art.  5  §  I.  Il  Consiglio  d'amministraiione 
sarà  francese  ;  il  direttore  sari  francese  ed  ac- 
cetto al  Prefetto. 

a.  Il  compenso  del  Consiglio  d'amministra- 
zione non  potrà  oltrepassare  1  150000  franchi 
per  anno. 

3.  Gli  amministratori  delegati  dovranno 
essere  accetti  al  municipio  di  Parigi. 

Art.  6,  $  I.  L;i  somma  dì  5000000  di  franchi 
costituita  negli  oitu  giorni  dì  preavvi^io  |>er 
garanzia    delle    realizzazioni    degli    obblighi 

presi    dal  sig a  nome  della    Società 

in  form.izione,  sarà  convertita  in  garanzia  de- 
finitiva rtci  due  mesi  della  notifica/ii>ne  al 
Sig a  nome  della  Società  in  forma- 
zione o  alla  Società  stessa  se  ò  già  costituita, 
dalla  deliberazione  del  Consiglio  municipale 
approvante  Ìl  progetto  della  presente  conven- 
zione. 

§  3.  Questa  garanzia,  che  sarà  depositata 
alla  Cassa  Municji>ale.  potrà  essere  costituita 
tanto  in  rendita  dello  Stato  francese,  come  in 
obbligazioni  della  Città  di  Parigi  come  pure 
in  obbliga/toni  delle  ferrovie  francesi  garan- 
tite dallo  Slato. 

§  3.  Gli  interessi  non  pagati,  e  quelli  da 
pagare  di  questi  titoli  saranno  dovuti  alla 
Società. 

§  4.  I^  cauzione  sarà  destinata  a  garanzia 
delta  gestione  della  Società  e,  ^fH-ciuImente 
per  sicurezza  dei  crediti  che  la  Città  potrebbe 
esercitare  contro  di  essa. 

Es&a  non  sarà  restituita  che  dopo  la  ve- 


-  370  - 


rifica  definitiva  dei  conti  e  seguendo  le  sti- 
pulazioni degli  articoli  41  e  42. 

Art.  7.  Sarà  iscritta,  ogni  anno,  al  conto 
speciale  delle  spese  dell'azienda,  enumerate 
secondo  l'articolo  26,  una  somma  fissa  di  looooo 
franchi  fissata  a  forfait  dalla  Società  per  l'e- 
ventuale differenza  che  potrebbe  esistere  fra 
l'interesse  del  5^0  dato  generalmente  dalle 
azioni,  come  sarà  enunciato  all'articolo  2y, 
depositate  daHa  società  alla  Cassa  municipale 
a  titolo  di  cauzione.  La  somma  inscrittta  non 
sarà  maggiore  di  50000  franchi  se  il  compenso 
fisso  del  capitale-azioni  sarà  del  4  "  „. 

Art.  8.  La  costituzione  definitiva  della  So- 
cietà dovrà  essere  effettuata  prima  che  la 
convenzione  venga  firmata  dal  Prefetto  della 
Senna  e,  al  più  tardi,  entro  due  mesi  dalla 
notificazione  della  deliberazione  del  Consiglio 
municipale  approvante  il  progetto  della  detta 
convenzione. 

Art.  9.  Nel  caso  che  la  costituzione  della 
Società  non  avvenisse  alle  condizioni  e  nel 
tempo  stipulato,  sarà  decretata  la  scadenza  di 
pieno  diritto  e  la  cauzione  sarà  devoluta  alla 
Città. 

Art.  io.  §  i.  Per  far  fronte  alle  spese 
straordinarie  di  primo  impianto  che  saranno 
definite  all'articolo  16  qui  appresso,  la  città 
di  Parigi  impiegherà  i  capitali  disponibili  pro- 
venienti o  da  provenire  dall'attivo  del  primo 
impianto. 

2.  Sussidiariamente  essa  potrà  ricorrere 
a  prestiti  per  la  realizzazione  dei  quali  essa 
si  provvederà,  quando  ne  avrà  bisogno  delle 
autorizzazioni  necessarie. 

L' annualità  destinata  ad  assicurare  il  ser- 
vizio degli  interessi  e  dell'ammortamento  di 
questi  prestiti  sarà,  in  questo  caso,  aggiunta 
alle  annualità  destinate  ad  assicurare  il  servi- 
zio degl'  interessi  e  dell'ammortamento  degli 
altri  prestiti  municipali  nel  conto  speciale  delle 
spese  dell'azienda. 

3.  La  Città  potrà  egualmente  decidere  e 
si  potrà  far  fronte,  fino  a  dovuta  concorrenza, 
alle  spese  straordinarie  di  primo  impianto  per 
mezzo  di  un  prelevamento  da  portarsi  nel 
conto  dell'azienda.  Questo  prelevamento  non 
potrà  oltrepassare  i  22  milioni  di  franchi  per 
esercizio  e  il  suo  quantitativo  sarà  determi- 
nato ogni  anno  dal  Prefetto  della  Senna  su 
deliberazione  conforme  del  Consiglio  muni- 
cipale e  quando  questo  Consiglio  sarà  chia- 
mato per  deliberare  sulle  operazioni  della 
seconda  categoria  di  cui  l'articolo  17. 

CAPITOLO  in. 

Condizioni  generali  per  la  gestione  della  Società 

Art.  II.  §  I.  Per  l'art.  12  dell'accordo 
passato  il  31  dicembre  1906  fra  la  città  di  Pa- 
rigi e  i  liquidatori  della  Compagnia  parigina 
del  gaz,  la  Società  acquisterà  dai  detti  liqui- 
datori le  provviste  in  natura,  i  prodotti  e 
gli  oggetti  di  ogni  specie  esistenti  nei  magaz- 
zini della  liquidazione  della  Compagnia  pari- 
gina al  giorno  in  cui  la  possessione  passa  alla 


nuova  azienda.  11  prezzo  di  questi  prodotfi 
e  oggetti,  sarà  pagato  seguendo  le  norme 
dell'articolo  sopra  citato  dell'accordo  che  ebbe 
luogo  il  31  dicembre  1906. 

2.  Durante  la  durata  del  contratto,  gli  ap- 
provvigionamenti in  magazzino  dovranno  es- 
sere sufficienti  per  permettere  d'assicurare 
l'azienda  nelle  condizioni  normali.  Delle  pre- 
scrizioni relative  all'  esecuzione  di  questa  di- 
sposizione e  alle  sanzioni  incorse  dalla  Società 
in  caso  d*  inesecuzione,  formano  l'oggetto  del- 
l'art. 34  e  seguenti  del  contratto  qui  annesso. 

Art.  12.  La  Società  eseguirà  tutte  le  or- 
dinazioni, i  contratti  di  fornitura  e  di  ven- 
dita, le  locazioni  e  qualsiasi  altro  contratto 
avvenuto  dopo  il  31  dicembre  1906  e  che  abbia 
fatto  la  Compagnia  parigina  o  i  suoi  liquida- 
tori con  r  approvazione  del  Prefetto  della 
Senna  (V.  1'  art.  6  della  convenzione  del  12 
gennaio  1906). 

Sarà  lo  stesso  anche  delle  ordinazioni,  dei 
contratti  di  forniture  e  di  vendite,  locazioni  at- 
tive e  passive  ed  altri  contratti  fatti  dai  li- 
quidatori, secondo  T  art.  3  coli'  accordo  che 
ebbe  luogo  il  31  dicembre  1906  fra  la  Città 
e  i  liquidatori. 

Art.  12.  bis  La  Società  metterà  gratuita- 
tamente  a  disposizione  degl'  ingegneri  della 
Compagnia  parigina,  durante  i  tre  primi  mesi 
della  sua  azienda,  tutti  i  libri  e  i  documenti 
necessari  all'appuramento  dei  conti  della  ge- 
stione provvisoria  di  quei  liquidatori  nel  1907, 
e  ciò  con  il  concorso  dei  servizi  ;  ma  sotto  la 
condizione  che  il  funzionamento  di  questi  non 
sia  impedito. 

Dopo  questo  periodo,  e  durante  il  corso 
della  liquidazione  della  Compagnia  parigina, 
la  Società  darà,  alla  seduta  sociale,  ai  liqui- 
datori, le  informazioni  e  le  comunicazioni  ne- 
cessarie ai  bisogni  della  liquidazione. 

Art.  13.  §  I.  La  Società  efliettuerà  li- 
beramente, sotto  il  controllo  della  Città,  ma 
senza  l'autorizzazione  di  questa,  tutti  gli  atti 
d'amministrazione  concernenti  le  riscossioni 
e  le  spese  risultanti.  Essa  godrà  d'  una  piena 
libertà  d'azione  e  di  direzione. 

Tuttavia  per  gli  acquisti  di  carbone  por- 
tante una  fornitura  superiore  a  un  approv- 
vigionamento di  sei  mesi,  dovranno  essere 
prima  approvati  da  un  delegato  del  Prefetto 
della  Senna. 

Sarà  lo  stesso  anche  per  gli  acquisti  relativi 
al  coke  o  ad  altri  sotto  prodotti  corrispon- 
denti ad  una  produzione  di  sei  mesi. 

Gli  altri  acquisti  dovranno  essere  comu- 
nicati al  Prefetto  della  Senna. 

§  2.  Gli  atti,  i  lavori  e  le  operazioni  di  ogni 
natura  concernenti  il  primo  impianto  saranno 
o  no  soggetti  all'autorizzazione  secondo  le 
distinzioni  che  saranno  fatte  all'art.  16. 

Art  14.  §  I.  La  Società  sopporterà  nella 
durata  della  regia  cointeressata,  tutte  le  spese 
che  esigeranno  la  fabbricazione  e  la  distri- 
buzione del  gaz  in  Parigi. 

Essa  darà  progressivamente  alle  officine, 
alle  canalizzazioni,  alle  installazioni  e  al  ma- 
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lenalc  in  generate  gli  svolgimenti  voluti  dai 
bbopii  del  servizio,  e  cì^  alle  condizioni 
tMyr**  all'  articolo  17  qui  appresso. 

f  X  E&sa  manterrà  in  buon  htìiUì  T  attivo 
di  COI  ella  urft  incaricata  al  termine  del  prc- 
«ente  contratto,  o  quello  creato  nel  cur^ìu  del 
contratto. 

In  caso  di  non  esecuzione  da  pane  della 
Società  dei  lavori  di  manutenjcinne  rironn- 
schiti  ncces-san  dal  Prefetto  della  Senna,  que- 
Sb  emetterà  un  decreto  mettendo  la  Società 
in  mora  di  eseguire  l  lavori  in  un  tempo  de- 
Ic'  »■  !<»  noiitìcherA  a  questa  Società. 

X»  che  nuesta  oltrepassasse  il  ter- 
mine stabilito  nel  decreto  del  Prefetto,  il  Mu- 
nicipio pr*>ccdcrà  d'uffìcio  alla  esecuzione  dei 
Uvvn  e  la  spesa  verrà  portata  nel  conto  gc- 
DtraJr  dell'esercizio. 

Art.  is  §  i.  Saranno  insrnite  nel  conto 
fcnenUc  aeiiercizto  tutte  le  spese  ed  i  con- 
iami risultanti  dall'esercizio  del  servizio  del 
pn  che  non  comparissero  nel  conto  di  primo 
mptanto  specialmente  in  vista  delle  disposi- 
nota  della  presente  convenzione.  Il  canto 
deDe  spese  riflettente  il  capitale  d'  esercizio 
e  quello  delie  casse  degli  arretrati  forme- 
nono  dei  cunb  speciali  che  verranno  ripor- 
taD  net  conto  generale  d' esercizio. 

§2.  Fra  le  spese  del  conto  generale  d'c- 
ferrixio,  la  Società  porterà  gli  articoli  seguenti. 

—  Le  spese  e  le  contriouzioni  di  qualsiasi 
genere  che  incomberanno  alla  Società  salvo 
quanto  é  disposto  dall'art.  46  : 

—  Le  somme  pagate  dsilla  Città  di  Parigi 
per  l'imposta  fondiaria  lo  porte  e  finestre,  e 
taatr  di  manomorta,  quelle  della  città,  quelle 
della  polizia  e  le  imposte  dì  qualsiasi  specie 
inerenti  a^Ii  immobili  ed  ai  mobili  compresi 
■clic  attività. 

Art.  16  §  I.  Le  operazioni  di  qualsiasi 
specie  (atti,  lavori  ecc.^  riflettenti  1'  attivfi  di 
pnmo  impianto  saranno  divise  in  due  categorie. 

La  pnma  comprenderà  le  opera/ioni  cor- 
renti e  normali  la  di  cui  necessità  s' impune 
periodicamente,  e  piirlicotarmente  ogni  anno, 
tith  che  le  estensioni  u  gli  allargamenti  di 
canalizzazioni,  gli  acquisti  e  le  vendite  di  ma- 
teriale di  primo  impianto  costituenti  degli 
aumenti  causiiti  dal  crescere  del  consumo. 

La  seconda  categoria  comprenderà  le  ope- 
razioni straordinarie  derivanti  da  bisogni,  le 
quali  operazioni  non  si  nproducono  penodi- 
cancnte  e  particolarmente  ogni  anno  come 
per  esemplo  gli  acquisti,  alienazioni  e  costru- 
aiooì  di  immobili  ecc.  Saranno  compresi  nella 
jt£SAM  cati^oria  le  trasformazioni  e  gli  in^ran- 

icnti  di  officine  comprendenti  dopo  1  ve- 
ld dalla  Citta. 

§a.  Le  difficoltà  che  potrebbero  prodursi 
fulla  distinzione  da  farsi  tra  le  opera/ioni  che 
«i  nfcrìscono  all'azienda  e  quelle  che  si  rife- 
riscono al  pnmo  impianto,  allo  stesso  modo 
ch«  quelle  relative  alla  classificazione  delle 
flfKrazioni  dì  primo  impianti)  fra  la  I  e  la  II 
ia.  saranno  sottomesse  al  Prefetto  che 
rà,  dopo  avviso  della  Cunimissionc  di 


controllo,  e  dopo  accordo  col  rappresante  della 
Società. 

Art.  17  fl>  I.  I.c  np(*razir.ni  di  I.  Categoria 
dando  luoji;i)  a  riscossioni  non  saranno  *tog- 
gctte  ad  alcuna  autorizzazione.  Sarà  lo  stesso 
anche  per  quelle  della  medesima  categoria 
che  danno  luogo  a  spese  nel  limite  d*  una 
somma  di  L.  2  milioni  di  franchi  per  lo  stesso 
anno. 

Quando  questo  limite  fosse  passato,  il  di 
più  delle  spase  dovrà  essere  autorizzato  cu* 
mu'ativamcntc  da  decreto  prefettonale  preso 
su  deliberazione  conforme  del  Consiglio  tnu- 
nicipalc. 

§3.  Allo  scopo  di  |»ermettcre  l'esecurione, 
senza  ritardi,  che  potrebbero  essere  dannosi 

fier  il  servizio,  delle  precedenti  disposizioni, 
a  JSocietà  indirizzerà  alla  Prefettura  della 
Senna  il  i  ottobre  di  ogni  anno,  uno  stato 
preventivo  con  valutazione  delle  riscossioni 
e  delle  spese  delle  operazioni  di  primo  im- 
pianto. Questo  stato  sarà  diviso  per  opera- 
zioni, concernenti  la  >efonda  catrguna. 

§3.  Eccezionalmente,  le  opcra/ioni  previste 
o  no  dallo  Stato  potrebbero  essere  autoriz- 
zate dal  Prefetto  solo,  che  dovrebbe  infor- 
marne, nel  più  breve  tempo,  il  Consiglio  mu 
nicipnle.  in  caso  d'urgenza  riconosciuta  dai 
servizi  tecnici  dell' AmministrazKtne  munici- 
pale, dopo  avviso  della  Commissione  di  con- 
trollo. 

Art.  18.  ^  1.  Le  spese  di  primo  im- 
pianto della  prima  categoria,  nel  limite  di  2 
milioni  di  franchi  per  anno,  saranno  iscritte 
nel  conto  generale  dell'esercizio. 

§3.  Oltrepassata  questa  cifra  il  di  più  delle 
spese  della  medesima  categoria,  per  un  anno 
sarà  iscritto  nel  conto  di  primo  impianto. 

§3.  Le  spese  della  seconda  categoria,  qua- 
lunque ne  sia  l' ammontare  saranno  iscrìtte 
nel  conto  di  primo  impianto. 

$  4.  Figureranno  nel  medesimo  conto  tutte 
le  ri.scossioni  del  nrimo  impianto,  specialmente 
i  capitali  disponÌDili  facenti  iMirte  dell'attivo 
del  primo  impi.into,  i  pre/zi  di  vendita  degli 
immobili,  il  prodottodei  prestiti  municipali  ecc. 

In  oltre,  e  conformemente  all'art  io,  potrà 
essere  iscritta  ogni  anno  nel  medesimo  conto 
la  somma  massima  di  a  milioni  di  franchi  per 
la  Città  di  Parigi  da  prelevare  sul  cunto  del- 
l' esercizio  e  destinato  a  far  fronte,  fino  a  do- 
vuta concorrenza  e  specialmente  a  quelle  con- 
cernenti gli  aumenti  delle  officine. 

Art.  19.  Nel  caso  che,  in  un  anno,  le  spese 
di  primo  impianto  della  prima  catcRoria  da 
iscrivere  nel  conto  generale  dell'esercizio,  fos- 
sero inferiori  a  3  milioni  di  franchi,  l'ammon- 
tare della  differenza  fra  la  cifra  di  a  milioni 
e  l'ammontare  delle  spese  effettuate  sarà  por- 
tato nel  conto  speciale  del  fondo  di  riserva 
di  primo  impianto. 

Gl'interessi  derivanti  da  questo  fondo  ver- 
ranno aggiunti  al  capitale. 

Su  questo  fondo  di  riserva  potranno  es- 
sere attribuite,  seguendo  le  indicazioni  del 
Prefetto    della  Senna,   alcune  delle  spcbc  di 
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primo  impianto   della  prima  e  della   seconda 
categoria. 

CAPITOLO  IV. 

Durata  della  regìa  Cointeressata 
Annullamento  antecipato  a  volontà  della  Città. 

Art.  20.  La  presente  convenzione  è  con- 
clusa per  una  durata  di  venti  anni  a  partire 
dal  ....  1907. 

Tuttavia^  la  Città  si  riserva  la  facoltà  del- 
l'annullamento al  termine  di  ogni  periodo  quin- 
quennale sotto  riserva  d'avvertire  della  sua 
decisione  la  Società  due  anni  prima  e  sotto 
le  condizioni  che  saranno  enunciate  agli  arti- 
coli 21  e  41. 

Art.  21.  Nel  caso  dell'annullamento  ante- 
cipato qui  sopra  previsto,  la  città  di  Parigi 
sarà  tenuta  ai  pagamento  verso  la  Società,  nel 
periodo  di  tre  mesi  dall'annullamento,  senza 
mteressi,  di  una  indennità  che  sarà  fissata  a  : 

1500000  franchi  in  caso  di  annullam.  al   i  die.   19O2 
1250000         »  »  »  I     »      1917 

loooooo         »  »  »  I     »      1922 

CAPITOLO  V. 
Prezzo  del  gaz  —  Spese  accessorie 

Art.  22  §  I.  Il  prezzo  del  gaz  sarà  di 
15  centesimi  per  metro  cubo  per  le  forniture 
fatte  ai  servizi  municipali  e  simili,  e  di  20 
centesimi    al  metro  cubo  per  gli   usi  privati. 

2.  Tuttavia  la  Società  avrà  il  diritto  di 
abbassare  il  prezzo  del  gaz  in  favore  di  ab- 
bonati che  esercitano  la  stessa  industria  o  che 
fanno  lo  stesso  uso  del  gaz,  soddisfacendo 
alle  condizioni  speciali  eh'  essa  avrà  stipulato 
d'accordo  con  la  Città. 

Essa  potrà  subordinare  il  ribasso  del 
prezzo  a  un  certo  consumo  minimo  e  limitare 
il  ribasso  a  questa  o  a  quella  stagione  del- 
l'anno. 

Il  favore  individuale  essendo  interdetto, 
la  Società,  quando  consentirà  tali  ribassi  di 
prezzo,  dovrà  accordare  le  stesse  riduzioni 
a  tutti  gli  abbonati  di  una  medesima  categoria 
soddisfacente  alle  condizioni  stipulate. 

Art.  23  §  I.  Inoltre  il  prezzo  del  gaz  de- 
stinato al  consumo  privato  potrà  essere  ri- 
bassato per  frazioni  che  non  potranno  essere 
inferiori  a  un  mezzo  centesimo  per  metro  cubo, 
e  ciò  per  decreto  prefettoriale,  preso  su  deli- 
berazione conforme  del  Consiglio  municipale, 
e  questo  tutte  le  volte  che  sarà  constatato, 
che  per  un  esercizio  l'utile  netto  spettante  alla 
Città  fosse  superiore  a  20  milioni  di  franchi 
quando  però  si  fosse  applicato  a  questo  eser- 
cizio il  ribasso  del  prezzo  di  un  mezzo  cen- 
tesimo, oltre  la  ricompensa  complementare 
prevista  all'art.  27  §  2  in  favore  della  Società. 

§  2.  Il  punto  di  partenza  dell'  applicazione 
della  diminuzione  del  prezzo  del  gaz  sarà  il 
I  luglio  dell'anno  seguente  a  quello  in  cui  i 
conti  avranno  dato  i  risultati  previsti  nel  pa- 
ragrafo precedente. 


Art.  24.  Il  prezzo  del  gaz  fornito  al  ser- 
vizio municipale  e  simili  servizi  non  sarà  mai 
maggiore  del  prezzo  normale  del  gaz  desti- 
nato agli  usi  privati. 

In  conseguenza  se,  in  seguito  ad  un  ri- 
basso successivo,  il  prezzo  normale  del  gaz 
destinato  agli  usi  privati  venisse  fissato  a  un 
prezzo  inferiore  a  15  centesimi,  il  gaz  desti- 
nato al  servizio  municipale  e  simile  sarà  tas- 
sato al  medesimo  prezzo. 

Art.  25.  Il  contratto  particolare  qui  an- 
nesso fissa  una  tariffa  di  spese  accessorie  spet- 
tanti alle  locazioni  delle  diramazioni  e  contatori. 

(Continua) 


CRONACA  DELL'  INDUSTRIA  DEL  GAZ 

ED   ELETTRICITÀ 

Il  disegio  di  Legge  per  le  derliazlonl  d'Acqie. 

Fra  r  on.  Gianturco  e  V  on.  Massiiniiii,  è  stato  a)ii- 
cordato  nelle  linee  di  massima  il  disegno  di  legge  sulla 
derivazione  di  acque  pubbliche  che,  salvo  l' approvazione 
del  Consiglio  dei  ministri,  sarà  presentato  alla  Camera 
alla  ripresa  dei  lavori,  lì  disegno  di  legge,  tossendo  le 
contraddizioni  esistenti  fra  il  codice  civile  e  le  leggi  Ìd 
vigore,  estenderebbe  considerevolmente  la  categoria  delle 
acque.  Quanto  al  sistema  della  derivazione,  terrebbe  conto 
delle  recenti  tendenze  della  legislazione,  che  sono  verso 
un  sempre  crescente  intervento  dello  Stato  nelle  conces- 
sioni, e  specialmente  negli  impianti  per  le  utilizzazioni 
idroelettriche. 

11  disegno  di  legge  vorrebbe  conciliare  la  corrente  die 
sostiene  la  nazionalizzazione  degli  impianti  idraulici  con 
quella  che  sostiene  che  il  miglior  sistema  sia  quello  di 
lasciar  fare  alla  libera  iniziativa  dei  capitalisti  privati, 
tenendosi  in  una  via  intermedia,  ammettendo  cioè  la  pos- 
sibilità di  impianti  nEUÙonalizzati,  ma  rimanendo  po'ò  la 
legge  speciale  a  risoluzione  di  ogni  questione  concreta. 

Ancona.  —  //  servizio  del  gaz  e  dell'  elettrìdlà.  — 
11  Sindaco  dott.  Petrelli  preoccupandosi  dei  reclami  con* 
tro  il  servizio  dell'  illuminazione  pubblica,  invitò  ad  un 
colloquio  il  Direttore  dell'officina  nel  Giz  ing.  Weidhaas 
e  ne  richiiunò  l'attenzione  sui  punti  seguenti  : 

I.  Ritardo  nel  rispondere  alle  dcmande  de^  utenti 
per  riparazioni  urgenti. 

II.  Difetto  od  insufficienza  d' intensità  luminosa  del 
getz  per  gli  usi  pubblici  che  per  i  privati. 

HI.  Mancanza  di  pressione  del  gaz  nei  punti  più  ele- 
vati della  città,  ad  esempio  nei  rioni  di  S.  Pietro,  in 
quelli  adiacenti  alla  Caserma  di  S.  Bartolomeo,  antica 
via  delle  Assise,  Piazzetta  di  S.  Francesco,  Comune  e 
Duomo  e  Capodimonte,  forse  per  difetto  di  tubatura  pro^ 
porzionata  alle  esigenze  del  consumo. 

IV.  Necessità  di  trovare  un  mezzo  per  to^^ere  anzi 
impedire  i  depositi  di  nafteJina  lungo  i  tubi. 

V.  Quanto  tdla  corrente  elettrica,  il  Sindaco  disse 
che  molti  consumatori  si  trovano  af^av^  dal  costo  del 
consumo. 
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A  «io  il  «g.  Wetdkéàs  rùpow  :  I.  che  egli  ha  au- 
moÈttàa  ik  dnc  a  quattro  gli  operai  a  éi$pomtiooc  del 
ir^**^*  p«f  i  lavori  urgenti  ;  che  f>erò  molle  vohe  le 
^■HKie  ■  acamulaiio  in  uno  ile«o  roomento  e  allora 
fBD  Óèmm  che  gb  utenti  più  lantani  debbano  aipciuie  al 
|p0ao  mmxtmro.  Aggiunge  cKe  gli  inconvenienti  noaa 
M^ili  3  piti  delle  volle  nelle  prime  ore  della  (era.  quartdo 
MB  è  poaAili:  lavorare  alle  iiparazioai. 

IL  D  dtfetlo  della  mleiuila  luminosa  può  proventre 
^la  wkflabna.  coalro  cu  non  ti  conosce  altro  nmedio 
dK  queb  deOa  ripolitura  ìnlcma  dei  tubi  mediante  la 
rtm^m.  o  dallo  «tato  delle  tubazioni  intente  delle  abita- 
DOM.  tabalure  o  Buaficicnti  o  troppo  vecchie  e  non  più 
ptpaainutte  tA  mnaero  accreaciuto  delle  &ammc.  A  quc- 
d»  prapOHlD.  aiui  ti  e  notalo  che  gli  impianti  interni,  o 
■wi  od  accresciuti,  sono  fatti  il  più  delle  volte  da  ga- 
«nÌ  pnvati  anche  all'  inMpuu  dell'officina.  la  quale  non 
!••  «Here  tenuta   ie«|>onMbile  del   fatto  altrui. 

in.  Qtfttnto  alla  pTe»ione.  si  rispose  che  data  la  pro- 
dwiii  del  gaz.  la  tubatura  maestra  auai  abbondante, 
■oo  ■  Mpeva  capire  come  poteva  verificarsi.  Fu  pro- 
■EMo  di  Mncfiare  U  cota  ed  occorrendo  di  provvedere. 

IV.  Cvca  t  lamenli  per  il  consumo  deDa  conente 
cknKa  il  Direttore  dirmatro  che  coi  vecchi  cootalori 
Adn  corrcatc  aheriMta  la  olfiuna  aveva  una  perdita  del 
36*^  idb  produzione.  Impiantata  la  nuova  corrente  e 
cMièìiCÌ  i  cooUlori.  la  perdita  lì  e  ndotta  di  molto  per- 
Òà  ì  cooMBUlori  pagaiw  nill'etfettivo  consumo  e  se  e 
pim  (fi  prinu  non  vuol  dire  che  non  sia  il  giusto. 

D  Sindaco  ti  augurò  im  accordo  cordiale  fra  la  to- 
atlm  ed  il  muniapio  nell' interesse  comune. 

Avcaa.  -  -  Luce  elettrica.  —  Fra  poco  avremo  un'in- 
•ovazioae  anportaatÌMÌnM  '.  l' itluminazionc  elettrica  privata 
cindiUK*. 

Avlguan  —  Un  vagone  ài  carbone  rapito.  Anche 
ornata  è  Ja  contar.  —  La  Caz/ctta  del  Popolo  sotto 
d  Molo   «  Anche  questa  e  da  contar  I  •   pubblica  : 

•  La  Ferriera  d'Avignana,  che  aveva  dovalo  sospen- 
dere d  lavoro  per  la  solita  mancanza  dì  carbone,  aveva 
flÌBC««to  in  quali  giorni  avviso  che  un  vagone  carico  di 
cindMe  tfava  per  grangere. 

P^cac  qMÌadi  le  dovute  disposizioni  per  la  rifiresa  del 
Wvnro.  Sawnrfae  Tattro  ieri  per^'eniva  olla  ferriera  il  se- 
flKMr  talcgreinma.  comunicato  dal  capo  stazione  ed  a 
a  cn  anivalo  dal  nio  collega  d*  Asti. 

•  Per  nonna  avverto  che  per  ordine  dell'  autorità 
pffMtf^  e  per  servizio  pubblico,  ho  dovuto  trattenere  il 
otfo  di  carbone  lotsile  n.  56.  239.  spediz.  5251  del- 
r  1 1  Bodanle.  SavocM  mare  coati,  mittente  P.  Chiron, 
^M.  Fcmcra  —  Aamta  a  debito  in  questa  il  17  fetr 
hmo  1907*. 

Con  non  solo  si  fanno  mancare  i  vagoni,  ma  anche 
«pHado  tono  iiiediti  vcnttooo  rapiti  per  via- 

•  l\v  ordine  dell'aulorità  polibca  e  pei  servizio  pub* 
bficB  • .  Occorre  ricordare  che  tn  quei  giorni  Asti  si  bo- 
«B«n  ni    baio,  e    necessitava  di    carbone    per  il   servizio 

Ma  qneaca  critica  siiuazionp.  imfnjtabile  soltanto  alle 
iwtovie.  aea   doveva  eascre  scwtiaU  da  una  Ditta  pri* 


vata  che    aveva  fatto  ogni  sforzo  per  aaicmrn    m  v»* 
gene   di  carbone. 

Siamo  dunque  in  pieno  {>eriodo  di  requisuìoni  come 
se  la  guerra  fosae  dichiarata.  La  guerra  e'  e.  ma  pur 
troppo  e  contro  l'ordine  ed  il  diritto  dei  privati  •. 

Bari.  —  Una  vltHa  ali'  Ofidna  Jtlla  Società 
eieffrica  bartu.  —  Togliamo  dal  *  Corriere  delle 
Puglie  •  : 

Ci  è  parso  un  allo  di  notevole  importanzn  la  rnmKiae 
d.*|^  azionisti  della  Società  elettrica  barese,  convocati  pel 
17  corrente. 

Prima  di  questa  riunione,  alla  quale  il  Omsiglio  di 
amministrazione  dovrà  certomcnle  riferire  i  riMikati  e  le 
vicende  della  feslione.  abbiamo  aeduto  utile,  come  niui 
preparazione  a  renderci  conio  dello  stalo  reale  di  quanto 
e  conrvesso  allo  sviluppo  della  simpatica  impresa,  la  vitita 
di  un  nostro  redattore  olla  Officina  elettrica  barese. 

u  nostro  redaltore,  m  questa  visita,  fu  agevolato  dal 
presidente  signor  Vitantomo  Buonvino  e  dal  direttore  iag. 
signor  Pasquale  Rizzo,  i  quali  con  corteaa  n  prestarono 
alle  dimandale  «psegaziofù. 

In  effetti  1'  OAciiu  africa  barese,  se  dapprmu  pre- 
sentava la  con6dente  iniziativa  dello  daacio.  ora  impone 
col  rapido  estender».  La  pnma  rivelazione  di  questa  e 
una  sola,  che  piii  che  doppia  della  precsutenic,  accenna 
ancora  a  prendere  un'amiMczza  come  richiede  l'iropianlo 
di  nuovi  moton  vtdisi>«'nviliili  a  proporzionare  le  conce*' 
«ioni  alle  richieste  di  impianti. 

La  sala,  di  cui  parliamo,  senza  alcuna  esagerazioiM 
e  imponente  :  mpoocnfee  per  la  vaitita.  imponente  per  i 
gruppi  d  motori  e  dinamo,  impoaentv  per  l'ordme  e  t'al- 
tivita  del  lavoro. 

Ai  primi  trwtori.  con  cui  U  locietà  esorcfiva  quando 
una  formidabile  corrente  cittadina  la  creava,  ne  sono  luc- 
ceasi  altri  ed  altri  «spettano  la  loro  proninu  ora. 

E'  al  suo  posto  già  un  quarto  motore.  ìl  quale  con 
U  dinamo,  che  in  qoeati  giorni  tara  im[Hantata.  formerà 
un  quarta  gruppo  per  lo  sviluppo  di  quella  energia  elet- 
trica che  si  diffonde  nella  citta  e  ihe  ha  sempre  hist^no 
di  accrescersi,  a  giudicare  dalle  tante  iichiesle  di  privati 
ancora  non  soddisfalle. 

Ne  basta  :  s'  miziano  già  i  lavori  per  un  quinto  gruppo, 
col  quale  potrà  essere  proporzionata  la  potrnnalìta  che 
occorre  appunto  alle  richieste  d*  impianta  che  si  molti- 
pbca no. 

Ma  iMn  e  soltanto  la  illurrunazione  deì  privali  quella 
a  cui  si  hmitarw  le  finalità  del  Cooaglio  di  amminutra- 
zione  della  Società  elettrKa  barese  :  ne  traggono  già  van- 
taggio le  industrie  con  lo  impianto  di  motori,  accolti  ipc- 
ciolmenle  dalle  piccole  tndustne. 

F.  intatti  VI  e  la  maggiore  convenienza  ad  adottadi  e 
pel  profitto  che  deriva  dell'uso  deQ'encrgia  elettrica,  che 
rappresenta  risparmio  di  forze  e  di  speta.  e  perché  la 
stessa  Società  con  mezzi  di  («cilitaziooe  r»e  agevola  ^i 
acqoMb. 

L'  Ofidan.  dw  non  e  più  Cmtlala  n^  pritnitivo  reo* 
desio  spazio,  ha  già  preso  le  proporzioni  di  un  edifi/io. 
csaendoH  costruito  un  primo  piano  per  rdlognmmlo  degli 
tifici  e  per  le  riunioni  dell'Auemb'ra. 

Questo  cdibcio  depone  della  misura  della  gradualità 
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serbata  tra  lo  sviluppo  dell'azienda  e  tutto  quanto  occorra 
a  circondiu'la  di  mezzi  adatti  al  suo  sviluppo. 

E  ci  è  stato  gradito  apprendere  che  la  prossima  as- 
semblea sarà  tenuta  nei  nuovi  locali,  la  cui  destinazione 
corrisponde  al  concetto  razionale  di  ripartire  la  diversa 
indole  degli  ufBci.  Quelli  tecnici  occuperanno  il  pianter- 
reno, quelli  amministrativi  il  piano  superiore. 

In  poco  più  di  un  anno  quindi  la  potente  iniziativa 
dovuta  al  nobile  e  generoso  impulso  di  una  Urga  accolta 
di  cittadini,  si  è  tradotta  in  una  intrapresa,  che  alla  città 
ha  dato  uno  dei  più  ordinati  e  più  forti  opifici  elettrici 
d' Italia. 

Basta  osservare  con  quale  preciso  e  costante  orga- 
nismo funziona  l'opificio  per  rilevare  come  in  esso  lo  spazio 
e  il  tempo  sono  divenuti  fattori  di  un  continuo  e  progres- 
sivo lavoro  :  di  un  lavoro  disciplinato  a  regole  che  costi- 
tuiscono il  fascio  di  dirigenti  ed  operai  alla  stessa  meta 
—  fascio  che  ad  onore  della  nostra  città,  come  una  prova 
delle  attività  nostre,  riviene  da  dirigenti  ed  operai  tutti 
baresi. 

Ed  è  poi  forte  di'  consistenza  che  non  teme  dubbi 
ed  oscillazioni.  Ad  una  interrogazione  del  nostro  redat- 
tore sulle  basi,  che  sono  il  fondimiento  dell'attuale  grado 
della  Società  e  del  suo  avvenire,  il  Presidente  Buonvino, 
con  quella  onesta  semplicità  e  con  quella  visione  sincera 
che  è  data  ai  caratteri  volenterosi  e  convinti  ha  risposto  : 
si  è  conquistata  infaticabilmente  una  posizione,  che  non 
ha  menomo  motivo  di  trepidare,  andiamo  sicuri  nella 
nostsa  azione  ed  è  alto  compenso  per  noi  poter  offrire 
alla  prossima  assemblea  un  elemento  che  rivela  la  vera 
forza  ;  noi  avremo  la  soddisfazione  di  offrire  un  dividendo. 

Ciò  che  vuol  dire  che  neanche  nel  primo  anno  — 
caso  non  facile  —  si  è  subita  alcuna  passività. 

E  si  ha  cosi  la  constatazione  di  una  razionale  ed  av- 
veduta direttiva,  la  quale  con  la  disinteressata  e  costante 
collaborazione  del  Consiglio  di  amministrazione  e  con  la 
superiorità  tecnica  dell'  ingegnere  Rizzo,  che  dedica  con 
ardente  passione  la  sua  operosità  allo  sviluppo  di  questa 
provvida  impresa,  è  così  che  lo  slancio  cittadino  trova 
completa  soddisfazione  nella  finalità  a  cui  agognava. 

Ed  è  cosi  che  la  cittadtnimza  si  raccoglie  in  viva  sim- 
patia verso  l'Officina  elettrica  che  guarda  come  cosa  che 
meriti  di  essere  tutelata  col  suo  favore  ed  incoraggiata 
perchè  alla  Socielà  sia  aperto  il  prospero  avvenire,  a  cui 
ha  diritto. 

Bergamo.  —  Defìcenza  del  gaz.  —  Numerosi  re- 
clami quotidianamente  vengono  fatti  contro  Ìl  pessimo 
servizio  fatto  dall'ofli lina  del  gas.  II  gas  distribuito  ai  pri- 
vati e  quello  usato  per  l' illuminazione  pubblica  hmino  poca 
pressione  di  modo  che  mandano  una  luce  scialba.  L'Am- 
ministrazione Comunale  e  per  essa  l' assessore  Gavazzeni 
non  potrebbero  interessarsi  della  faccenda. 

Bordeaux.  —  Disastrosa  esplosione.  Nel  caffè  della 
Croix  de  Segney  avvenne  una  violenta  esplosione  di 
gas  —  dovuta  alla  rottura  di  un  tubo  di  conduttura  — 
che  provocò  la  caduta  del  soffitto.  Tutti  i  vetri  andarono 
in  frantumi  :  cinque  persone  rimasero  ferite,  di  cui  tre 
gravemente. 

Brescia.  —  Inventario  delle  forze  idrauliche.  —  La 


conmiissione  di  finanza  della  Camera  di  Conunerdo.  su 
proposta  del  suo  vice-presidente  cav.  Luigi  Roui,  ha  de- 
liberato di  iniziare  la  costituzione  di  un  fondo  destinato 
a  coprire  le  s|>ese  per  la  com{Hlaziotte  d*  un  inventario 
delle  forze  idrauliche  disponibili  in  provincia  e  ntilizz^xU 
a  scopo  industriale. 

Al  Consiglio  Camerale  proporrà  di  sottoscrivere  la 
somma  di  2000  Hre. 

Il  fine  dì  tale  iniziativa,  del  resto  intuitivo,  risulta 
dalla  lettera  che  il  presidente  della  Camera  di  Commercio 
ha  diretto  al  Sindaco  di  Brescia,  al  Presidente  della  De- 
putazione Provinciale  ed  al  presidente  della  Società 
«  Pro  Brescia  ». 

Cfalvasso  (Torino).  —  Per  il  servizio  di  illuminazione 
elettrica.  —  1  gravi  inconvenienti  verificatesi  negji  sconi 
giorni  nel  servizio  di  somministrazione  dell'energia  elettrica 
per  illuminazione,  per  parte  dell'officina  elettrica  di  Cahuo, 
in  seguito  ai  mancati  arrivi  di  carbone  —  dovuti  al  per- 
sistente disservizio  ferroviario  —  furono  oggetto  di  serie 
rimostranze,  delle  quali  si  fece  eco  il  Circolo  di  agricol- 
tura, industria  e  commercio,  che,  nell'assemblea  dd 
20  febbraio  testé  scorso,  deliberava  d' invitare  la  ditta 
assuntrice  a  provvedere  prontamente  a  rimuovere  l' incoo- 
veniente  stesso. 

Clvjdale.  —  La  luce  elettrica.  —  Per  parecchie  sere 
la  luce  elettrica  di  Cividale  ha  deliziato  la  pop<Jazione 
con  i  suoi  scatti  di  ribasso  da  ridurla  quasi  al  buio. 

Codroipo.  —  Illuminazione  pubblica.  —  A  Co- 
droipo  è  più  che  altrove  sentito  il  bisogno,  ed  è  una- 
nime il  desiderio  che  gli  Amministratori  provvedano  al 
paese  una  illuminazione  più  decente  dell'  attuale  poiché 
questa  è  la  stessa  che  vigeva  cento  anni  fa.  L'autorità 
Comunale  ha  già  fatto  collocare  nel  centro  del  paeseuna 
splendida  lampada  Lux,  e  nella  via  Udine  una  nuova  lam- 
pada a  gas  acetilene,  la  quale  è  un*  ingegnosa  invenzione 
del  Sig>  Gasparutti  Giovanni,  ma  i  crescenti  bisogni  del 
paese  chiedono  usai  di  più. 

-  Scoppio  di  gazometro.  -  Neil'  albergo  Roma  per 
poco  non  si  ebbe  a  diplorare  un  disastro. 

Il  giovialissimo  conduttore  sig.  Nava  mandò  nel  locale 
ove  si  trovava  il  gazometro  un  suo  indipendente.  Quesb 
era  appena  entrato  allorché  scoppiò  un  serbatoio  da  molto 
tempo  abbandonato  colpendo  alla  faccia  l' incauto  visitatore 
il  quale  guarirà  in  due  o  tre  giorni  senza  alcuna  caa- 
seguenza. 

Dublino.  —  Lo  scoppio  d' un  serbatoio.  —  Giunge 
notizia  da  Dublino  che  nella  locale  officina  del  gaz.  av- 
venne una  sensibile  esplosione,  causata  da  un  corto  cir- 
cuito nelle  condutture  della  luce  elettrica. 

Cinquenùla  metri  cubi  di  gas  scoppiarono  con  «rendo 
fragore.  Dei  venti  operai  ed  impiegati  che  erano  nelle 
officine  al  momento  dell'  esplosione,  1 7  restorcmo  feriti, 
dei  quali  6 .  riportarono  gravi  ustioni  alla  faccia  ed  in 
varie  altre  parti  del  corpo.  1  donni  matoiali  non  sono 
rilevanti. 

Ferrara.  —  L'adunanza  dei  cofìsunnUori  di  Iva 
elettrica.  —  Ha  avuto  luogo  domenica  20  gennaio  alle 
ore  1 4.30  neir  Antisala  del  Oiiui^o  Comunale,  gen- 
tilmente concessa. 
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—    Illuminaziont    pubblica.    —    Lj   Com- 
ic   di    controllo    al    gaz    pubblica    per   il  mete  di 
à  Mguente  orario  : 
Accensione  :  dal   primo  all'  6  alle  5  e  45  pom.,  dal 
9  al    16  alle  S  pom..  dal   17  al  24  alle  6.15  pom..  dal 
Z5  al  51   alle  6.30  pom. 

Spegnimento  :  dal  primo  all'  8  alle  5.30  ant..  dal  9 
J  16  alle  5.15  ant..  dal  17  al  24  alle  5  ant..  dal  25 
d  31   ade  4.45  ani. 

Ostati  A  Tarljtlfl.  —  Illuminazione  a  gaz  acetilene.  — 
.jt  Pubblica  illuminazione  a  gaz  acetilene  che  nei  primi 
porm  dell'  impianto,  a  causa  della  poca  praticità  del  per- 
uoale  d'  accensione,  lasciava  a  desiderare,  incomincia  a 
finoware  piuttosto  bene. 

Girgartl.  -  Illuminazione.  Togliamo  dal  Giornale 
à  Sidlia  del  22  gennaio  u.  s.  —  Ritomo  ancora  una 
roka  a  richiamare  1*  attenzione  dell'  aulOTÌtà  Municipale 
■J  modo  indecoroso,  misero  siccome  funziona  la  illumi- 
uziooc  pubblica  in  Girgenti. 

L*  altra  sera  si  dovettero  spegnere  metà  dei  lumi  in 
teatro  per  non  restare  al  buio.  Con  tutto  ciò  si  e  là 
dentro  ogni  sera  in  una  semi  oscurità. 

NeOe  vie,  nei  circoli,  nei  negozi  sembrano  i  becchi 
I  gaz  tanti  cattivissimi  lumi  a  petrolio.  E  la  spesa  } 

la  nessuna  città  sì  paga  a  cosi  caro  prezzo  il  gaz.  e 
a  nesnma  citta  e  cosi  cattivo  il  servizio  d' illuminazione. 
Se  fkott  conoscessimo  a  fondo  la  onorabilità  delie  persone 
:Ìie  u  amministrano,  diremmo  che  è  impossibile  che  un 
tale  stato  di  cose  si  possa  tollerare  senza  un  accordo. 

Ma  insomma  ci  sono  contratti  leggi,  autorità  in  questo 
paese  perche  si  possa  impedire  ad  una  Società  di  scor- 
icare la  gente  e  continuare  nel  cattivo  servizio  rìdendosi 
il  tutti> 


UvarM.  —  La  nuova  tariffa  del  gaz  in  Consiglio 
Comunale.  —  Si  discute  l'articolo  5  dell'ordine  del  giorno  : 
•  Proposte  di  nuove  tariffe  per  la  vendita  del  gaz  ■. 

Interviene  alla  seduta  il  direttore  del  gaz  ingegnere 
VUr8ar>-. 

MODIGLIANI.  —  Propone  che  siano  praticate  delle 
nduzioai  sul  prezzo  del  gaz  a  certe  categorìe  di  utoiti. 
qtecialroenle  agli  impiegati  comunali. 

SINDACO.  Spiega  al  cons.  Modigliani  che  colla 
ndiizioae  in  discussione  ncm  si  può  accogliere  la  sua  pro- 
posta. 

Ah.  franco.  E'  contrario  alla  proposta  Modigliani 
e  crede  opportuno  accettare  ora  la  proposta  della  Giunta 
per  le  riduzioni  e  aspettare  a  discutere  in  seguito  altre 
nduzioni  che  potranno  esser  formulate  quando  saranno 
cofopniti  i  lavorì  ora  in  corso,  che  permetteranno  una 
maggior  produzione  di  gaz. 

Si  discute  poi  sul  prezzo  del  gaz  e  si  richiama  il 
verbale  duna  adunanza  dell'anno  scorso,  nella  quale  si 
(ktcnsse  m  (H-oposilo. 

Il  processo  verbale  non  si  é  potuto  trovare. 

Ittg.  MARGARY.  —  Dà  ^legazioni  chiarissime  su 
quanto  «  <ltscusse  nella  succitata  adunanza  e  parla  lun- 
gamente, ascoltatissimo,  in  mento  alla  produzione  e  alla 
nduziooe  del  prezzo  del  gaz. 

Dall'esposizione  lucida  dell'  ing.  Margary  si  apprende 


che  la  produzione  dell'officina,  da  quando  ei^  ne  prete 
la  direzione,  è  notevolmente  aumentata  e  potrà  ancora 
subire  un'  importante  aumento  in  seguito,  quando  saranno 
compiuti  in  lavon  in  corso. 

ir  verbale  dell'adunanza  dell*  anno  scorso  sopra  ri- 
cordato è  finalmente  trovato  :  da  esso  rìsulta  la  delibe- 
razione del  Consiglio  di  diminuire  notevolmente,  senza 
però  stabilire  cifre,  il  prezzo  del  gaz  quando  sia  in  grado 
di  produrre  di  più. 

Passando  a  discutere  in  merìto  alla  nuova  tariffa  dì 
vendita 

MODIGLIANI  propone  che  il  prezzo  unico  del  gaz 
da  illuminazione  e  da  cucina  sia  stabilito  in  centenmi  18 
il  metro  cubo. 

Ing.  MARGARY  osserva  che  la  rìunione  in  tale 
misura  porterebbe  una  diminuzione  d*  introtti  di  40  mila 
lire. 

LANG.  Pro|x>ne  anche  lui  un  prezzo  unico  di  cen- 
tesimi 18  e  crede  che  a  questo  prezzo,  per  l'wunenlo 
del  consumo,  non  si  avreU)e  nessuna  perdita. 

Ass.  FRANCO.  Crede  che  non  si  debba  rinunziare 
totalmente  a  tutti  gli  utili  dell'officina  e  che  le  riduzioni 
debbano  esser  graduati. 

SINDACO.  Quando  l'officina  del  gaz  sarà  completa, 
sarà  il  prìmo  a  chiedere  nuove  rìduzioni  :  ora  non  può 
gravare  il  bilancio  di  nuovi  onerì  come  quelli  che  por- 
terebbe la  rìduzione  nella  misura  ora  chiesta  dai  consi- 
^ierì  Lang  e  Modigliani  e  che  crede  ascenderebbe  a 
circa  80  mila  lire  di  minore  introito. 

Crede  che  una  proposta  così  importante  non  possa 
essere  ulterìormente  discussa  senza  sentire  anche  il  pa- 
rere della  CfHnmissione  del  gaz. 

Propone  quindi  di  rinviarla  ad  altra  seduta. 

La  seduU  e  sciolta  alle   18.50. 

—  Il  prezzo  del  Gaz.  ■  Neil'  adunanza  dd  Con- 
siglio Comunale,  che  fu  tenuta  1*8  febbraio  si  rìprese  la 
interrotta  discussione  sopra  il  rìbasso  del  prezzo  del  gaz. 
Il  Sindaco  nella  passata  adunanza,  sospese  la  di- 
scussione perche  voleva  che  il  Consìglio  potesse  delibe- 
rare con  maggiore  cognizione,  quando  doe  si  fosse  pro- 
nunciata, in  proposito  alle  diminuzioni  di  prezzo  proposte 
dai  consiglierì  Lang  e  Modigliani,  la  Xommìssiene  au- 
tonoma sola  competente  a  giudicare  sugli  effetti  che  tali 
rìduzioni  porterebbero  al  bilancio  comunale. 

Il  Sindaco  sì  è  dato  premura  di  sentire  il  parere  dì 
detta  commissione,  la  quale  ha  rìsposto  che  per  quanto 
i  miglioramenti  fatti  nell'  officina  portino  ad  una  maggiore 
produzione  di  gaz,  pure  non  è  ancor  giunto  il  momento 
di  potere  affrontare  altre  diminuzioni  all'  infuorì  di  quelle 
proposte  dalla  commissione,  senza  compromettere  la  con- 
sistenza dei  bilanci. 

In  conseguenza  la  giunta  sostiene  la  proposta  ridu- 
zione della  tarìffa  del  gaz  che  sarebbe  la  seguente  : 

Gaz  per  sola  illuminazione  da  cent.  23  portato  a 
cent.  20. 

Gaz  per  illuminazione  e  riscaldamento,  con  un  solo 
cmtatore.  cent.    19  a  m.  e. 

11  Sindaco  a  nome  della  Giunta  promette  inoltre 
'  che  quando  ì  lavorì  pel  miglioramenlo  della  officina  sieoo 
,  terminati,  c.ò  d.j  -'.  ....la  noi  mese  di  agosto    prcsomo. 
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e  che  sia  stata  effettuata  la  prova  che  un  ukeriore  di- 
minuzione di  prezzo  non  porterà  aggravi  al  bilancio,  sarà 
lui  stesso  che  porterà  la  proposta  al  Consiglio. 

E'  bene  che  la  questione  venga  affrontata  definitiva- 
mente e  risoluta  perchè  gli  utenti  desiderano  finalmente 
di  sapere  quali  benefici  possono  rilevare  dai  migliora- 
menti dell'officina,  tanto  più  che  il  prezzo  finora  pagato 
è  molto  elevato  di  fronte  all'  importanza  della  nostra 
città. 

—  Disgrazia  al  Gazomelro.  —  L'  operaio  Palandri 
Giuseppe  fu  Valente,  d'anni  44,  abitante  in  via  delle  Case 
Rosse,  lavorando  al  Gazometro,  nel  chiudere  una  val- 
vola della  conduttura  rimaneva  a  contrasto  fra  il  tubo  e 
la  maniglia  col  2"  e  il  3"*  dito  e  si  produceva  delle 
ferite  lacere  che  all'  ospedale  gli  furono  giudicate  gua- 
ribili in  più  di   IO  giorno. 

Londra.  —  La  carestia  del  carbone  e  gli  aumenti 
sul  prezzo  del  gaz  in  Inghilterra.  —  Il  prezzo  del  car- 
bone continua  a  crescere  in  tutta  l' Inghilterra,  e  col  car- 
bone cresce  pure,  e  vertiginosamente,  il  prezzo  del  gaz. 

In  meno  di  due  mesi  il  prezzo  del  carbon  fossile  è 
aumentato  di  IO  lire  la  tonnellata,  ed  è  altrettanto  più 
caro  di  quel  che  non  fosse  l'anno  scorso  a  questa  data. 

Le  compagnie  ferroviarie  non  sembrano  preoccupiu'si 
affatto  di  tale  stato  di  cose,  ed  i  ritardi  nella  consegna 
delle  partite  di  combustibile  destinate  a  Londra  sono 
enormi.  Ciò  ha  fatto  decidere  molti  negozianti  di  car- 
bone a  valersi  delle  offerte  di  parecchie  miniere  ameri- 
cane, ed  ordini  telegrafici  sono  partiti  in  questi  giorni  per 
Filadelfia  e  Norfolk,  richiedenti  il  pronto  invio  a  Londra 
di  tutto  il  carbone  disponibile,  per  uso  di  famiglia,  in  quei 
mercati. 

Alcune  compagnie  di  gaz  hanno  fatto  già  arrivare 
carbone  dalla  Germania. 

Longarone.  —  Derivazione  di  Acque  pubbliche.  — 
Con  R.  D.  su  proposta  del  Ministro  on.  Massimini  venne 
concessa  la  derivazione  di  acque  pubbliche  al  dot- 
tore Osvaldo  Protti,  dal  fiume  Piave  nel  comune  di 
Longarone,  (Belluno)  onde  produrre  la  forza  di  247  ca- 
valli per  tre  segherie  di  legnami. 

Liigo.  —  Una  città  al  buio  per  mancanza  di  car- 
bone. —  La  sera  del  I  febbraio  si  vociferava  che  la 
luce  elettrica  non  avrebbe  funzionato  perchè  l'officina  era 
mancante  di  carbone,  ma  poi  con  un  po'  di  ntardo  la 
luce  si  ebbe. 

La  sera  del  2  invece  la  città  rimase  fino  a  tarda  ora 
al  buio  completo  e  tale  sarebbe  rimasta  se  il  sindaco  non 
avesse,  dopo  severi  rimproveri  alla  Società,  fatto  prov- 
vedere il   carbone  preso  ad  imprestito  presso  altra  officina. 

Marsala.  -  La  trasformazione  dell'  illuminazione 
pubblica.  —  La  sera  de!  4  marzo  l'attuale  illuminazione 
pubblica  a  gaz  sarà  sostituita  con  quella  ad  acetilene,  in 
via  provvisoria,  non  essendo  ancora  pronta  1'  officina  elet- 
trica. L' amministreizione  aveva  chiesto  alla  Compagnia 
del  gas  una  proroga  di  un  anno,  ma  la  Compagnia  si 
rifiutò,  proponendo  invece  una  proroga  di  dieci  anni,  evi- 
dentemente inaccettabile  perchè  in  aperta  antitesi  col  ri- 
sultato dei  referendum  in  cui  la  volontà  del  paese  si  ma- 


nifestò a  favore  della  municipalizzazione  della  Kice  pub- 
blica elettrica. 

Messloa.  —  Per  il  servizio  della  illuminazione  elet- 
trica. —  La  Cooperativa  elettrica,  dovendo  procedere 
all'  impianto  della  rete  di  alimentazione  e  diatribuzicHie 
per  il  servizio  d*  illuminazione  e  forza  motrice  in  città  e 
dmtomi,  ha  ottenuto  dal  signor  prefetto  della  provìncia 
in  concessione  necessaria  ai  sensi  della  legge  per  la  tra- 
smissione a  distanza  delle  correnti  elettriche  (1^88^  7  giu- 
gno 1894  n.  232). 

Per  eseguire  tale  rete  è  necessario  porre  sulle  fac- 
ciate delle  case,  verso  le  vie  per  cui  deve  passare  la 
conduttura  elettrica,  delle  mensole  che  sostengono  i  Èli 
conduttori. 

Alcuni  proprietari,  malgrado  la  legge,  si  sono  op- 
posti, negando  in  mille  guise  gli  appoggi  delle  mensole 
inciampando  cosi  il  procedimento  dell*  impianto. 

La  Cooperativa  sarà  costretta  a  chiamarli  in  giudizio. 
E  noi  parliamo  d*  industrie,  d' interessi  cittadini  e  d' in- 
coraggiare r  impianto  di  nuove  istihizioni  che  possano  av- 
vantaggiare le  condizioni  economiche  di  Me&sina.  Si  sa 
che  la  Cooperativa  elettrica  è  una  industria  che  swgc 
ora  con  capitati  messinesi  raccolti  per  piccole  azioni  di 
L.  50  e  vi  ha  concorso  gran  numero  di  cittadini. 

Si  sa  che  la  Cooperativa  elettrica  sorge  per  dotare 
la  nostra  città  di  energia  e  di  forza  motrice. 

Milano.  —  Impianti  meccanici  —  Sistema  de  Brouwer 
—  a  Napoli  e  Venezia.  —  La  Compagnia  Anonima 
Continentale  che  ha  in  avanzata  costruzione,  a  Napoli, 
presso  r  officina  della  Compagnia  Napoletana  del  gaz, 
la  batteria  di  8  forni  a  9  storte  orizzontali  di  6  metri, 
a  due  teste,  con  trasporto  meccanico  del  carbone  e  del 
coke  nella  sala  dei  forni,  e  servizio  di  carico  e  scarico 
meccanico  delle  storte,  ha  conseguito,  ora,  un  nuovo  la- 
voro. Infatti,  la  Società  Civile  per  1*  illuminazione  a  gaz 
della  Città  di  Venezia,  in  seguito  al  rinnovo  della 
sua  concessione  col  Municipio,  dovendo  costruire  una 
officina'"^'moderna  completa,  ha  ordinato,  alla  Ounpagnia 
Anonima  Continentale,  una  batteria  di  8  forni  a  9  sOTte 
orizzontali  di  6  metri,  coi  medesimi  impianti  meccanici, 
sistema  De  Brouwer,  in  via  d' installazione,  a  N^kJl 
Quest'  ultimo  impianto  funzionerà  il  2  lugjiìo  p.  v.,  e 
quello  di  Venezia  funzionerà  il  I  novembre  del  cwrente 
anno. 

Questi  due  importantissimi  impianti  sono  i  primi  co- 
struiti in  Italia,  e  usufruiranno  dei  numerosi  vantaggi  de- 
rivanti dall'  impiego  degli  apparecchi  De  &XHiwer,  i  quali 
nell'esercizio  di  una  officina,  producono  una  considere- 
vole economia  di  mano  d'opera,  unitamente  ad  un  au* 
mento  di  rendimento  industriale  ;  fattori  assolutamente 
necessari,  ora,  che  si  deve  subire  una  diminuzione  gene- 
rale del  prezzo  di  vendita  del  gas,  conseguenza,  questa, 
del  rinnovo  delle  concessioni. 

Constatiamo  che  questi  due  impianti  completano  una 
serie  di  28  impianti  fatti  dalla  Compagnia  Anonima  Con- 
tinentale, in  Italia,  Francia,  Svizzera.  Spagna,  paesi  nei 
quali  essa  è  la  concessionaria  dei  brevetti  De  Brouwo'. 

~  Le  forze  idro-elettriche  di  Valtellina.  —  E' 
prossima  la    difinitiva  costituzione    in    Milano   della  So- 


■■■  •  Dimnw  ■  per  lo  tfruttanento  deUc  forre 
■ilniUi  d<  corm  d*  «cqiM  «  KSBKUmcnlr  lidl 
IUho  die  ■hoccA  w  Sondrio.  Futono  ixrrtanio  prc- 
ta^Ètf  pwfxirtr  al  Coraunv  <£  Sondrio,  in  rcUnonc 
mAe  al  praseOo  di  mumcìp«lìzzA2Ìonc  del  «crvizìo  d*  Jlu- 
mitaaàme  «MaJmmle  e«rrcito  dalla  Soctrla  rlcltrica. 

Pm    pero    che    U   •    Idioclitica  ■   iwrcbbe  avviate 
MMriive  acir  Bleuo  «eiuo  deOa   •  Dinamo  ■ 

R  capitale  detta  Dinamo  sarebbe  di  4  milioni,  eicvabili 
«  IO  p0  dcUwnuione  del  Comialio- 

F«Mo    fttu    del  ComìtirtD  promolofe  1'  'ai%.  E«idn 
GmrniO.   il    Trcoomuio    Italiano.   Brown   Boveri.    e  un 
WUppo  bancaria 


—   DbgfQjh  ntW  o0idnQ  del  Qaz.  —  Otto  operai. 
M<i  di  nJb  di  lecno.  slavono  muovendo  un  motore  del 

di  U  gmalali. 

Uaa  dì  qaetf  oHo,  cerio  A)(Te<)o  Strada  di  anni  32, 

va    «Itll    altn    Utriavui  tlufgtirr  di  maiìo  il 

iS    \e^po    che    euo  adoprrava.  r  che.  Kattendoftli 

nel    petto,    gli   (jfM-uravs  una  grave  coro- 

K  vÌKcnlr.  Vcnoe  ricoverato  all'  Otpedalr  Mag- 

tAw  r^minnc  t/eff/i  oédtìti  a!  gaz.  —  Alla  C«- 

del  lavoro  ebbe  luogo  un'  aucn^ea  generale  degli 

al   gu.  per  diKaterc  la  riipotU  della  Direzione 

pfcaentalo  ddU  Lega,  contenenti  deiiderali 

ai  lalari.  al  foodo  pensione  e  all'  indermiia  (ler 


L*  aMcmbJca  dopo  di»ct»Monc.  deliberò  di  dare  man- 
^lÉO  al  Coadgbn  della  Lega  [icr  n|KTire  delle  nuove 
paaiicKe  prato  la  Direzione  della  Società. 

MaaapoH.  -  Luce  elettrica.  —  Sapinamo  da  fonie 
■can  che  tra  noo  moho  tara  data  m  appalto  la  luce 
cWarica  ad  una  importante  ditta. 

Siamo  ticuri  die  prima  di  cflrtluare  questa  conven- 
cnac  d  MuMÌdpio  andrà  col  cattare  dì  piombo,  perche 
kattMi  <fi  cma  vitale  non  lolo  per  il  bilancio  comunale, 
■M  am^t  per  gT  iiiteretii  degli  esercenti  e  del  pubblico. 
Ci  pionienianiD  di  eiaere  vigili  e  srguirc  attentamente  le 
(ut  della  tucr  rlettnca  (irrthr  non  vorremmo  che  questo 
•ovu»  ini)Ktrtanle  die.  a  Mio  tempo,  e  slato  la  voragine 
the  ha  anorbito  la  parte  più  viva  del  bilancio,  si  de»>e 
KKU  mia  ponderazione  e  convenienxa. 

AgUazioni  ofmait.  t  gamli  ve%ui*iani. 
I    16   frimaio    per   ima  ernmea  intapietazione  dau  ad 
■I  artkcolo  <id  nuovo  regolamento,  gli  accenditori  della 
CaovavM  mmdiiff***  del  gaz  a  S.  Giovanni  a  Teducdo 
■  wamo  amm  in  ÌKÌopcro. 

D    ddcsito    di    p.    ».    per   incarico  ddla  Società  ha 
ma    conimÌMÌone    di  scioperanti  alla  quale  fia 
che  r  iiilct|)rctajione  data  all'  articolo  era  del 
ana  orala. 

bi  M^Mo  dò   gli  accenditori    hanno   dichiaralo  che 
la  Mn  limi  lardibrro  ritornati  al  lavofo. 


R 


—    Lttcf  tJettHca.    —  I  lavori  per  l' impianto 

hcr    flflfnr*!    tono    ormai    ultmiati.    La  smi  dd 

feUraio    a.    ».,  per  la  I  volta,  brillo  ui  Osopf».  la 


Pailova  -  La  tucf  tUtlrka  a  Padotta.  —  Già  lo 
stalniimrnlo  induitnale  Eicego  provvedeva  dì  lacc  drttnca 
alcuni  quartieri  liella  citta,  ma  non  n  aveva  ancora  a 
Padova  uiu  completa  dirama/inae  di  qseMO  «Uffini  di 
illumina?  ione. 

L'avremo  ha  poco  e  doe  appena  la  Società  Achiatica 
che  ha  U  sua  tede  ìn  V'eneiia  avrà  conpiato  1*  impianto 
al  quale  sta  attendendo. 

L'energia  eletvica  verrà  fumila  dagli  impianti  idro- 
elettrid  dd  Cdhaa  e  ild  Cìbmo. 

A   Padova  tara  iastalata  aadic  una  riserva  tecnica. 

L'  energia  dettrica  giungerà  a  Packrva  mediante  una 
Imea  w|rra  pali  a  tralìccio  in  ferro  tolto  forma  di  cor- 
rente  alternala  trifase. 

In  questi  giorni  il  suolo  della  citta  e  tutto  lowopra  a 
caoM  dei  lavori  di  liifamaziooe  che  ti  fanno  nd  aoHo- 
Hiolo  caHndon  oppone  «fiftcoha  da  pane  do  proprieCifi 
di  caie  alla  cnflocatione  aerea. 

—  Uno  icopph  éi  gas  al  Gazameito.  —  Va  aera 
dd  29  Gennaio  duranir  J  periodo  della  carica  del  Ga* 
zomelro  |>rr  una  «fuggila  di  gaz  da  una  storta  rhe  « 
stava  caricando  avvenne  in  un  riparto  della  sala  dei  fotni 
slessi  una  lorte  detonazione. 

Prcnenti  al  fatto  trovavatt  il  penonde  addetto  d  (omo 
e  il  capo  officina  che  slava  dando  appunto  le  ordinarie 
duposiziooi  per  la  manovra  di  uno  tpedale  ndiinftto  che 
con  la  sua  periodica  erogazione  aumenta  il  livello  del* 
r  ocqtu  nei  banlctli  dei  forai  ed  aneata  coti  le  fu^te 
del  gaz  ddle  bocche  dei  forni  itcìai. 

Fra  il  penonalc  la  Bammala  investi  l'operaio  Scluavon 

Liagi  producendogli  scottature  al  vno  ed  alle  maru. 
• 
Paiifl.  Agitazioni  Ji  Gazici.    ■    Mille  e  cinque- 

cento opnai  della  compagnia  del  Gas  haniM  temilo  atta 
Borsa  dd  lavoro  una  riunione  nella  quale  hanno  volato 
un  ordine  del  giortw  in  favore  della  equiparazioaa  dd 
personale  della  Compagnia  del  gaz  d  peraooate  dipau 
dente  ddla  Amministro^rione  Municipale  di  Parigi. 

-  Schprto  ài  operai  Elctlrichli.  —  (8  mano)  GK 
operai  dettricuti  di  Parigi  hanno  deciso  di  mellersi  m  ìscÌo- 
pero  a  partire  dalle  ore  17.  Parecchi  giornali  hanno  avuto 
turbata  la  loro  tnatuia.  La  Llhcriè  non  ha  fatto  che  una 
tiratura  iHirrule.  Stasera  gli  tcio|>cranti  tenanno  una  grande 
riunione.  Il  Bd/ar  Hotel  de  Vile  e  i  ntagazzini  dd 
Pigtnalion  hanno  dovuto  mandue  na  i  clienti  e  chiudere. 
La  maggior  porle  dei  grandi  caffr  luno  illununali  a  candele. 
Un  certo  numero  di  uftd  di  poluta  hanno  dovuto  chtit* 
dcrc  vrrao  le  S  pomeridiane.  Il  palazzo  del  municqno 
eMendo  illuminalo  ddf  Union  Munictpd  non  totfre  per 
lo  sdopero. 

Pftvlt"J)Bo  (Bldlat.  ///um/mufanr.  —  Torfomo 
dalla   Ganttta  tiri  Popolo  : 

In  i|uesti  giocTu  M-oni  con  piacire  ddl'  tnttera  popò- 
laiione.  pweva  che  la  questione  dell'  ilKimma/ioDr  elettrica 
dd  nostro  sobborgo  fcnae  entrala  odia  fase  nsohiliva. 
Ola  poi.  per  cause  atto  scrivcnle  sccnoaciiae  Mio  è  ri- 
tornato d  primo  ftadio. 

11  nostro  .Municipio,  sono  ben  già  5  armi  (sentire 
cdlo    flesso    rìsttkalo)   che  va  trattando  ora  con  qoesta 
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Società,  ora  con  quell'altra  Impresa,  per  affidare  la  co- 
struzione e  r  esercizio  della  illuminazione  in  parola. 

Sembra  vero,  che  per  l' impianto  di  poche  lampadine 
richieste  per  l' illuminiizione  del  nostro  sobborgo  occorrano 
si  lunghe  e  laboriose  trattative  I 

Il  fatto  di  avere  la  conduttura  a  bassa  tensione  della 
Società  Elettricità  Alta  Italia,  che  arriva  già  a  poco  più 
di  1  {2  km.  di  distanza  dall'  abitato  ;  e  quella  ad  alta 
tensione  della  Società  Pont  Saint-Martin  che  passa  in 
paese,  dovrebbe  far  si  da  eliminare  le  dimcoltà  tecniche 
e  ridurre  al  limile  minimo  le  spese  d' impianto  e  di 
esercizio. 

Non  vorrei  essere  pessimista,  ma  purtroppo  le  trat- 
tative ed  i  sopraluoghi  continuereumo,  ma  i  pali  che  do- 
vranno sostenere  i  lìK  che  porteranno  la  luce  al  nostro 
sobborgo  sono  ancora  allo  stato  di  ramoscelli. 

Quello  che  accade  per  l' illuminazione  accadrà  per  le 
Scuole,  per  1'  acqua  potabile,  ecc. 

Pel  passato  avevamo  un  cantoniere,  unico  aggravio 
che  la  nostra  frazione  dava  al  Comune  ;  ora,  per  eco- 
nomia, venne  soppresso  anche  quello. 

In  fatto  d' imposte  però  non  si  procede  collo  stesso 
criterio.  E'  recente  l'applicazione  della  famosa  tassa  sui 
materiali  da  costruzione,  e  non  tarderà  quella  sulle  aree 
fabbricabili.  E  poi  !  !  il  sobborgo  di  Pavignano  è  dì  peso 
al  comune  di  Biella.  Si  dorma,  e  chi  dorme.... 

Pietroburgo.  —  L'esplosione  del  gaz  al  Credito  co- 
munale. ~  Un  padre  di  famiglia.  —  L' esplosione  all*)- 
stituto  di  Credito  Comunale  è  stata  provocata  dall'  impru- 
denza di  un  operaio  che  riparava  l' impianto  del  gaz. 

Il  piano  terreno  è  distrutto.  L'  operaio  è  rimasto  se- 
polto sotto  le  macerie.  Tre  persAie  sono  ferite.  Si  temono 
altri  crolli. 

Pittsburg.  —  Esplosione  di  un  allo  forno.  -  Una 
esplosione  è  avvenuta  nell'  officina  Langilius  provocata 
dalla  accumulazione  di  gaz  alla  base  di  uno  degli  alti  forni. 
Di  35  uomini  che  lavoravano  nell'offlcma,  uno  s^lo  rimase 
incolume,  quattro  sono  morti  e  sette  feriti  mortalmente 
furono  condotti  all'ospedale.  Tutti  gli  altri  sono  scomparsi. 

Appena  avvenuta  1'  esplosione,  il  metallo  in  fusione 
si  è  sparso  al  suolo  e  raggiunse  in  alcuni  posti  l'altezza 
di  un  metro. 

Un  operaio  sfuggito  alla  catastrofe  ha  fatto  il  seguente 
racconto  :  «  I  miei  camerati  ed  io  eravamo  occupati  a 
manovrare  presso  gli  alti  forni,  quando  avvenne  una  for- 
midabile esplosione.  Il  metallo  in  fusione  si  precipitò  at- 
traverso le  fessure  prodotte  dall'  esplosione  e  si  sparse  al 
suolo  ». 

Un  viaggiatore  che  trovavasi  in  un  treno  il  quale  pas- 
sava in  quel  momento  in  prossimità  dell'officina,  disse  di 
aver  visto  dieci  uomini  che  correvano  colle  vesti  infuocate 
Parecchi  sembravano  feriti  giudicando  dalla  lentezza  colla 
quale  fuggivano,  altri  zoppicanti,  furono  ben  presto  cir- 
condati dal  metallo  fuso.  Una  seconda  esplosione  avvenne 
e  allora  il  viaggiatore  non  vide  più  nulla.  Egli  crede  che 
tutti  siano  penti. 

Neil'  officina  non  si  può  entrare. 

Pordenone.  —  Luce  elettrica.  —  A  nulla  valsero  re- 
clami diretti  ed  indiretti,  a  mezzo  dei  giornali,  per  otte- 


nere un  miglior    servizio    da    parte  della    Società  per  la 
luce  elettrica. 

I  constunatori,  che  pagano  abbastanza  cara  la  luce, 
devono  servirsi  solo  quando  piace  a  quei  signori  dì  via 
della  Torricella,  i  quali  fanno  il  comodo  loro  lasciando 
all'  oscuro  parte  o  tutto  il  paese  quando  più  ad  essi  acco^ 
moda.  Una  sera  alle  8  buona  parte  dei  negozi  di  Porde- 
none rimase  improvvisamente  all'  oscuro  :  il  giorno  seguente 
abbiamo  avuto,  nno  alle  6  circa,  una  hice  da  lumini  ad 
olio.  Visto  che  i  reclami  a  nulla  servono  ;  che  ai  lagni 
si  risponde  con  una  scrollata  di  spalle  ;  che  si  accampa 
la  forza  maggiore,  crediamo  che  ì  consumatori  se  vor- 
ranno ottenere  qualche  cosa  di  concreto,  che  infine  poi 
si  riduce  al  loro  diritto,  dovranno  rifiutarsi  di  pagare  alla 
prossima  scadenza  la  bolletta  che  verrà  loro  presentata 
dall'  esattore. 

Ce  ne  sono  molti  consumatori  che  lo  faranno  ;  ma 
fino  a  tanto  che  una  simile  protesta  non  verrà  fatta  da 
tutti,  nulla  si  otterrà. 

L*  unione  fa  la  (orza  :  dunque  avanti  1 

Prato.  —  Impianto  di  luce  elettrica.  —  Per  inizia- 
tiva della  Società  elettrica,  che  ha  anche  in  questa  città 
una  operosa  agenzia  ;  avrà  luogo  la  distribuzione  di  luce 
e  di  forza  motrice  per  le  piccole  industrie  in  parte  della 
città  e  dei' sobbcH^i, 

Roma.  —  //  problema  idraulico  —  La  forza  motrice 
ricavabile  dai  corsi  d' acqua.  —  D*  accordo  tra  i  ministri 
di  agricoltura  e  dei  lavori,  in  questi  ultimi  tempi  si  è  dato 
un  notevole  impulso  agli  studi  idrografici. 

Sono  ultimate,  tra  l'altro,  le  monografie  dei  fiumi  dei 
versanti  Tirreno  e  Adriatico  e  sono  molto  avanzati  i  ri- 
lievi per  la  Sicilia. 

In  seguito  a  tali  studi  idrogrt^  si  é  potuto  stalMlire 
con  sufficiente  esattezza  quali  siano  le  attitudini  di  quasi 
tutti  i  corsi  d' acqua  dei  territori  suddetti,  a  produrre 
forza  motrice. 

Dal  quadro  interessante  che  riferisce  la  potenzialità 
indicata,  troviamo  per  i  fiumi  del  versante  Adriatico  da 
Rimini  a  Capo  Leuca  260.000  H.P.  in  massima  magra, 
325,000  HP.  nella  magra  ordinaria,  dei  quali  solo  92000 
HP  sono  ora  utilizzati. 

Si  calcola  che  in  tutto  il  Regno,  in  massima  magra 
si  possano  dai  corsi  d' acqua  ottenere  circa  2,3000,000  HP. 

—  Società  anglorromana  Gas.  —  La  Società  an- 
glo-romana per  r  illuminazione  a  gas,  ha  già  c(»nÌnciato 
dal  primo  gennaio  il  pagamento  della  cedola  n.  5  delle 
obbligazioni  4  e  mezzo  per  cento,  emissione  1699.  in 
L.  )  1 .25  e  della  cedola  n.  7  delle  oUiligazìoni  4  per 
cento  emissione  1903  in  L.   IO. 

Rotberdam.  —  Scoppio  di  gaz  bi  una  chiesa.  — 
Un  telegreunma  da  Rotherdam,  reca  che  la  chiesa  cab 
tolica  di  colà  è  stata  distrutta  da  un*  esplosione  di  gaz. 

li  presbiterio  fu  gravemente  danneggiato. 

Sei  frati  rimasero  gravemente  feriti. 

Saliceto  (Cuneo).  —  Illuminazione  ad  acetilene  si- 
stema Botto.  —  Togliuno  dalla  Gazzetta  del  Popolo: 

Meritano  di  essere  segnalati  ali*  attenzione  pubblica 
i  gazometri  ad  acetilene  del  signor  Bartolomeo  Botto,  di 
Briaglia. 


ha  tortimilo.  nel  mo  eierciiio  in  Sali- 
drttrkA.  che  Uidava  molto  »  de- 
■Jew.  r  BuHMMiioiK  ad  «celilmr.  mcdùnte  l'imfnanto 
é  mt  0aomitn  dd  ùgnor  Botto  •  qiMnordici  rMmrnc. 
e  «J  Man  del  vero,  anche  pei  conwUlRuooc  da  nu- 
mtmm  «rvcnlon.  deve  dichiarare  che  per  forza  dì  ÌUir 
mmÈÙmnt,  icnu  alcun  maggiar  dMpenc&o.  tale  lùlenu 
MB  paà  «ibire    confronti    co«   ocnì   akro   fino   adora 


A  cab  ■  «nJBMfB  la  poattbOiia  di  dìsitorre  dcUa  luce 
«pi  mMneato.  aestza  le  Frequenti   inicnuzioni  che  d 
■cj  mtenu  di  illuimnauonc    delinca,  la   lìcir 
dd  suoraetro.    semplice  e  geniale  ad  un 
m  moòo  che.    pur  richiedendo    {>ochiuimc  cure, 
•M  prcacMa  pencoli  di  kkU. 

La  tmtica  Moziona  coti  degnamente  le  otoi&coue 
che  aiK  «fiparecchi  a  ^z  acccDcne  dd  ùgnor  Bono  - 
cooirunj  e  wneccìati  a  prezzi  lunitatisùmt  — 
cadente  alle  eipotàioni  di  Mondovi,  AIIm  e  ttl* 
alle  Eapouioni  riunite  di  Cuneo,  ove  il  tignor 
Batto  ebbe  a  corar^uirc  U  più  alla  disluuiooe  per  tali 
li.  e  cjoe  il  pnmo  premio. 

Cellario  PMro. 


-  -  La  ptrforaxione  della  prima  galleria  deU 
r  kapianto  iJroeleltrka.  —  I  lavori  del  pandioM  irh- 
idrorlettnco  municiftale  della  citta  di  Torino,  che 
da  Solheiltand  a  Chiomjnle.  nell'  aha  valle 
dek  [Xora.  hanno   fatto  in   questi  ulbmi    tempi  twtevoli 


La  saBma  di  Calambra  i1  27  dfllo  scorso  febbraio 
«taae  pcffosaia  nel  iraRo  compreso  tra  la  lincslia  mtcr 
iBcdM  chiaaiata  di  Saragat  e  lo  sbocco  vcno  la  comba 
e  rtvo  aMNUiBO.  |>cr  una  lunghezza  di  metri  273. 

I  ■iaalon  dei  due  attacchi,  che  da  oltre  nove  mesi 
ti  a  duro  cimento  per  1'  ecceuiva  duiezza 
e  per  le  ouinate  lOTBenti  ed  infiltrazioni  di 
woftdanti  la  galleru,  cosicché  li  dovettero  appli- 
care le  ponpe  a  mIdrc  con  netto  continuo,  il  giorno  27 
ptahanmo  Si  lavora  di  pcilorazione  degli  ultimi  buchi 
di  liMa  nd  toltile  diafrunnu  che  divideva  i  due  avan* 

E  qamo  lavoro  hi  eseguito  con  in»olita  ed  indoor 


Vcno  le  ore  1 7.  prcicnli  l' ingegnere  Gemente  Bar 
■ali.  «liieaofc  locale,  ed  i  lìgnori  Roiazza  Pippino  ed 
Caiio  dafl*  hnprcia.  i  minatori  delle  due  oppo«le 
dopo  tedproche  legnaUzinni  con  cdpi  di  maiza 
ma  iliafiainma  diviiorio.  diedero   contemporaaeamenie  il 


fm 


ib  operai  h  erano    measi    in  lalvo,  tembiii 
BffiiaWono  l'abbattirneiito  deirdtìrao  oMacolo 
incontro  dei  due  cunìcoli. 
un  accorrere  frenetico  al  punto   deO'  e^Aa^ 
Aiendn  1*  aifisiiante  e  dcnuiùmo  fumo  della  di- 


D  pmo  a  varcare  t  rottami    del  dulranma    fu  Te- 
inBeflTH-fr   Bornali.  rhe  venne  accolto  dalla  tTpwrtri 
eoo  replicate  gnda  di  eWioa  Torino  t  wvhM  H 


P  aolerte  tm^itattio  ngDOi  Pippuw  Roiazza.  rhe  m 
coei  bene  cauivara  l' afleOo  dd  moì  dipendmit.  t^<Dw 
poi  che  d  ristorante  del  Valentino  vetuite  icrviu  una 
buona  ceiu  a  lutti  i  minaiori  che  lavoravano  in  detta 
Hallena,  per  le«ieggÌAfe  la  (rlice  apertura. 

Ed  e  qui  il  caso  di  notare  che  T  iocontro  nella  fal- 
leria  Oalambia  »  clfettuó  con  loanyi  pRCHione,  mal- 
grado le  divcrw;  curve,  e  coniidermdo  pare  la  risiiel- 
tezza  della  sezione  di  scavo. 

In  questo  tratto  già  uhimaiu,  che  mtaura  ndn  275. 
■  coosumarooo  nientemeno  che  2475  dulogranani  di  di- 
namite.  16.500  metn  di  micna  e   13.000  capsule. 

Per  coloro  che  amano  le  stahstiche  possiamo  acctuir 
gere  che  la  perforazione  a  mano  dd  buchi  da  mina 
misurerebbe  ciica  10.000  metri  di  lundiez:za.  pei  quali 
occonero  in  lotde  25.000.000  di  c6^^  di  voàzieìU  e 
mazza  dofipia. 

Quantunque  1*  impresa  non  abbia  ancora  rretuto  la 
consegna  uIBdale  del  lavoro,  gì*  s^vi  in  gallena  raggum- 
gono  già  1600  metri  e  fra  un  mese  il  lavoro  ti  potrà 
svolgere  ut  tutta  la  zona. 

Sara  i|ue»io  un  vanlaggm  grandiMimo  pct  \taccre  le 
difflcoha  opiKnIc  dalla  durezza  della  roccia  e  ddla  con- 
figurazionc  del  suolo.  Con  si  potrà  condune  a  if-tmtne 
in  IcmiKi  utile  la  grandiosa  opera,  che  tornerà  di  tanto 
onore  e  di  lanio  incremento  alla  citta  ò  Tonno. 

Tlraao.  Le  grandi  forze  idrauliche  Valtellineii 
e  la  dita  di  Milano.  —  Il  nostro  Consiglio  Co,-aanalc 
tenne  una  seduta  straordinaria  per  1*  esame  dell*  impor* 
tante  quriiKine  delle  forze  idrauliche  drll'Alu  Vdletlms. 
Il   Consiglio  era  al  completo. 

Li  discusDonr  fu  breve  :  alla  fine  veiuie  approvalo 
un  ordirte  del  giorno  nel  quale  e  detto  : 

•  Avuta  lettura  della  lettera  Prefettizia  9  fdihraio 
1907  e  prese  in  eiame  il  preliminare  di  convenzione  fra 
Milano  ed  i  Comum  dell'Alta  Valtellina  relativa  dl'u* 
tilizzazione  delle  acque  dell'  Adda  e  del  Roatco.  quale 
fu  proposto  dalla  R.  FVifettura. 

■  Constatando  che  tale  preliminare  mantiene  e  mi- 
gliora le  modificazioni  etsenziah  del  precedoils  [*dimi' 
nare  votato  da  questo  C^nsigbo  il  22  p.  p.  dicembre. 

■  Riconosciuto  che  le  poche  varianti  apportatevi  sono 
ragionevolmente  accettdiik. 

•  revoca  la  ddibcn  22  dicembre  1906;  i^ipnnrB  3 
detto  preliminare  <fi  convenzione  ;  esprinte  la  piii  viva 
riconoscenza  di'  illustriaa.  signor  prefetto  rd  d  looi  col- 
laboratori pei  la  loro  prtsioaa  opera  di  conciliazione  ed 
augura  che  la  citta  di  Milano  ;  accettando  U  runovala 
convenzione,  permetta  df  Alla  Valtellina  di  inixiareoM 
essa  quei  rapporti  di  fianca  e  coidiale  llfltfìlii  die  hh 
rono  sempre  net  suoi  voli  più  fcwidi  *. 

L'  ordine  del  giorno  venne  acodto  da  grandi  applanii 
«  da  grida  di  £>Wim  Milana. 

Trapani.  -  Ptr  T  impianto  dell' illuminaciooe  elei- 
trha.  ~  Toaliania  dal'  Ora  : 

La  bella  idea  d' impiantare  un*  oftnoa  {ter  b  ptodr 

none  dell'  energia  rlettrua  ndU  rmstra  cilts.    sia  prt  la 

,  dirtribuxMne  ddla  luce  d  privali,  come  anche  pcs  l'ap* 
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prestazione  della  forza  motrice,  va  incontrando  sempre 
maggiormente  il  plauso  del  pubblico. 

Ebbi  a  scrivere  altra  volta  intomo  a  questo  argo* 
mento,  allorché  hirono  diramate  le  circolari-programma 
alla  cittadinanza,  e  Bn  d*  allora  rilevai  quali  grandi  van" 
tiiggi  offriva  r  impreu  Gatto  rispetto  a  quelle  di  altre 
città,  sia^dell'  isola  che  del  continente.  Ora,  però,  desi- 
derimdo  essere  ancor  meglio  informato  di  tutto,  ho  vo- 
luto chiedere  schiarimenti  e  delucidazioni  allo  stesso  di- 
rettore tecnico  dell'  officina,  l' ing.  Carlo  Gatto,  persona 
competentissima  per  la  materia,  che  gode  la  generale 
stima  della  nostra  cittadinanza. 

Sarebbe  lungo  riassumere  l' interessante  conversazione 
che  si  terme  :  mi  piace  solo  far  notare  che  l' impresa  ha 
escogitato  tutto  un  sistema  di  forniture,  vantaggiosissimo 
per  i  consumatori,  con  una  teuiffa  progressivamente  de- 
crescente con  la  meiggiore  durata  di  accensione  delle 
lampade.  Questa  tariffa  e  il  sistema  da  adottarsi  per  mi- 
surare le  unita  di  elettricità  che  si  consumano  nell  im- 
pianto, consigliano  a  limitare  allo  stretto  necessario  la 
richiesta  di  lampade  che  debbono  restare  contemporanea- 
mente accese. 

Ho  appreso,  pure,  che  a  buon  punto  sono  le  tratta- 
tive fra  il  signor  Gatto  e  la  nostra  Amministrazione  co- 
munale, per  illuminare,  cioè,  a  luce  elettrica  Corso  Vit- 
torio Emanuele,  via  Torrearsa,  Via  Garibaldi  e  la  VilU 
Margherita.  E'  bene,  infatti,  si  sappia  che  attualmente 
il  Comune  spende,  per  l' illuminazione  a  gaz  della  città, 
fornita  da  una  società,  una  somma  rilevante  extra-con- 
tratto. Ed  è,  quindi,  con  una  parte  di  tale  somma  che 
si  vorrebbe  sostituire  la  luce  elettrica.  Il  signor  Gatto, 
poi,  ha  fatto  delle  proposte  veramente  ottime  :  l' illumi- 
nazione elettrica  verrebbe  a  costare  meno  di  quella  a 
gaz  ;  nessun  diritto  a  monopolio  avrebbe  l' imprenditore, 
né  il  Comune  dovrebbe  vincolarsi  con  alcun  contratto  a 
lunga  scadenza. 

L' imprenditore  s' impegnerebbe  anche  di  cedere  il 
suo  impianto  qualora  venisse  ad  istituirsi  nella  città  un  im- 
presa maggiore  che  abbracciasse  tutto  il  servizio  pubblico, 
o  qualora  il  Comune  pensasse  alla  municipalizzazione. 

Noi  ci  auguriamo  che  i  nostri  amministratori  vogliano 
conformemente  ai  desideri  della  cittadinanza. 

Trento.  ~  Una  terribile  esplosione.  —  Nel  sotto- 
suolo della  popolare  Via  Prepositura  scoppiava  —  con 
enorme  fragore  —  la  conduttura  del  gaz.  Per  io  scoppio 
tutta  la  strada,  per  una  lunghezza  di  15  metri,  fu  dan-  . 
neggiata  e  varii  lastroni  in  marmo,  dei  peso  di  parecchi 
quintali,  fltfono  spezzati  e  gettati  in  aria. 

Fortunatamente  non  si  ebbero  a  lamentare  né  feriti 
ne  danni  agli  stabili  prospicienti  la  strada. 

Treppo^ Grande.  —  Ebbe  luogo  l' inaugurazione  della 
luce  elettrica. 

Tale  innovazione  è  certo  apportatrice  di  grandi  vantaggi. 

Trlcesimo.  —  Ragazzi  che  interrorrìpono  la  luce 
elettrica.  —  Alcuni  monelli  in  piazza  del  mercato  lan- 
ciando sassi  contro  i  fili  della  luce'  elettrica,  ruppero  al- 
cuni isolatori  per  modo  che  i  fili  caddero  a  terra  rom- 
pendosi. In  seguito  a  ciò  il  paese  rimase  al  buio  per 
ftlcune  ore  fino  a  tanto  che  non  si  riparò  ai  guasti. 


Valenza  (Alessandria).  —  Società  cooperatioa  gaz.  — 
Nel  salone  consigliare  del  civico  palazzo  sì  tenne  l'ordi- 
naria assemblea  dei  soci  della  nostra  fiorente  Cooperativa 
valenzana  per  il  gas,  nella  quale  si  approvò  il  bilancio 
dell'esercizio  190óconun  attivo  di  L.  128,290,38,  par 
sivo  L.  120,334.08.  utile  dell'esercizio  L.  795630,  ri- 
partito per  L.  1591,26  quale  20  per  cento  olla  ris^va. 
L.  795,  63  per  IO  per  cento  al  personale,  L.  4818,60 
per  dividendo  agli  azionisti  e  L.  750,61  a  favtu'e  dei 
soci  consumatori. 

Si  riconfermarono  gli  scadenti  amministratori  signori 
Melchiorre  Vincenzo,  Ravetta  Angelo,  Caudino  Massimo 
e  Celesia  Giuseppe. 

A  .sindaci  effettivi  i  signori  :  Carones  cav.  Carlo, 
Compiuto  aw.  Alfredo  e  Visconti  aw.  not  Enrico. 

A  sindaci  supplenti  i  signori  :  Farina  aw.  not.  Pietro 
e  Belloni  Ejnesto. 

A  probiviri  i  signori  :  Ponzone  Giulio,  Berini  Fran- 
cesco e  Rossi  Angelo. 

Varese.  —  L' interruzione  della  linea  elettrica  - 
Varese  al  buio.  —  A  mezzanotte  del  30  gennaio  u.  s. 
causa  un  guasto  della  linea,  si  interruppe  la  corrente 
elettrica  della  Margorabbia  rimanendo  in  azione  una  sola 
fase  :  così  Varese  per  due  terzi  rimase  al  buio. 

Venezia.  —  Si  può  avere  il  gaz  ?  —  Togliamo  dal 
Gazzettino  : 

Da  più  giorni,  a  mezzo  della  Ditta  Disseta,  ho  fatto 
il  versamento,  all'ufficio  tecnico,  delle  lire  4,85  di  tassa 
comunale  per  l' introduzione  del  gaz,  ma  invano  sollecitai 
ripetutamente  la  direzione  del  gaz,  ad  applicare  il  eoa- 
tàtore  ed  a  pormi  in  condizione  di  poter  usufruire  del- 
l' impianto,  ultimato  da  oltre  una  settimana.  Mi  sentii 
dire  che  si  attendeva  sempre  dall'  ufficio  tecnico  il  per 
messo  relativo,  senza  del  quale  nulla  potevasi  fare. 

Mi  portai  al  municipio  e  salii  i  1 25  gradim  che  con* 
ducono  all'  ufficio  tecnico,  per  vedere  che  cosa  si  atten- 
deva a  dar  evasione  alia  mia  domanda.  Ebbene,  dal- 
l' usciere  mi  sentii  dire  che  si  attendeva  dalla  tipografia 
il  nuovo  registro  dei  permessi,  senza  del  qufde  nessun 
nuovo  impianto  sarebbe  stato  possibile. 

Mi  fu  detto  pure  che  altri  si  trovavano  nelle  stesse 
mie  condizioni,  ma  che  non  restava  che  attendere  che 
quel  benedetto  registro  fosse  ultimato, 

E  a  me  non  rimase  che  rifare  i   125  gradini. 

Verona.  ~  Per  la  riserva  a  vapore  per  l'officina 
elettrica  comunale.   —  Togliamo  dall'  Adige  : 

E'  stata  distribuita  dalla  Giunta  comunale  ai  consi- 
glieri la  relazione  sul  progetto  della  riserva  a  vapcHv  per 
['  officina  elettrica  comunale,  che  importerebbe  una  spesa 
d' impianto  di  L.  270,000,  compresa  la  spesa  per  il  ma- 
teriale d'illuminazione  dei  sobborghi. 

Certo  che  una  dotazione  di  una  riserva  a  vap^e  in 
ogni  officina  a  forza  idraulica  di  regola  s  impone,  per 
togliere  eventuali  intermittenze  alla  produzione,  ma  fran- 
camente crediamo  che  nel  caso  nostro  ima  tale  imposi- 
zione non  si  fa  sentire. 

I  contratti  stipulati  dal  Comune  con  gli  Utenti  della 
energia  elettrica    prevedono    i  casi    di  sospensione  nella 
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tonami  rd  esonerano  il  fornitore  da  ogni  responsabi- 
ka.  A  quoto  riguardo,  adunque,  la  ncceuità  non  s'Ìm- 
pooe, 

E  vero  che  n  vaolc  anche  fornire  l' illuminazione  ai 
■afaborglu.  r  che  per  la  stewa  e  assolutamente  indispen- 
Mfade  asncurare  che  la  luce  non  venga  mii  a  mancare. 
Ma  per  aiaicuare  1*  illuminazione  in  mancanza  della  forza 
ce  idraulica  si  potrebbe  benissimo  supplire  col  ser 
degli  attuali  lampioni  ad  olio  di  schisto. 

ScnoDche  ai  riguardi  dell*  illuminazione  dei  sobborghi 
sarebbe  assai  più  semplice  e  conveniente  accordarsi  colla 
Società  per  1*  illuminazione  elettrica,  che  presto  sarà  in 
pado  di  fornire  luce,  oltre  che  in  citta,  anche  nei  sob* 
bori^  dove  ha  cominciato  a  collocare  le  condutture,  e 
dala  stessa  si  potranno  ottenere  buoni  patti,  interessata 
eoa  e  a  togliere  ogni  concorrenza.  Ciò  si  potrebbe  effet- 
(■are  senza  vino^arsi  per  lungo  perìodo  di  anni,  e  si 
■vra  il  vantaggio  di  ottenere  1*  illuminazione  assai  più 
presto  e  forse  piii  economicamente. 

Non  che  noi  vogliamo  co  nbattere  il  progetto  per  sé 
4esso.  che  anzi  se  il  Comune  fosse  ricco,  noi  dovremmo 
approrare.  ma  perché  d  sembra  che  incontrare  una  spesa 
i£  l—  270.000,  che  potrà  raggiungere  (orse  quella  di 
L  300.000.  per  1*  acquisto  e  collocamento  di  un  mac- 
du&am  che  forse  potrà  restare  inerte,  non  ci  sembra 
HggKi.  tanto  piti  che  l' utile  previsto  pel  Comune  in 
l-  1 1 .000  d  sembra  molto  ipotetico  in  tal  cifra,  e  che 
ad  ogni  modo  non  compenserebbe  1*  impiego  di  un  capi- 
tale di  una  relativa  importanza. 

Sara  indispensaUle  che  il  Consiglio,  prima  di  impe- 
lare il  Comune  in  una  spesa  rilevante,  ponderi  assen- 
■ataiKiite  la  cosa,  esiga  studi  tecnid  e  contabili  per  as- 
«corarsi  se  quanto  deliboa,  costituisce  un  vero  interesse 
per  la  nostra  dttà. 

—  //  pnzzo  del  gaz.  —  Il  Sindaco  ha  pubblicato 
il  seguente  manifesto  : 

Compiuti  i  conteggi  per  determinare  il  prezzo  del 
^z  di  privato  consumo,  durante  I*  anno  1907.  si  reca  a 
pubblica  conoscenza  che  questo  prezzo  rimane,  giusta  il 
contratto  in  corso,  fissato  nella  eguale  misura  dell'  anno 
1906  e  (recisamente  in  centesimi  32,  36  per  ntetro 
cJbo. 

--  Un  gazomdTo  ad  acetilene  che  scoppia.  —  In 
ncolo  Pastorello  si  trova  un  laboratorio  del  lattoniere. 
Michele  Breone  di  54  anni.  Nel  cortile  intemo  della 
cAsa  il  Breone  teneva  un  gazom=tro  per  acetilene,  del 
culaie  si  serviva  per  l' illuminazione  della  bottega.  In 
caaaa  del  h-eddo  intenso,  durante  la  notte  1*  acqua  che 
èva  contenuta  nel  gazometro  si  congelo.  Alla  mattina  il 
Breone  per  far  scio^iere  il  ghiacdo  accese  un  po'  di 
fuoco  sotto  il  gazometro.  Il  giaccio  sdogliendosi  fece 
cadere  dell'acqua  nel  deposito  del  carburo,  nel  quale  co- 
nnció  a  manifestarsi  il  gaz.  Questo  poi  causa  il  fuoco 
sottostante  si  dilatò  in  modo  che  fece  scoppiare  il  gazo- 
metro producendo  una  fortissima  detonazione.  Fu  un  vero 
caso  se  non  avvennero  disgrazie,  poiché  il  Breone  era 
appena  rientrato  m  bottega.  Alcuni  vetri  delle  case  vicine 
«Ddwano  in  frantumi. 


ACQUEDOTTI 

Berftno.  —  L'acqua  potabile.  -~  In  valle  Seriana. 
frazione  Algua,  il  nostro  Munidpio  ha  iniziato  i  lavori 
per  liberare  ie  sorgenti  d'acqua  potabile,  tette  acquisUte 
dal  nostro  comune. 

Sono  appena  principiati  i  cosidetti  lavori  di  •  Smar- 
cimenti  *  e  presto  verranno  incominciati  i  lavori  gene- 
rali d' incanalamento.  Se  tutto  im>cederà  regoUrawnte. 
l'uso  a  Bergamo  di  quest'acqua,  potrà  incominciare  coi 
primi  del  venturo  anno. 

Questa  nuova  sorgente  potrà  dare  un  rendimento 
d*  acqua  di  circa  1 30  litri  al  minuto  secondo. 

BndoU.  -  L'acquedotto.  —  Il  Consiglio  comunale 
nella  sua  ultima  seduta  approvò  un  ordine  del  giorno, 
col  quale  si  dà  incarico  all'  ing.  Ugo  Granzotto  dì  Sadle 
di  sviluppare  in  tutti  i  suoi  dettagli  il  suo  progetto  di 
massima  per  la  costruzione  d'  un  regolare  acquedotto  in 
tubatura  chiusa,  alimentato  didle  acque  derivanti  dalla 
valle  detta  dì  S.  Tommaso. 

CaflUri.  Lavori  dell'acquedotto.   ~  Siamo  in- 

formati che  i  lavori  preparatorii.  sono  stati  completati 
indusa  la  pulitura,  con  raschiette  a  mano,  del  tratto  in 
galleria  e  della  colonna  montante  ai  serbatoi  di  Città. 

Salvo  le  inevitabili  chiusure  notturne,  alle  quali  del 
resto  la  popolazione  e  abituata,  nessun  incovementc  ebbe 
a  veniicarsi  ne  in  Città  ne  lungo  la  linea  quantunque  si 
trattasse  d' innestare  ben  IO  pezzi  speciali  del  peso  dì 
circa  2  tonnellate  ciascuno. 

Mercole<£  2  Gennaio  essendo  arrivato  1*  ingegnere 
specialista  della  casa  Clenlield  e  Kenndy  Limited,  inco* 
mindò  il  lavoro  della  pulitura  meccanica  della  condotU. 

Civitavecchia.  -  L' acqua  d' Oriolo.  -  Gl'ingegneri 
'(lirettori  dell'  acquedotto  d'  Oriolo  sigg.  Manassci  e  Si- 
nibaldi  hanno  ddegato  altro  ingegnere  della  sorveglianza 
dd  lavori. 

L' aw.  Alfredo  Acquaroni  in  seguito  della  lettera 
aperta  flirctta  al  Consiglio  per  la  questione  di  esso  acque- 
dotto ha  rassegnato  le  dimissioni  di  consulente  legale  del 
Comune  ed  a  ricorso  come  privato  dttadino  alla  Giunta 
provinciale  amministrativa  per  la  nullità  della  deliberazione 
consigliare  con  la  quale  il  Comune  recedeva  dalla  lite  con 
gli  appaltatori  dell'  acquedcmo  predetto. 

Coasado  Torìaese.  Conduttura  d'acqua  potabile. 
Giustamente  o  ingiustamente,  per  abitudine  da  tempo  sì 
deplorava  in  Coassolo  la  mancanza  dì  un'  acqua  potabile 
che  di  sé  desse  garanzie  di  bontà  e  di  purezza  per  con- 
statazione tecnica  ed  obbiettiva. 

L'iniziativa  dì  una  quindicina  di  volenterosi  riunitisi 
in  società  sta  ora  per  troncare  su  ciò  che  finora  esisteva 
in  votis. 

Fu  acquistata  in  regione  Banche,  ali*  altezza  dì  circa 
900  metri  sul  livello  del  mare,  una  sorgente  abbondante, 
che,  scaturiente  dalla  roccia  ed  in  forte  pendìo,  allontana 
da  se  ogni  po&sibilita  di  mquinamcnlo  presente  e  futuro. 

L*  analisi  chimica  e  balteriotogica  affidata  all'  egregio 
prof.    Bertarelli  diede  un  risultato  splendido  e  superiore 
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ad  ogni  aspettativa,  in  essa  l'acqua  essendo  definita  come 
<  purissima  »   e  molto  consigliabile  per  uso  potabile. 

Già  quasi  ultimati  Ì  lavori  di  scavo  e  di  filtrazione 
ispirati  alle  moderne  norme  di  igiene,  più  non  resta  che 
condurre  i  tubi  dell'  acqua  al  capoluogo,  ciò  che  sarà 
molto  facilmente  condotto  a  termine  nei  mese  di  marzo. 

La  Società  che  su  di  sé  prese  la  lodevolissima  ini- 
ziativa estenderà  i  benefìci  della  conduttura  d'  acqua  a 
chiunque  voglia  usufruirne.  Per  intanto  quasi  tutte  le  case 
del  capoluogo  saranno  dotate  di  acqua  ottima  per  inop- 
pugnabile constatazione. 

Sfuanno  cosi  sfatate  le  dicene  che  antecedentemente 
correvano  sulle  acque  potabili  di  Coasaolo,  ed  i  numerosi 
villeggianti  della  stagione  estiva  aggiungeranno  questa 
nuova  garanzia  a  tutte  le  attrattive  con  cui  l' amenità  del 
luogo  e  la  salubrità  del  clima  loro  consigliavano  una  per- 
manenza su  questi  monti  ed  una  tregua  all'  opprimente 
estiva  vita  urbana. 

Cuneo.  —  L' acquedotto  del  Cnlle  di  Tenda.  — 
L' ingegnere  M.  A.  Caviglia,  con  encomiabile  puntualità, 
ha  presentato  la  relazione  sul  progetto  da  lui  redatto  per 
cura  delle  città  di  Cuneo,  Possano  e  Bra,  circa  l'acque- 
dotto del  colle  di  Tenda.  Questo  è  studiato  in  haae  ad 
una  portata  complessiva  di  litri  90,  di  cui  40  per  Cuneo, 
20  per  Possano  e  30  per  Bra. 

L'  acqua  sgorga  a  circa  2650  metri  dall'  imbocco  nord 
della  galleria  ferrovieuia  e  si  dovrà  convogliarla  con  una 
galleria  apposita,  avendo  «  a  pnori  »  l' Amministrazione 
ferroviaria  esclusa  qualsiasi  opera  nell'interno  della  gal- 
leria propria. 

Il  condotto  è  a  tubi  di  ghisa,  importante  una  spesa  di 
lire  3.107.687,  oltre  lire  423.58  per  opere  di  captazione. 

La  complessiva  spesa  di  lire  3.531.045  viene  così 
ripartita  :  Cuneo  (per  metri  cubi  1.209.600)  lire  913.287; 
Possano  (per  metri  cubi  604.800)  lire  743.530  ;  Bra  (per 
metri  cubi  907.200)  lire  1 .874.228. 

Si  comprende  che  nella  spesa  essenzialmente  influisce 
la  distanza  delle  rispettive  città  dalla  sorgente. 

Il  costo  per  metro  cubo  d' acqua  nel  serbatoio  sa- 
rebbe per  Cuneo  di  lire  0.038,  per  Possano  di  0.063, 
per  Bra  di  0.103. 

Cosi  il  relatore  conchiude  : 

«  Questo  risultato  finale  dimostra  I'  evidente  conve- 
nienza del  progetto  giacché  sfurà  facile  per  i  Municipi 
trovare  il  mezzo  di  ricavare,  senza  grave  onere  per  i 
cittadini,  t' interesse  del  capitale  impiegato,  con  1*  utile 
incalcolabile  di  avere  acqua  ottima  e  costante.  Le  appli- 
cazioni sono  cosi  vane  ed  innumerevoli  e  tutte  cosi  be- 
nefiche che  non  potranno  tardar  a  gettare  a  lor  volta  nei 
bilanci  dei  Comuni  un  reale  beneficio  economico  >. 

Gargnano.  —  Per  V  acqua  potabile.  —  Prossima- 
mente avrà  luogo  l' incanto  per  la  conduttura  di  acqua 
potabile  a  Zuino  e  Muslone,  frazioni  di  questo  comune. 

L'incanto  è  mdetto  per  il  giorno   19  marzo  p.  v. 

L*  acqua  limpida  e  salubre  che  defluirà  entro  breve 
termine  a  favore  degli  abitanti  di  Zuino  è  concessa  gra- 
tuitamente dall'  egregio  sig.  comm.  Vincenzo  Bettoni  che 
ha  voluto  generosamente  aggiungere  quest'altra  alle  molte 
benemerenze  che  può  vantare  verso  il  comune. 


A  Muslone  si  faranno  indagini  per  trovare  1*  acqua 
che  secondo  1'  avviso  del  distinto  professor  Cozzaglio  non 
dovrebbe  mancare. 

Si  prowederebbe  poscia  con  altro  appalto  alla  con- 
duttura. 

Lucca.  —  Per  le  acque  del  Serchio.  —  Al  nostro 
Consiglio  Comunale,  il  cons.  Puccinelli  ha  presentato  il 
seguente  ordine  del  giorno  :  ■  II  Consiglio  Comunale  di 
Lucca  interprete  del  sentimento  unanime  della  popolazione 
lucchese  dinanzi  alle  continue  e  ripetute  minacce  per 
r  asportuione  dette  nostre  acque,  delibera  essere  suo 
impresendibile  dovere  di  protestare  energicamente  contro 
r  asportazione  a  Livorno,  a  Pirenze,  o  altrove  delle  acque 
del  Serchio  e  dei  suoi  affluenti,  e  poiché  queste  acque 
costituiscono  la  vita  e  la  ricchezza  delle  popolazioni  luc- 
chesi e  garfeignine.  di  opporsi  a  qualsiasi  studio  o  pratica 
avente  tale  scopo  ;  dà  incarico  al  Sindaco  di  comunicare 
al  Governo  il  presente  ordine  del  giorno  ». 

11  cons.  Ballerini  si  è  associato  interamente  all'  ordine 
del  giorno  del  cons.  Puccinelli,  purché  suoni  riserva  com- 
pleta e  piena  del  Comune  di  disporre  delle  sue  acque 
non  solo  per  le  industrie  e  i  commerci,  ma  anche  per 
r  acquedotto  costruendo,  che  é  necessario  per  i  più  im- 
pellenti bisogni  dell'  igiene  e  della  vita  e  reclamato  ur- 
gentemente dalle  nostre  popolazioni. 

L'ordine  del  giorno  del  cons.  Puccinelli,  colle  aggiunte 
introdottevi  dal  cons.  Ballerini,  è  stato  votato  ali*  uiuuii- 
mità  dal  nostro  Consiglio. 

Marostica.  —  Acquedotto.  —  La  nostra  Giunta  si 
occupa  da  parecchio  tempo  per  fornire  il  paese  di  acqua 
potabile  buona  ed  abbondante,  e  speriamo  che,  fra  non 
lungo  andare,  la  questione  dell'  acquedotto  possa  essere 
risolta,  e  possa  dirsi  un  fatto  compiuto. 

Siamo  convinti  che  le  sorgenti  di  Valle  S.  Ploriano 
per  ultime  scelte,  siano  piii  che  adatte  per  soddisfare  le 
legittime  esigenze  di  Marosbca. 

Durante  il  tempo  che  occorrerà  per  esperire  tutte  le 
pratiche  necessarie,  fu  provveduta  la  sorgente  del  Pon- 
tanone  di  una  pompa  centrifuga. 

Messina.  —  Una  commissione  d' inchiesta  per  le 
frane  dell'  acquedotto.  —  La  Giunta  municipale,  ritenuto 
che  sia  impossibile  accertare  circa  le  cause  dei  danni 
delle  gallerie  Peni  !..  Lupo  e  Castanea  I.,  del  civico 
acquedotto  le  possibili  responsabilità  incorse,  fatto  di  tanta 
eccezionale  gravità,  che  ha  per  conseguenze  l'intemizione 
dell'acqua  potabile  in  città,  ha  deliberato  di  costituire  una 
commissione  d' inchiesta  nelle  persone  dei  consigliai  De 
Leo  ing.  Antonio,  Sorace  ing.  Saverio,  Lombardo  ing. 
Luigi,  Martinez  ing.  Amilcare  e  Leila  ing.  Arturo,  e 
che  sarà  presieduta  dall'  assessore  del  carico*  signor  Mi- 
noiiti,  per  indicare  se  i  terreni  attraversati  presentano  i 
caratteri  di  antichi  movimenti  franosi  se  potevasi  prima 
d' intraprendere  i  lavori  giudicare  dell'  incipiente  movi- 
mento franoso  o  delta  tendenza  a  franare  in  tutta  o'in 
parte  della  campagna  ;  se  subordinatamente  tali  caratteri 
dovevano  o  potevano  scoprirsi  all'atto  dell 'esecuzione]  delle 
opere;  quali  opere  di  consolidamento  sitmo  state  eseguite, 
riferendo  sulla  maggiore  o  minore  opportunità  "di  esse  e 
sulla  bontà  dei  matenali  di  esecuzione  ;  indicare,  ohi  ri- 


cscIk  «  csn  ÌDchìc«tr.  te  sii  oclicTni  <Unnì  turno  1*  el- 
fcflB  A  OHK  recenti  e  nUnlAncc,  im[)rrvKÌib>li  ovvero 
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Navali.  —  L'oufua  fiotahiU  ntlla  lona  industriale 
4  S^ptii.  —  Quel  rrftw)  C'ommitaano  ha  dclilicrAio  di 
iplwaiML  la  esleiiMODC  dclU  rete  urltana  di  di»(TiUi;jone 
ddTac^Hi  del  Soìao  alla  nuova  /ona  indiutnole  olle  vc- 
■■atì  naadirioBÌ: 

I  W&omo  imfnanlo  non  dovrà  mrfuim«mmle  turbare 
raORÌDa  della  rete  di  dulnlnutone  yn  la  ritta,  e  ciò 
Mtto  li  MKBa  re^MNttabilita  della  Compagnia. 

La  aaora  canAlt/jji/ione  tara  cxrguita  giusta  il  piano 
dalla  Soacu.  e  che  tara  allegalo  al  conlialio 

icqaa  Mia  vendiita  fiuata  uiui  tariffa  che  «ara  com- 

bm  oa  maMimodi  ccnL  20  ed  un  nummo  di  ccn- 

10  per  metro  cubo,  ulve  a  concordare  m  seguilo 

in  tali    limiti  e  le  ((uantìta    nspondenli  a 

La  canakzzazioBe  tara  eseguita  dalla  Compatta  con- 

cbe  ne  anlicipera  la  ipeta  secondo  l'  ofdme 

che  baerà  il  capo  ddl*  amminittranone  mu- 

f*n|nM'  e  eoo  la  lorvegtianza  del  Commiuanato,  che.  a 

kc  <fc  ogn  anno  liquiderà  l' tmpotto   dei  lavon  eseguiti 

acl*a^u   ala  itrecua    delle  tariffe    tminidpali    vigenti  a 

i|nd*  fpofa 

m 
Pma.   -    La  questione  JeU'  AajaeJotlo.   —  Con- 

taaa  acf^  l'agitazione    f>er  la  delibctazione  dell  Am- 

■■■iraxkwc  comunale  per  il  negato  collaudo  dell' Acqtie- 

VWHd.  —  L 'aatua  Jet  Scrino.  —  L' antico  eoo- 
BMd  «t  eonconorie  per  l'acquedotto  del  Scrino,  non  a 
pam  aqpic  era,  ed  e  qualche  cosa  di  gravo»  per  ^i 
«cali,  e  non  pocKt  erano,  e  sono,  ì  lagni  che  da  ogni 
farte  m  levano,  verso  la  società  liegesc.  concessHUiarta 
«fi  tate  tcnriiìo. 

U  ■aiLcD  cav.  Poli,  d'accordo  con  la  Giunta,  aveva 
pratiche  con  la  Mcactà  per  (aria  addivenire  ad 

a  cqva  modifica  del  contratto. 

Ora.  a  quanto  pare,  l'areininiitrazione    sembra  abbia 

IÌMAO    un  qualche  risultato    soddisfacenle,    a  prò  dei 

liBali  diadnii.  utenb. 

Salt  MaraalM.  —  Per  l'aeitua  potabile.  -  La  Giunta 
approvo    r  assunzione    di    un    mutuo  di 
U  16000  pcf  Vmoqm  potabile. 

Skaa.  —  L'acquedotto  del  Vico  a  Slena.  —  To- 
iboo  d^  Qhrnale  d' Italia  :  La  qucstiane  delP  acqua 
polaUc.  in  Siena,  si  e  mostrata.  6no  a  poco  tempo  (a 
■i  lauUuaa  aMai  ialercssante  per  questa  nttadinaaza  che 
fe  lU  kemiio  dcOa  passau  e  glonoia  Repubblica,  ha 
«eB|»e  uwfnnto  di  quella  conduttura,  scavata  nel  tufo, 
par  mam  detta  quale  l'acqua  veniva  innalzata  m  cillà. 
Ja  appMÌle  ponile  dal  dcpoailo  della  storica  tonte  di 
FoaÉcfcraAda.  Non  è  a  dirai  come  da  molli  malevoli,  av- 


versi a  qnesu  caratteristica  e  pregevole  citta,  si  sia  un 
tempo  anchr  ctraio  di  mencimare  la  purrua  di  queste 
acque  che.  (iure,  non  laggiungendo  quella  delle  sorgenti 
del  V^vo.  nondiineno,  in  alcun  tempo,  compronwe  la 
salute  pubblica  che  mai  n  trovò  ad  essere  pasuva  A  Wt- 
fetioni  attribuite  od  attribuibili  all'  igiene  di  queale  wot- 
genti. 

Non  era  quindi  un  riparo  all'  igicae  che  Siena  cercò 
nrll'  inlrrrssarsi  di  uim  nuova  cooduttura  e  di  nuove  sor- 
gcnti.  ma  lu  solo  perche  ormai,  i  bitogni  della  dtladi- 
nania  accmdaU.  «atavano  una  maggiore  quantità  di  vo- 
lume  delle  acque  anziché  una  tnaggiore  potabilka  deBe 
acque  ileaae  come  forse  erroneamente  e  rtato  creduto  e 
divulgalo. 

Nd  1695  ramministrazione  comunale  prenednla  dal 
Crodiu.  riaffermo  in  massima,  la  necessita  di  provvedere 
Siena,  appunta,  di  inu  maggiore  quantità  di  acqua  po- 
tabile dichiarandoaì  pronta  a  scegliere  il  proffctlo  di  con- 
duttura delle  sorgenti  del  Vivo,  quante  volte  roaerc  i- 
nanjiario  fosse  suio  compatibile  con  la  fmanxa  coimmale. 
in>'ilando  la  Giunta  ad  aprire  le  nctrssarie  trallalive  per 
una  presentazione  dei  relativi  (irogetti  lecma.  Con  qac' 
st'ordine  del  giamo  stesso  In  stipulato  con  i  conti  Cer- 
vini, un  compromesjo  per  l'acquisto  delle  sorgenti,  di 
loro  propnriB,  r  furono  studiati  i  diversi  profietti  rhr  fu- 
rotio  presentali  per  l'esecuzione  di  questa  conduttura. 

E  r  amministrazione  del  Comune  fin  da  quest'epoca 
non  cesso  più  di  occuparsi  vivamente  della  cosa. 

Nel  1897.  durante  l'omnuntstraziune  Falaschi  si  ad- 
divenne fanalmenle.   all'acquisto  parziale  dcUc  sorgenti. 

L'opera  sarebbe  itala  conyiuU  fin  da  qoeit'epoca  te 
nel  1896,  sem|Mr  sindaco  l' on.  Falaschi,  fosse  stato  poa- 
stlxlc  ottenere  un  prestito  di  favore,  dal  Comune  di  Sieita. 
e  per  il  quale  doveva  farsene  e  presentarsi  alla  Camera 
un  disegno  spettale  di  legge,  al  tempo  in  cui,  molb  altri 
Comuni  del  Kegno.  domandavano,  ugualmente,  quelli 
multu  speciali  per  eseguire  i  lavon  necessari  e  pu  at- 
genb.  Ma  la  cosa,  per  vicende  politiche  del  lempn.  iton 
gumse  al  ime  desiderata  e  per  un  momento,  si  lopra- 
sedette  al  progriio  delta  conduttura,  che  a  molti  •oafatò 
tnainwbile  per  le  finanze  comunali,  specie  poi  traHandoa 
di  tua  conduttuia  che  tiene  un  petcorsodi  6)  km.  daOa 
sorgenti  del  Vivo  alla  atta  di  Siena.  Fu  sostenuto,  ai^ 
che.  da  alcun  che  sarebbe  italo  poaMhile  trowe  netta 
\-iunanze  di  Siena  ahre  sorgenti  che  aveaara  taao  poa- 
sifaile  r  aumenlo  del  volume  delie  acque  enonerando  il 
Comune  dal  commettere  una  forte  «pesa  coinè  quella  che 
richiecleva  la  conchittuta  del  V^vo  allora  calcolata  a  4  mi- 
lioni- Ma  tutte  queste  buone  idee  che  ìn  certo  modo 
miravano  all'  economia  dell'  amrairustrazsooe  non  furono 
mai  «lluabih  ne  pcnsibilt,  code  -  d  pi>bleroa  dell'acqua 
im|Kmcndo«  ogni  giorno  più  -  fu  dato  incaiioo  ^ircaale 
all'ing-  Luciano  Conti  A  redigere  un  profctto  definitivo 
per  la  derivazione  delle  acque  del  Vivo,  ptogetto  che 
nvednto  ed  approvalo  da  una  »|>eciate  Cummiiaaiic  Tao* 
nica,  delle  la  previsione  di  una  spesa  di  circa  3  hiìIìimÌ 
e  meuo.  Durante  l'ammimstruiaM  del  comm.  Ltsùu  fu 
coatimulo  ancora  lo  studia  di  cpiesta  conduttura,  anzi  hi 
•peciabnente  in  quest'  epoca  che  l' ing.  Conb  fu  incari- 
cata dei  primi  studi  prelimman  del  suo  progetto. 
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Fin  da  questo  tempo  si  potè  ottenere  dal  Monte  dei 
Paschi  un  suo  speciale  concorso  di  lire  1000,000  per  40 
anni  quanto,  in  misura  allora  più  gravosa,  il  prestito  ed 
il  contributo  dello  Stato,  in  forza  della  legge  1895.  per 
il  quale  collaborò  il  comm.  Ciuffelli  prefetto  di  Siena 
caldeggiando  1*  esecuzione  dell'  opera  per  la  cui  riuscita 
sentiva  tanto  interesse  che,  capo  gabineilo  del  ministero 
Zanardelli.  influì  molto  per  la  presentazione  dclU  legge 
1893  mediante  la  quale  Siena  potè,  finalmente  sperare 
alla  definizione  della  cosa. 

L'amministrazione  odierna,  si  può  dire,  giungendo  ul- 
tima dopo  tutte  queste,  trattative  e  tutti  questi  studi,  ha 
avuto  il  merito  grande  ed  indiscusso  di  suggellare,  con 
il  prossimo  inizio  dei  lavori  della  conduttura,  tutto  un  pe- 
rìodo di  zupirazioni  e  di  pessimismo,  dimostrando  anche 
che,  pur  raccogliendo  l'eredità  delle  passate  amministra- 
zioni, ha  potuto  con  la  sua  assidua  cooperazione  e  sag- 
gezza ottenere  ancor  più  facilitazioni  che  mirassero  a  non 
aggravare  il  bilancio  comunale. 

Ed  ecco  allora  che  essa,  valendosi  degli  studi  preli- 
minarì.  ha  provocato  già  la  dichiarazione  di  pubblica  uti- 
lità per  la  conduttura  di  queste  acque,  ha  ottenuto  dal 
Monte  Paschi  nuove  condizioni  di  favore  per  la  contra- 
zione del  prestito,  non  dubitando  anche  di  poter  otte- 
nere che  il  Monte  stesso  sia  zmcora  più  benevolo  nella 
concessione  di  un  suo  maggior  contnbuto.  Intanto  come 
complemento  necessario  dell'acque  dottoessa  ha  già  pronto 
—  ed  il  Consiglio  comunale  ha  già  in  massima  appro- 
vato —  il  progetto  di  fognatura  intema  preventivato  in 
lire  centomila,  progetto  redatto  dall'  ing.  comunale  Bar- 
sotti  e  che  ha  già  avuto  l'approvazione  dell'  mg.  Conti 
e  dell'  illustre  prof.  Sciavo  per  la  parte  che  riguarda 
r  igiene. 

Intendimento  della  presente  amministrazione,  presie- 
duta dal  nob.  Bianchi  Bandinelli,  è  che  l'opera  abbia  fi- 
nalmente esecuzione  e  che  i  lavori  possano  iniziarsi  nel 
corrente  anno  per  essere  ultimati  nel  1910,  interpretando 
cosi  i  giusti  desiderì  ed  ì  sentimenti  tutti  dell'  intiera  cit- 
tadinanza la  quale,  è  ormai  troppo  giusto,  ha  dirìtto  di 
veder  realizzato  uno  dei  suoi  più  interessanti  sogni.  Sap- 
piamo, da  fonte  certa,  che  per  la  pnma  volta  è  stata 
iscrìtta  in  bilancio  la  contabilità  speciale  dell'  acquedotto 
essendosi  avuto  cura,  anche  di  compilare  il  piano  finan- 
ziano della  grandiosa  opera,  sollecitando  ogni  altro  ele- 
mento di  indole  tecnica  e  finanziaria  afEne  di  far  passare 
l'aspirazione  dei  senesi  dallo  sìato  di  progetto.  ìn  breve, 
a  quello  di  pratica  attuazione. 

Per  questo  si  è  anche  rìtardata  la  presentazione  del 
bilancio  per  gli  studi  necessarì,  ma  sul  quale,  in  una  delle 
prossime  adunanze,  sarà  chiamato  a  deliberare  il  Consiglio 
sia  in  mento  al  piano  finanziano  che  al  sistema  di  ese- 
cuzione dei  lavorì. 

Ed  ora,  mentre  ci  sarà  permesso  di  congratularsi  con 
sincerìtà,  con  l'amministreizione  comunale  per  la  sollecita 
definizione  del  problema  avendo  avuto  a  suoi  collabora- 
tori impiegati  attivi  ed  intelligenti  quali  il  rag.  Gambi- 
Corti  ed  il  segretario  capo  aw.  Canalini,  un'ultimo  au- 
gurio che  mira  principalmente  quel  benefico  Istituto  del 
Monte  dei  Paschi,  il  vero  patrono  di  questa  illustre  e 
graziosa  città  :  augurio    che  ognuno  si  ripromette    quello 


cioè  che  esso  aiuti  il  più  possibile  questa  amministrazione 
nel  suo  ultimo  intento,  concedendo  il  sussidio  massimo 
annuale  che  unito  al  contributo  governativo  metta  il  bi- 
lancio comunale  nella  condizione  di  trovzuvi  completa- 
mente sgravato  da  ogni  onere  contratto  per  l'eseguimento 
di  questa  opera,  che  forse  è  la  più  grande  ed  è  la  più 
necessaria  per  la  vita  cittadina  di  questa  pregevole  Siena. 

Segai.  —  Acqua  e  luce  a  Segni  —  Finalmrate 
(dopo  37  anni  di  stuti  variati  e  profondi,  ìn  mezzo  a 
tante  oscillazioni  e  contraddizioni)  in  seguito  al  decreto 
di  concessione  per  la  derivazione  dell*  energia  elettrica 
dell'  Aniene,  il  Consiglio  comunale  ha  deliberato  l'auto- 
rizzazione al  sindaco  per  la  firma  del  disciplinare  (che 
fa  parte  dello  stesso  decreto,  ed  il  versamento  immediato 
di  L.  2326,80,  corrispondente  a  due  annate  di  canone 
governativo,  più  L.  500  per  le  spese  approssimative  con- 
trattuaU,  e  L.  100  per  spese  di  accesso  del  genio  civile) 
allo  scopo  di  stabilire  la  località  ove  dovrà  sorgere  l'of- 
ficina elettrica  alle  sorgenti  dell'  Aniene. 

Cosi  il  gran  problemr  dell'acqua  potabile  è  stato  ri- 
solto e  possiamo  assicurare  con  entusiasmo  la  cittadinanza 
che  entro  16  mesi  (come  è  stabilito  nel  disciplinare  stesso) 
l'acqua  zampillerà  al  chiarore  della  luce  elettrica  che  sarà 
attivata  nello  stesso  periodo  di  tempo.  Plausi  all'  attuale 
ammìnistriuione. 

Trapani.  —  Per  l'acquedotto  di  Dammusì.  —  Il 
sindaco  cav.  Scio,  assieme  a  parecchi  assessori,  sì  è  re- 
cato sui  luoghi  in  cui  si  sono  verificate  le  frane  e  il  di- 
sfacimento di  un  tratto  della  conduttura  dell*  acqua  di 
Dammusi,  sul  Fiume  freddo,  presso  Sefesta.  Gli  onum- 
nistratori  constatarono  le  cause  per  le  quali  da  quiJche 
tempo  Trapani  non  ha  potuto  più  avere  l'acqua  di  S. 
Giuseppe  Iato. 

Ora  si  trovano  circa  150  operai  al  lavoro,  che  atti- 
vamente fanno  opere  perchè  presto  sia  ripreso  il  regime 
corso  dell'acqua.  Un  nuovo  cavo  si  sta  costruendo  ed  è 
già  a  buon  punto,  sicché  si  spera  che  nell'entrante  set- 
timana i  lavorì  siiuio  terminati. 

Attualmente  in  città  si  distrìbuisce  Tacqua  di  Bonagia, 
assicurata  potabilissima. 

TELEFONI 

Le  spese  straordinarie  telegrafiche  e  telefoniche 

E'  stata  distribuita  alla  Camera  la  relazione  sul  pnr 
getto  per  le  spese  straordinarie  telegrafiche  e  telefoniche 
presentato  lo  scorso  dicembre  dal  ministro  on.  Schanzer. 
Nella  relazione,  premessa  la  deficenza  del  materiale  esi- 
stente —  deficenza  che  dipende  anche,  e  specialmente 
dalla  vecchiezza  e  dall'  uso  del  materiale  stesso  —  si  di- 
mostra la  necessità  di  provvedere  con  mezzi  straordinari 
al  miglioramento  dei  servizi  elettrici  in  armonia  colle  mu- 
tate condizioni  del  traffico  del  paese. 

Le  spese  che,  come  si  sa,  sono  previste  in  2S  mr 
lioni  ripartiti  in  4  esercizi,  comprenderanno  l' aumento 
delle  linee  telegrafiche  e  1'  estensione  anche  ai  centri  nànon 
delle  comunicazioni  telefoniche. 

Sì  dovrà  aver  cura  di  mighorare  le  comunicazioni 
dirette  fra  la  capitale  ed  i  centri  più  importanti  del  Regno 
e  quelle  fra  questi  e  le  isole. 
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r  entrala  in  escrdzKi  <£  tre 

■  Di  9«ve  ealka  —  avverte  U  relazione  —  e  il  pro- 

dei  »asm  locah.  t  arrvixiWMlali  e  telegrafa  hanno 

vero  e  profwio  di  tramco    nrl  icruo  comune  r 

naie  della    parola  e  traAco    non    può  etùtcrf  o 

e  rviluppana  quando  non  vì  concorrano  le  con* 

di  amKirale. 

•  I  tnoM  locak  tono  nec«Mari  anche  per  ragioiù  dì 

*  n  pfogcttn  coolempb  1*  «npliainmlo  del  Palauo 
drflr  PoMe  e  Telegrafi  di  Milano,  e  la  counuione  di 
mmm  locali  per  l' uftcio  di  ttarxinc  m  Napoli.  Pei  il 
praaa  e  pm  nonio  un  pri>geito  di  Rwadina  compdalo 
dal*  Uftcw  del  Genin  Civilr. 

•  La  tpeM  preventivala  r  di  'Ì60  nula  lire.  Secondo 
■Milo  progetto  vriTii  arqui»talo  tutto  il  %'«klo  t»olato  di 
aUnca  che  rirconda  il  [lalazzo  delle  Po«le,  di  2800  m.q.. 
dhr  Hn  completato  ftegurndo  il  pcnmetro  assegnato  dal 
■nra  pimo  rrgotatore  ed  ar qiutrra  di  conseguenza  dje 
Maow  traodi  sulle  vie  circottuti. 

*  La  ip«zio  B  ritiene  succiente  non  solo  per  i  bisogni 
■M  anche  per  ||i    «mplianienti  che  potranno  oc* 

conov  in  w»  huiffiiwinio  perwdo  di  tempo  >. 

Il  Governo  e  i  concessionari  di  Telefoni 

fl  Kfaislro  delle  poste  r  Irlrgrafi  ha  ricevuto  in 
■finu  r  ìnc-  Orette  Lattes,  presidente  dell*  Associa' 
aoBC  dd  coBcesMonan  telefonia  italiani,  per  avere  da 
\m  >cKÌÉrimtnii  e  mfonnauoni  in  merito  ai  voti  dell' Ar 

L'oo.  Sdiaozer.  nconoscendo  il  fondamento  dei  voti 
MuiieA  dal  (netidenle  dell'  Associazione  ha  mostrato  di 
««IbÌi  fvotdere  in  sena  considera? ione    per  ciò    che  ri- 
■padakiaente  la  equa    ed    uniforme    applicazione 
leg^  e  del  regolamento  vigenti. 
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Telegrafi  e  Telefoni 


_  _  del  Ministero  delle  Poste  e  leleoralì  verrà 
alle  dirruom  provinciali  e  agli  u0)ci  dipendenti 
Ift  tma^nt  r  tmporlanlc  edizione  della  carta  generale  delle 
Vmdi  coroumcaTioni  telegrafiche  e  lelefoniche  del  mondo. 
ylAhcaU  dall'  uAcio  intemazionale  di   Berna. 

U  fcrvtzio  telefonico  dello  Stato 

Oi  o(H  PVtc  u  l<^UKi  tecUmi  contro  il  lervtzio 
hldnaite  dolo  Stalo.  Bisogna  nconoscere  che  «otto 
Tmammit^mone  anuale,  ti    e   raggiunto  il  rtcoté  delle 

S«  atò  coBBderare  una  fortuna  te  una  liitea  (unrìona 
per  ^  ialcfa  gioniaU:  poiché  d'ordinario  gruppi  di  linee 
iMMagon»  ialatolti  per  parecchi  gionu. 

La  Roaa-fjreouvBologna  ormai  si  può  ritenerla  come 
h«i  ^m»\ 

Ni»  crwfamo  eiagerare  diceiKlo  che  questo  servìzio 

dell»  Sialo  e  scandaloso. 

I  MÌBMlH)  delle  poste  e  dei  telegrafi  dovrebbe  fMeoc 

uni  Mriaaieiite  di  tale  coodi/ione  di  coie.  Nn  rito- 

CMns  che  gran  parte  della   ret(>onsabilità  noa  ricade 

'  mk.  Schauer,   I  piimi  impianti   furono  difettosi  e   fu 

errore  T  avere    appoggiato    i  iAx  sui  pali  tele* 

e  perche  questi  erano    sia    straccarìcht   e  perche 

per   forza    determinare    continue    induzioni. 

e  mapuio  che  d  centralino  di  Bologna  non  fun- 

I  torto  dd  ministro  sta  pero  in  questo  ;  nel  tollerare 
<Ik  le  nawuKmi  alle  bnee.  collocale  tutte  lungo  le  Icr- 
e  di  fwAe  acceuo.  duimn  con  luntiamenle. 

U  servizio  telefonico  e  il  Governo 

mètaZ^^  OCCàMQOC  di  inuallenetmi  con  un  itr 
dn  weroni  mollo  versato  in  materia  :  e  il  timore 


di  commetleie  una  |indt>aczjonc  non  mi  trattiene  dal 
riatmmervi  fedelmente  la  conversazione  che  mi  semlira 
non  nnva  di  ìnleretse. 

Naiuraimcnic  essa  ha  firevo  le  riHMte.  come  lutlc 
quelle  del  genere,  dalle  lagnanze  generali  che  ii  levano 
nrl  noftro  paeae  contro  d  tcrviiio  leiefonico. 

—  Come  vuole  clic  le  cose  vadano  bene  )  tu  detto 
il  mio  cofteae  interlocutore.  Il  seivizw  telefonico  in  Italia 
e  nrl  momento  attuale  un  organismo  maialo,  tenuto  in 
vita  con  r  ussqieno.  Sicuro  :  la  leg^  che  <h>ciplnu  Ìl 
telefono  da  faiotia  al  Governo  di  nicattare  le  reti  date 
in  oercizK»  olle  Società  dopo  12  anni  di  cooceasione  : 
orbene  i  \Z  anni  (•cr  te  feti  pfinci}i*li  sono  pasaatt.  d 
Covomo  «  e  messo  naluialnynte  a  itadian  «  le  Sodela. 
le  quali  avevano  preparalo  i  loro  impianti  in  modo  di 
arnvare  precise,  pircise  ai  12  anni,  si  sono  arrestate  in 
attesa  di  KOfinre  le  intenzioni  del  Governo.  FI  tirano 
avanti  come  potaono. 

—  E  allora  cooit  andrà  a  fnire  > 

—  Ma  non  lo  so  ;  le  dirò  quel  che  ivevedo  io  :  ù 
andrà  innanzi  ancora  ceti,  peiigiorando  tempre  piu  le  cote 
•ino  a  che  1'  opinione  pinolica  da  noi  per  fortuna  molto 
paziente,  impona  allo  Stato  di  inlerventrc  :  lo  Stato  m- 
ter^-erra  per  trovarsi  di  fronte  a  un  edthcio,  forte  tinto 
a  nuovo  nella  (acciaia,  ma  screpolalo  di  dentro  ;  e  allora 
o  avrà  preparato  in  tempo  i  materiali  )>ct  riedi&care  o 
arriverà  appena  m  tem(>o  per  assistere  al  croUo.  Ed  il 
buon  pubblico  italiano  avrà  ragione  di  stnIUrv  assai  più 
di  quello  che  non  stia  facendo  (>er  Ir  ferrovie. 

~  Non  e  dunque  (>Oft»ibile  nmediare  a  tale  stalo  di 
coie> 

—  È  molto  difficile  :  che  vuole  >  biwgnctebbe  che 
il  Governo  dicesse  alle  Società  :  Ìo  ho  intenzione  di  ar 
fumcre  l' esercizio  del  telefono,  ma  voglio  Iorio  m  modo 
da  garantire  al  [HibblKo  6n  da  prirta|W>  un  Kcetlente 
servizio  ;  mettete  le  vostre  reti  in  coadizioni  perfette  e 
io  vi  lovveno  in  questi  ultiiTu  lavori.  Ma  questo  J  Cor 
verno  non  farà,  non  potrà  mai  fare  e  qumdl  o  dovrà 
riscattare  prendendo  ciò  che  e*  e,  o  lasciéra  che  le  So- 
aeta  continuino  stiw  alla  Kadcnza  delle  canceaaioai  :  ma, 
mtenduunoa  bene,  qocfto  non  tara  che  un  dHirinienlo 
della  questione,  la  quale  ti  riprenderà  a  suo  tempo  e  forse 
piu  grave.  Poiché  e  munte,  il  concesaionano  non  fora 
mai  un  millimetro  di  più  di  quello  che  gb  occonc  p« 
Itrate  avanti  jicr  se  :  chi  vien  dopo  ci  peiw  ;  e  queste 
idee  che  pottooo  andar  bene  per  moltissinw  aziende,  h» 
deleterie  per  ti  tetcfono. 

C  é  da  riconoscere  che  da  un  |K)*  di  tentpo  qualche 
linlono  di  vitalità  J  Ministero  delle  Poate  viene  accen- 
nandolo :  IO  di  cerio  che  il  muuslro  Schanzer  (a  di  tutto 
per  spingere  sollecitamente  i  lavori  della  C-oiumtsnone 
che  studia  la  soluzione  da  dare  alla  questione  telefonica, 
di  piu  ha  istituito  un  is|KHiorato  che  veramente  avrebbe 
dovuto  Tuucdr  tiuieme  con  la  IcrgHC  telefonica,  e  che  al 
punto  in  cw  ssarao.  avrà  o  troppo,  o  tn^po  poco  da 
fare.  Se  foMe  sorto  prima  avrebbe  potuto  evitare  o  frettare 
la  decadenza  dei  telefoni  :  ora  non  potrà  che  mettete  J 
dito  tulle  piaglu:  e  mdicare  queste  al  muustro  ,  ma  sa(ir« 
Schan/rr,  o  nurglio  potrà  egli.  f>otra  qualsiasi  altro  al  suo 
porto  affrontare  quella  formidabdc  comfiagine  d  uiletesai 
privab.  politici  che  cortiteiice  le  nostre  manion  Società 
telefoniche  t 

Orda  a  me.  e^  dovrà  lunilaru  a  Itevi  punture,  a 
qualche  colpo  contro  i  concessionari  rranon.  po^cn  unto* 
reUt  di   servizio  triefomco  in  llaha   r..    mente  di  pÌlL 

-  -  Sicché,  i  rtscalti  > 

-'  Se  i  riscatti  ti  faranno,  il  Govrrno  paghe*  di 
•anta  ragione  la  roba  che  troverà,  salvo  a  rifare  da  capo  : 
e  in  questo,  oltre  a^  infHe«ab  buoni  che  potsiedr.  avrà 
ottimi  cnllaboratori  non  nei  fros  &onne<s  delle  Società 
(che  saniM  già  co*a  gli  attende)  ma  negli  mipscfati  minon 
I  qttab  sono  ora  laottificari  di  dovere  WwAnare  i  loro 
progetti  traiid  iJe  tnìjonTT  dei  Conwrf  d*  Amminiitraiìo- 
ne.  Comunqae  b  lipcle,  lì  dovrà  fare  da  capo  :  e  appunto 
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(se  è  vero  ciò  che  mi  si  assicura)  è  appunto  dò  che  il 
ministro  Schanzer  sta  facendo  a  Venezia.  E  d' altronde 
è  ormai  il  meglio  che  resti  da  (are  a  vantaggio  del  ser- 
vizio telefonico  e  del  pubblico  ;  non  oso  dire  altrettanto 
per  gli  interessi  dello  Stato,  ma  non  è  certo  a  me  che 
si  verrà  a  chiedere  consiglio. 

Con  questo  il  mio  cortese  amico  era  giunto....  dove 
era  atteso  e,  tni  lasciò. 

Le  comunicazioni  telefoniche  notturne  in  Svizzera. 

In  seguito  ad  accordo  stipulato  con  la  Svizzera  il 
I  marzo  p.  v.,  entreranno  m  vigore  alcune  disposizioni 
concernenti  lo  scambio  ^  delle  conversazioni  telefoniche 
notturne,  tra  l' Italia  e  la  Svizzera. 

Le  basi  principali  dell'  accordo  sono  :  Le  tasse  da 
applicarsi  alle  conversazioni  telefoniche  italo-svizzere  scam- 
biate fra  le  ore  21  e  le  7  del  mattino  seguente  in  estate, 
e  le  8  in  inverno  (tempo  dell*  Europa  Centrale),  sono 
fissate  per  ciascuna  unità  di  conversazione  (minuti  tre)  ai 
tre  quinti  (3l5)  delle  tasse  normali  ;  —  Durante  1*  orario 
notturno  potranno  essere  concessi  abbonamenti  ;  —  La 
tariffa  mensile  per  le  conversazioni  in  abbonamento  not- 
turno, odcolata  sulla  durata  media  di  30  giorni  è  fissata, 
per  ogni  unità  di  tre  minuti,  alla  meta  della  tariffa  normale. 

Fin  d*  ora  si  possono  accettzue  donumde  di  abbona- 
mento, le  quali  dovranno '.essere  traimesse  al  Ministero, 
o  direttamente,  o  per  il  tramite  della  Direzione  Provin- 
ciale delle  Poste  e  Telegrafi. 

Ancona.  —  Nuove  comunicazioni  telefoniche.  —  Si 
è  inaugurato  1*  allacciamento  della  linea  telefonica  prin- 
cipale Ancona  Roma,  a  quella  secondaria  di  Spoleto. 
L*  assessore  comunale  avv.  Pacetti  in  nuuicanza  del  Sin- 
daco che  si  trovava  Roma,  ha  rivolto  a  nome  di  Spoleto 
alla  città  nostra  parole  di  calorosa  simpatia. 

Rispose  contraccambiando  i  saluti  e  gli  auguri  a  nome 
d*  Ancona  1'  assessore  aw.  Bonarelli. 

Castelfranco.  —  //  telefono.  —  La  rete  interurbana 
Castelfranco-Treviso,  Castelrranco-Padova,  è  già  terminata 
le  comunicazioni,  non  ufficialmente,  ma  in  via  di  espe- 
rimento o  di  prova,  furono  aperte.  La  Impresa  lavora 
attivamente  a  condurre  a  termine  zmche  quella  urbana, 
per  cut  si  ha  fiducia  che  tra  breve  avverrà  Y  inaugura- 
zione ufficiale. 

Catanzaro.  —  Telefono.  —  11  10  corrente  sarà  aperta 
al  servizio  pubblico  la  linea  telefonica  Catanzaro-Reggio 
Calabria. 

Copparo.  —  //  telefono  Bruné-Turcbi.  —  Nell'uf- 
ficio postale-telegrafico  di  Coppuro  si  fecero  esperimenti 
telefonici  col  sistema  Brune -Turchi  di  Ferraro. 

Detti  esperimenti  riuscirono  perfettamente  e  si  ebbero 
comunicazioni  chiarissime  con  Ferrara,  Bologna,  Firenze  ecc 
L' impianto  per  le  esperienze  era  provvisorio,  ma  si  spera 
che  sia  ben  presto  concesso  al  pubblico  di  servirsi  del- 
l' utilissima  innovazione. 

Latisaaa.  Telefono.  —  Sino  dall'  agosto  scorso 
si  costituì  in  Latisana  un  Comitato  composto  dai  signori 
Marin  cav.  Angelo,  Caratti  cons.  Andrea,  Gaspari-Peloso 
Gaspare,  Rossetti  Ermanno,  aw.  Morossi  e  ing.  Pituii 
allo  scopo  di  studiare  l' impianto  di  una  linea  telefonica 
che  allacciasse  Latisana  con  Udine  ed  altri  centri  im- 
portanti. 

Nella  prima  seduta,  detto  Comitato  dava  incarico  ai 
signon  Peloso-Gaspan  e  Rossétti  di  esperire  pratiche  per 
provocare  proposte  di  massima  in  argomento  delle  Imprese 
di  Pordenone,  Zurighese  e  Carnica. 

Delle  tre  Società  sola  la  prima  ebbe  ad  aderire  nella 
sala  Municipale  di  Latisana,  coll'intervento  del  co.  Cat- 
taneo, Presidente  di  quella,  e  delle  più  notabili  persone 
di  qui  e  del  limitrofo  S.  Michele,  sì  tenne  un'  adunanza 
per   deliberve   sul   tracciato  della  linea  telefonica  e  sul 


modo  di  far  fronte  alla  relativa  spesa.  A  questa,  nello 
schema-progetto  del  co.  Cattaneo,  preventivata  nella 
somma  di  L.  20.000,  si  dovrebbe  provvedere  coli'  emis- 
sione di  tante  azioni  da  L.  35  cadauna. 

La  discussione  fu  piuttosto  lunga  ed  animata,  pa  il 
fatto  che  i  rappresentanti  del  Comune  di  S.  Michele  al 
tracciato  proposto  dalla  Società  S.  Michele  -  Latisana- 
Rivignano  e  Codroipo  —  opponevano,  per  rosemi  di 
economia  e  dì  comodità  di  servizio,  la  congiunzione  diretta 
di  S.  Michele  con  Portogruaro  mediante  una  linea  da 
costruirsi  dallo  Stato,  con  denari  anticipatigli  dalla  pro- 
vincia di  Venezia. 

Interloquirono  molti  degl*  intervenuti  per  venire  al- 
l' identica  conclusione,  e  cioè  :  Che  Latisana  ed  anche 
S.  Michele  non  potranno  ritrarre  il  maggior  utile  da 
un'  impianto  di  linea  telefonica  con  la  congiunzione  con 
Codroipo  -  Udine. 

Infme  da  tutti  i  presenti  (astenutisi  soltanto  Pellìs  e 
Giacometti  della  rappresentanza  di  S.  Michele)  è  votato 
il  seguente  ordine  del  giorno  presentato  dall'  aw.  Tavani  : 

<  GÌ'  intervenuti  plaudendo  all'  iniziativa  del  Comitato 
promotore  e  ringraziando  il  co.  Cattaneo  del  suo  inter- 
vento e  delle  esaurienti  spiegazioni,  deliberarono  : 

<i)    di    unirsi    alla  soaetà  telefonica  di  PordencHie 
per  la  costruzione  della  linea  Latisona-Rivignano-Codroipo; 
fr)    di    dare   incarico  olla  società  suddetta  per  im* 
pianto  ed  esercizio  ; 

e)  di  nomiiutre  i  signori  Gosparì-Peloso  Cariare, 
Duo  Luigi,  Rossetti  Ermanno  e  Cavazzana  Carlo  pò* 
raccogliere  le  sottoscrizioni  delle  azioni  ; 

</  )  la  sezione  sociale  s' intenderà  costituita  appena 
coperto  il  capitale  occorrente. 

Lovere.  —  Per  un  consorzio  telefonico  prò  Sebino 
e  Valle  Camonica.  —  Neil'  elegante  salone  dell'albergo 
■  Lovere  *  ebbe  luogo  una  numerosa  riunione  promossa 
dalle  società  «  Pro  Sebino  «e  «  Pro  ViJlc  Camonica  » 
per  la  costituzione  di  un  consorzio  telefonico  fra  i  comuni 
interessati  della  riviera  del  Sebino  e  della  Valle  Camonica 

Detta  riunione  finì  con  T  approvazione  a  maggioranza 
di  un  ordine  del  giorno  col  quale,  si  dà  mandato  al  co- 
mitato esecutivo  di  esperire  le  pratiche  col  Governo  per 
la  costituzione  di  un  consorzio  telefonico  Brescia-Iteo- 
Breno  e,  se  possibile.  Edolo  e  Ponte  di  Legno. 

Si  è  poi  affidato  incarico  allo  stesso  comitato  di  far 
pratiche  presso  la  Società  Bergamasca  per  vedere  se  sia 
possibile  un  allacciamento  della  progettata  linea  con  la 
riva  bergamasca. 

Memmo  —  //  telefono  fra  Memmo  e  Collio.  —  li 
giorno  2 1  gennaio  arrivava  a  Roma  il  decreto  d*  auto- 
rizzazione per  r  uso  della  linea  telefonica  e  tosto  se  ne 
fece  1*  inaugurazione  con  l' intervento  di  parechi  amia. 

Milano.  —  L'inchiesta  sul  servizio  telefonico.  —  In 
seguito  ad  una  interpellanza  presentata  in  OhisÌ^o  nelU 
seduta  del  1 0  Dicembre  scorso  la  Camera  di  Oxnmercio 
affidava  ad  una  speciale  Conunissìone  composta  del 
comm.  Richard,  dell'  ing.  Vanzetti,  dell'  on.  De  Andreis 
e  del  prof.  Amò  l' incarico  di  eseguire  un*  inchiesta  »ille 
condizioni  del  servizio  telefonico  cittadino,  allo  scopo  di 
raccogliere  il  materiale  necessario  per  suggerire  quei  mi- 
glioramenti che  si  presenteranno  più  convenienti  ed  op- 
portuni. 

La  Commissione,  alla  quale  per  desiderio  dell'au- 
torità comunale  si  sono  ora  aggiunta  l'ass.  ing.  Gavazzi  e 
r  ing.  Minorini,  ha  quasi  compiuto  i  suoi  lavori  e  pre- 
senterà presto  la  relazione. 

Monopoli.  —  Stazione  telefonica.  —  Mercè  l' in- 
teressemiento  instancabile  che  con  zelo  nuovo  sta  spie- 
gando il  nostro  giovane  deputato  onorevole  Semmola, 
avremmo  possibilmente  prima  che  finisca  l'anno  un  uf- 
ficio telefonico  congiunto  con  filo  diretto  (Km.  43)  a 
Bari  e  quindi  con  la  rete  Bari-Roma-Bari-Nfl^ioli. 


Pd  MMre  paese  ovr  fnve  e  iraipTr  (mt  li  ivilupf» 
b  ntai  e— —ticialL.  h  imponeva  un  uArio  irle  torneo,  e 
4Hte  fceMiu.  conprcu  io  un  ivogrtto,  urebbc  lUia 
laaAt  4J  Govcnio.  pasundo  la  aolita  trafiU  delle  km- 
^MÌc  bvoctalKiKc  rki  M  'luando,  r  dobbiàftw  «ttoe 
pib  al  MMlre  deputalo  che  ipendrndo  la  tua  opera  a 
fPV  on  CoBeipo,  che  plcbocitanamcnlr  lo  na  eletto,  rac* 
ca^v  annpre  (mu  le  kunftaiie  e  U  ({"l'iudtne  di  tuIlL 

Hmwn.  —  Ijnto  Ittr/onica  Nottata  •  Qalliate.  — 
D  30  cficcmbre  venne  inaufnoaU  ed  alln'ala  aI  pubhlico 
«emuo  la  ouova  (inea  lelefonKa  Novaia-Galliale  :  la 
wmmm  isei  «vene  coti  a  favorire  le  canHinica^ioni  fra) 
NuMia  e  r  tndastrr  Galliate  a  non  Keve  vantaggio  coro- 
flmciBte  di  quelle  popolazioni. 

La  laritfa  per  og&i  corn^Mndenza  di  3  minuti  e  di 
c«^  20. 

P»<a»a.  —  La  linea  telefonica.  Padova  Campo- 
■MBptero>  cominrio  a  funzionare  e  il  giomo  20  gennaio 
cUic  hn^o  r  tnauguianone  ul^cialc  con  l' inlervento  delle 

>■!■■■» va.  -  //  telefono.  —  Venne  allacciaU  Pal- 
■anova.  mediante  un  filo  telefonico  con  S.  Maria  la 
Loaga  e  ptctlo  lo  tara  anche  con  Sotioielva. 

PMmft,         Cofuiglio  Comunale.  Nella    seduta 

Jel  Cooiìi^o  Comunale  di  Paluua  fu  aperta  la  dì>cm- 
mmt  «la  proporta  d' impianto  dt  una  linea  telefonica 
in  I  capolaoso  e  Timau.  toccando  Cleuitt,  per  una  di- 
tta» gì  ofcre  6  km  ed  avjto  riguardo  alla  popolazione 
A  ohre  2000  abitanti  uninimimcnic  il  GMitiglio  delibero 
di  iar  iaMaza  al  Mmntrro  delle  P.  e  T..  perche  voglia 
attordatc  T  inpianto  lelefiMiico  proposto  col  concorso  del 
CoMM»  in  L  7(X).  Fu  trattato  anche  l'artfomrntti  della 
■HMC^iafaza/Kme  pura  e  semplice  drHaffare  relativo  allo 
AaAa  dcDa  tergente  del  Kontonone  di    1  imsu. 

PHraila.  —  //  telefono  Perugia-Roma.  —  Prrsenii 
i  paflldu  connn.  Del  Re.  il  generale  comandante  la  Di- 
'viaaac  e  tutte  le  Autonta  ovili  e  militari  ha  avuto  luot^o 
■d  paUuo  delle  Porte  la  uuugurazione  della  linea  tele- 
ioatca  Pcragia-Rania.  Il  Prefeno  si  e  meuo  in  comuni- 
canoac  col  mimitro  Schanzer,  nngrajjandolo.  Hanno  |tar- 
lilo  akri  fra  CUI  il  Sindaco  manifrittando  il  desiderio 
S  Mwm  fjnahnentc  un  conveniente  palazzo  per  le  Poste. 


ranacnMfV. 


'Jefono. 
allaccii 


Si  spera  che  le  solto^ 


-   Telt 
OBoon  oeUc  azioni  per  allacciarsi  direttamente  con  Udine 
Pbwfawc,  S.  Vito,  ecc..  ecc..  siano  o  saranno  coperte 
M«bagia*ewta*r.    con  un  slancio   ammirabile  ;  all'  opera 

KsacMo.  —  //  telefono  Regello  ■  l'allombrota  — 
Ad  aneiatiTa  del  rtortro  Sindaco  cav.  Fazzini  si  e  inaimi* 
nto  il  Savino  telefonico  della  linea  consorziale  Hecgello- 
Saaft*  EHero  •  Ponlesneve  •  Saltino  -  Vallorabrota  allacaato 
aAa  faxa  ddl*  Itaka  centrale,  in  via  affatto  privata.  p«r- 
diè  r  iMOfurazione  diciate  verrà  fatu  quando  sarà  ter- 
MHMta  k  baca  telefonica  eoa  le  staiioni  telefoniche  deUa 
Rrfaii  DoiMMiii-Sleci. 

Raai.  •-  Un  nuoco  circuito  telefonico.  -  Il  pomo 
20  febbraio  fu  a|>erto  al  pubblico  il  nuovo  circuito  tele- 
ioatca  San  Damiano  al  Colle  Rovescila. 

S  Daai  A  Piave.  —  Lineo  telefonica  urbana.  — 
Da  okre  an  anno  e  mezzo  si  lavora  attorno  a  questo 
piapeno,  che  akn  Comuni,  ad  esempio  Oderzo,  hanno 
ammàa.  m  pochi  mesi.  Di  chi  U  co^  di  tanto  deplo- 
revole ritardo  ?  Mah  I 

S-  (Mar-  él  Maotaaa.  -  Telefono.  Anche  il  Cv 
■■M  <£  S.  Giov.  ei  Man/ano  sia  facendo  [iratiche  per 
r  ia^MMilo  Iclefonico.  Kra  giorni  un  incarKalo  della  so- 
deta  Caniica  preaentera  proforte  concrete  per  il  coUe- 
■MMalo  della  rete  con  Cividale. 


Auguriamo  che  Y  iiuziattva  trovi  appoggio  e  che  l'o- 
norevole municipio  dia  impulso  («rr  la  sallecila  attuaitone 
di  questo  importante  servizio  pubblico. 

Siracau.  Per  //  telefono  f  -  Non  si  sa  nulla  in 
ordine  all'  impianto  I  -  ed  all'  esercizio  del  servizio  tele- 
fonico. Avremo  il  Irleforto  quando...  sarà  ora.  Il  mocnenlD, 
a  quanto  sembra,  non  r  venuto  e  le  sAngi  liracntanc  si 
tono  chiuse  nel  cUauco  silenzio  aretnteo.  Meglio  coai  : 
Dcttuno  n  compromeUera  I  Intanto  netMMia  notizia  e  giunU 
dalla  CarinzÌA  o  dalla  Stiria  se  in  quelle  foreste  esistano 
oppor  no  alberi  da  ridursi  a....  fiali  I 

S  Vito  at  Tifllamcfilo.  -  //  telefimo.  -  Si  e  inau- 
guralo a  Chions  la  slaziooe  del  telefono,  che  unisce  quel 
Cornane  a  Azaarw  e  Pordenone. 


COSTITUZIONI  01  SOCIETÀ 

Lugano.  -  Socicu  -  Nm  Si/zo  e  C.  • 
Miniere  schisti.  bituminosi.  Mclìde-Lu^^ano.  — 
Si  è  costituiu  a  Lu^no  quelita  sucietà  in  ac- 
comandita sfmplicc. 

Gerente  della  s<>cietA  cho  ha  un  rapitale 
di  L.  ta8.ooo  è  il  dutt.  Neri  Si//*>  di  Milano; 
aromanclanti  il  march,  avv.  Ednardti  Ollan- 
dìna,  l'avv,  L.  G.  Cav.illinini,  le  diltc  Tor- 
chian:i  e  B<*cro  e  Filippini  e  Roncali  di  Ge- 
nova, l'avv.  G.  Lureili.  il  Mg.  Giovanni  Polar 
ed  il  dottor  Knrico  Ka.stelli  dì  Lugano. 

Milano.  —  Socittà  per  /'  uiiÌisi<i3ÌoH*  dti 
lomhushhilt  ifa/inni.  —  Si  è  co<«titiiita  la  si>- 
ciotà  anonima  per  l'utilixzazionc  dei  combu- 
stibili Italiani  »  con  sede  in  Mìlanii,  cui  capi- 
tale di  l..  300,000  rlevabilc  a  1.500,000  per 
delibenizione  del  Consij;lio  di  Amministra- 
zione. 

Fanno  parie  del  Ciutsiiflio  di  Atnmintstra- 
zione  i  signori  :  ìng.  Carlo  Clerici,  comm.  Ul- 
tore Candiani,  ing.  Domenico  Civita,  ing.  E- 
mdio  Di-'  Hcnc'dctti,  ing.  Pietro  Bt-wjslri.  ing. 
A.  I-ondolo.  mg.  E.  Schmidi,  ing.  G.  BarbctTs. 
ing.  .'\.  (iiiggia. 

Sono  stali  nominati  sindaci  effettivi  i  si- 
gnori :  prof.  Emilio  Conti,  avv.  Michele  Zam> 
bellini  e  ing.  Emanuele  ZanoUi,  e  sindaci 
supplenti  i  signori  :  ing.  Giorgio  Baseggi  e 
rag.  Angarone. 

Questa  società  si  propone  di  utilizirare 
razionalmente  le  torbe  e  le  tigniti  italiane, 
creando  delle  grandi  centrali  per  distribu- 
zione di  energia  eleltnca  gaMÌficando  le  torbe 
e  le  ligniti  col  sistema  Mond,  ti  quale  con- 
sente il  perfetto  ricupero  dell'  azoto  contenuto 
in  gran  quantità  nei  combustibili  italiani. 

Il  prodotto  più  importante  della  gassifica- 
zione è  il  Milfato  di  ammonio,  e  le  quantitA 
che  se  ne  possono  ricavare  dalle  torbe  e  dalle 
legniti  iuiliane  da  prove  ai-  '.Tite  fatte 

in  Italia  ed  in  Inghilterra.  -  m  nlevantì 

che  pu(S  ben  dir^i  che  il  ricavato  della  ven- 
dila di  questo  prodotto  pagherà  ampiamente 
tutte  le  spese  di  esercizio  delle  centrali. 

Un  primo  impianto  verrà  fatto  m  Tiiseana 
nella  regione  dell'antico  lago  di  Hicntina  uti- 
lizzando le  torbe  di  quella  regione,  e  se  ne 
hanno  in  vista  parecchi  altri  in  Italia  dove 
finora  il  sistema  NIond  non  à  conosciuto,  unto 
che  &i   continuano   ad  u.sarc    le  legniti    e  le 
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torbe  senza  preoccuparsi  di  ricuperare  Tazoto 
che  viceversa  ne  costituisce  la  maggior  ric- 
chezza, mentre  il  nostro  paese  è  tributario 
dell'  estero  per  molti  milioni  all'anno  per  im- 
portare il  solfato  di  ammonio  di  cui  il  con- 
sumo aumenta  considerevolmente. 

AUMENTI  DI  CAPITALE 

Unione  telefonica  lombarda.  —  11  Consiglio 
d'amministrazione  ha  stabilito  l'emissione  di 
n.  1500  nuove  azioni  al  portatore,  da  L.  100 
caduna,  portando  il  capitale  da  L.  350,000  a 
L.  500,000. 


BlBlilOGRAFIE 

"  DIARIO  1907  „ 

(Guida  tecnico  legale  industriale)  Prezzo  L.  4 
edito  dalle  INDUSTRIE  TECNICHE  Società  Ano- 
nima Cooperativa  -  Torino  -  Via  Pietro  Micca 
n.  18. 

INDICE  ANALITICO 

Calendario  1907.  —  Calendario  Civile  Ita- 
liano. —  Principio  dell'anno  secondo  le  varie 
comunità.  —  Pnncipio  delle  stagioni  astrono- 
miche. —  Calendario  fino  a  tutto  l'anno  199Q. 

—  Prefazione  delle  Industrie  tecniche.  —  B- 
stratto  dello  statuto  della  Società.  —  Varia- 
zioni, correzioni  ed  aggiunte  da  farsi  nel  Dia- 
rio igoS. 

Concetti  tecnici:  Comparazione  valore  mo- 
netario, pesi  e  misure.  —  Sistema  metrico  de- 
cimale. —  Principali  misure  agrarie  Italiane. 

—  Unità  meccanicbe.  —  Unità  elettriche.  — 
Bolloni,  dadi  e  rosette.  —  Frazioni  di  pollice 
ridotte  in  mm.  ~  Peso  dei  ferri  piatti,  tondi 
e  quadri,  dei  cantonali  o  d'angolo,  ferri  vuoti 
per  metro  lineare.  —  Peso  e  costo  per  Kg. 
delle  chioderie.  —  Peso  delle  lastre  di  me- 
tallo per  mq.  —  Peso  e  carico  di  sicurezza 
delle  lastre  di  vetro  per  mq.  —  Peso  delie 
cinghie  di  cuoio  inglese  per  metro  corrente. 

—  Peso  di  alcune  sostanze  per  me.  —  Va- 
lore delle  piante.  —  Materie  e  ricette  usate 
nelle  industrie.  —  Prezzi  di  alcuni  prodotti 
chimici  usati  nelle  industrie.  —  Tariffa  dei 
lavori  d' ingegneria  e  per  le  perizie  d' inge- 
gneria giudiziaria.  —  Tariffa  dell'ordine  dei 
medici.  —  Costo  della  mano  d'opera  nei  la- 
vori ediU  e  sistemi  di  misurazione.  —  Inte- 
ressi composti,  annuita,  ammortamenti.  —  An- 
nuita vitalizie,  mensilità,  conti  correnti.  — 
Contratto  Itala-Federazione  metallurgica.  — 
Salari  industrie  metallurgiche  e  mineralur- 
giche  :  automobili  e  fonderie.  —Tabella-orario 
e  minimo  di  paga  arte  muraria  coi  migliora- 
menti richiesti  pel  1907.  —  Tabella-orario  e 
minimo  di  paga  falegnami,  arti  tessih,  lavo- 
ratori del  libro,  ecc. 

Nozioni  legali  attinenti  all'industria  ;  Acque 
private.  ~  Espropriazioni  per  utilità  pubblica. 

—  Norme  per  le  costruzioni  in  confine  di  pro- 
prietà e  di  strade.  —  Responsabilità  degli  ar- 
chitetti, imprenditori,  ecc.  —  Industrie  insa- 
lubri, pericolose  ed  incomode.  —  Miniere  e 
industrie  metallurgiche  e  chimiche.  —  Dispo- 


sizioni :  sul  lavoro  delle  donne  e  dei  fanciulli, 
sugli  infortuni  degli  operai  sul  lavoro  e  Giu- 
risprudenza relativa  (anni  1904-5-6).  —  Ispet- 
torato del  lavoro  pel  Piemonte  e  Liguria.  — 
Premi  e  tariffe  di  assicurazione  per  gli  infor- 
tuni degli  operai  sul  lavoro.  —  Disposizioni  per 
la  prevenzione  degli  infortuni  degU  operai 
su!  lavoro,  sui  probiviri,  suU'  ufficio  del  la- 
voro. —  Colori  nocivi.  —  Volture  catastali 
e  diritti  relativi.  —  Indicazioni  relative  al  con- 
seguimento di  brevetti  d' invenzione  nei  prin- 
cipalli  stati  esteri.  —  Marchi,  modelli  indu- 
striali e  disegni  di  fabbrica.  —  Tabella  delle 
marche  da  bollo  sulle  quietanze  o  ricevute 
ordinarie  ;  di  libera  applicazione  ;  delle  tasse 
di  bollo  sulle  cambiali,  ecc.  —  Norme  per 
l'uso  della  carta  bollata.  —  Imposta  sui  fab- 
bricati. —  Tasse  di  registro.  —  Disposizioni 
sui  pesi  e  misure.  Tassa  sui  velocipedi,  mo- 
tocicli e  automobili.  — ^  Codice  stradale  auto- 
mobilistico. 

Cognizioni  utili  :  Giornali  di  Torino  per 
ordine  di  anzianità.  —  Giornali  di  fuori.  — 
Istituti  di  credito  e  risparmio.  —  Banchieri.  — 
Monete  che  hanno  corso  legale  in  Italia.  — 
Biglietti  di  banca  senza  valore  al  i  gennaio 
1907.  —  Consolati.  —  Elenco  principali  uffici 
ed  istituti,  ospedali,  ospizi  e  ricoveri.  —  Elenco 
Alberghi,  Ristoranti  e  Caffè  che  oltre  il  te- 
lefono e  la  Guida  Commerciale  tengono  il 
Diario  igoy.  —  Circoscrizione  dei  manda- 
menti. —  Riparto  della  direzione  dei  servizi 
municipali.  —  Elenco  ingegneri  ed  architetti, 
geometri  e  misuratori,  periti  ragionieri  liqui- 
datori, calligrafi,  commerciali  ed  industriali; 
Periti  industriali  diplomati  dal  R.  Istituto  Tec- 
nico li  Germano  Sommeiller  ».  —  Giustizia: 
Tribunali,  Preture,  Giudici  conciliatori  e  Pro- 
biviri. —  Elenco  avvocati  e  procuratori,  notai, 
medici-chirurghi  e  veterinari.  —  Pubblica  Si- 
curezza. -ReaH  Carabinieri. -Polizia  urbana  e 
rurale.  —  Corrieri  commissionari.  —  Condu- 
centi. -  Stallaggi.  —  Tariffe  ferroviarie  :  condi- 
zioni e  norme  pel  trasporto  viaggiatori  ;  tariffa 
ordinaria,  ridotta,  generale  e  differenziale; 
diverse  qualità  dei  biglietti  ;  Condizioni  e 
norme  pel  trasporto  dei  bagagli  e  delle  merci  ; 
reclami,  rimborsi,  ecc.  —  Elenco  stazioni  fer- 
roviarie, funicolari,  tramvie  a  vapore  ;  linee 
tramvie  elettriche  urbane,  lunghezza  e  prezzo. 

—  Agenzie  autorizzate  alla  distribuzione  dei 
biglietti  ferroviari  e  facilitazioni  da  esse  con- 
cesse ai  viaggiatori.  —  Tariffe  :  trasporti  a 
domicilio,  daziaria  e  postale  con  ufficio  ed 
orario.  —  Calcolo  per  la  cubatura  pacchi 
postali.  —  Tariffa  telegrafica,  uffici  ed  orario; 
telefonica  e  posti  pubblici  dell'  agenzìa  di 
Torino.  —  Sale  di  scrittura.  —  Pesi  pubblici. 

—  Tariffe:  facchini  e  commissionari,  spazza- 
camini, servizi  agli  scali  ferroviari.  —  Tabelle: 
pel  calcolo  velocità  automobili  e  motoclch  ; 
rapporto  sviluppo  biciclette;  delle  Provin- 
cie coi  numeri  corrispondenti  alle  targhe 
dei  motocicli  e  automobili.  —  Statuto  Asso- 
ciazione «  Pro  Torino  ».  —  Uffici  Società 
Umanitaria  di  Milano.  —  Indirizzi  utili  per 
gli  emigranti.  —  Come  si  combatte  la  disoc- 
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rupoztono.  Programma  e  rrgol.imrnto  sruoTa 
per  meccanici  e  conduttori  di  automubili  ed 
rimco  licenziati  del  1906.  —  Programma  asso 
csanooi  fra  gli  ex  afliovi  delle  scuole  indù- 
sKmli  e  professionali  di  Kermn,  Birlla,  ecc. 
—  Elenco  fabbriche  d'aut(>mobili  ed  accessori  ; 
Accademie  scientifiche,  letterarie  e  di  belle 
*m  ;  Camere  dì  commercio;  Camere  del  la- 
voro; Sezioni  aderenti  alle  Camere  del  lavoro 
di  Tonno  ;  Cot>pcr3tivc  di  lavon»  ;  CtMipcra- 
tivc  di  consumo. 

£/ttuo  soeitth  costituite  tn  Torino  a  tutto 
il  31  dicembre  1906,  divise  per  categoria,  Via. 
Copiule,  Dumta  e  scopo  di  ciascuna  Sjcictà. 

Rétiàmt  tHiiivùiuau.  Indice  inserzionisti 
per  categorìa. 

Agptda  1907  :  Annotazioni  giornaliere  col 
pro-memoria  della  scadenza  del  pagamento 
tasse,  coupons,  obbligazioni,  ecc.  —  Indirizzi 
da  conservarsi.  —  Prenotazioni  pel  1908.  — 
UmÌìcc  analitico. 


CRONACA   GIUDIZIARIA 

Le  Società  assuntr lei  dei  servizi  pubblici 
Possono  essere  dichiarate  fallite? 

Togliamo  dal  giornale  //  So/f: 

Vi  è  una  Scuola  che  nega  la  possibilità 
^uriAca  —  per  alte  considerazioni  di  sociale 
interesse  —  di  dichiarare  il  fallimento  delle 
SocictA,  o  anche  dei  «  semplici  individui  »  che 
Ccnicano  pubbbci  servizi. 

La  questione  non  è  oziosa  ed  ò  pratica, 
data  la  palese  tendenza  odierna  ad  afTtdaro 
aot  la  gestione  dei  delti  servizi  pubblici  a 
delle  grandi  imprese  privato. 

Ma,  davanti  al  postulato  dell'  anzidetta 
Scuola,  vicn  fatto  di  domandarsi  :  «  É  giusto 
che  gli  enti  pnvati  speculatori,  p!r  il  solo 
faìto  che  geriscono  un  servizio  publilicn.  siano 
coperti  dalla  prerogativa  della  invulnerabilità 
Cauimeniare  anche  quando  cessino  di  fare  i 
loro  pagamenti  ?  • 

Cu  industriali,  i  commercianti,  tutti  coloro 
che  forniscono  materie  prime,  lavorate  o  no, 
ai  detti  enti,  non  avranno  dunque  altra  ga- 
ranzìa per  il  loro  credito  che  la  onestà  e  la 
leakft  degli  imprenditori  ? 

Recentemente  ancora,  il  Tribunale  di  Rari 
sì  k  trovalo  di  fri»nte  al  problema  fFora  rfW/r 
Pkgiit»  1906,  538)  e  lo  risolse  nel  senso  che 
a  me  pare  più  equo  e  più  rispondente  alla 
cagione  dello  legge,  dichiarando  cioò  che  le 
imprese  dei  pubblici  servizi  possono  fallire, 
limitando  unicamente  la  sfera,  dirò  cosi  »  ol>- 
bcettiva  »•  del  fallimento,  entro  determinali 
confini.  Il  altre  parole,  distin^juendo  1  beni 
aoolutamrnte  privati  da  quelH  adibiti  al  ser- 
vizio pubblico  e  limitando  ai  primi  l' azione 
c^kecutncc  dei  creditori. 

£  indiscutibile  che  il  fallimento  importa 
una  presa  di  possesso,  una  specie  di  seque- 
stro, una  CM-cuzione  gonrrale  sui  beni  del 
tallito,  a  vaniag(;io  det  creditori  stessi. 

Sila  la  co<ia  pubblica  deve  evterc  sacra  e 


inviolabile:  ra^ì'^ni  supreme  di"  '  -  ricnUe 
ed    elevato    impcdi>*rono  alle  j-  ragioni 

creditorie  di  invadere,  intralciare,  rallentare, 
soffocare  "fi  anche  solo  di  arn-siare,  inter- 
rompere le  pulsazioni  dell'organismo  tTcato 
per   il  pubblico  servizio. 

D' altra  parte,  se  i  crediti  verso  gli  eser- 
centi i  pubolici  servizi  non  fossero  tutelati 
dalla  legge,  la  triste  pianta  della  mala  fede 
pfftrebbe  trovare  terreno  adatto  a  prosperare 
e,  venendo  meno  la  fiducia,  il  pubblicn  servizio 
non  più  aiutato  dal  credilo.  potreI>bc  nscniin: 
un  grave  danno.  Pt-rchò  non  puA  amninicrsi, 
in  (Firitto,  che  1  creditori  possano  rivolgersi 
allo  Stato  per  il  conseguimento  dei  loro  avcrii 
non  confortandoli  aH'uopfj  veruna  disposizione 
della  legge  speciale,  e  non  sorrcgi-ntioli  nem- 
meno l'art.  1153  del  Codice  civile  che  chiama 
i  committenti  a  ris|}ondcre  dei  danni  cagionati 
dai  loro  commessi,  non  già  all'  osservanza  di 
contratti  che  questi  soltanto  abbiano  conchiuso 
e  nei  quali  lo  Stato  sia  rimasto  estraneo. 

I^  Cassazione  di  Napoli  negò  l'axione 
verso  lo  Stato  pcrsin<i  in  una  ipotesi  nella 
quale  si  tnittava  dì  un'  impresa  che  aveva 
appaltato  certi  lavori  per  conto  dello  Stalo 
medesimo.  (In  Uufalini,  La  ffraiint  <Ìn  iaintri 
fmbhiiri,  pagina  435). 

In  tale  condizione  di  cose  conviene  inter- 
pretare la  legge  in  sens(j  restnttivissimo,  per 
tenere  la  strada  di  mezzo  che.  nel  caso  che 
ne  occupa,  t  proprio  la  strada  della  virtù. 

Le  Cfintestazioni  che  più  ^pesso  incorrono 
nella  pratica  Mino  contro  Società  od  individui 
che  geriscono  ferrovie  ;  ed  a  questo  riguardo 
l'art.  297  della  legge  sui  lavori  pubblici  ^ 
quello  che  più  spesso  è  invocalo. 

Esso  suona  cosi:  •  Non  s;iranno  ammessi 
*  sequcstn  a  favore  di  terzi  su^lt  oxyri  di 
m  ufta  Sneitià  anonima  coHcfssiouaria  HrUa  co- 
u  sirttzhnf  o  dcU' esercizio  di  una  ferrovia 
«  pubblica,  sul  capitale,  interessi  o  dividendi 
»  delle  azioni  costituenti  il  fondo  sociale.  ■ 

Tale  articolo  riflette  intanto  s<^ilo  la  •  So- 
cietà anonima  ••.  mentre  i  concessionarii  pos- 
sono essere  anche  •  semplici  individui  «  jart 
290  stessa  legge);  il  che  significa  che  ad  un 
ente   astratto,  fittizio,  collettivo.  In  '  ir- 

corda  una  maggiore  fiducia,  ma  n.'  :u'a 

ancora  che  t  beni  non  siano  in  alcuna  guisa 
staggibili. 

Vi  sono  delle  Società  anonime  creale  al- 
l' estero  che  sfuggono  talora  ad  immediati  e 
sicuri  controlli  ed  offrono  minori  g-aran/io  dei 
u  semplici  imlividui  «. 

In  ogni  caso  *  evidente  che  la  locuzione 
di  detto  articolo,  da  me  sopra  sottolineata, 
■  sugli  averi  di  una  Società  anonima  -  vuole 
essere  limitata  alle  sole  necessarie  j>er  il  ser 
vizio  pubblico,   non  cstes;i  ai  •  beni   |»rivali  ». 

Sarebbe  strano  ed  assurdo  che  Uvssc  diver- 
samente di  cosi.  Non  può  ammettersi,  e  non 
t  ammesso  dalle  leggi  delle  imposte  e  dei 
lav<»rt  pubblici,  che  le  imprese  industriali, 
perciò   solo   che  geriscono  un  pu'-  r- 

vizio,  possano  vutrarsi  a)  paganie:''  >ro 

debili,   anche  delle  tasse,  e  che  i  terzi  ed  \\ 


medesimo  Stato,  per  mezzo  dei  suoi  esattori, 
non  possono  rivalersi  in  verun  modo  nel  caso 
di  inadempiezza  delle  obbligazioni,  o  di  ces- 
sazione dei  pagamenti. 

Del  resto  la  parola  del  Codice  di  com- 
mercio, in  proposito,  non  è  dubbia,  né  equivoa. 

Che  le  imprese  di  fabbriche,  di  costru- 
zioni, di  somministrazioni,  di  trasporti  di  per- 
sone e  di  cose  per  terra  o  per  acqua,  ecc., 
compiano  atti  di  commercio,  lo  dice  l'art.  3 
del  Codice  commerciale. 

L'  art.  8  dello  stesso  Codice  definisce  com- 
mercianti coloro  che  esercitano  atti  di  com- 
mercio per  professione  abituale,  e  le  Società 
commerciali  ;  dunque  le  Società  e  le  imprese 
di  cui  si  tratta  sono  commercianti. 

L' art.  683  del  medesimo  Codice  non  si 
preoccupa  dei  «  beni  »  e  cioè  della  parte 
obbiettiva  ;  ma  si  limita  a  dire  che  «  il  com- 
merciante che  cessa  di  fare  i  suoi  pagamenti 
per  obbligazioni  commerciali  è  in  istato  di 
faUimento  ».  Ne  deriva  logicamente  e  giuri- 
dicamente che  le  Società  assuntrici  di  pub- 
blici servizi!,  essendo  commercianti,  sono 
passibili  di  fallimento. 

Queste  Società  hanno,  «  obbiettivamente 
parlando  »,  due  patrimonii  ;  uno  che  è  loro 
privato,  l'altro  che  è  composto  dagli  averi 
coi  quali  è  gerito  il  pubblico  servizio. 

La  pronuncia  di  fallimento  induce  la  deca- 
denza degli  amministratori  della  gestione 
sociale.  Ad  essi  si  sostituisce  il  curatore,  per  ef- 
fetto della  pronuncia  stessa,  nel  modo  analogo 
con  cui  si  sostuisce  un  commissario  all'am- 
ministrazione di  un  Comune  disciolto. 

Il  curatore,  come  il  commissario,  ha  l'ob- 
bligo di  continuare,  senz'  altro,  il  servizio 
medesimo. 

Ma  per  la  liquidazione  dei  beni  della 
Società  debitrice  il  curatore  dovrà  tenere 
presente  la  distinzione  del  patrimonio  sovra 
accennata,  e  disporre  soltanto  delle  cose  pri- 
vate della  Società  fallita. 

Così  almeno  opinarono  :  la  Corte  di  ap- 
pello di  Roma  {Monitore  trìb.,  Milano,  1900, 
705);  il  tribunale  di  Milano  (argomentando 
uà  un  suo  provvedimento  del  2  gennaio  1902); 
ed  in  modo  specifico  :  il  Consiglio  di  Stato 
a  Sezioni  riunite  {Foro  it.^  1897,  P^^te  3.  col. 
83),  nonché  la  citata  recentissima  sentenza 
del  tribunale  di  Bari. 

Ma  come  e  quando  cesserà  Io  stato  di 
fallimento  ? 

Ecco  un  altro  quesito,  non  meno  interes- 
sante di  quelli  esaminati,  che  potrebbe  for- 
mare argomento  di  ulteriore  studio  e  discus- 
sione. 

Torino,  gennaio  igoy. 

Avv.  Abramo  Levi 

PADOVA 

Gli  operai  del  gaz. 

Augusto  Maran  d'  anni  27,  Giuseppe  Pan- 
tano d' anni  28  e  Giuseppe  Saccon  d' anni 
47,  sono  i  tre  gazisti  imputati  di  furto  quali- 
ficato a  danno  dell'Amministrazione  comunale 


del  gaz,  per  avere  rubato  il  13  novembre 
u.  s.  in  più  riprese  una  quantità  imprecisata 
di  piombo,  però  non  inferiore  ai  56  kg.  e  del 
valore  di  L.  16. 

Regina  Braghetto  d' anni  37  rigattiera  in 
via  S.  Sofia  è  accusata  di  ricettazione  dolosa 
per  avere  comperato  il  piombo  dai  su  detti. 

Gli  imputati  dichiarano  che  non  credevano 
di  far  male  rivendendo  dei  ritagli  di  piombo 
da  loro  raccolto  che  altrimenti  sarebbe  andato 
perduto.  Aggiungono  poi  che  il  piombo  noa 
apparteneva  all'  Amministrazione  ma  a  dei 
privati. 

II  direttore  dell'  Azienda  sig.  Vianello 
dichiara  che  la  refurtiva  appartiene  all'Offi- 
cina e  la  stessa  dichiarazione  la  fanno  i  si- 
gnori Camillo  Galega  magazziniere  e  gli  as- 
sistenti Bardin,  Marcato  e  Simoni. 

L'  avvocato  Modulo  ritiene  trattarsi  di 
appropriazione  indebita.  A  lui  si  associa  l'av- 
vocato Dall'  Acqua  che  invoca  la  legge  dei 
perdono.  Il  tribunale  ritiene  colpevoli  i  tre 
gazisti  di  furto  qualificato  e  conaanna  il  Ma- 
ran a  mesi  3  e  giorni  17,  il  Pantano  e  il 
Saccon  a  mesi  3  e  giorni  io  e  la  Draghetto 
a  25  giorni  di  reclusione  e  89  lire  di  multa. 
A  tutti  è  applicata  la  legge  del  perdono. 


CESSIONE  DI  PRIVATIVA 

Il  signor  Giovanni  Tomas  y  Cruells  di 
Barcellona  (Spagna)  avendo  ottenuto  dal  Regio 
Governo  Italiano  un  attestato  di  privativa  in- 
dustriale avente  il  N.  75809  per  un  trovato 
intitolato  :  «  Nuovo  sistema  ai  condotta  per 
acqua,  gas,  o  altri  fluidi  n  offre  agli  industriali 
la  detta  privativa  (brevetto)  o  in  vendita  0 
mediante  licenza  di  fabbricazione.  Chi  volesse 
trattare  1'  acquisto  della  licenza  o  del  brevetto 
di  questa  invenzione  che  segna  un  progresso 
importante  nell'  industria,  può  chiederne  la 
descrizione  o  all'  inventore  in  Barcellona  0 
all'  ing.  Achille  Mannucci,  Agente  di  privative 
industriali  in  Firenze,  Via  della  Scala,  4. 

Direttore  d'  officina  gaz,  che  conosce  a  fondo  la  fé- 
stìoae  tecnica  ed  amministratlvo-coatabile  dell'  «tenda, 
pratico  di  costruzioni,  pronto  anche  dare  canzlone  potendo 
fornire  ottime  referenze,  disposto  fare  breve  perìodo  prova. 
cerca  d' Impiegarsi  quale  direttore  d*  offìcina  di  media 
produzione,  oppure  quale  capo  di  fabbricazione  presso 
grande  officina. 

Dirigere  offerte  e  richieste  all'Amminisbvzloae  della 
Rivista. 


NECROLOGIA 

Il  18  marzo  a.  e.  cessava  di  vivere  a  Parigi 
Monsieur  Eugène  Lebon  Officier  de  la  Legion 
d'Honneur  già  Presidente  della  Société  Techni- 
que  de  l' Industrie  du  Gaz  en  Franca. 


Grespan  Emanuele,  gerente  responsabile 


Tu'.  dell'Istituto  di  Arti  Grafiche  -  Venezia 
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L'INDICATORE    v     v    v 
TECniCO    COnnERCIALE 

6i2,  EUttrieiU.  Ac|»<oni  8  Telef»!  f  Ititti 


Ra<:coglicre  tutte  le  nozioni  necessarie 
^^^KÈttfus/nf  (///  ^(72,  fhttricità.  acquedotti  e 
^m^m,  riunire!  in  un  solo  volume  tuttt  U 
mjfifÌMe  increnii  a  dctie  industrie,  col  maggior 
numero  di  dati  possibili,  e  coi  nomi  <Ui 
Proprittttri,  Direttori,  nonché  elencare  i  mag- 
^ori  fatóritnntt,  ne^oztnnfi  e  raf*pres*Htattti 
di  articoli,  macchinari  e  quanto  altro  neces- 
axta  alk-  stesse  industrie,  fu  Io  scopo  che  ci 
indu&&e  a  pubblicare  l' ladicatore  Tecnico  Coni- 


li presente  numero  esce  con  qualche  giorno 
di  ritardo,  causa,  la  interruzione  del  lavoro 
ddla  tipografia  avvenuta  in  seguito  al  cam- 
biamento dì  sede  dell'  Istituto  Veneto  d'Arti 
Oratlche. 


CONGRESSI 

Il  Congrego  dei  Uaaisti  ilaiiam  avrà  luogo 
quest'anno  a  Hn/offrin  il  17.  18,  19  gii'gnn. 

Quello  della  Stuùta  7rcMniipt€  */r  i'ituiustrit 
té»  Gaz  en  Frawt  a  Nancy  1'  1 1  giugno  e 
ginmt  susseguenti. 


nUNICIPALIZZAZIONE 

A  proposito  di  mynlcipailzzazlone 

1^  rivista  Minanti  pubblica  il  seguente 
riassunto  dì  un  articolo  che  Paul  Leroy  Ileau- 
lieu,  membro  dell'  Istituto  v  prnfrss.tre  al 
CùlU^f  de  frane*  ha  scritto  ncW  EcAUiomisi 
del  9  Marzo: 

In  Francia,  i  propugnatori  del  socialismo 
di  Stato  e  del  socialismo  municipale  hanno 
r  abitudine  di  citare  l' esempio  della  Ciran 
Brettagna,  ove  i  municipi  hanno  assunto  im- 
prese diverse,  prima  lasciate  alla  industria 
privata,  quali  la  fornitura  del  gaz  r  della 
elettricità,  l'esercizio  del  tram,  la  costruzione 
di  case  operaie,  ecc.  Ora,  già  <l;i  mollo  tempo  -ii 
delineava  in  Inghilterra  una  corrente  contraria 
a  questo  dilagare  dell'  intervento  dei  poteri 
pubblici  nel  campo  industriale  ;  ma,  nelle  ele- 
zioni locali,  la  indifferenza  e  t' apntia  di  una 
gran    parte   del  corjx»  •  '  ^i 

che  le  cniichc  degli  ani' 1 

sero  senza  effetto.  Tale  apatia  degli  elettori 
si  presentava  alle  urne. 

Senonchc  1*  eccesso  del  male,  lo  scandalo 
delle  imprese  municipali  m  '  r. 

lite,  o  sterili,  e  il  peso  cri  e 

finirono  col  far  uscire  dal  loro  torpore  una 
parte  almeno  degli  astensionisti.  Nel  passato 
Co$tHty  CouHcii  i  radicali  propensi  al  socialismo 
municipale  che  a  lurto  <Ì  chiamano  prt<gres- 
sisti.  e  che,  tìn  dalla  istituzione  di  quel  Con- 
siglio nel  r888,  vi  ave\'ano  predominato,  ave- 
vano 84  seggi,  e  moderati  o  coascrx'atori 
avversari  al  socialismo  municipale  non  ne 
avevano  che  34. 

Ebbene,  bastò  un  piccolo  aumento  del 
numero  degli  elettori  accorsi  alle  urne,  il  53,5 
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per  cento  invece  del  45,  per  trasformare 
completamente  il  County  Council. 

l-a  lotti!  contro  i  -.cntìrls  (sperperatori)  — 
così  furono  chiamati  i  candidati  dei  munici- 
palisti  —  ha  avuto  ([ucsto  effetto:  che  i  muni- 
cipalisti  ora  non  hanno  più  84  seggi,  ma 
38,  mentre  il  numero  dei  consiglieri  moderati 
è  sahto  a  79  ;  uno  degli  eletti  b  neutrale.  La 
vittoria  è  completa:  Londra  ha  respmto  ener- 
gicamente il  socialismo  municipale,  ha  re- 
spinto tutto  quel  piano  indefinito  di  costosa 
e  prcsentuosa  intrusione  dei  pubhlici  poteri 
nel  campo  delle  industrie  e  delle  opere  libere 
e  private. 

Questo  grande  esempio,  che  segue  alla 
sconfitta  dei  socialisti  nelle  elezioni  politiche 
in  Germania,  merita  di  essere  meditato.  Gli 
inglesi,  col  loro  bunn  senso  e  col  loro  spirito 
di  indipendenza,  hanno  veduto  l' inganno  del 
socialismo  di  Stato  ;  essi  non  vogliono  più 
subirne  il  ^iogo.  né  farne  le  spese  :  essi  si 
sono  liberati  da  questo  succhione,  da  questa 
specie  di  piovra  che  tende  a  diventare  uno 
dei  più  terribili  nag;elh  della  moderna  società. 

La  Francia  è  stata  recentemente  per  cac- 
ciarsi in  un  viluppo  d'  imprese  municipali 
simile  a  quello  in  cui  per  una  dozzina  d'anni 
si  trovarono  impigliali  gli  inglesi;  e  fu  fortuna 
che  il  Senato  si  opponesse  a  questa  tendenza, 
tagliando  corto  sul  progetto  di  regia  munici- 
pale del  gaz  a  Parigi  votato  dalla  Camera  e 
sostenuto  dal  ministro  Waldeck-Rousseau,  il 
quale,  mentre  per  lo  innanzi  non  aveva  mai 
mostrato  inclinazione  alcuna  per  gli  esperi- 
menti e  per  le  avventure  socialiste,  in  quella 
occasione  aveva  ritenuto  opportuno  fare  tale 
concessione  ai  gruppi  radico  socialisti  su  cui 
il  suo  gabinetto  sì  appoggiava.  Il  Senato  diede 
prova  di  grande  saggezza  e  indipt-ndenza 
respingendo  il  progetto  fatale,  presentatogli 
da  un  Ministero  che  pur  godeva  delle  sim- 
patie dì  quel  consesso.  Se  il  progetto  fosse 
stato  approvato,  la  Francia  si  sarebbe  lanciata 
sulla  via  del  socialismo  municipale. 

Oggi,  il  Consiglio  municipale  di  Parigi  è 
tornato,  almeno  su  questo  punto,  a  idee  più 
ragionevcdi  e  meno  pericolose  :  ora  esso  sta 
discutendo  le  condizioni  del  futuro  regime 
dell'  elettricità  e  del  gaz,  e  sembra  abbia 
rinunziato  all'idea  dell'esercizio  privato,  con 
una  partecipazione  della  città  agli  utili.  A 
quanto  pare,  però,  essa  complica  le  cose  intro- 
ducendo nei  capitolati  di  appalto  una  quantità 
di  clausole  ben  poco  pratiche.  E  ciò  ci  induce 
a  dir  due  parole  dei  contratti  di  appalto  fra 
1  municipi  e  le  imprese  assuntiici. 

E'  naturale  che  un  Municipio  il  quale  ac- 
cordi la  concessione  di  un  servizio  a  una 
impresa  privata  cerchi  di  ricavare  dalla  con- 
cessione qualche  vantaggio  ;  ma  ciò  va  fatto 
entro  i  limiti  del  ragionevole. 

Non  bisogna  dimenticare  che  coloro  che 
mettono  dei  capitali  m  una  impresa  non 
possono  assumerne  lutti  gli  oneri,  lutti  i  rischi, 
senza  probabilità  di  sufficiente  rimunerazione. 
Ora,   perchè  ciò  avvenga,  occorre  che,  nelle 


trattative  per  la  concessione  di  un  servizio 
pubblico,  si  tengano  presenti  sopratutto  tre 
interessi  :  quello  dei  consumatori,  quello  del 
municipio  e  ciucilo  dei  concessionari.  Se.  oltrfr^ 
Il  questo,  si  tira  in  camptt  tutto  il  bagaglio" 
della  filantropia  ufliciale,  e  si  pretende  dì 
sottoporre  a  severe  e  meticolose  norme  rego- 
lamentari le  ore  di  lavoro,  le  pensioni  ecc., 
e  istituire  per  i  dipendenti  dalle  imprese  con- 
cessionarie un  contratto  di  lavoro  speciale, 
diverso  dai  soliti  contratti,  allora  non  solo  si 
accrescono  in  misura  considerevole  gli  oneri 
delle  imprese,  ma  anche  si  viene  a  creare 
una  condizione  di  cose  fuori  del  diritto  co- 
mune, che  toglie  all'impresa  ogni  solida  base. 

Alba.  —  La  mumdpalisza^hnf  del  gaz.  — ^ 
Frovvfdinwnti  pt'r  l' esentzione.  —  Il  Consiglio 
comunale  giovedì  21  marzo,  sotto  la  presidenza 
del  sindaco  avv.  Viglino  e  colla  presenza  di 
27  consiglieri,  ha  discusso  in  seconda  lettura 
l'importantissima  pratica  per  l'immediato  ri- 
scatto dell' oHieina  a  gaz  nella  ditta  De  Barto- 
lomeis  a  cui,  in  lorza  della  convenzione  del 
1870,  spetterebbe  ancora  l'esercizio  esclusivo 
lino  al   1912. 

La  Giunta,  a  rimuovere  ogni  dubbio  sulla 
convenienza  del  contralto,  inseguito  alle  oppo- 
sizioni sollevate  dalla  minoranza  nella  discus- 
sione in  prima  lettura,  specialmente  riguardo 
alle  pretese  contraddizioni  delle  relazioni  del 
ring.  Antonio  Burzio,  presentate  nel  1899, 1905 
e  1906.  ha  distribuita  una  nuova  relazione  dello 
stesso  perito,  in  cui  questi  risponde  esaurici 
temente  alle  predette  opposizioni. 

La  Giunta,  colla  scorta  del  nuovo  docu- 
mento, e  considerando  clic  col  riscatto  imme- 
diato si  evita  ogni  possibilità  di  litigio  alla 
fine  della  concessione  ;  che  si  passa  senz^^ 
scosse  dall'  esercizio  privato  a  quello  muni^^ 
cipalc  ;  che  con  la  maggiore  potenzialità  della 
luce  e  con  V  aumentato  numero  dei  fanali  sì 
migliora  considerevolmente  il  servizio  pub- 
blico; che  i  privati  godranno  immediatamente 
il  beneficio  del  ribasso  di  due  centesimi  sul 
consumo  del  gaz  :  che  andrà  a  vantaggio  del 
Comune  il  maggior  valore  dell'illuminazione 
pubblica  che  si  dovrebbe  pagare  alla  ditta  De 
Bartolomeis  in  lire  lo.ooo  annue  ;  che  il  Mu- 
nicipio può  migliorare  senza  bisogno  di  nuovi 
prestiti,  ma  con  le  sole  entrate  dell'esercizio, 
r  usina  del  gaz  portandola  a  funzionare  nelle 
stesse  condizioni  di  una  nuova;  che  il  corri- 
spettivo del  riscatto  in  lire  loo.ooo,  avuto 
riguardo  al  rilevante  aumento  nel  prezzo  dei 
metalli,  rappresenta  unicamente  il  valore  ma- 
teriale dell' olìicina,  e  le  100.000  lire  di  buona 
uscita  costituiscono  una  mera  partita  di  giro, 
essendo  compensate  ad  esuberanza  dal  gua- 
dagno che  ricaverà  il  Comune  con  l'esercizio 
diretto  ;  propone  che  si  confermi  in  seconda 
lettura  la  precedente  deliberazione. 

Gli  oppositori  però  si  mantengono  tali, 
tant'  è  che  la  seguita  votazione,  senza  discus- 
sione di  merito,  dà  gli  stessi  risultati  deiia 
seduta  precedente:  17  favorevoli  e  io  contrari. 


^1 
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S*  ingaggia  invece  una  lunga  d i sci lAfi ione 
Mpra  due  artirnìi  drll.-i  convenzione-,  che  ri- 
fiurdantt  le  miHlnliu  de)  pa^amcnCu  iilln  Ditta 
r  )t  garanzie  del  Comune  per  la  libertà  a**so- 
iMa  ani  fnndn  ;  e  si  5niscc  per  approvarli 
CùO  qualche  m(>ditìcazinnr  e  con  accordo  so- 
mnz! 

U'  MI.»  inti"irno  ai  provve- 

dimenti  prr  l'attua^Kinc  dcll'enerci/ii»  diretto. 

Nc^aun  disaccordi»  circa  i  due  punti  riguar- 
danti d  m;jntenimcntu  provvisorio  dcllnttuale  ' 
p-  haltemo   e  ÌI  ribasso  immediato 

e     -  ■(    per  metro  cubo  a  favore  dei 

consumatori.  i 

Il  punto  concruvcrso  insorse  in  merito  alla  i 
pTripo^ta  della  Giunta  di  lasciare  tino  alla  fine 
d.   "■  ì   niente  la  direzi(»ne  del- 

l' !Zio  all'Ullicio  d'arte,  e 

UUiiuuT  in  [:iie  periodo  l'attuazione  dei  migliu- 
ramenti  e  ta  formazione  del  regolamento  gene- 
rale organico  e  tecnico. 

St»?ìun2talmentc  le  opinioni  si  manifestano  | 

3U3SÌ  unanimi  nel  lenso  che  il  periodo  iniziale 
i  esperimento  proceda  sotto  la  direzione  di  i 
persona   tecnica   specialista    in    quello  ramo  | 
loduÀtriale. 

1]  sindaco  risponde  che  la  larghezza  della 
_     ip«>5(a    della   Giunta  non  escludeva  affatto  i 
ttfta  tale  »>lazione  :  ad  ogni  modo,  per  a.ssi- 
curare   un  bunn  eserci/io  miziale  con  miglio-  . 
nuxtenti  e  regolamento  della  maggior  possibile  , 
perfezione,  formula  la  proposta  nel  senso  che 
nel  piti  breve  termine  ptissihile  su,  mediante 
fonconsn,  nominato  un  direttore  tecnico. 

E  cosi  I  provvedimenti,  di  cui  è  caso,  sono 
da)  Consiglio  approvati. 

Resti  a  volare  in  una  prossima  seduta  il 
mutuo  di  lire  200.000  per  il  pagamento,  e  il 
ri"  '  ira    delle    accennate 

In  li  della  Convenzione. 

Akom.  —  /-rf  muuidfHìiizMziottr  iMt  ac- 
^»i^4Ùfito-  —  Domenica  34  febbraio  la  Com- 
ipi.-i..!,..  arbitrale  tenne  a  Koma  seduta.  Si 
1'  ono  le  parti. 

La  3(»ciet;^  dell' Art|utiloUo  in  una  sua 
memoria  difensiva  ampliamente  illustrata  cosi 
concludeva  : 

M  Nello  Madio  attuale  di  questa  prf»cedura 
—  d'ibbiamo  necessanamcnte  concludere  per 
la  dis[>o'iizione  di  una  pi-rizia,  la  (lualr  accerti 
r  odierno  valore  industriale  dell  impianto  e 
fdativo  materiale  mobile  ed  immooile,  ivi 
OMiipresa  quella  parte,  che  funziona  per  il 
servirlo  dì  Falconara  Alta.  In  tale  pcnzia 
d  <Qrc  tenuto  conto  del  tempo  trascorso 

lU...  ;,::  :tivo  cominciamenlo  del  l'esercizio,  dei 
npristini  avvenuti  nell*  impianto  e  nel  mate- 
riale e  dell'obbligo  nel  Comune  di  soddisfare 
■fti  S<MrictA  al  tenninc  della  concessione  il 
prezzo  dei  meccanismi,  dei  fabbricati  e  ter- 
reni rvlativi  dello  Stabilimento  di  Fiumesino 
e  dell' oflictna  in  Via  S.  Giovanni  Decollato 
r  —  ^^mprc  nel  predetto  momento,  della 
<;  ne  gratuita  del  resto  dell'impianto.  • 

11  iMunicipio  chiese  ed  ottenne  tempo  fino 


al  6  marzo  per  rispondere  alla  suddetta  me- 
moria. 

Alla  Società  si  dava  tempo  fiao  al  L4  marzo 
per  controdedurre. 

l-a  risposta  del  Monicip'o  di  Anc"nÌ  nfla 
memoria  difensiva  preparata  dalla  Soci'-ta 
dell' Acipiedoitiv  è   firm  :li  avv.  Felici, 

Fermili,  [^acetti,  rosi  » 

-  Piaccia  air  Kee.mo  Coljpgio  dichiarare, 
che  la  stima  del  v.:"  o 
impianto  mobiliari-  <  i  ■  ■  \  u- 
siva  competenza  del  Collegio  islcsso  e  c<tn»e- 
guentemenie.  respinta  In  domanda  di  perizia 
come  dilatoria  e  non  cun>entita  dalla  l^>i{ge, 
rimaii'I  ad  una  pn--  /^ 
per  la  :  I  ili  tuffi  gli  ■  1  *'- 
luenii  la  indennità  di  riscatto. 

Ed  intanto  dichiarare:  i."  in  via  di  ma>- 
sima,  che  nella  valutazione  dell'  impionto  «t 
deve  pi  ■  ■        ■         .■.",,..■.  .1,     .,  ."  ,■_ 

l'utile  ,        ,      ,   I  .  iM 

valore  industriale. 

a."  che  la  concessione  di  Falconam  non 
può  essere  oggetto  di  riscatto  da  parte  del 
Comune  di  Ancona. 

3."  che  rOlTicina  in  .\ncona  in  Via  S. 
Giovanni  Decollato  a  termine  dell'articolo  33 
del  contratto  di  concessione  ò  devoluta  gra- 
tuitamente al  Comune  di  Ancona  alla  nne 
della  concessione. 

4."  che  il  quinnuennio  di  cui  alta  lettera  f) 
dell  articolo  25  della  legge  di  municipali/-zazu> 
ne  t  costituito  dagli  anni  900^1  903  933  904.  « 

—  Sui  riscatto  tiflt  .•tctfiutiotto.  —  Nel 
sopraluogo  avvenuto  durante  la  giornata  del 
16  marzo,  gli  arbitri  acrompagtiati  dai  mj>- 
persentanti  delle  parti  hanno  proci-duto  ad 
una  visita  sommaria  (1ef;li  impianti  di  Fiume* 
sino,  del  serbatoio  in  via  S.  Giovanni  iK-coU 
lato  e  dell'altro  serbatoio  a  Capodimi>nte. 

Quindi  la  riunione  per  la  discuwione,  che 
doveva  aver  luogo  i\  17  alle  io,  fu  anticipata 
e  fissata  per  il  16  sera  alle  8  in  Comune, 

Alla  riunione  intervennero  pel  Comune  i 
tre  difcnstvn  Ferroni,  Felici  e  Parettt  per 
l'Acquedotto  il  direttore  ing.  Uachmann  con 
i  difensori  della  Società  Villa  ed  OUvicn. 

Tutti  presero  parte  alla  discussione  che 
terminò  con  un  verb.ile.  in  cui  !•'  pani  hanno 
insistito  sulle  conclusioni  gi^  precedentemente 
consegnate  con  gli  atti. 

In  questo  momento  b  «««tanza  del  dis- 
senso t  questa:  la  Società  domanda  una  pe- 
rizia per  la  determinazione  del  valore  lonil- 
striale  dell'impianto,  la  qual  '>c 

precedere  ogni  altra  discu^  .  ._,  . '.  ^  ■[.■**- 
nendo,  se  del  caso,  la  preliminare  decisione 
delle  questioni  di  Falconara  e  della  devolu- 
zione gratuita  deirollicma  in  Via  S.  Giovanni 
Decollato  a  termine  della  convenzione. 

II  Comune  fa  opposizione  alla  perizia  soste- 
nendo che  questa  non  deve  essere  accordata 
e  vuole  invece  fin  da  ora  decisi  alcuni  criteri 
di  massima  su  tutte  le  questioni  nonché  la 
convocazione   successiva  e  senza  altri  mezzi 
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istruttori  delle  parti  per  la  discussione  di  tutto 
in  merito.  La  discussione  terminò  poco  prima 
delle  23  ;  due  degli  arbitri,  Vivante  e  Scialoja, 
sono  subito  il  dì  seguente  ripartiti  per  Roma, 
De  Andreis,  per  Milano. 

Ed  ora  non  vi  è  che  attendere  la  sentenza 
arbitrale  sui  sopraindicati  punti  controversi. 

Livorno.  —  //  servizi<t  municipalizzato  delle 
pubblichi'  a/fissioui.  —  Nella  sua  ultima  tornata 
la  Commissione  reale  per  il  credito  comunale 
e  provinciale  ha  approvato  le  deliberazioni 
del  Consiglio  Comunale  di  Livorno  per  l'as- 
sunzione diretta  del  servizio  delle  pubbliche 
affissioni,  con  diritto  di  privativa. 

-  CONSIGLIO  COMUNALE  —  {Seduta 
de*l  I  marzo)  —  Gli  operai  del  gaz  ai  consi- 
glieri comunali.  —  Di  mano  in  mano  che  i 
consiglieri  entrano  al  Comune  viene  loro  di- 
stribuita la  seguente  circolare  a  stampa  : 

^)norevole  consigliere. 

Ci  permettiamo  richiamare  ancora  una 
volta  la  sua  attenzione  sopra  le  domande  da 
noi  formulate  in  occasione  del  nuovo  organico. 

La  Commissione  consigliare  che  ci  chiamò 
per  sentircele  spiegare  e  difendere,  ebbe  a 
trovarle  tutt'  altro  che  esagerate  ;  e  ci  fece 
anzi  sperare  che  gran  parte  dei  nostri  desi- 
derii  sarebbero  stati  accolti. 

Quand'  ecco  —  all'  ultima  ora  —  mentre 
attendevamo  fiduciosi  —  dobbiamo  constatare 
che  non  una  delle  nostre  domande  è  stata 
accolta!  Sono  state  invece  respinte  in  blocco... 
mentre  si  concedevano  a  meno  bisognosi  im- 
portanti miglioramenti...  e  senza  nemmeno 
richiamarci  per  sentire  che  cosa  avevamo  da 
opporre  alle  improvvise  ragioni  che  avevano 
cosi  profondamente  fatto  mutare  il  parere 
della  Commissione  Consigliare. 

Non  sappiamo  spiegarci  questo  mutamento 
di  contegno  oltre  che  nel  modo  dettoci  da 
chi  può  saperlo  ;  la  Commissione  Amministra- 
trice  dell'  Officina  del  Gaz  si  è  essa  opposta 
alle  nostre  domande,  irrevocabilmente. 

Ma  è  dunque  una  pura  funzione  di  cieca 
aijprovazione  quella  che  si  osa  chiedere  al 
Consiglio  Comunale? 

Noi  confidiamo  che  il  Consiglio  non  tol- 
lererà un  simile  spodestamento,  rivendicherà 
le  sue  facoltà,  riconoscerà  la  giustizia  delle 
nostre  domande  (come  già  fece  la  Commissione 
Consigliarej  e  vorrà  discutere  sul  serio  a 
ragion  veduta  e  quindi  anche  dopo  aver  riu- 
dito noi  che  abbiamo  ferma  fiducia  smontare 
tutte  le  prevenzioni,  a  persuadere  tutti  i  bene 
intenzionati. 

Questo  abbiamo  voluto  dirle  e  chiederle, 
on.  Consigliere,  nel  momento  in  cui  il  suo 
voto  sta  per  decidere  alle  aspirazioni  di  più 
che  cento  famiglie. 

Queste  aspirazioni  attesero  a  farsi  valere 
che  la  fioridezza  dell'  Azienda  Municipale  del 
gaz  fosse  assicurata.  Perchè  oggi  che  tale 
floridezza    è    garantita    —    specialmente   per 


l'opera  nostra  —  si  delude  ogni  nostra  aspet- 
tativa dopo  averla  alimentata  e  tenuta  a  bada? 

Tuffi  gii  operai  del  gaz. 

Sono  presenti  23  consiglieri. 

Non  essendo  il  Consiglio  in  numero  legale, 
il  Sindaco  invita  i  consiglieri  a  trattare  gli 
argomenti  posti  all'  ordine  del  giorno  per  la 
seduta  privata,  dovendo  questi  essere  discussi 
in  seconda  convocazione. 

—  Sopra  un  appalto  dell'  OJficina  del  ^az. 

—  MODIGLIANI.  Nella  recente  adunanza 
rivolse  air  ing.  Margary,  presente  alla  seduta, 
la  domanda  per  sapere  se  fosse  vero  che  la 
Cooperativa  degli  scalpellini  non  fosse  stata 
chiamata  a  partecipare  all'  appalto  di  certi 
lavori,  ed  ebbe  la  risposta  che  fu  invece 
chiamata  cinque  giorni  prima  dell'  appalto 
stesso. 

Oggi  però  può  provare  con  documenti 
che  produce  come  l' invito  alla  Cooperativa 
fosse  effettivamente  inviato  un  giorno  dopo 
e  non  cinque  giorni  prima. 

SINDACO.  Accetta  ì  documenti,  li  comu 
nicherà  all'  Officina  del  gaz  e  riferirà. 

—  Per  alcuni  lavori  dell'  Off  dna  del  gaz. 

—  MODIGLIANI.  Lamenta  la  lentezza  e  la 
deficienza  dei  lavori  dell' Ofiicina  del  gaz  per 
riporre  allo  stato  regolare  il  lastrico  delle  vie, 
per  suo  uso  smosso. 

Dichiara  che  effettivamente  i  lavori  ese- 
guiti dal  gaz  per  la  posa  della  nuova  condut- 
tura sono  stati  eseguiti  pessimamente.  Ha 
richiamato  più  volte  il  direttore  del  gaz  a  far 
eseguire  i  lavori  in  miglior  modo  e  a  rime- 
diare al  mal  fatto  ma  inutilmente.  Fece  dunque 
eseguire  alcuni  lavori  dall'  Ufficio  tecnico  e 
rimetterà  la  fattura  delle  opere  occorse  al- 
l' Amministrazione  del  gaz. 

—  (Seduta  del  12  marzo  1907)  —  Organico 
dell'  Oleina  municipale  del  gaz.  —  SIN- 
DACO. Dovendosi  proseguire  la  discussione 
dell'organico  dell' Officina  del  gaz,  ho  cre- 
duto opportuno  di  chiamare  il  prof.  Cerosa 
della  Commissione  autonoma  eie!  gaz,  ed  il 
direttore  dell'officina  Margary,  perchè  pos- 
sano esser  pronti  a  dare  gli  schiarimenti  che 
potranno  occorrere.  Propongo  quindi  che 
questi  signori  prendano  posto  nell*  aula. 

MACCARIÒ.  Si  oppone. 

ROSSELLI.  Appoggia  la  proposta  Mac- 
cario. 

Il  prof.  Gerosa  e  l'ing.  Margary  entrano 
neir  aula  e  si  seggono  al  banco  della  Giunta. 

E  si  riprende  la  discussione  degli  articoli 
dell'  organico  dal  23  che  si  approva,  come 
si  approvano,  salvo  lievi  modificazioni,  i  se- 
guenti : 

L'  art.  26  che  riflette  provvedimenti  spe- 
ciali per  gh  impiegati  aventi  più  di  50  anni 
alla  data  del  presente  regolamento,  e  che 
stabilisce  l'anzianità  computata  dal  1°  gennaio 
1902,  o  dal  giorno  della  rispettiva  conferma 
in  carica,  dà  luogo  ad  animata  discussione, 
alla  quale  prendono  parte  gli  assessori  Luigi 
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il  Sindaco,  ì  conMfclicn  Modigliani, 
;oli.  Tomni.  Tonci,  l.uml>roso. 

(.  MiKligliani  la  proposta  sospensiva 
»rc  U  numero  di  coloro  che  supe* 
anni. 
|>cn!ìi\'a   ir    respìnta,  e:    si  approva 
modificato  nel  senso  che  l'anno  di 
ncnto  i-  computato  per  1'  anzianità, 
che  l'art.  39  dA  Uio^n  nd  amoia  discus 
che  t  approvato  portando  (la  10  a  15 
lil  permesso  annuo  degli  impiegati. 
■pprovano  i  seguenti  articoli  —  fortu- 
ite senza  discussione  —  sino  al  37. 

art.  gfl  v  30  relativi  allr  punizioni 
impiegati  sono  lievemente  rmendali. 
.questo  puntii  il  ctmsiglierc  Rosselli 
kanda  che  nelle  evmtunli  (questioni  in 
mcorrere  1"  Officina  del  gaz,  si 
rirc  del  consulente  legale  dc:l  Co- 


lifica    r  art.    41   nel  senso  che  per 
lesso  da  <|UÌ  innanzi  come  operaio 
rnda  si  dcbbaavere  la  licenza  di  pro- 
no dalle  cl.xssi  elementari, 
uv.-t  f  art.  43. 

Mglierc  Hezzini  propone  che  i  due 
ttrici^ti  avventizi!  cne  fanno  il  ser* 
Iella  manutenzione  delle  lampade  elet* 
,  siano  assunti  ìn  pianta, 
rlanu    in    favore  oella  proposta  Vespi- 
Tomni  e  Mo<ligliani. 
nr.-f.oNta  l'ezzmi  è  respinta. 
L  .Il  iirticoh  43,  44. 

|^i_(-..\KÌO  propone  chtr  agli  operai  sia 
^  il  diritto  dì  un  permesso  di  sette 
,  al.'  anno. 

i^fittM.la  la  discussione  di  questa  pro- 
:iva   come   articolo   44  fn's   del 
jt  ere  .Ujccario  ad  altra  SL-duia. 

j —  L'ftssessore  del  riparto  III  comm. 
Ini   '  la  Coni  :iu 

|RU''  '•  ft^la  pr^  .tli- 

t.i  munilt-  f  ^tradale. 

. i — r ...-^lone    tu    ritenuta   utdc 

Iperchè  oltre  a  vancagj;i  morali  potrdt 
■ncbc    vantaggi    finanziari   abbastanza 

'nuovo  srrvj/io  dfllc  afli'^'iinni  sarebbe 
(completamente  nM.T  dipendenza  di  un 
\  comunale. 

b^—  Vmn  VttnauU-  lirli'impitviti*  irrìHO- 
CO  di  Siilhrrtrn  Ili.  —  iti  i't*stru3ÌùW 
f^rttmié-  ji*a//*'riii.  —  In  seguito  a  pro- 
e    trattative    intervenute    coli' impresa 
-Kojkuza    la  Giunti  ha  deliberato  una 
ante  variante  al  canale  dì  Salbertrand 
costruzione. 

fta  variante,  secondo  i  proponenti,  as- 

I  ^"  stabiltui  di^ir  opera  e  per- 

u  I  v'analc  cumpiulo  ed  in  lun- 

r  d  dicembre  1908. 

serie  di  piccole  gallerie  parziali,  che 

dovrebbe  percorrere,  la  nuova  va- 

MMtiluisce   una   lunga  galleria  unica. 


che   attraver<iu   dimuimrnte   Li   montagna  e 

potrA  essere  cot^truita  in  (empo  r^  '  ' it<_* 

Dreve,  aprendoM  14  rine^trr  e  ■ 
mente  a8  fronti  fli    ' 

L' impresa    I*ipj'  --za  aveva  chiesto 

f)er  questa  variante  il  compendo  di  500,000 
ire.  ma  accetto  poi  la  propo^ta  della  Giunta 
di  un  compenso  fi.s*o  di  lirtr  20o.(k».  pai  lire 
1000  piT  ogni  e  1 

del  canale,  chi-  1 

^nn  1909,  in  modo  pent  da  non  nltrrpasAare 
d  ma^isima  di  175  giorni. 

—  Prr  t  imfiiimto  i(Ìro-tfnu*>-^httrifo.  — 
E  stato  firmalo  dal  Re  i)  dci  dichiara 

di  pubblica  utilità  i  lavori  p  uc  di  Sal- 

bertrand a  Susa  per  l' impianto  idru-tcrmO' 
elettrico  municipale  di    T  

Si  radunerà  sotto  la  i/a  del  comm. 

Sai'  rx<*<»mmissanM    rt-gn»  ,    T         .. 

la  <  -ione    reale    pel  credito  e 

lalla  c]uale  e  riferito  dalla  legge  1903  IVsame 
delle  richieste  dì  municipalizzazione!  per  età- 
minare  la  riehìe«t;i  del  Municipio  di  Tonno 
per  il  ri'icatto  della  rete  tramviaria  dell' Elet' 
trìcìtà  Alta  lulia. 

Ìmf*Mnt*^  idriì'tinno-fiettriut  di  b^iUrtrutui. 
—  t^arutn/f  al  ttttcnitto  df/  taimli-.  —  (Con- 
siglio Cnmunatet  —  KEN(-)GLI<  >  non  la  cnm 
balle,  ma  prende  occasione  uer  1  _• 

la  sollecita  costituzione  dell  Atin  a* 

dell'azienda.   Se   il  direttore  !■  m 

nominato  forse  avrebbe  potuLo  t-viuiu-  ■  u.itiiu 
di  nuesta  variante. 

Il    SINI>ACi)    aso.nra  -he  il  r  1- 

pendc  solo  dalle  lunghe  praltchi-  bur  ,1  !. 

UACMI  apporta  bi  raecumandazionc  di 
Fenoglio. 

CASANA  lamenta  che  non  sia  stata  prc- 
senlaLa  una  relazione  dell' l.-ffi'  -  'I 

progetto   d'impianto  delTing.  I    .  e 

anche  attualmente  si  tra-sciiri  per  parte  de] 
Municipio  la  sorveglianza  dei  lavori  di  ese- 
cuzione del  canale. 

K:tceomanda  gli  studi  per  l' impianto  del 
macchinano. 

Il  SlNl>.\CO  osserva  che  venne  sempre 
sentito  r  Ufficio  tccnicOf  cosne  nMilta  dalla 
relazione. 

Quanto    al    t  it.*.    appunto    ìn  ouesti 

giorni    furono    )  ae  alta  Giunta  alcune 

domande  per   la  lumiina  di  assistenti. 

CAPPA,  a^^'ssore,  ai»»icura  che  nessun 
errore  è  stalo  fatto  nel  progetto  dell'  ing. 
Ferino:  le  varianti  si  presentano  sempre  come 
una  necessità  nel  corso  dell*  esecuzione  del- 
l' opera. 

Gli  assistenti  saranno  aumentati. 

Per  li  macehinariitgli  sludi  sono  già  avviati. 

La  deliberazione  della  Giunta  ^  approvata. 

Lorgaaico  dell'Officinii  eleltrìca  comunale 

( C-ymsigJif   l<*mmwair   —   SrJml^  dei   :'>  jft^r.ùo.i 

Verona.  -  —  Si  dì  per  letta  la  relazione 
suir  organico  dell'Offìcma  Elettrica  Comunale 
e  sì  pas^i  alla  discussione  dei  singoli  articoli 
del  Regolamento. 
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Per  gli  operai 

BESOZZI  fa  un  lungo  discorso  per  dimo- 
^rare  la  necessità  di  aumentare  le  paghe 
agli  operai  che  prestano  lavoro  di  notte.  Os- 
serva che  con  la  tassa  di  R.  M.  le  loro  paghe, 
come  sono  stabilite  dall'  organico  restano  le 
stesse. 

SINDACO  osserva  che  queste  paghe  sfug- 
gono completamente  nlla  R.  M.  E'  dolente  di 
non  poter  accojjliere  la  proposta  Bezozzi  poi 
che  si  arrivò  già  ai  massnno  cui  si  poteva  arri- 
v'are,  considerando  che  l'Officina  ha  bisogno 
di  prendere  sviluppo. 

BESOZZI  insiste. 

PARISI  e  VENTURELLI  vorrebbe  pure 
parlare  in  argomento,  ma  viene  deciso  che 
ogni  discussione  sia  rimandata  al  relativo 
capitolo. 

Asie 

CARTOLARI  e  VIOLINI  vorrebbero  che 
per  le  aste  il  Direttore  fosse  assistito  da  un 
delegato  della  Commissione  preposta  all'  Of- 
ficina. 

GRIGOLATTI  spiega  che  ciò  non  occorre 
essendo  già  stabilite  le  cautele  opportune. 

La  cauzione  del  Direttore 

PARISI  vorrebbe  che  la  cauzione  del  Di- 
rettore fosse  stabilita  in  misura  più  alta  delle 
L.  6000  essendo  il  capitale  dell'  Officina  rile- 
vantissimo. 

GRIGOLATTI  dimostra  che  in  tal  modo 
si  precluderebbe  la  via  a  coloro  che  forniti 
d' ingegno  e  di  titoli  non  fossero  invece  di 
ricchezza.  Espone  poi  anche  altre  ragioni 
pratiche. 

DOMASCHI  si  associa  al  cons.  Grigolatti 
anzi  vorrebbe  che  la  cauzione  fosse  abolita. 

CORIS  desidererebbe  che  venisse  elimi- 
nata la  cauzione  in  titoli  benevisi. 

PERONI  si  associa  poiché  osserva  che  i 
titoli  industriali  corrono  troppa  alea. 

E  così  resta  stabilito. 

Operai  e  impiegati 

DOMASCHI  a  proposito  dei  licenziamenti 
vorrebbe  che  gli  impiegati  fossero  pareggiati 
agli  operai. 

GRIGOLATTI  dimostra  efficacemente  che 
non  si  tratta  di  una  distinzione  sociale  ma 
puramente  di  una  distinzione  necessaria  in 
pratica  essendo  differenti  le  mansioni  degli 
uni  e  degli  altri. 

Messa  ai  voti  la  proposta  Domaschi,  viene 
respinta. 

Per  i  tìtoli  del  Direttore 

Una  lunga  e  vivace  discussione  viene  in- 
gaggiata a  proposito  dei  titoli  necessari  per 
concorrere  al  posto  di  Direttore  dell'Officina. 

Siccome  all'  art.  18  è  detto  esser  neces- 
sario il  diploma  d' ingegnere  e  il  certificato 
di  elettrotecnica,  il  cons.  Besozzi  trova  che 
ciò  è  troppo  poco,  poiché  un  certificato  di 
elettotecnica  lo  si  può  conseguire  anche  in 
15  giorni. 


Vorrebbe  che  si  nominasse  addirittura  un 
ingegnere  elettro-tecnico. 

FRANCHINI-STAPPO  fass.)  dimostra  che 
"in  Italia  non  vi  sono  ancora  come  all'estero 
Università  che  rilascino  tale  titolo  :  soltanto 
ora  si  studia  di  completare  quella  di  Torino 
dalla  quale  possono  poi  uscire  precisamente 
ingegneri  elettro-tecnici. 

Se  si  pretendesse  ciò  che  desidera  il  cons. 
Besozzi,  occorrerebbe  nominare  soltanto  i 
laureati  all'  estero. 

1  cons.  Peroni,  Coris,  Domaschi  e  Carto- 
lari sostengono  anch'  essi  le  ragioni  del  cons. 
Besozzi. 

GOLDSCHMIEDT    vorrebbe    che  lo  sti 
pendio  fosse  maggiore. 

DOMASCHI  osserva  che  molti  giovani  si 
recano  appunto  all'  estero  per  conseguire  il 
titolo  d' ingegneri  elettrotecnici. 

DORIGO  conviene  che  occorra  specificare 
il  titolo  semplificandolo  così,  cioè  che  il  Di- 
rettore dell'  officina  sia  un  ingegnere  elettro- 
tecnico, osservando  che  per  esser  tali  bisogna 
esser  prima  ingegnere  civile. 

SINDACO  propone  che  al  posto  di  diret- 
tore sia  nominato  chi  possiede  il  diploma  di 
d' ingegnere  e  il  diploma  di  elettrotecnico. 

Dopo  prova  e  contro-prova  la  proposta  è 
approvata. 

Si  toglie  quindi  la  seduta. 

(Seduta  2  marzo) 
SnI  Regolamsnto   dell*  Officina  Elettrica 

Si  riprende  la  discussione  dell'articolo  22 
del  Regolamento. 

DOMASCHI  fa  osservazioni  nelle  sup- 
plenze, domandando  che  vengano  bensì  soste- 
nute dagli  impiegati  stessi,  ma  in  via  affatto 
provvisoria. 

Questa  proposta  viene  accettata. 

BESOZZI:  gli  sembra  enorme  obbligare 
r  impiegato  ammalato  di  avvisare  almeno 
della  sua  malattia  due  ora  prima  dell'orario. 

Ma  la  Giunta  non  vuol  saperne  di  questa 
osservazione  :  «  Basta  un  po'  di  buon  senso, 
dice  il  Sindaco,  per  capire  come  va  w. 

CARTOLARI  e  DOMASCHI  fanno  osser- 
vazioni sulle  ore  di  lavoro  fissate  in  io  ore 
per  il  personale  specialista. 

GRIGOLATTI  dà  spiegazioni. 

DOMASCHI  non  può  accettare  l'elasticit;» 
dell'  articolo. 

CARTOLARI  all'art.  27,  sull'orario  del 
direttore  che  non  è  fissato,  vorrebbe  che  vi 
fossero  segnate  alcune  ore  in  cui  egli  potesse 
essere  nelì'  officina. 

VENTURELLI  circa  il  contributo  alla  cassa 
nazionale  di  previdenza  vorrebbe  che  si  speci- 
ficasse bene,  poiché  ve  ne  sono  due,  onde 
il  premio  non  fosse  a  carico  dell'  operaio. 

GRIGOLATTI  e  SINDACO  tutto  a  ca- 
rico dell'  azienda. 

Su  proposta  del  cons.  Domaschi  gli  au- 
menti sono  fissati  in  un  aumento  quinquen- 
nale non  sessennale. 

PARISI    per  gli  impiegati  attuali  gli  au- 
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dei 


m^nii  v<<«,seanalì  si  computano  a  partire  dalla 

ne   del   presente  regolamento  o  da 

;u»  a_v«)un(i  in  «irrvizm? 

~.  ..     .    1  »   come    tutti    s\i   impiegati  del 

I     Cvmune.  dalla  applicazione  del  presente  rego- 

I     bracato. 

I  CARTOLARI.  Non  vuole  che  per  la  prò- 
k^Mtiooe  la  prova  d'esame  sia  racoltatìva,  ma 
PB  Dissima,  onde  evitare  poi  si  dica  che 
ni  promuziune  t  fatta  al  beniammo  del  di- 
rettore. 

BKSOZZl.  Appoggia  la  proposta  del  con&. 
Girtolan. 

SINDACO.  La  Giunta  non  la  accetta. 
D'   "    ~  "HI.  Si  associa  a  quanto  propone  j 
U  con  l,in. 

CAK  rOL.'\Kl.  Fiirmula  la  proposta. 
GRIGOLAITI.  Dà  spiegazioni. 
UUMASCI.    Convinto    dalle    ragioni 
^Bdcvs.  Grigolatti  ritira  la  sua  proposta. 
^V     SINU.\CO.  Cons.  Cartolari,  insiste? 
[  CARTOLARI.  Oh!  r  inutile. 

I  CORIS.  Vorrebbe  il  riposo  festivo. 

I  GRIGOLATTI.  11  servizio  non  può  essere 

^^^  contmuo. 

^P  All'art.  32  Io  stesso  consigliere  PARISI 
osserva  che  gli  avanzamenti  cui  sì  allude, 
saranno  aSMii  rari,  per  la  ristretczza  della 
pianta  e  che  sarà  meglio  pensare  a  migliorare 
gli  stipendi. 

All'arL  37  il  cons.  Parisi  fa  riflettere,  come 
«a    asdai  grave  la  disposizione,  per  la  quale 
.irtr»-»  ^i  3o  giorni  di  malattia,  anche  intcr- 
.   lo  stipendio  sia  ridotto  alla  metà,  e  ciò 
L   SSDO   al    40."-    giorno  ;    ed    essere    ancor  più 
I  gnr^.    ''he    la    Commissione    possa    persino 
r    p  re  alla  definitiva  sostituzione  di  un 

^jC-^  *  -  '  se  la  malattia,  o  le  malattie  di  un 
^^^no,  abbiano  durato,  anche  saltuariamente, 
^Bt>  giorni. 

I  >ici-  e'-i*i*TC  questo  tratlamcnt4  pot'o  umano 
5  r  liisgra/ia  a  disgnìzui.  Propone 

CJ    .  ,  ■  cno,  sia  percepiio  lo  stidio  intero 

anche  in  caso  dì  malattia  sino  al  30.'""  giorno 
dopo  del  quale  verrà  pagato  mela  dello  sti- 
pendio e  che  la  destituzione  non  possa  aver 
niofgo  se  la  malattia  non  abbia  durato  almeno 
tre  Diesi;  o  comunque  non  sia  sLito  dichiarato 
da  competente  Commissione  tecnica  cronica 
od  incurabile. 

Della  stessa  opinione  del  cons.  Parisi  sono 
c»»f  schi  e  Cartolari. 

Li  1    vorrebbe    che    i   60   giorni  di 

nza,  IR  caso  di  malattia  si  prolungas- 
a  90. 
PARISI  insiste  nella  sua  proposta. 
SINDACO  è  recisamente  contrario  :  dice 
che  qt!»-*!!  -sono  sentimentalismi  mal  confortati 
dalL)  "■/•i. 

C...,  :  -LARI  protesta  contro  l'accusa  di 
«eotimcmtalismo.  Giacché  il  cons.  Parisi  lo 
appofwia  egli  insiste. 

f^RINEl-LI    ditende  l'articolo   proposto 

dalla    Giunta   e  c<tmbatte    le  proposte  rarisi. 

r^rt,.!  in,    Domaschi    e    ciò    per    le  esigenze 

:>tria  cittadina. 

o/vLLK  è  di  opinione  del  cons.  Cartolari. 


Messa  ai  voli  la  proposta  del  cons.  Carto- 
lari viene  respinta. 

HESOZZÌ  trova  enormi  le  ant/ì^  \ttr  gli 
operai. 

Si  discute  a  lungo  sul  modo  di  applicare 
le  multe. 

Parlano  i  cons.  Parisi.  Domanchi,  Be^xzi, 
Cartolari,  Dorigo  e  Zaglìo  per  regftlarc  la 
applicazione  delle  multe. 

NOKl.M-XLI  e  GRIGOI.ATI  sostengono 
ì'  articolo  preposto  dalla  Commissione  modi- 
ficato da]  COI».  Nonnelb  stesso. 

Il  SINDACO  SI  inquieta  un  po':  dÀ  la 
parola  all'avv.  Coris  dicendo: 

—  Avanti,  a  lei,  e  che  la  sia  finita,  altri- 
menti non  SI  fìniste  più. 

CARTOLARI.  K  lei  finisca*  e  acreUi  ciò 
che  proponiamo  noi. 

Si  mette  in  votazione  l' articolo  che  inette 
le  multe  in  facoltà  del  diruttore  m.i  nel  limite 
da  una  a  ;k>  ore  iiivccr  da  0.50  cent,  a  10 
lire. 

Viene  approva  con  9  voti  contran. 

VENTURKLLI  a  proin^sito  della  sospen- 
sione per  condanne  giudì/ij  1-  4ia  messo 
che  è  esclusa  la  coiulann.i 

SINDACO,  non  accetta. 

Messa  ai  voti  la  pro[>osta  V'enturelti  rac- 
coglie i  voti  dei  democratici  e  socialisti  pre- 
senti :  Bellini  Carncsali,  Violini,  l'ansi,  Vcn- 
turelti.  Uuinasrhi. 

DOMASCHI  vuole  la  soppres-sionc  del- 
l' articolo  48  m  cui  non  si  ammette  riconto 
contro  le  misure  disciplinari. 

Ai  voti  la  proposta  ottiene  ì  due  voli  dei 
socialisti  e  •  tre  aei  demorratici  presenti. 

BESOZZI  vuole  un  cmendamenlo  ;  che 
Sia  possibile  il  ricorso  anche  per  un  alto  s**»- 
timento  di  disciplina  pure  dato  dall'  ammini- 
strazione militare. 

GALLI  formula  I'  emendamento  cosi  :  con- 
ti» le  misure  disciplinari  inflitie  dal  direttore 
*  ammesso  ricorso  in  via  geranlnca  alla  i-om- 
missione. 

Approvato. 

La  seduLi  si  leva  alle  rS. 

La  questione  del  Gaz  a  Palermo 

Kiteniamo  opportuoo  |ierche  iitruitiTo,  hporure  le  b« 
di  queita  Ojjfuimi  mumù tpaiìjzata .  Non  vi  «fiiiiaiiacao 
ne  mJc  ik  pepe  perche  umIiìmì  commento  policLbe  |ìh- 

E'  il  <  ChmaU  éi  Sktth  •  di  P«lenno  che  le  pab- 

Uica. 

Per  ta  puliti  M  p» 

(2-3  FtUm») 

Caro  cronMa. 

Come  Kinpre.  il  Ghmalf  Jl  Sidtia  e  prino  ■  di- 
fendere gli  intercMÌ  dei  dn*dtti.  Il  nwlraniento  per  k 
qialiu  del  mz  e  untvende.  e  pcrfettameme  giwlìbcita. 

U  rimedio  noi  lo  abbianio  Irovnio,  «rao  moliMmi. 
e  lo  adoneiemo,  votKamo  renderlo  di  ntpan  pubbbai  per 
■vcfc  una  base  «ncota  più  Lufn.  Sì  tntU  dell*  anko  ri- 
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medio  che  può  avere  efficacia  :  Non  pagare  e  dire  al- 
l'esattore invece  di  danaro  una  bolletta  dove  sia  detto  : 
<  Pagheremo  il  giusto,  quando  avremo  gaz  di  buona  qua- 
lità ed  a  giusta  pressione  >. 

Dal  numero  di  cartellini  cosi  concepiti  che  il  Muni- 
cipio si  vedrà  arrivare  comprenderà  la  misura  del  mal- 
contento, sentirà  il  danno  materiale  e  prowederà.  Quanto 
a  tagliare  le  comunicazioni  sarà  difficile,  perchè  ci  siamo 
già  premuniti  con  accertamenti  di  pressione  e  di  qualità 
non  cornspondenti  a  quelli  contrattuali,  quindi,  se  mai, 
avremo  ottime  armi  per  fare  la  lite. 

E  strano  è  doloroso,  che  a  due  mesi  di  distanza  siamo 
già  al  caso  di  dover  rimpiangere  il  passato. 

Si  sta  aJ  buio,  si  cuoce  malissimo,  e  si  paga  almeno 
un  terzo  dippiù. 

E  troppo  !  con  tutto  l'amore  di  secondare  le  moderne 
iniziative  non  ci  sentiamo  affatto  disposti  a  (arci  illudere 
dai  comunicati  tecnico-scientifici  della  azienda  municipa- 
tizzata. 

E  questa  volta  purtroppo,  non  possiamo  infliggere  multe 
che  a  noi  stessi. 

Moltissimi  consumatori  di  gaz 

Il   ma  Icontento  della  cittadinanza 
per  la  cattiva  qualità  del  gaz 

(6-7  Febbraio) 

Non  ostante  il  comunicato  del  Municipio  è  i  chiari- 
menti a  noi  dati  dall'amministrazione  del  gaz  —  che  sono 
valsi  certamente  a  [>orre  la  questione  nei  termini  più  pre- 
cisi e  in  piena  luce  —  sarà  sempre  utile  continuare  la 
pubblica  discussione  sull'  importante  argomento,  perchè 
più  pronti  e  più  fondati  siano  i  provvedimenti  da  pren- 
dere. 

Con  tale  intendimento,  diamo  posto  a  quelle  lettere 
che,  lasciando  da  parte  le  Vaghe  generalità  e  le  inutili 
recriminazioni,  esaminano  obbiettivamente  la  questione. 

Eccone  una  : 

Carissimo  cronista  —  La  brillante  campeigna  sostenuta 
dal  <  Giornale  di  Sicilia  »  ha  fruttato  finalmente  una  co- 
municazione ufficiale  della  azienda  del  gaz,  nella  quale  si 
spiegano  le  ragioni  dello  enorme  disservizio,  e  ci  si  rac- 
comanda di  pazientare. 

Noi  utenti  vogliamo  fare  polemica  onesta,  ed  il  ri- 
medio ;  di  non  pagare  non  è  stato  escogitato  pel  piacere 
di  cavillare  o  di  creare  imbjueizzi  alla  azienda,  ma  solo 
perchè  il  municipio  potesse  ricordarsi,  per  come  si  è  ri- 
cordato, che  fra  la  Usina  del  gaz  e  le  cifre  che  per  varie 
ragioni  si  debbono  ■  accantonare  »,  ci  sieuno  di  mezzo 
noi,  che  <  dobbiamo  >  usare  del  gaz,  e  che  dobbiamo 
averlo  di  ■  buona  qualità  ■  ed  a  <  giusto  peso  specifico  > . 

Del  resto,  brevi  e  serene  osserviizioni. 

I .  E  ingenuo  che  noi  utenti,  prima  di  lagnarci  come 
abbiam  fatto,  avremmo  dovuto  ■  accudire  >  colla  azienda 
del  gaz.  Avremmo  ascoltato  alcuni  giorni  prima  ì  risultati 
brillanti  delie  esperienze  fotometriche,  avremmo  inteso  che 
tutto  è  perfettamente  in  regola,  compreso  il  carbone  di 
ottima  qualità,  etc.  etc. 

Ora  noi  del  pubblico  osservijmio  questi  fenomeni  dalla 
pratica  delle  nostre  case.  La  città  è  al  buio,  e  le  nostre 
case  sono  al  buio. 


2.  Che  si  usi  carbone  di  ottima  qualità,  sarà  magari 
vero,  ma  in  ogni  modo  seu'ebbe  in  contraddizione  con 
quanto  a  suo  tempo  fu  deliberato  intomo  alle  famose 
esperienze  sui  carboni  di  minore  costo.... 

3.  Quanto  all'uso  del  carbone  Cannel,  esso,  se  fatto 
parcamente,  rappresenta  il  più  grave  errore  delia  azienda 
inquantochè  per  controbilanciare  gli  innumerevoli  incon- 
venienti che  non  sono  rimediabili  in  breve  tempo,  non 
resterebbe  per  soddisfare  equamente  le  giuste  esigenze 
dei  consumatori,  che  produrre  del  gaz  di  qualità  addint- 
tura  ottima,  contenente  cioè  la  massima  quantità  di  ma- 
teria combustibile, 

4.  Con  tutta  la  buona  volontà,  che  tutti  abbiamo  di 
secondare  la  municipalizzazione,  che,  se  ben  fatta,  saia 
sicuramente  un  ottimo  aSaie\  siamo  di  avviso  che  sia  ne- 
cessario nel  termine,  non  breve,  durante  il  quale  si  darà 
luogo  alla  nuova  canalizzazione  ed  ai  necessani  restauri 
alla  Usina  per  metterla  a  livello  della  industria  moderna, 
di  ricorrere  a  dei  temperamenti,  per  non  perpetuare  uno 
slato  sinceramente  intollerabile  a  tutta  la  città. 

E  principalmente  questi  : 

aj  Provvedere  alla  produzione  di  gìiz  ■  ottimo  » 
cioè  distillando  carboni  di  qualità  riconosciuta  perfetta,  e 
non  lesinando  sul  Cannel  che,  malgrado  il  suo  alto  costo 
é  il  primo  coefficiente  della  ottima  qualità  dó  geLZ. 

5.  Provvedere  con  maggiore  assiduità  ed  accuratezza 
al  ricambio  delle  materie  purificanti  perchè  essendo  mag- 
giore la  quantità  di  gaz  che  li  attraversa,  maggiore  sarà 
la  quantità  di  depositi  che  lascierà. 

bj  E  sopratutto  pensare  ad  un  fatto  essenziale  :  La 
municipalizzzizione  e  un  ottimo  affare  che  darà  buoni  gua- 
dagni al  municipio,  ma  per  la  stessa  ragione  è  indispen- 
sabile che  sia  ben  curata  la  clientela,  cioè  <  noi  consu- 
matori ■  prima  per  lo  affare,  poi  anche  un  poco  per  la 
moralità  delta  cosa,  noi  col  monopolio  municipale  ormai 
che  il  gaz  è  entrato  nelle  nostri  abitudini,  siamo  stati 
messi  nella  condizione  di  subire  senza  protestare  tutte  le 
manovre,  che  certo  con  fini  onesti,  crede  di  poter  fare 
la  azienda  del  gaz. 

Le  migliorie,  in  questo  genere  di  industrie  non  si  deb- 
bono ricercare  in  economie  stupide  a  darmo  della  pro- 
duzione, ma  piuttosto  debbono  convergere  ad  allargare 
al  massimo  la  base  dell'  aSaie,  estendendo  il  numero  dei 
consumatori,  e  questo  si  ottiene  bene  ed  oculatamente 
operando. 

Noi  pubblico  non  sappiamo  nulla  delle  esperienze  fo- 
tometriche che  fa  il  signor  sindaco,  sappiamo  questo  :  che 
accendendo  i  lumi  in  casa  nostra,  mzmovrando  comunque 
i  rubinetti,  restiamo  al  buio,  e  questo  non  <  deve  succe- 
dere ». 

Ecco  quel  che  sappiamo.  1  rimedii  ci  sono,  e  li  sanno 
anche  al  municipio. 

Li  mettano  in  opera  come  paxt  ne  abbiano  voglia,  e 
noi  saremo  i  primi  a  plaudire,  come  plaudiamo  al  nostro 
caro  <  Giornale  »  che  ci  dà  le  sue  colonne  per  difen- 
dere i  nostri  interessi. 

Moltissimi  utenti. 


* 


Il  Municipio    di  Palermo  non  vuole  per  nulla    ih'ov- 
vedere    ai  vivissimi    reclami,    fatti  anche    a  mezzo  ddla 
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B.  fUU  inlieta  citUulmanu.  e  bovi  comodo  fornire 
I  ■»  petHDia  qualità  dì  fU.  ed  mcaaMme  Ì|  prezzo 

per  il  paaiala.  quando  invece  avrebbe  dovuto  di* 
nm    il  pre/zo  e  fornire    ■«  di  prima    qualità,    per 

•e  Mamaue  ìmpeffio  formale  al  momeido  della  mu- 

Canvinli  orttraai  che  r  tempo  di  agire  per  U  tutela 
éà  moitn  éiiixtu  e  per  loglirre  ima  buona  volta  tale  icondo 
a  piraatìamo  inviuir  tuìti  i  «ignori,  oleoti  del  gaz.  a 
«•krc  «Éanrcaire  il  «ionio  IO  convntr  febbraio  alle  ore  do- 
Sa  ptvcac,  nel  iocate  del  R.  Ttratro  L'mlierto  I  (via 
Mtfio)  «So  KOpo  di  prendere  gli  opfKirtuni  accordi. 

bnfteiewamo  pertanto  ta  benevole  cortena  dcQa  S.  V. 
à  voler  ifan  iNibbtidta  alla  prc«enle.  e  ciò  »erva  d*  ìn- 
Hto  «gT  «tercaiati. 

Coa  Kiitìb  ringrxziamenti  ci  crcdfl  drila  S.  V. 

Dev.mi 

Av*.  CtMtt  Cantano  —  Aec.  Eugenio 
Gvarneti  -  Saloalon  Piazza.  farmaciMa 
—  FnmctMOoAmmérata  —  GiuieppzAn- 
tiricle  fu  Paoìo  Antttea  Campiti  — 
Staniitao  Campisi  —  Auguro  liugony 
«  C  —  Ai^.  Anionto  Carini 

Im  Qaistiooc  del  (ai 
(9'tO  FtUraioJ 

Dal  jahàicttffl  del  nadaco  ci  si  coraunicji  una  tkota 
tmmmbn  dò  ttMltati  della  cfacuniooc  consiluie  di  ieri 
r  tknK  mmemc  coi  diti  di  fatto  che  in  qudU  »cdtiU  hi* 
fan»  accertati,  cuca  i  provvedimenti  già  adottati  e  allo 
oendbioni  attMtli  d^ta  **w'wd«  latniictpal irrata , 

Dalla  detta  nota  emerge  tutto  qiunla  fu  già  detto 
■da  precedente  cumunicazioDC  del  nndaco  alla  ttampa 
*  Beli  ìnlcrMsta  da  noi  avuta  con  la  ammimitrmzìone  dd 
pu  :  «OMCcbr  poMiaino  eumerci  dal  (HibbUcaila.  avendo 
pm  ehro  dato,  per  quinto  era  poMibilc.  uà  rcsocoolo 
*Tr'Tr'-T  di  quella  leduta. 

NdkBMao  pubblichiamo,  a  maggior  chiarimento,  l'ul- 
ÓBB  parte  defla  detta  nou  riawuntìva. 

Dnla  f&aii^ìooe  con*ili«rc.  dunque,  fra  Taltro  e  in 
tamtkmette  «atebhe  riuihalo  : 

•  Che  le  cause  del  makonlenlo.  a  prescindere  dalla 
■*—*■"■  dd  auburantc.  senza  de)  quale  si  avrebbe  il 
^s  a  10$  oone  in  mohe  altre  attji,  debbono  rioercarM 
nJn  <wialrri>rii)iii  imuftcientc  a  dutribuire  a  preakione 
■■bmIc  tutta  la  quantità  di  gaz  riclue«u  dal  consumo 
<W  iiwa^bBente  nn  mesi  invernali  aumenta  per  la  mag* 
0Br  òanàm  dell'  tUuminaziooe  e  per  il  maggior  buogno  cfi 

Quest*  anno  poi  l'eccezionale  rigiditi  della  ttagioae 
Movalo  le  ragioni  delle  lagnanze,  alle  quali  btiogna 
iindla  causata  da  osirubone  delle  prete  o  da 
■  ilnlo  degli  apparecclii  intcmi  di  profineti  det^i 
■b,  come  si  e  constatato  dall'  .Azienda  preioo  i  re- 
nb  che  *d  esaa  si  sono  rivolti. 

Rito  in  lab  inconvenienti  il  gar  ha  npreso  il  buon 
ciò  che  hanno  attestalo    gli  ttesoi  recla- 

dopo  eseguile  le  riparazioni. 

Qk  rAzseada  del  gaz.  provvide  subito  a  redigere 
^tta  p0    li  nuova  cnnnfizzazianc.    che  importa  la 


qxsa  c£  L.  260  miU.  e  dw  fu  approvalo  con  la  maa- 
lima  aolleciliKline  dal  Canario  comunale,  tanto  che  da 
giorni  si  sono  iniziati  i  lavori. 

•  Per  questi  lavori  non  occorrenumo  dcglt  anni  come 
itualcbe  ctiflttgliere  credeva,  ma  saranno  completali  nel 
Icrminr  di  cinque  mesi. 

<  Che  le  somme  starniate  od  bJanoo  per  Vaecfù/lio 
dei  carboni  di  prùniasinui  qjualita  erano  anche  suficienti 
per  la  provvista  dei  carburanti,  e  eia  in  pteviuane  deOe 
nuove  tubazioni  «  farsi,  della  tiasfonnazione  della  illumi- 
ruuionr  putihlica  ad  intandrKcnza,  e  per  |iot«*re  frattanto 
mantenete  il  gaz  al  Idolo  comune  di  IO),  r  che  valeiwlo 
tnigfiorve  tale  titolo  la  ComraiftiioBe  amministrativa  chie- 
derà ed  il  Cooiiglìo  conmnale  consentirà  un  aumento 
negE  ftatttìamenti. 

•  E  che  infine  unto  il  Consiglio  che  la  afflminiMm* 
zicmc  comtmaic  sono  disposti  ad  approvare  i  progetti  ia 
corso  per  la  coKnmoae  di  nuovi  IoimIì  c  per  I*  impiaolD 
di  ODOve  mscrhtne  allo  icopo  cfi  aumentare  U  potenzialità 
dell*  ofBrina,  r  lutti  qucflli  altri  provvedimenti  che  sa- 
ranno pro|ioiti  dilla  CommiMion?  ammùnitnlnce  deU 
l'Azienda,  per  mettere  1*  industria  municipaliz/ala  m  con- 
dizione di  soddisfare  a  tutte  le  csgenze  del  pubblico  ter- 
%-izio. 

Ciò  che  venne  conaacrato  nell'ordine  del  gìonw  prc^ 
posto  dal  consi^ìere  aw.  comm.  Napoli,  accettato  daDa 
amministrazione  comunale  ed  approvalo  dal  Consiglio  •. 

La    qucstiooc    del   fai 

(t7.i8  Fchhraio) 

Datl'aw.  Celare  Canzono,  del  comtUlo  degli  uienli 
dd  gaz,  d  si  comunica  : 

Quest*  oggi  si  e  riunilo  il  comitato  per  3  gu  nomi- 
nato  nel  comizio  degli  utenti. 

Il  corapoocnlc  signor  «w.  Antonio  Carini  ha  rilmto 
che  il  signor  aw.  Sangiorgi,  assessore  comunale  gli  ha 
assicanto  che  nel  giorno  21  e.  m.  u  riunirà  la  corami^ 
iionc  amministrativa  dd  gaz.  per  dare  A  parere  sulle  ri' 
chieste  degli  utenti  deliberilo  nd  comìzio  di  domcmcn. 

Questo  comitato  perciò  in  vista  della  cennata  pros- 
sinu  riunione  ha  debberato  per  nùani  dì  prudenza  di 
asfiettarc  l'esito  di  c*sa.  e  quindi  invila  tutti  gli  utenti  a 
manlrnrre  impregiudicati  i  prapn  rapporti  con  V  uienda 
flel  gaz.  e  dò  fino  a  quando  non  «iwno  emanale  dal 
comitato  le  oppartane  iilraboai. 

Ave.  Ceaar*  Canzono. 

L'iKlUitonc  Ir*  ili  ntcstl  tfd  |u 
t-^  \Iarjo 
11  pte«idente    dd  camitalo  d'agitazione  tra  gli   utenti 
dd  gaz.  avv.  Cesare  Canzono,  ci  ccoianca  : 

•  Gli  aderenti  all'agitazione  bn  irfi  wÈtxi/à  dd  gu 
fiuniti  prìvalomeale,  dM4ro  le  comunicarw>fti  penomJi  ri- 
cenile  dal  prcwkate  dd  cooaiMto  hihmIÌ»ii  relative  aBe 
dichionuiooi  falle  àJtumméémàam  cwuile  : 

•  Kiteiutto  che  l'aire  detta  amniniilmiìosie  cowunale 
insidia  J  concetto  fondamentale  ddla  maniripalirianone 
dei  pubblici  servizi,  anmeotando  il  dispendio  da  dUndlm 
e  seminoodo  3  gencrde  molconiento,  quando  si  otltadeva 
r  irarocdkalo  nigUotamento  dd  lervuio  e  la  (hmmuzione 
dd  pi  eno  dd  ^z  : 


L 
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<  Invitano  ad  un  nuovo  comizio  tutti  gli  utenti  della 
città  di  Palermo  per  prendere  deffinitivi  provvedimenti 
del  coso  ; 

■  E  profKDngono  che.  in  linea  provvisoria,  coloro  fra 
gli  utenti,  che  riceveranno  la  diffida  di  pagare  con  mi- 
naccia d' interruzione  delta  fornitura  del  gaz,  spediscano 
all'  Azienda  municipale  del  gaz  di  Palermo  una  carto- 
lina-vaglia raccomandala  dello  eunmontare  corrispondente 
a  due  terzi  delta  somma  specificata  nella  bolletta  che 
verrà  esibita  dallo  esattore,  scrivendo  in  essa  la  seguente 
dichiarazione  : 

■  //  presente  importo  rappresenta  il  consumo  del 
mese  di diminuito  di  un  terzo,  in  attesa  del- 
l'abbuono legalmente  dovuto  al  sottoscritto  per  la  pes- 
sima qualità  del  gaz  fornitomi  e  per  mancanza  di  pres- 
sione in  contraOtìenzione  all'ari.  5  del  contratto  31 
Agosto  1898  in  notar  Lionti  Filippo. 

«  Il  comizio  avrà  luogo  domenica  prossima  3  Marzo 
alle  ore  14  nel  R.  Teatro  Umberto  I,  e  si  prega  vivis- 
simamente di  non  mancare  >. 

CONSIGUO  COMUNALE 

(2-3  Marzo) 

Seduta  2  Marzo.  —  Saltìo  Baitta  raccomanda  la  for- 
nitura dell'  acqua  alla  borgata  Pagliarelli. 

Sindaco  la  pratica  trovasi  già   all'ordine  del  giorno. 

Tagliavia  ricordando  il  recente  guasto  all'acquedotto 
di  Scillato,  fa  osservare  che  i  serbatoi  di  S.  Ciro  non 
bastano  più  a  contenere  l'acqua  necessaria  per  la  cittadi- 
nanza, nel  caso  di  gravi  guasti.  Propone  quindi  che  si 
faccia  dall'  ufficio  tecnico  un'  accurata  ispezione  ai  serba- 
toi suddetti  per  vedere  se  sia  il  caso  di  costruirne  degli 
altri  di  riserva.  Cosi  verrebbe  a  prevenirsi  un  possibile 
danno  alla  cittadinanza.  Raccomanda  inoltre  ai  sindaco 
r  illuminazione  di  via  Libertà  che  attualmente  presenta 
numerosi  inconvenienti. 

Sindaco  promette  di  ordinare  1*  ispezione  voluta  dal 
cons.  Tagliavia  ai  serbatoi  di  S.  Ciro  e  di  provvedere 
opportunamente. 

In  quanto  all'  illuminazione  di  via  Libertà  dice  che  fra 
poco  saik  presentata  al  Consiglio  una  proposta  per  l'ado- 
zione di  nuovi  apparecchi  ad  incandescenza. 

Il  comizio  degli  utenti  del  gaz  al  teatro  Umberto  1.  Ut 
dimostrazione  al  Municìpio  --Il  ridicolo  e  indegno 
intervento  della  forza. 

(3^  Marzo) 

Oggi,  alle  ore  14,  al  teatro  Umberto  I,  come  era 
stato  annunziato,  ebbe  luogo  il  comizio  degli  utenti  del 
gaz. 

Intervennero  oltre  seicento  utenti,  tutti  professionisti, 
impiegati,  commercizmti,  possidenti  ecc. 

Presiedette  il  comizio  il  presidente  del  comitato  av- 
vocato Cesare  Canzano,  il  quale  espose  all'  assemblea 
r  origine  e  le  ragioni  dell'  agitazione  ;  e  quindi  disse  del- 
l' opera  spiegata  dal  comitato,  dopo  la  prima  riunione  al 
teatro  Umberto  I. 

Ricordò  che,  il  giorno  appresso  a  tale  riunione,  egli 
ebbe  per  deferenza  a  recarsi  dal  sindaco  on.  Tasca- 
Lanza,  il  quale  osservò  che  1'  ordine  del  giorno  votato 
era  troppo  vibrato  ;  ciò  non  ostante  promise  di  provocare 


dair  amministratone    comunale  un  provvedimento  soddi- 
sfacente per  gli  utenti. 

Riferi  intomo  a  un'  intervista  avuta  dall'  aw.  Carini 
con  r  assessore  Sangiorgi,  il  quale  ultimo  aveva  assicurato 
che  sarebbero  stati  presi  in  considerazione  i  desideri  de^ 
utenti. 

Accennò  a  un  recente  coUoquio  avuto  da  lui  col 
sindaco,  e  finalmente  propose  idi'  assemblea  di  deliberare 
che  gli  utenti  offrissero  all'  esattore  i  due  terzi  della  somma 
contenuta  nella  bolletta  mensile  di  pagamento,  per  com- 
pensare il  danno  patito  per  la  cattiva  qualità  del  gaz. 

A  questo  proposito  legge  alcuni  articoli  del  contratto 
tra  il  Municipio  e  la  cessata  Società  Italiana,  rilevando 
che  il  Municipio,  ora  che  Ìl  servizio  è  municipalizzato, 
si  permette  di  non  ottemperare  alle  disposizioni  di  detti 
articoli  che  stabiliscono  quale  debba  essere  la  pressione, 
la  densità,  e  le  altre  proprietà  del  gaz. 

Concluse  ritornando  alla  sua  proposta,  di  ritenere  il 
terzo  dell'  ammontare  della  bolletta  ;  e  ciò  facendo 
r  utente  esercita  un  suo  pieno  diritto. 

Motti  degli  intervenuti  si  oppongono  alla  proposta 
del  presidente,  denegando  a  voce  alta. 

L' assemblea  è  mamfestamente  discorde  nei  mezzi  da 
adottare  pel  conseguimento  dello  scopo. 

L'  aw.  Cambino  sorge  a  parlare  sostenendo  la  tesi 
che  convenga  sfidare  in  giudizio  il  Municipio,  chiamando 
come  teste  lo  stesso  sindaco  on.  Tasca-Lanza  ;  e  infine 
propone  che  gli  intervenuti  oggi  stesso,  in  massa,  si  re- 
chino al  Mumcipio  facendo  una  dimostrazione  silenziosa 
e  pacifica. 

L'  assemblea  applaude  la  proposta. 

L' aw.  Eugenio  Guameri  fa  osservare  che  il  comitato 
ieri  aveva  preso  impegno  con  1'  autorità  di  pubblica  si- 
curezza che  non  si  sarebbe  fatta  alcuna  pubblica  mani- 
festzLciòne.  e  crede  che  basti  protestare  con  la  riunione 
e  per  mezzo  della  stampa. 

L'  assemblea  mormorando  mostra  di  non  approvare 
questo  temperamento,  essendo  nel  proposito  di  tutti  di 
fare  una  dimostrazione  per  via. 

11  signor  Nicolosi  non  capisce  il  riguardo  del  comitalo 
per  la  polizia,  che  non  deve  entrare  in  una  pacifica  ma- 
nifestazione di  questo  genere.  Divide  l'opinione  dell'av- 
vocato Cambino  circa  il  giudizio  da  intentarsi  zd  Muni- 
cipio, e  propone  che  il  comitato  si  rechi  dal  prefetto 
perchè  prenda  in  considerazione  la  questione  dell'abbono 
di  un  terzo,  finché  non  si  stabilirà  un  definitivo  accordo 
tra  utenti  e  Municipio. 

Il  signor  Ferretti  deplora  che  Y  autorità  di  p.  s.  abbia 
opputo  il  divieto  ad  una  dimostrazione  che  non  attenta 
alla  libertà  dei  cittadini  e  alla  saldezza  delle  istituzioni, 
ma  è  fatta  per  tutelare  legittimi  interessi  di  pacifici  cit- 
tadini contribuenti. 

Egli,  tra  calorosi  applausi  deU*  assemblea  conclude 
proponendo  che  si  faccia  una  passeggiata  fino  al  Mu- 
nicìpio. 

L'aw.  Vizzini  non  crede  conveniente  affrontare  l'alea 
e  le  lungaggini  di  una  lite,  ma  sostiene  doversi  insistere 
nella  propaganda  perchè  gli  utenti  si  rifiutino  asstJutamente 
di  pagare. 

11  prof.  Piazza  propone  che  gli  utenti  che  sono  più 
di  1 4.000,  istituiscano  un  ufficio  di  c<Hitiollo  fotometrico. 
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do   chr   «vev«   il    Mumcipao  vcno  la  SoòeU 
:  1^   dfieio,  pa0u»do  ducun  uirntr  W  um- 
iammm  T  aana,  potrebbe  wiftucnlcmaitc  rruntencTM. 

L*  avT.  GuuBcn  uuislcndo  adU  lua  propotU  di 
■wf—r  aT  aiBMHlnziooe  dd  lu  1*  imporlo  mcMile. 
nipClo  A  un  terrò,  prt  meno  <li  cartolina  Taglia.  Icfgc 
V  lM0ik  oniìnc  del  giomo.  a  cai  ti  manileita  cartrana 
raMBblM. 

L.*  avT.  Clooa  confuta  1*  ordine  del  giorno  Gwraerì. 
e  pnpamt  die  db  otcnti  palino  bensì  l' intero  amrnoi»- 
HS,  HM  «wnlaao  acHo  ttcaso  tempo  1*  amminixlTaziaDe 
iW  à  mane  migccmìvo  non  pai^ehboro  «flatto.  E  nel 
tao  dw  2  dkMO  perduri,  egli  lì  didiian  fovomole  alla 
Ìk.  Coacfadr  (avorevobnente  per  la  pouegitiata. 

L'afW.  C  D'Aocardi- Agnello  Ka  vibrale  paiole  conilo 
)  Mnicipio    per   la  aapcrdùeria  che  connimA  a  danno 
4e^  Hfcrntì    Parla  quindi  ddU  opportunità  di  una  dtmo- 
«mane  pubblica  che  *àa  t*  aHennarione  della  cotcienxa  ^ 
fopdarc  per  la  drfeta  dei  pro^wi  intcrew  nulrruli-  ' 

L' avT.  GuaineTi.  a  nome  del  cQfflitaio.  dichiara  che 
910*0.  dopo  r  mipefno  preso  col  [(ueMoie,  non  può  par- 
liKBfv  ala  DaocsBala. 

mmor etnia.  Da  tolte  le  parti  ti  diiciite  ' 
col  «mitato. 

0  conttalo  qtùiiS  fa  dichiarare  dir  interverrà  alla 
^■artmioiie,    purcha    non    li    eica  dall'  ordine  e  dalla 

Da  latta  la  «aia  «i  tcvam  applausi  fragoroH,  fra  le 
^ìck  :  •  Fuori,  fuori  I  • 

T«b  fii  intervenuti,  in  massa,  ti  rtvcraano  idenz»- 
MOONe   Dcla    via    Merlo,  donde  pervengono  in  piazza 

Qam,  d  commisaano  Frasca  e  ti  vice  commisrario 
Gdb  —  ótt  m  erano  accantonati  con  un  gran  numero 
^  pardEe  e  carabinieri  neU'atno  del  palazzo  Parlanna  — 
il^mao  aiH  nunovTa  per  cui  la  forra,  a  un  trailo,  potè 
n^tmt^fi*  ui  via  Bottai  i  dimostranti  che  furono  atfroniati 
é4  Fraaca  e  dkl  Gatto,  che  avevano  dato  la  sciarpa. 

Ale  twoleJ*e  dei  diinostranti.  a  godio  inopportuno  e 
nioolo  ipirtfwneniD  di  forza  i  funitonari  insistettero  ini- 
MwSi  la  tfinsalnuioae.  essendo  stala  qudta  la  disposi* 
Mw  édlt  aMorilà  di  polizia. 

I  imottna/h,  (om:)endo  il  lilenzio  che  si  erano  im- 
pali, fidarono  :  Ahlnuao  ti  Municipto  /  AhhoMO  la 
IM^Wll  f  Alanti l 

b  qaesU  il  cuminnsano  lece  uionare  uno  «quillo  di 
■bk  leapunendo  i  diinostranb  che  lenlavaao  di  pro- 
1ÈK  liendoai  strada  tra  i  carabinieri. 
Questi  okinM  —  assai  male  a  proposilo    -   ti  lasciarono 
a  pa^,  calci  ed  dire  violenze  contro  vecchi  e 
per  biae. 
Aac&e    il    presidente  dd  corrnlaio.  aw.  Ganzano  ai 
la    ma    patte    di  iHigni.  e  fu  costretto  a  riparare 
■■■•  «n'entrala. 

finm  ostante  ciò.  i  dimostranti,  dando  luogo  qua  e  la 
a  lAngK  e  roUiilur>otu  con  U  lorza.  pervennero  in  via 
Vinonn  Enanude.  mentre  ivi  accorrevano  altre  guardie 
e  cvaboKn  alla  dipendenza  del  capitano  De  Saint- 
nmr  e  di  ahri   hnziockari. 

Af  onaolo   di  via  Pailamenlo  il  commiioarìo  Frasca 


tento  un  altro  alle  di  energia  r»  non  ^  ritisd  del  tutto 
giacche  la  nanior  parte  dei  dimoairaiili.  protcstand»  m- 
noroaamenie  contro  qucìV  agire  della  polizia,  raippe  il  cor- 
dooe  e  prosegui  per  U  ma  strada. 

Atf*  abeiza  di  via  Cinlarnai  in  cordone  di  canfansBi 
■i  |iaró  cenami  alla  Beila  dei  diniuiliiiili,  mentre  ■■  oltio 
cordone  cercava  di  dìaperdere  i|adK  die  erano  alla  coda 

Anche  qui  i  carabinieri  diedero  lunflo  a  icene  disgu- 
stose. Alcuni  passanti.  Ir»  a»  dei  vecdu.  forono  travolti 
nella  mischia,  e  dei  dimotiranti  furono  malmenati. 

Però  i  dunosiranti.  dispcrdendoa  per  le  vie  ciiOMtaBti. 
si  ricongiunieio  viono  via  Koma.  doode  ■  leaMMo  im 
piazza  Pretorio. 

Una  cinquantina  ebbero  aggio  di  entrare  ndl'atru  dd 
palazzo  municipale,  dove  fischiarono  e  gridarono  abbasso, 

Soprag^tinacro  i  carabtmen  che  s  disposero  in  cor- 
done davann  l'ingreaso,  e  irnpediro»D  Tieoesao  degli  diri 
dimostranti. 

Una  commisiione  con  a  capo  i  aigiiori  ow.  Canzono, 
prol.  PiarzA.  Campisi  e  avvocalo  D'Accordi,  sali  al  Mii- 
nidpio.  dove  venne  rioewla  dd  sindaGO  00.  Tasca-Lonza. 

Dopo  una  lunga  dKaMsoae,  otti  qude  ptendono 
fkarle  l'avv.  Canzono,  l'aw.  D'Accardi  e  il  prof.  Piazza, 
il  sindaco  conclude  promettendo  di  studiare  lo  questione 
e  di  portarla  d  più  presto  ìa  seno  al  Cooiiglio  per  (E 
opportuni  ptovvcdtmeolL 

La  commisaioae.  riferì  ai  dimoslranli  l'eailo  ddla  con- 
fercnzo  ed  sindaco,  dichiarando  dì  nservorsi  il  dimia  di 
ioiiilcre  ed  Apre  ancora  piv  energicamente  se  le  promesse 
non  Mtfwiflo  tenute. 

Dopo  di  che  i  diraosbanti.  mamfeslondo  J  loro  scet- 
ticismo li  sciolsero. 

EcU  dd  Coaitio  dctli  ilcaii  ii<i  gli. 
(4-5  Mano) 

Solla  diiguitoH  scena  ieri  awemta,  ddU  [orza  pobbfcea 
che  tentò  di  impedire  una  pacifica  moaifestaZKXke  <£  |iiù 
pad&ci  ciuacfiai.  riccviaoio  non  poche  lelleie  die  deiiWano 
lo  condotta  pcooocnale  ddTMilerflà.  e  l'aicur  di-gli  a^nti. 

Anche  i  componenti  Ìl  comitato  di  agiurione  sona 
venuti  da  noi  a  protestare  contro  tale  o|>eTato. 

11  cav.  Gambino  tieoe  a  far  sapete  che  ed<  ien  nd 
comizio  non  ebbe  a  proporre  eh  recani  bMli  d  Munsdpio. 
giacche  era  suo  convutcitnento  che  qncrto  modo  th  ma* 
nifestoiìone  sarebbe  »uio  metficoce. 

L'i|Uutlone  dctll  operai  fihW  e  la  uiiUta  qoaliii  del  (ot- 

{  1    SOCI  delle  leghe  di  resistenza  fra  g^  accenditori  e 

contuiisti  e  tra  gli  operai  e  ftwchtslì  delle  Uùie  a  «tf 

I  ieri  sera  alle  ore  20  nei  locali  delta  Camera  dd  Lavoro. 

I  hanno  tenuto  una  grandisBÌma  assemblea  generale  pct 
discutere  in  merito  d  memahole  dei  loro  dcàduntn  pre* 
scntato  jm  da  due  mesi  ÒNfietro,  e  non  che  in  merito 
olla  cattiva  qualità  dd  gaz. 

Dopo  una  hmghiaama  e  vivace  dncussioftc  ■  delibero 
(fi  conunicore  olla  citladinaua  ed  agli  utenti  lutti  o  mezzo 
della  pubbhco  Uompa.  che  lo  colpa  ddb  coltiva  qisslibi 
del  goji  non  devcsi  athibuire  s^jli  opoai.  ma  beasi  a  co- 
loro che  honno  soppfewo  olla  fabhncaiioae  dd  gM  il 
coand,  sostitncodolo  o  dd   nouoto  ovorioto. 
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Inoltre  si  deliberò  di  mantenere  sempre  viva  l'agita- 
zione sino  al  conseguimento  completo  delle  seguenti  ri- 
chieste,  già  approvate  dalla  commissione  amministrativa. 

1.  Fornitura  agli  accenditori  di  cappotti,  loden  e 
relativo  miglioramento  del  vestiario,  nonché  assegnazione 
dei  numero  dei  fanali,  50  in  citta  e  45  fuori  città. 

2.  Otto  ore  di  lavoro  agli  spegnitori  e  trasportatori 
coke  ; 

3.  Nove  ore  di  lavoro  effettivo  agli  operai  fabbn, 
tomieri,  stagnini  ecc. 

4.  Aumento  di  salario  ed  otto  ore  di  lavoro  ai 
macchinisti  e  conduttori  di  caldaie  ; 

5.  Fornitura  del  vestiario  e  libera  circolazione  sulle 
tramvie  ai  conturistt  ; 

6.  Che  in  caso  di  malattia  tanto  gli  accenditori  e 
conturisti  che  i  fuochisti  ed  operai  di  fabbrica  fossero 
trattati  alla  stessa  stregua  degl*  impiegati  ; 

7.  La  partecipazione  agli  utili  dell'  zizienda. 

Lega  di  resistenza  fra  gli  utenti  del  gaz. 

(9-/0  Marzo) 

Ci  si  comunica  la  seguente  lettera  di  dimissioni  : 

lU.mo  signor  aOV.  Cesare  Canzono 

piesiiUnlc  della   l-rga  di  raiitenza  fra  gli  ulenli  del  gaz 

Palermo. 

<  I  provvedimenti  escogitati  dal  comitato  di  agitazione 
fra  gli  utenti  del  gaz  non  rispondono  ne  iJle  mie  idee 
né  alle  opinioni  manifestate  dai  signori  componenti  il 
Comizio  del  3  corrente. 

<  lo  son  persuaso  che  dinnemzi  alla  gravità  del  caso 
accentuata  dalla  provocante  e  sciocca  maniera  di  agire 
dell'autorità  politica,  il  comitato  avrebbe  dovuto  escogitare 
degli  energici  provvedimenti  atti  a  tutelare  sì  la  propria 
dignità  che  gli  interessi  degli  utenti  così  calpestati. 

<  Non  potendo  quindi  affermare  i  miei  sentimenti  né 
volendo  tradire  il  numdato  ricevuto,  prego  la  S.  V.  III. 
a  non  considerarmi  pili  quale  componente  tale  comitato. 

Con  ogni  riguardo,  distintamente  la  riverisco. 

Augusto  Hugony 
La  questione  del  gaz. 
(9-10  Marzo) 

(Seduta  dell'  8  Marzo)  —  Trigono  interroga  sui  grave 
inconveniente  del  costo  del  gaz  recando  ad  esempio 
il  consumo  della  propria  casa,  nel  mese  di  gennaio,  che 
mentre  l'anno  scorso  fu  di  lire  100,  quest'anno  è  stato 
di  lire  270. 

Soggiunge  che  si  é  ricuperato  di  pagare  protestando 
che  per  lo  meno  debba  esserci  errore  di  computo. 

Armò  si  associa  rilevando  che  i  consumatori  hanno 
diritto  alla  restituzione  di  una  parte  della  maggiore  somma 
pagata. 

Tagliatìia  osserva  che  non  è  il  caso  di  studiare  an- 
cora, ma  di  pensare  a  restituire  quanto  indebitamente  si 
é  incassato  dall'  emenda  del  gaz  pel  passato, 

Pitrè  attende  che  si  risponda  alla  sua  mozione  sul- 
i'  argomento. 

Cappellani  per  mozione  d'ordine  si  oppone  a  questa 
discussione  {rumori). 

Palizzolo  dimostra  con  l'esperienza  parlamentare  che 


non  è  il  caso  della  mozione  d'ordine  e  che  le  interro- 
gazioni si  possono  svolgere. 

Sangiorgi  risponde  che  secondo  quanto  ha  riferito 
1  ammmistrazione  del  gaz  nessuna  violazione  di  contratto 
e  avvenuta,  pur  riconoscendo  che  la  qualità  e  la  pressione 
del  gaz  sieno  stati  inferiori.  Tuttavia  l'azienda  è  resUta 
nei  limiti  del  contratto,  né  si  può  negare  che  nell'  ultimo 
mese  vi  sia  stato  un  miglioramento,  che  verrà  aumentando 
progressivamente. 

L  oratore  osserva  che  per  favorire  il  servizio  muni- 
apalizzato  si  debba  passar  sopra  a  questi  piccoli  incon- 
venienti. Conclude  rammentando  le  promesse  fatte  dal 
sindaco,  il  cui  ritomo  gli  sembra  doveroso  attendere  prima 
di  prendere  una  qualsiasi  risoluzione. 

Trigona,  Armò  e  Tagliavia  non  si  dichiarano  sod- 
disfatti e  dichiarano  trasformare  in  mozione  la  loro  inter- 
rogazione. 

{Ì4J5  Marzo) 

(Seduta  del  14  Marzo)  —  Sindaco  dichiara  che  nella 
seduta  pjtssata  ebbe  per  equivoco  a  leggere  una  parte- 
cipazione dell'  azienda  del  gaz  sul  consumo  fatto  in  casa 
d  un  egregio  consigliere,  che  aveva  fatto  un'interrtjgazione 
genenca  sulla  questione  del  gaz.  Egli  sente  l'obbligo  di 
chiedere  scuse  al  consigliere  Pitré  se  per  equivoco  ebbe 
a  leggere  in  Consiglio  quelle  note  di  consumo  di  gaz  e 
ritiene  che  dopo  questa  leale  dichiarazione  il  consigliere 
Pitré  si  riterrà  soddisfatto. 

Pi7rè  ringreizia  il  sindaco  delle  leali  dichiarazioni  fatte 
ma  protesta  contro  1*  amministrazione  del  gaz  e  per  le 
informazioni  mandate  a!  sindaco  sul  suo  consumo  privato. 

Napoli  ritiene  che  1'  azienda  del  gaz  abbia  mandato 
quelle  informazioni  al  sindaco  per  non  essere  lette  in 
Consiglio. 

Le  dimissioni  delia  Commissione  amministratrìce  del  gaz. 

Ci  si  comunica  la  seguente  lettera  inviata  dalla  com- 
missione amministrativa  del  gaz  al  sindaco. 

Qyesta  comnussione  amministrativa,  senza  attendere 
alle  frasi  che  si  assumono  profferite  in  Consiglio  comunale 
contro    di  essa,  siccome  apparisce  dai  giomadi  cittadini  ; 

Considerando  la  inopportunità  delle  continue  interro- 
gazioni seguite  nel  Consiglio  comunale  su  1'  andamento 
dell'  azienda  del  gaz,  dopo  i  chiarimenti  dati  allo  stesso 
Consiglio  nella  seduta  segreta  del  7  febbraio  u.  s.,  i 
quali  avrebbero  dovuto  attendere  il  naturale  ad  effettivo 
svolgimento  ; 

Considerando  il  danno  che  deriva  all'  azienda  dalle 
suddette  frequenti  interrogazioni,  in  quanto  rendono  viva 
r  agitazione  cittadina  affatto  ingiustificata  ; 

Considerando  che  le  presenti  condizioni  hanno  creato 
uno  stato  di  cose  da  rendere  impossibile  di  assumere, 
colia  calma  e  la  fiducia  necessaria,  la  responsabilità  de) 
buon  andamento  del  servizio  affidatole 

Delibera  ad  unanimità  : 
di    rassegnare  all'  on.  Consiglio  comunale  di  Palermo  le 
propne  dimensioni. 

Firmari  :  A.  Booa,  G.  Marino  iì 
Paratore,  F.  Lauria,  Enrico  Pa- 
gano, Gabriele  Bibbia,  St.  éi 
Corcaci. 


1 


—  403  — 


L'  aglUiiuoc  del  latinti 

fi  6- 17  Marzo) 

KcAft  pieviuooe.  cloloroM  certo  r  punto  infoMLu. 
<&  «aA  [■DlMiM  p«u  VIVA  rifirrsa  Jelle  otIittU.  U  daue 
Mto  da  Buirti.  niuuU  m  as»cntblea  plciuru.  ha  teste. 
«■■  «oA»  UMnim»,  deiibcTEto  di  render  pten&mente  rdt^ta 
k  rinarfaianrit  diflc  invi  ragioiu  che,  d*ndo  luoso  all'a- 
^tMBtmt  odkeriM.  coodurramio  for»e  i  maltrallati  ofierai 
(t|ifdniih  dilU  nuova  amnunntruiooe  comunate  ddl'a- 
dul  fU.  a  delrmunazKMu  e  ad  alti  a  cui  non  vor- 
ataOO  venire,  uà  per  deleren/Ji  ai  lacri  dirilti 
p^JhUa.  ■•  ui  nmagiiin  a  quei  dt^nttou  e  avih  tmltmcnti 
cito  opn  buon  operaio  deve  quanto  più  può  nutrire  e 
■■Bere  m  pratica.  Ma  lutto  ha  un  tcgiM.  e  le  M0crcnxe 
pn  d*  opn  alm  eoa».  Molto  abbiamo  ■offerto,  molto  at- 
il  rieocKHcimeato  dei  noatn  pìu  elementari  dinlti  ;  ora 
•tafkdn  di  es&rre  iruucoltatì  o  |ueu    ui  Riro    addi- 


Coo  quota,  dunque,  ug^i  stendiamo.  i>eT  un  »enTtlo 
vena  U  cittadinanza  e  nella  unnunenu  («robabile 
d  ^H  pio  Mm  lotta  —  a  cui  lumo.  le  neccskario.  ben 
frgp—b  e  àeoM  —  rictporre,  stntctiz/Ando  i  fatti  accio 
«jw  Ttftffw  colpa  a  noi  ù  pona  addebitare.  ■  dedinaiido 
•  tm.  6tt  d  Ola.  o^à  e  qualtmqm  reftiwnsabilitji  intomo 

■  •  óo  die  potrà  nascere  • .  La  nottra  condotta  r  »tata 
ionr  oocke  troppo  longanime  ;  punto  corredo,  invece. 
qvk  di^  ■DOBainiitralori  del  comune  e  della  commi>- 
■■•e  fHpaMB  jy  uienda  del  gu.  I  (atti  ne  don  provo. 
Nei  pnOB  tM  dicembre  n.  %.,  anolulAroeDlc  coitrclti  dalle 

te.  CM  coHt  nwainw  calma  e  colla  più  illimiuu 
nei  MOlàaeab  di  giintizia  che  do\Tcbbcro  animare 
per  autorità  n  levi  lu  ^  altri,  comrociomrao  la 
Il  itndaco,  a  cui  prima  d' ogni  altro 
bene  di  nvolgcrci,  giiutanienle  ncKteie  un  tne- 
«oriale  in  cui  foMcro  ben  ckiaromente  etpotti  lutti  ì  no- 
*i  liiàitiiala.  promettendo  5n  d' allora  di  fai  quanto 
MM«  ■  lai  per  contentarci.  Il  memoriale  gli  fu  prevcnUito 
■Iem  went  «pprcMO  ;  ma  quando,  •  dopo  venti  giorni 
dL  tmam  ■.  unuAimo  da  hii  per  la  rispotU.  non  d  fu 
fWwhJe  ■«cri*,  etaendoche.    ci  si  dia«e,    il   memoriale... 

■  erm.  dbcrui«iamente  |>erduto  I  Comprendendo  allora. 
A  SMT  faiaogno  tk  chi.  |*cr  tuperìore  colturo.  potette  far 
*Jm  HCgfia  le  noatre  rogiooi.  Kccbemino  a  nostro  nip- 

un  avvocato,  ripresentando  per  mio  mcuo  il 
m  doppia  copta  :  una  al  sindaco,  un'altro  alla 
MBminutrativa  del  gar.  Ma  uemmen  qoetfo 
loitima  :  e  coti  Jndegnwnenle  si  profitto 
G^TMi  dei  nostn  buooì  propositi  ;  furon  tali 
W  «li  con  cui  «i  cerco  di  stancala  e  deludere  i 
«^  bÌM0ik  cbe  Doi  fummo  costretti  a  ritirare  il  man- 
Idn  al  ditto  Avvocalo.  n<m  trovoDdo  (nii  nella  eccessiva. 
(reddeuA  e  debolezzA  del  suo  procedere 
per  noi.  Fu  alltira  che.  disgustati,  da  un 
pcctAAtt  dafl'  Altro.  cIaIIa  necessita  mcabonte.  e  non 
ncada.  per  «ttm,  più  fede  nella  ef&cacia  di  una  padftco 
tatti,  >don>— ao  altri  metodi  ed  altre  vedute,  men  plau- 
lUì  ione  da  ptrtc  deH'Auiorita.  ma  più  pcrtuam-i  certo. 
B  licK  qaealBte  Aloosi.  mlervenulo  con  buon  numero  di 
d  coiwgbo  di  tornare  orKosA  dal  sudato. 


•more 


Acconsrntinvno.  e  venne    anche  lui.    Il  sindiAco. 

•olito  *.  prcM  (capo  «  decidcTc.  e  volle  che  si 

3  doniMii  per  IMA  concreU  rispoatA.  Si  tomo 

e  ctiieie  altn  otto  giorni  :  gfi  m  coaccmem.  Si  tornò  dopo 

qucst'  altro  tenoine.   ma  li   cliba  3  conggio  tnAtidito  di 

risponderà  che  noa  waenJon  potuto  fare  a  teni|>o.  etan 

necessari  altri  otto  giorni.  Si  cooceuero  anche  quelli  ! 

QuetU  volta,  pna  dello  spirare  al  termale,  il  sindaco 
ci  die  convegno  in  casa  sua.  Eran  prcMab  anche  A  di- 
rettore cav.  Pernice  e  l' ing.  CaDo  deH'niiiiA.  Dopo  hsng» 
diacuHiofie  fu  riconoaciuto  giusto.  Saalmenle,  e  ben  degno 
di  essere  accordalo  lutto  quanto  si  chiedeva  nel  memo- 
riale :  ma  poiché,  ci  si  disse,  solo  un  delibrrolo  della 
conunsaioBe  ammimstratiTa  poteva  esacre  valido  in  pro- 
posito, era  giocoforu  che  noi  tuiuvia  si  paziesitASAe.  Pa- 
uentaramo  aaooim.  Sconi  circa  ahri  IO  giorni,  ne  alcuna 
rtspoau  paiveMndod.  si  tornò  dal  sindaco,  il  quale  d 
comunicò  aver  già  la  commusioiie  ainiiiiiuairativa  appro* 
voto  ogni  cooA.  mt  neccasilare  Altri  otto  giorni  acoo  che 
SI  dease  tempo  «1  Consigiio  comunAle  di  dehberare  on- 
ch  esM  in  merito.  Ma  anche  questi  atto  giorni,  al  solilo, 
scorterò,  senio  che    ■  si  faceste  a  tempo  *. 

In  seguilo,  il  sindaco  non  tiovo  altro  motivo  da  op* 
pone  che  di  avere  avuto  un  (Numte  ammalato,  chiedendo 
perdo  altro  tempo  I  Tornati  ancora,  l' occoglictua  rxevuU 
e  le  parole  rivolteci  e  tutto  d  fecero  andar  via  -  più 
che  moi  —  colla  convinzione  chiaro  e  irccsso  detti  ino- 
tiliu  aasohilA  dei  noolri  sforzi  a  quel  modo  esplicati  e 
dello  irapresciadSMte  biaogao,  per  esoei  press  sul  serio,  di 
•  più  seriomenle  Agire  •. 

Di  nuovo  mi  cr venne  d  vice  questore  Aloogi.  il  <)uale, 
riconoacendo  di  Mrrr  noi  le  più  ampie  rAcioni,  eapreoe 
il  desiderio  che  noi  u  Attendesse  a  mettere  in  opera  le 
nostre  determinazioiii  fin  dopo  il  suo  niomo  dal  Modico, 
con  cui  sarebbe  andato  sidMio  •  conferire.  AcooMealiaKao 
Ancora,  non  d' altro  desiderosi  che  senu  chtouo  e  senxa 
ragione  di  disgusti  si  nconoaceasc  la  giustrm  delle  nostre 
richieste. 

La  risposta  del  indaco  fu...  che  ■  ovcih  la  beata 
<ii  attendere  luttana  fino  al  IS  corr,,  promeneado  die 
d  lì  sarebbe  lutto  accordalo,  essendosi  amiHamrnle  nco- 
oosciuti  i  noatri  dtritli.  E  noi.  per  far  moggiormenle  ve- 
dere di  quab  buon  proposib  si  foise  anunati,  idjbiaraD 
addirittura  accordato  fino  al  20. 

Ma  dopo  tanta  e  tale  espeiinua,  trancameule  non 
d  sentiamo  di  nutrir  sovcrcbia  fiducia  in  queot'  altra  pro- 
messa. Ra'  o^gi,  nulla  d  si  e  com— scilo,  e  tenùiino 
troppo  che  ad  aasai  vati  otfXlà.  tra  brvfc,  dovrà  pire 
venirsi.  Noi  abbianio  fatto  dì  tutto  per  scoagìurarle  :  se 
ad  esse  d  traocÌBera.  fidiamo  nel  rìeoooaciuto  buon  senso 
e  nd  sentimeDto  aho  di  giuMidi  defia  dtiadinAiua.  per- 
chè d  compatisca  e,  ben  vagliale  te  cote,  dìi  oe^  • 
responiabilitii  solo  a  chi  spetta. 

CONSIGUO  COMUNALE 

(19  20  Marsaf 

(Seduu  del  19)  '  Pkca.  dell'as».  aodano  SavaMri. 
Sodo  presenti  42  constgfieri 
Alle  ore    17.10  si  afec  la  seduta. 
Un  pubblico  enorme  tvemiace  le  tribune   facendo  un 
baccaiso  enorme. 
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Slloestri  (ass.  a.)  ricorda  che  nelU  seduta  passata  il 
sindaco  partecipò  le  dimissioni  dello  commissione  ammini- 
atratricc  del  gaz  nonché  della  Giunta. 

Invita  quindi  il  Consiglio  a  passare  olla  elezione  della 
Giunta. 

Lo  Vetite  comincia  col  dichiararsi  amico  dell'aninu- 
nistrazionc  e  per  tale  ragione  egli  dira  sinceramente  Ìl 
suo  pensiero  sulte  comunicazioni  fatte  dal  sindaco  nella 
passata  seduta.  Dimostra  che  le  dimissioni  dell  ammini- 
strazione furono  ingiustificate,  anzi  costituiscono  un  atto 
impulsivo  e  di  malintesa  solidarietà  colla  commissione 
del  gaz. 

Se  poi  ci  sono  delle  cause  recondite  l'amministrazione 
aveva  il  dovere  dì  non  fuggire  in  tal  modo  e  dire  ogni 
cosa  al  Consiglio. 

Respinge  1'  accasa  che  l' opposizione  abbia  fatto  opera 
contraria  alla  politica  delle  municipalizzazioni.  In  (al  modo 
si  giustifica  r  allarme  della  cittadinanza,  che  a  proposito 
dell'  inchiesta  di  via  Koma  ha  già  concepito  dei  gravi 
sospetti  e  ritiene  giustificalo  quanto  sulla  fuga  dell'ammi- 
nistrazione venne  scritto  dal  Giornale  dì  Sicilia. 

Conclude  quindi  invitando  il  Consiglio  a  non  pren- 
dere atto  delle  dimissioni  dell'  amministrazione. 

Scalea  per  mozione  d'  ordine  osserva  che  il  censi- 
gliere  Lo  Vetcrc  ha  parlato  in  mento  alle  dimissioni  del- 
l' amministrazione,  però  essendo  queste  causate  dalle  di- 
missiom  dell'  amministrazione  del  gaz.  bisogna  discutere 
prima  queste  dimissioni. 

Sllu€siri  (ass.  anz.)  non  e  possibile  discutere  le  due 
dimissioni  indipendentemente. 

Sangiorgi  parla  contro  le  conclusioni  del  cons.  Scalea. 
Le  dichiarazioni  del  sindaco  furono  esplicite,  giacche  vi 
si  diceva  che  col  sistema  inaugurato  a  proposito  del  gaz 
si  comprometteva  l' andamento  di  quel  servizio  munici- 
palizzato. 

Ritiene  quindi  che  deU>asi  discutere  prima  fé  dimis- 
tioni  dell'  amministrazione  comunale  e  poi  quelle  della 
commissione  del  ga?. 

Lo  Veiere  confuta  tale  concetto  leggendo  la  comuni- 
cazione Ietta  dal  sindaco  nella  passata  seduta. 

Napoli  |>arla  prò  e  contro  la  mozione  d*  ordine  posta 
innanzi  dal  consigliere  Scalea. 

Tenendo  presente  che  non  vì  è  tuttora  un'  ammini- 
strazione e  che  non  potrebbe  discutersi  un  argomento  in 
assenza  degli  amministratori  del  Comune.  Però  nella  so- 
stanza non  possono  discutersi  le  dimissioni  de)  sindaco  e 
della  giunta  senza  discutere  la  causa  che  le  occasiono, 
cioè  le  dimissioni  della  commissione  amminislratrice  del  gaz. 

L  oratore  conclude  col  dire  che  si  può  conglobare 
la  dÌscu.«sione. 

Scalea  insiste  nel  ntcncre  che  si  debbano  prima  di- 
scutersi le  dimissioni  della  commissione  del  gaz. 

Critica  poi  la  forma  delle  comunicazioni  delle  dimis- 
sioni del  sindaco  e  della  giunta. 

Resiìvo  non  ha  difficoltà  ad  accettare  la  mozione 
Scalea. 

Silveairi  (ass,  a.)  pone  ai  voti  la  nwzione  Sc^ea. 

Il  Consiglio  la  respinge. 

Trìgona  si  occtiperà  prima  delle  dimissioni  dell'ararai- 
ntstrazionc  del  gaz.  lo  zelo  dei  cui  membri  e  noto,    ma 


è  noto  pure  eh'  essi  debbono  condurre  ìn  porto  una  nave 
molto  avariata. 

Legge  la  lettera  di  dimissioni  della  suddetta  commi^^ 
sione  facendo  rilevare  che  in  essa  si  fa  rimprovero  all'ì^^l 
tcrcflsamcnto  dei  consiglieri  per  1'  agitazione  ddla  citta£- 
nanza  che  si  qualìBca  mgiustificata. 

L*  oratore  non  crede  che  la  commissione  amministra- 
trice  del  gaz  debba  dare  lezioni  sul  dovete  cl*e  hanno  Ì 
consiglieri  comunali  di  controllare  le  aziende  die  dipcn^^ 
dono  dal  comune  {bene).  ^H 

I^gti  non  può  accettare  il  modo  di  vedere  dell'ammi- 
nistrazione e  farà  sempre  Ì!  suo  dovere  portando  in  Con^^ 
siglio  1  lagni  della  cittadinanza  {approvazioni).  ^^ 

L'  oratore  ritiene  che  dopo  tutto  il   Consiglio  debbiai 
respingere    queste    dimissioni    non  avendo   un  serio  foo^ 
damento. 

In  quanto  alle  dimissioni    del    sindaco  e  della 
egli  le  ritiene  un  colpo  di  testa  e  spera  che  saranno  ri- 
tirate. Conclude  presentando  il  seguente  ordine  del  giorno: 

Il  Consiglio  confermando  la  sua  fiducia  all'  ammini- 
strazione attende  dalla  di  lei  energia  la  soWione  del  pro- 
blema del  gaz  ed  i  pro^-vedi menti  equitativi  della  cittadi- 
nanza richiesti  e  passa  all'  ordine  del    giorno. 

Tagliavia  si  associa  a  tali  concetti  e  all'  ordine  del 
giomo- 

Pincilore  a  nome  della  minoranza  esamina  la  cai 
determinante  le  dimissioni  dell'  amministrazione,  doè  qui 
delta  commissione  del  gaz. 

Quest'  ultima  pero  non  sì  è  dimessa  per  le  difficolta 
incontrate  nell'  azienda,  ma  per  semplice  tiscntiinento. 
Dimostra  che  i  consiglieri  hanno  il  diritto  di  controtiare 
coscienziosamente  le  aziende  che  dipendono  dal  comune, 
perchè  tale  è  il  diritto  che  dà  toro  la  legge.  Fa  la  storia 
di  questa  azienda,  degli  inconvenienti  tuttora  non  tolti, 
malgrado  1'  arrivo  del  cannel. 

Ai  reclami  incessanti  della  cittadinanza  portati  in  Con- 
siglio non  sì  e  posto  riparo,  tuttavia  il  Consiglio  tanto  in 
comitato  segreto  che  nelle  varie  sedute  pubbliche  ha  ac- 
cordato all'  amministrazione  del  gaz  tuttociò  che  essa  ha 
indicato  per  il  miglioramento  di  questo  servizio  pubblico. 
Elssa  dunque  non  può  lagnarsi  del  Consiglio,  ma  vorrebbe 
negargli  il  duitlo  del  controllo  e  si  dimette  per  puro  n- 
sentimcnto.  Non  crede  che  il  Consiglio  debba  accettare 
[e  dimissioni  dell'  ammistrazione  del  gaz  e  a  questo  pro- 
posito (tresenla  anche  a  nome  dei  consiglieri  Scalea,  Armo. 
Barbera.  Maggiore  Amari,  Carella,  Cusumano.  Bellavista, 
Diliberto,  Castellana  e  Trigona  il  seguente  ordine  del 
giorno  : 

Il  Consiglio  comunale,  non  potendo  accettare  i 
addotti  dalla  Commissione  amminislratrice    del  gaz  nella 
sua  lettera  di  dimissioni,  ed  affcnnando  Ìl  diritto  del  Con- 
siglio a  sorvegliare  lo  svolguncnto  delle  aziende  muniofM- 
lizzate,  non  prende  atto  delle  dimissioni  stesise. 

Corvaia  fa  1'  elogio  della  commissione  omministrstrice 
del  gaz  e  attribuisce  tutte  le  difEcoIta  Ìn   cui  essa  e 
ciampata  allo  stalo  coatico  e  deplorevole  in  cui  l'an 
del  gaz  venne    riscaldala.    Incolpa    di  ciò    l' insufficiena 
tecnica  e  amministrativa  di  coloro  che  fecero  l'operooone 
di  riscatto  e  quella  di    consegna    dell'  uicnda    suddetta- 

Conclude  invitando    il    Consìglio  B  respingere  le 
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iMU  commiaaiorur  ainnunutratnc«  del  gu  e  con- 
ddl'  MnimnÌMuione  {approvai hnl). 

BméifM.  Dilcnde  U  cunwawitwe  del  k«/  cJr«li  ap- 
pMCÌ  matJk  e  (tttf  ricoiMMcendo  al  ConMslio  ÌI  doitlo 
«i  cMlralo  fHDtilicA  te  dimtMioiu  di  cma  che  dice  dite 
pv  VI  iwibmailo  di  debolezza. 

RÌDonli  il  propwmu  di  Uvorì  propottou  d«II'«a«ndN 
dd  pu  pcf  ffipanrr  Affli  ineonveni«nti  UmenUti  e  coa- 
^mde  pfrRMida  il  Coiuiglio  di  r^spmgrfc  le  diintuioiM. 

Emmmm  poi  le  dìnwHom  dell'  Anmin»trarianc  comu- 
mtàt   die  «BrilMiice   «d    un    pciuicto    corretto    di  loli- 


Cocdiadc  pfoponendo  che  ti  ie«|Mti9*no  anche  quMtc 


PaSUx^. 


o    por 


(rovanda    mtempcstivc    le   dinwMow 
comunalr,   in   irguito    a  qurllc  ddla 
■amuniitrativa    del  gu,    lutiaviA  naa  acdc 
Ae  «Mi  blu  violoiza  «I  Coniiglio. 

E— iÌB>ndn  U  tnobvaiiooe  dalle  iluntsnoni  drlla  com- 
^lanac  del  gaz  rileva  che  questa  noo  ha  il  diritto  di 
UMiMni  col  Cofuigdo  comunale,  dal  quale  hi  ottenuto 
vak  di  ftdaàac  tutti  i  londt  iMccatan  pd  BUfbaramarto 
oB  pradoCto. 

Se  caa  voleste  impedire  il  diritto  (£  controllo  che 
Imbmo  t  rappreaea tanti    degli    elettori,    tbagliercbbr    cer* 

\iMi  crede  che  u  debbano  accettare  queste  dimissioni 


bi  plinto  alle   duntuioni    dell'  immìniitrazione  erano 
pesche  la  commiiMOiic  amminiitratricc  del  gaz  hi 


E^A  c«oclode  che  debbocui  respingete  queite  altre 
volandoci  la  hducU  all'  amminittra/jonc.  Egli 
a    quell'ordine    del    giorno    torrnulalo    in    tal 


(ìltAmtù  mpinge  te  tlimiisioiii  della  amminiktrazionc 
ed  ■■&  fcWfapcblc  ingiiulthcate  dopo  quanto  ha  latto  per 
«M  d  CrMiidin.  respinge  l' idea  che  U  minoranza  abbia 
«Masatti  al  prùgrammA  delle  municipalizzazioni.  Il  Con- 
ila ks  accofdalo  Iffe  700.U0U  per  mif^iorare  l'azicmla 
éà  gai:,  tntlan*  acMBi  vantaggio  hnora  si  é  viito. 

Non  li  e  dimiointo  il  prezzo  del  gax,  ne  miglìowta 
kqvKu  dd  prodotto. 

voterà  che  ù  respingano  le  dimtstiont  del* 
WMnicipalc.    perche    essa    responsabile 
alMale  deve  porvi  t&z^c  rimedia.  Re- 
lè dmàasiooi  non  intende  però  votare  Sducia 


Arma  *  Ottrattìene  a  considerare  1*  opera  della  mino- 
Itela  faccenda  del  «az  nte%'ando  che  la  vera  oita- 
ddla  azienda  mumapalc  e  stala  l'ammirustTazione 
c^  ne  ha  coanalo  i  bilanci  ed  impedito  il  li- 
mo avendo  poi  il  buon  senso,  quando  sono 
Mb  i  wf«li  incoa venienti,  di  diminmre  il  prezzo  del  gaz, 
ps  vlrvare  i  cittadmi  delle  maggiori  somme  pagale. 

l,'  «More  dimostra  che  1'  oppostone  ha  tem^ve  ili- 
tmÈt  lo  mkippo  dell'  azienda  dd   gaz  votando  i  (ondi 
•ccordaado  ad  essa  la  sua  6duua. 
CoahAa  «  quoto  punto  il  concetto    del  caos.  Paliz- 
•  cW  ribella  emanazione  dell'ammtiustrazìooe  fgmunilft 


la  coramiasiooe  amministratrice  del  gaz  e  pensò  ne  ntiene 
logiche  le  dimissioni. 

DitiMMlra  che  la  coiuminiooe  del  gaz  e  emanazione 
dd  Consiglio. 

Non  ntiene  poi  sia  il  caso  di  votar  ftducia  nstt'ammi- 
lustraziooc  comnnale.  lo  cui  dimissioni  ■  ddibono  pura- 
mente e  semplicemrnle  res{Hngerr  perche  semitliremenie 
utopportune  ed  mgiustt&cate.  che  anzi  nascondono  J  tao- 
vanir  di  fare  il  de«iderato  rimpasto. 

Questo  ha  voluto  dire  d  Cowiglio. 

Scalca  a  nome  dell*  oppoùioM  crìtica  la  «toazÌDnc 
«nndr  prodotta  dalle  ingumìftcate  dlmisaioni  ddrainmÌBÌ< 
•trarione  del  gaz.  e  dalla  fugs  della   punta  rnm-jnsle. 

11  Coosidio  ha  il  dintto  del  controllo  sull'a/ienda  del 
gaz,  ma  di  ha  accordato  sempre  tutti  i  mezzi  per  migliorarB. 
è  ingiusto  quindi  volergli  pare  il  bavaglio. 

L*  opposiziDne  lu  sempre  favorito  lo  ivibppo  defl'a- 
zienda,  mentre  1*  amministrazioQe  comunale  ha  fatto  di 
tutto  per  tmpedirlD  con  le  sue  inframinenenze. 

Oichiara  ngiusli&catc'  te  accuse  contro  ropposizione 
e  trova  strano  che  le  si  (ucitao  qoaodo  poi  le  n  offrono 
i  tra  assaasorati  vacanti  per  otlcoeme  l' appoggio  {appro- 
vaxhnf^. 

Sanglorgi  e  Caglio  fuori  i  nomi. 

Scalta  questa  e  la  verità.  Confuta  a  sua  voha  i  coo- 
cetli  del  COI».  PaUzzolo  sulla  questione  di  accordai  fiducia 
all'  aintninistiazioae.  Non  oc  e  il  caso,  mollo  più  che  le 
dimissioni  sono  capncoose.  nim  fondate,  dovute  ad  un 
indecente  retrotcena.  cui  I  opposizione  non  si  e  voluta 
prestare. 

Conclude  presentando  il  legnenie  ordine  del  giorno  : 
Il  Coosidio  non  trovando  a  dett>enrc  sulle  dimissioni 
dell*  am-ninistrazìone  passa  alP  ordine  del  giorno  {appn* 
vazhni). 

Barbera  osserva  che  non  e  il  caso  oggi  di  preoccu- 
parsi di  crisi,  come  ha  (allo  il  corti.  Palizzdo.  crisi  non 
ce  n'  e.  ne   ve  ne  r  stata  mai. 

Molto  meno  poi  è  il  caso  di  votare  bduaa  anche  se 
|*eT  farle  satire  complrlamente  it  talvario  e  infliggerle  la 
confesiiune.  come  %'anebbe  il   cuni.   Palizz^o. 

Spiega  che  le  donissioai  dell'  ammuustrazione  del  gaz 
e  detta  giunta  signifìcana  che  non  sì  vuole  la  mtica.  ne 
il  conuolln  del  Conttglio  e  questi  oilen  vo^iono  imporre 
ali*  assenUilea  consiliare. 

Deplora  ule  sulema  ed  avverte  la  matpomn  tTog^. 
che  potrà  essere  la  minoranza  di  domom  a  MB  Moofinare 
e  soverchiare  il  diritto  dd  ConsiglÌD.  poiché  per  l'avve- 
nire potrebbe  accadcrlc  altrettanto-  Coodade  ncjaado 
quaUuui  fiducia  all'  amministranone  pur  rei|iwnendo>c  le 
dimissioni. 

Sanghrgi  trova  giuste  le  iole  condustooi  dd  coos. 
Barbera,  non  qudle  degli  altri  oppositori,  che  voncbbero 
mantenuta  1'  arnmìnìilTaiione  sensa  accordarle  la  Uada. 
Oede  che  la  mozione  Scalea  abbia  lenarato  r  equivoco 
nella  dìscuasiooe. 

Egli  H^*^*  ^  motivazione  ddle  dbniwoai  dalla  giiBtB 
insistendo  nd  dire  che  non  ai  vdle  meacrc  fl  bavacBo 
d  Consigho. 

Difende  anche  le  ragioni  che  tficdaro  luogo  alle  dh 
missioni  dall'  aamuiùtliaiinne  dd  fai. 
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EJcvoto  il  grido  di  allarme  da  questa  sulla  continuala 
discussione  sull*  azienda  e  sul  prodotto  nuoccsK  all'anda- 
mento di  essa,  era  logico  che  la  giunta  sì  dimettesse  per 
lasciar  libero  il  Consiglio  di   prov-vedere. 

Osscr\'a  che  le  opere  pel  tniglioramcnto  sì  sono  mi- 
zjale.  sul  passalo  1'  anmiinistrazione  ha  fatto  le  sue  riserve. 
A  queste  non  si  è  voluto  allendere  e  I'  amministrazione 
si  è  dimessa. 

Respinge  l' idea  che  le  dimissioni  siano  dovute  all'in- 
chiesta sui  lavori  di  via  Roma. 

Conclude  dicendo  che  se  il  Consiglio  ha  fiducia  nei- 
r  amminiitrazione  sa  quel  che  gli  resta  a  fare, 

Napoli  difende  \'  operato  della  commissione  del  gaz. 
le  cui  dimissioni  giuatifica  perchè  furono  causate  dal  pen- 
siero che  le  soverchie  discussioni  signi (icajisero  mancanza 
di  fiducia. 

Fa  la  storia  delle  difficolta  in  cui  ha  navigalo  i*  am- 
mimstrozione  del  gaz  e  rileva  gli  appettiti  degli  utenti, 
che  credono  avere  anche  il  diritto  di  pagare  perchè  trat- 
tasi di  anenda  municipale. 

Armò,  Scalea  e  Pmciiore  protestano. 

Naftoli  continua  censurando  un  tal  metodo  e  rivol' 
gendo»  al  Consiglio,  specialmente  eJl'  opposizione  perchè 
un  tale  sistema  non  sia  mcoraggiato. 

Il  Consiglio  deve  invece  incoraggiare  1'  azienda  mu- 
nicipalizzata, pur  conservando  il  diritto  di  controllo  e  di- 
scutendo sobriamente  sul  diritto  dei  consumatori  ad  un 
indennizzo,  ma  opponendosi  alla  violenza  di  essi. 

Possa  quindi  a  discutere  le  dimissioni  della  giunta. 
Pur  riconoscendo  che  l' amministrazione  ebbe  torto  di 
inframmettersi  nel  bilancio  dell'  azienda,  osserva  che  tale 
inframmettenza  non  ebbe  conseguenze  pratiche,  perche 
in  seguito  accordò  tutto  all'  azienda  medesima. 

Deplora  la  mancanz-a  di  energia  di  fronte  all'  agi- 
tazione. 

Conclude  raccomandando  al  sindaco  e  alla  giunta 
che  senza  menomare  1'  autorità  della  coiTunissione  ammj- 
nistratrice  studi  i  pro\'vedimenti  opportuni  per  accontentare 
i  desideri  dei  consumatori. 

Presenta  quindi  Ìl  seguente  ordine  del  giorno: 

«  n  Consiglio,  riconfermando  la  sua  fiducia  nell' am- 
ministrazione del  gaz  e  nell'  ammuustriL£.ione  comunale, 
passa  all'ordine  del  giorno  >. 

Slloestrì  comunica  che  vi  sono  4  ordini  del  giomo 
e  che  ìl  più  largo  essendo  quello  del  cons.  Napoli  lo 
mette  ai  voti. 

Scalea  osserva  che  il  suo  ordine  del  giorno  ti  avvi- 
cina air  ordine  del  giomo  puro  e  semplice  e  perciò  deve 
avere  la  preferenza. 

Siloestrì  lo  pone  ai  voti  per  appello  nominale.  L'am- 
ministrazione si  astiene. 

Segretario  fa  1'  appello. 

Rispondono  NO:  45,  SI:   IO.  astenuti:  1 

Si  pone  ai  voti  1*  ordine  del  giomo  Napoli,  che  su 
domanda  di  Scalea  si  vota  per  divisione. 

Si  fa  il  primo  appello  nominale  per  la  parie  concer- 
nente r  amministrazione  del  gaz. 

E    approvalo  con   52  voti. 

Si  fa  r  appello  per  la  seconda  porte.  ìn  cui  l' ammi- 
nistrazione si  astiene,  dovendosi  votare  la  fiducia  ad  essa. 


on- 

I 
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Questa  seconda  parte  e  approvala  con  32  voti  con- 
tro 4  e  13  astenuti. 

Levasi  quindi  la  seduta  alle  ore  20. 

Uaa  liosla  neir  abitazione  dei  gazlsti 

G  si  comunica  la  seguente  deliberazione  presa  da^ 
operai  gazìsti  : 

■  hi  vista  delle  dimissioni  della  Ccmunissione  ammini- 
strativa del  gaz  e  della  Giunta  e  del  sindaco  della  citta, 
gli  operai  addetti  al  gaz.  riuniti  in  solenne  assemblea  nella 
Camera  del  lavoro  il   19  corrente,  deliberano  : 

«  Di  rimandare  la  grave  deliberazione  già  presa  pei 
giorno  20  a  subito  dopo  che  saranno  sistemate  le  ammi- 
nistrazioni comunale  e  del  gaz,  per  mostrare  alla  atladl- 
nanza  ancora  una  volta  la  longanimità  e  la  serietà  dcfli 
operai  di  fronte  alle  continue  provocazioni  che  vengono 
dall'atto  *. 

CONSIGLIO  COMUNALE 

{23-24  Marzo) 

(Seduta  del  23)  —  Presidenza  dei  sindaco  Tucr 
Lanza. 

Sono  presenti  42  consiglieri. 

Alle  ore   17,20  sì  dichiara  aperta  la  seduta. 

SìTìdaco  partecipa  la  seguente  lettera  detl'amministri- 
zionc  ammmisliatricc  del  gaz.  con  bi  quale  essa  ritua  le 
date  dimissioni. 

///.  sig.  cao.   Qiu3cppe- Lanza 
Senatore  del  Regno  —  Sindaco  di  Palermo 

•  In  seguita  all'  unanime  voto  di  fiducia  espreuo 
cotesto  on.  Consiglio  comunale,  nella  seduta  del  I9c<r- 
rente.  ho  l' onore  di  comunicare  a  V.  S.  che  questa 
commissione  amministra  tri  ce.  riunitasi  oggi,  apprezzan<io 
r  alto  valore  della  solidarietà  spiegata  dalla  Giunta  e  del 
voto  del  Consiglio,  ha  deliberalo  di  recedere  dalle  pro- 
prie dimissioni  e  mi  ha  incaricato  dì  esprimerle  i  propn 
e  vivi  ringraziamenti  e  pregarla  di  rendersene  ialerpfctf' 
verso  la  Giunta  e  1'  on.  Consìglio  comunale. 

Attingendo,  dal  voto  di  liduaa,  novella  forza  per  por- 
tare a  compimento,  tanto  la  canalizzazione  intrapresa  e 
tutti  gli  altri  lavori  indispensabili  per  assicucare  il  buon 
andamento  della  industria,  quanto  T'assetto  definitivo  del 
personale  operaio,  col  conciliare  i  desideri  di  questo  con 
t*  interesse  dell'  azienda,  la  commissione  si  augura  che 
sarà  coadiuvata  nel  suo  compilo  dal  favore  dclU  ciltA- 
dinanza. 

Col  massimo  ossequio 

Il  presidente  della  Comm.  aramimsti. 
A.  BORA 

StTìdaco  soggiunge    che    l' amministrazione  in 
a  ciò  ritira  a  sua    volta    le  dtmissiont    e  nella  sedata 
mercoledì  venturo    si  riserva    di    proporre    gli  oppoitiMi| 
provvedimenti  per  soddisfare  i  reclami  della  cittaduuiiai 
(appro'vazìoni). 

Sarìgiorgi  (ass.  f.)  rifensce  su  alcuni  lavon  da  fv* 
neir  usina  del  gaz  per  migliorare  il  macchinario  ed  3. 
prodotto. 

L.a  prima  spesa  in  L.  87.670  n  riferisce  oll's 
dei  nuovi  condensatori,    estrattori   ed    altro    macc 


tire  qwVi  «Itittli.  L«  KHHM  urè  pufaU  «i  fot* 
,  toc  aerdu   |906-I9t0  cocli  interen  del  6  txr 

iioondi  ipcM  ia    L.  0569.32  prr  l' impunto  di 

i  di  depmiiooe  e  <li  un  r«i|ol«lorr  di  prenionc. 

tpCM  m  L.    I8.)44.40  •erviià  (mt  IVdificvìonc 

canino  e  U  mon  ui  oper*  delle  altre  fot- 


p 


■o  U  ipeu  complctcivii  tAtik  di  L.  125.863.72, 
t  nd  progetto  6o«A2ÌAno  generale  di  L.  500.000. 
|l  otMiiiriiHìi  del  cons.  LiJonnl,  il  Cooiiglio  «p- 
Iprapoit»  dell'  vnminittraiione. 

^ft        La  ^uesitone  del  sai 

Bwid  Comitato  detlf  utenti  prewaUU  al  Pnfello 

Wna  dal  gwmale   L'  Ora  ; 

iMdcDie  dd  Comitato  d'agitazione  deg^  utenti 
leÀmc  del  gaz  ci  scrive  : 

ftaiiMÈimo  ùg.  DìrcUore  del  giomatt  L*  ORA, 

\. 

mv»  di  dare  ospitalità  nel  uio  accreditato  perio- 
legpente  conntnicAzione  che    nUctte   1'  mlerevsc 
Ivdaevole  claue  da  consumaton  del  gaz  muni- 
Ho. 

Vaialo  ha  crcdoto  opportuno  di  presentare  per 
ko  ■  data  del  20  corrente  un  memoriale  al- 
k  avKw  Prefetto  contenente  le  ragioni  inelutla- 
IpoCTCfinao  i  rectami  degli  uiend  e  che  utegral- 
li  BMcnw  : 

iff.n»  tig.  Prefetto. 


etecutiva  qui  «onoscntta.  eletta  dagli 
jl  fu.  nel  comuio  del  IO  febbraio,  n  rivolge 
V .  lll^ma.  laprenio  tutore  della  ^lUitLCia.  della 
I  dell'ordine  nella  Provincia,  onde  intervenga 
ia  aMofita  nel  presente  contralto  per  l' ecceao 
pK>  die.  a  danno  degli  utenti,  si  e  speritnentBlo 
be  lenpo. 

■■■■Miooe  dichiara  an/itutto  che  accettò  il  d^ 
La«  iadk  'ft**»***'**  per  esercitare,  come  efcrdta 
p*  azioiM!  noderatrice  e  che  se  i  voti,  dei  quali 
Ininui  interprete,  non  doveaiero  eaiere  accolti. 
Vcfabe  dimetlrni  declinando  sin  da  ora  ogni  re- 
bà  delle  contcgueiuc  cl>e  dal  suo  ritiro  inevita- 
I  derìvcrcU>ero  ;  dichiara    altresì  eh'  essa  ikhi  ha 

B  dubbi  nUa  capacita.  suU'  onesta  e  sul  buon 
mmiiwoiiB  amministrativa  dell*  azienda  del 
e  nel  conuzio  furono  fatte  le  Iodi  più  ampie 
fet,  M  II  e  mai  atteggiata  ad  avversaria  dell'am- 
|oaa  *^*«n""**  che  ha  «iterato  e  spera  tuttavia  si 
j^àrare  a  ■entimeiili  d'  onesta  e  di  giustizia.  Tanto 
fi  ca«  e  awcnaria  ddlc  municqializzazìom.  come 
calo  J' iruinuare  ;  ma  lermanMate  dotdcra  che 
\a  fwfabiico,  assunto  dal  Comune,  proceda  retta- 
^■de  il  «ano  principio  della  municipalizzazjooe  non 
di  chi  F  chiamato  a  tradurlo  in 
degli  ulenb  essa  domanda  lollanlo  che 
tf  ftefo  e  la  S.  V.  lllurtnnna  converta  cer* 
[.dw  noa  vi  può  essere  domanda  [mi  equa  e  piii 


mite.  Ma  puiliuppo  è  hwfi  dubbio  oramai  che  noa  ■ 
r  fatto  ikAgare  il  gittslo  ed  è  hion  dubbio,  non  tanto  per 
le  ragioni  tecniche  delle  quali  i  competenti  hanno  padaio, 
quaniu  per  la  esplicita  confeisiooe  dcOa  stewa  rnmaiiuàìw. 
amministratrice  dell'  azienda  del  |pu.  Alla  5-  V.  Itinm 
non  tara  sfuggitA  la  circoftanra  che  nella  seduta  coctM* 
giure,  alla  quale  intervenne  la  tammnaione  suddetta. 
queata  ajfermo  ira  akre  cose,  che  X  amnmùtnuàonc  co- 
munale  non  «vrva  ronsentìri  i  metzi  nrraMan'  a  miglio- 
rare la  p*oduziooe  ed  il  consumo  del  gaz,  ch«  aveva  pre- 
tesa r  assicurazione  di  un  gttadagio  neCto  di  cena  cifra, 
e  che  r  eccetto  del  cousumo  a  danno  dcfjE  irtcnli,  «pe- 
oalmcnlc  di  certi  rwra.  denvava  da.  noo  aappiamo,  quali 
de&dcnze  di  certa  quatitìi  di  carbone  e  loptalutlo  dal  di* 
frtlo  di  canaliimiuue»  la  lyalc  non  avrebbe  permealo  la 
sfrenau  •aauBnntraixne  a  WKm  utmti.  la  quale  si  era 
come  n  dice  consentita  dopo  la  muoidpaliiuzionc. 

Queste  dìdiìarafioai  furono  pubblicala  dai  giamali 
atudiai  non  furooo  allora  mentite,  come  non  fumoo 
mai  atnenlile  quando  ftvooo  ripetute  nelle  discuiiiooi 
fonfìlian 

Sr  questo  e  vero,  e  non  è  Juhhio  che  tla  oero  come 
r  amministraziooc  comunale  ae  ha  preveduto,  ne  ■  e 
mostrata  disposta  a  provvedere  ?  Come  mai  ha  pr^eao 
che  gli  utenti  loedano  e  paghino  >  Saiclthe  Ìl  caso  del 
consumatore  che  olla  bottega  del  fornitore  scojve  ed  av- 
verte la  frc»de  nelle  misurr,  rtei  pesi,  nelle  bilance  faUe 
e  sente  da  un  lato  la  confessione  che  poi,  mtwre.  bi- 
lance, sono  false,  e  vede  dall'  ahro  il  fornitore  col  col* 
tdlo  in  mano  pretendere  che  eglt  subisca,  lacóa  e  pa^ 
andw  òò  che  riceve  ia  meno. 

Questa  IHustrts).  sig.  f^efrtlo.  e  un'  rnormita.  una 
sopraffazione  che  non  ha  nome  e  contro  la  quale  t'animo 
più  mite  si  nbcUa. 

E,  poi  la  legge  tuli'  aHunuonc  diretta  dei  [lubblici 
servizi  da  parte  da  Comuni  conferisce  ai  Prefetti  la  cura 
di  vigilare  ni  loro  retto  finuionamenlo  (art.  17,  16.  19, 
20)  la  commiuinne  sottoscritta  n  rivolge  alla  S.  V.  lll.ma 
nella  fiducia  che  i  legittimi  dendari  degli  utenti  posaano 
esaere  appagati  secondo  iJUitiria.  La  recentusuna  dtscu»- 
siooc  seguita  ieri  al  Conaigbo  Comutalr  (a  ^>crarc  che 
r  Amminiitraziaae  Cotrunale  non  ponnU  nei  «oi  pro- 
positi di  resistenza  alle  doglianze  od  alle  giuMe  richieate 
dei  consumatori  e  ci  dispensa  dal  dinoalrare  come  sia 
inesatta  1'  alfcrmauonc  •  che  i  redami  deglì  utenb  stano 
affatto  ingiustificati  *.  poiché  parecchi  consì^teri  comunali 
ammonirono  come  dod  pona  aocatfctil  sffatu  afferma- 
zione se  la  tteMa  cnmmìmìiMB  awim  rtduaratn.  che.  per 
le  ragioni,  che  a  noi  non  è  dato  di  valutare.  •  iA  con» 
sumo  sccnalo  dai  conutori  era  maggiofe  di  quello  che 
avrebbe  dovuto  essere  >.  tanto  che  si  faceva  sperare  la 
correzione  degt  erron.  *  mediante  le  miovr  opcr*  di  ca- 
nalizzazione e  l'impiego  di  mighore  materiakr  carbu- 
rante*. Vegga  nella  sua  saviezza  la  S.  \'.  lILma  se 
na  giusto,  se  sia  lecito  che  nel  frattempo  u  cootiani  a 
volere  percepve  ao  che  nega  si  sia  pcrc^Mto  indefaita- 
menlc 

Nefla  bdncia.  che.  mercr  l' opera  autorevole  della 
S.  V.  niina.  i  reclamanti  vedranno  riconoacnile  le  loro 
ragioni  ed  eocasi  i  prawutfimcnti,  che  da  siffatto  ncono- 


—  4o8  — 


scimento,  dovranno  derivare,  i  sottoscrìtti  anticipano  eia 
S.  V.  lU.ma  i  più  vivi  rìngraziamenti. 

Palermo,  20  Marzo  Ì907. 

Aw.  Cesare  Ginzano  —  prof.  Siracusa  G.  B.  —  ing. 
A.  Burgio  —  aw.  Carini  Antonio  —  cav.  Saba- 
tini Vittorio  —  aw.  Cuamieri  Eugenio  —  prof. 
Campisi  Andrea  -  prof.  Stanislao  Campisi  —  prof. 
Piazza  Salvatore  —  aw.  Cloos  —  Nicolost  Nicolò 
—  rag.  Ferro  Matteo  ~  Giuseppe  Bruno  Viveros, 
segretario. 

It  sig.  Prefetto  Ha  accolto  di  buon  animo  il  ricorso 
ed  ha  promesso  di  interessarne  l' Autorità  municipale. 
Dobbiamo  quindi  confidare  nell'  autorevole  appoggio  del 
capo  della  Provincia,  al  quale  la  legge  29  marzo  1903 
deferisce  «  speciali  poteri  •  per  ottenersi  il  retto  ed  onesto 
andamento  dei  servizi  municipalizzati. 

Colla  maggiore  osservanza  mi  creda  dev.mo  suo 
Aw.   Cesare  Canzono 

Il  gaz...  d'oro 

Brutti  giorni,  questi.  È  in  giro  per  la  città  1'  esattore 
de!  gaz.  Il  fatto  sarebbe  dei  più  normali,  se  non  fosse, 
viceversa,  sciaguratissimo.  L'  esattore  sullodato  —  che  per 
conto  suo  personale  è  un  brav'  uomo  —  diventa  la  per- 
sonificazione d' un  fato  tragico  appena  presenta  quelle 
inverosimili  e  fantastiche  bollette,  le  quali  dimostrano  al 
cittadino  consumatore  eh'  egli  —  il  misero  cittadino  con- 
sumatore —  peiga  la  luce  e  il  riscaldamento  alla  stessa 
stregua  di  un  monile  d' oro  o  di  brillanti. 

Naturalmente,  la  maggior  parte  dei  cittadini  si  è 
rifiutata  di  pagare  ;  e  pare  che  a  tutti  questi  recalci- 
tranti —  tra  i  quali  abbiamo  il  dispiacere  di  essere  anche 
noi  —  r  Amministrazione  del  Gaz  manderà  a  tagliare 
le  condutture.  Così,  con  una  costrizione  che  non  am- 
mette repliche,  si  dovrà  finire  per  subire  1'  mtollerabile 
peso. 

Questa  la  disgraziata  situazione  da  parte  del  pubblico. 
Da  parte  del  municipio,  tutto  è  mistero.  Che  hanno 
(atto,  che  vogliono  decidere  per  rendere  men  grave  eù 
cittadini  questo  nuovo  balzello  non  contemplato  dai  ruoli 
delle  imposte  ? 

Nessuno  sa  nulla.  Si  deve  pagare  il  gaz  a  prezzo 
aurifero  :  ecco  tutto. 

Quella  seduta  del  Consiglio  comunzde  nella  quale 
doveano  essere  annunciati  i  provvedimenti  che  il  grave 
caso  richiede  —  e  che  era  attesa  con  ansia  da  tutta  la 
cittadinanza  —  non  si  è  più  tenuta.  Il  Sindaco  non  ha 
comunicato  più  nulla,  e  pare  anche  che  sia  in  procinto 
di  andarsene  a  Roma. 

La  sitmizione  non  è  allegra.  Ma  nessuno  se  ne  dà 
pensiero.  La  crisi  cui  essa  diede  luogo,  bene  o  male,  è 
stata  superata.  Ai  resto  si  prowederà  —  se  si  prowe- 
derà  —  quando  la  Divina  Provvidenza  avrà  dato  un  fil 
di  luce  —  ne  cosi  debole,  né  così  caro  —  alle  menti 
di  coloro  che  devono  alleviare  questi  angosciosi  destini 
della  patria. 

La  conclusione  è  quindi  una  sola  :  ~  aspettare,  e 
pagare,  —  sopratutto  pagare  I... 


GRONAGii  DELL'  INDUSTRIA  DEL  GAZ 

ED   ELETTRICITÀ 

Alessandria.  —  Un  grande  progetto  idro-elettrico.  — 
L' ing.  Luigi  Zunini,  quale  presidente  della  Società  per 
le  forze  idrauliche  della  Liguria,  ha  presentato  una  do- 
nuuida  alla  Prefettura  di  Alessaudria  per  una  derivazione 
d'  acqua  dal  torrente  Orba  in  territorio  del  comune  dì 
Molare,  per  un  grande  impianto  idro-elettrico. 

La  derivazione  dell'  acqua  è  chiesta  in  litri  2200  al 
minuto  secondo  per  dieci  mesi  dell'anno,  ed  in  litri  950 
per  i  due  mesi  del  periodo  di  maggior  siccità. 

Secondo  il  progetto,  allegato  alla  domanda  di  conces- 
sione, l'Orba  verrebbe  sbarrata  nei  pressi  del  «  brio  » 
Zerbino  con  una  diga  alta  36  metri,  costituita  da  un  mo- 
nolite di  muratura  continuo,  senza  scaricatore  di  fondo, 
creando  un  serbatoio  della  capacità  di  1 2  milioni  di  metri 
cubi. 

Da  questo  colossale  serbatoio,  mediante  due  tubi  a 
deriva,  l'acqua  verrebbe  convogliata  sulla  sponda  sinistra 
del  torrente  e  con  un  canale  lungo  metri  3050,  di  cui 
2103  allo  scoperto  e  947  in  giJleria,  sarebbe  portata  al 
bacino  di  carico  presso  il  Cerreto  e  di  qui,  con  una  con- 
dotta forzata  composta  di  due  tubi  di  metri  1 ,20  di  dia- 
metro, si  supererebbe  un  dislivello  di  metri  90,40,  ae- 
ando  una  potenza  generatrice  media  di  ben  2652  ca- 
valli vapore  durante  1 0  mesi  dell'  anno  e  cavalli  1 1 43 
negli  altri  due  mesi. 

La  capacita  utile  del  serbatoio  al  piano  di  presa  sarà 
di  8  milioni  di  metri  cubi,  ma  al  disotto  di  questi  ne  po- 
tranno essere  formati  altri  quattro  da  utilizzarsi  eventual- 
mente nei  casi  di  magra  eccezionale,  mediante  un  mac- 
chinario termico. 

La  stazione  generatrice  sarà  della  potenza  di  6500 
litri  al  minuto  secondo,  suddivisa  in  tre  distinti  impianti, 
della  forza  ciascuno  di  2000  cavalli  vapore  e  di  un  quarto 
di  riserva. 

L' ing.  Zunini  chiede  che  l'opera,  destinata  a  fornire 
la  luce  e  la  forza  motrice  alla  provincia  di  Alessandria  e 
regioni  limitrofe,  sia  dichiarato  di  pubblica  utilità,  pur  es- 
sendosi la  società  già  assicurata  la  disponibilità  di  390,000 
metri  quadrati  di  area,  sopra  il  totale  di  880,000  occc»^' 
renti,  escluso  1'  alveo  del  torrente. 

La  spesa  è  così  preventivata  :  strade  d'  accesso  offi- 
cine e  diga  lire  80,000,  espropriazione  lire  256,494,  opere 
di  derivazione  lire  666,609.  canale  scoperto  lire  263.320, 
canale  coperto  lire  273.000,  manufatti  lire  93.976,  con- 
dotta forzata  lire  99.000,  edifìcio  motori  lire  2 1 5,520,  ser 
batoi  compensazione  lire  31.860,  impreviste  lire  208.161, 
tasse  registrazione  lire  2 1 2.000.  Totale  lire  2.500.000. 

Il  progetto  venne  già  approvato  dalle  deputazioni  pro- 
vinciali di  Alessandria  e  di  Genova  e  la  visita  tecnica 
della  località  da  parte  della  Prefettura  è  fissata  pel  17 
aprile  p.  V. 

2  Ascenzioni  areostatiche  —  Domenica  1 7  F^ifaraio 
verso  le  1 1 ,30  al  gazometro  s' innalzava  maestoso  per 
l'aree  sereno-freddo  l'areostato  del  signor  Mario  Borsalino. 

Per  la  prima  volta  saliva  con  lui  il  rag.  Pietro  Borelll 

Il  pallone  si  diresse   verso  la  Bormida   girò  verso  la 
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dì  Acqui  e  Savona,  lece  uiu  nugni&u  tnvcr- 
■Éi  didi  AiMonòu  e  docctc  bt  Pieir*  Ligure  e  FìmI- 

Li    dnccM    cMmM.    ti    vento    forte    «    U    vìoMoiZa 
dd  OMR  ha  ■iquanto  tcmuioiulc  e  precipiuta    (ortmu- 
MBU    gravi  caoKgiinue.    U  Mg.    Borelli    u  et- 
UthK  n^YuAua  dnwnto. 

—  L'oKtntione  areoàlatica  di  Domenica,  Domenic* 
3  MviKk  ebbe  Inofo  1*  aacenatone  del  |i&lkin«  Milano. 
Um  fola  di  ccttie  «fa  accoru  «llu  H>«^ia<'olo  ed  i  (mcmì 
dd  CaronMito  rrano  cou  itipali  che  moki  invìialt  do- 
ranancnenr  fuori. 
Circa  Ir  ore  1 3.4S  il  crlehrc  arcoUato  ti  elevava  mae- 
ilrc  il  fotografo  sig.  Mignonc  ne  (weadeva  varie 
totacrafce.  Presero  |mmIo  nel  centone  U  ugnora  Giatu  e 
^^anae  Adelina  Moro  e  Giovannonc.  i  ugnori  Cteipt 
di  MÌbmi  pilota.  BonoHito  Mono,  avv.  Fedcnco  Moro. 
•V*.  Gian  ed  il  chaaffcur  del  sìg.  Bonalino. 

AUe   14,  Militari  con  inbnib  auguri  ed  hurra  e  iveii> 
di  cappeBt  e  fazzoletti    il  Milano  k  ne  pòrti  'maì- 
a   500  metri  circa  e  diretto  luogo  il  cono  a  monte 
<U  Taaaro. 

L«  gìomala  era  pnittoMo  nebbiosa  cosi  che  dot»  circa 
Cam  rareoatato  Koaparve. 

che  direttou  ver»o  Acqui  venne  poi  ipinto 
Mocnbaruzzo  per  «ccndere  felicemente  nei 
inai  dt  Maao  e  preÓMmeoie  olle  16.30  ail'Ahbam  o 
Caàtpt>  delle  Miauoni  :  ove  daf^  accorsi  ebbero  edicace 
iw^iiiaiìiiiii  per  l' imbaHo  e  trasporto  dd  pallone  nort- 
òè  r«Sata  A  una  bicchicnita.  G>a  \'etture  gli  arconauti 
•  potarooo  aIU  stazione  di  Fclizzano  e  dopo  una  lieta 
«  kaia  cena  a  quel  riitorante  ripulirono  per  Alessandria. 
L'dKDS  raggiuata  fu  di  2700  metri  pero  seoqne  av- 
«ahi  ìb  oaa  6tta  nebbia.  Le  coraggiose  signore  manten- 
Hro  maive  il  loro  brìo,  csprtmeodo  il  desiderio  di  un' al- 
ta fiu  in  tempo  più  propizia. 

BaaMHtt.  -  //  gaz  a  Bassana.  —  Venne  presentata 
d  Mndpo  k  domandi,  da  una  ditta  dì  Milano,  per 
k  «BBceaMÌofte  della  privatiTa  per  l' impianto  e  la  distri- 
haboae  del  t^  nella  rtostra  città. 

Lodnrolc  e  U  i>rojK)4ia  tonto  più  che  a  Bassano  la 
boa  dctthca  costa  moliintmo  ed  e  infelidflstma. 

Fra  il  rÌDcarD  della  legna  e  la  luce  insufEdente   e  di 
elevato,  la  proposta  |>er  l' imitianto    di  un 
qui  il  favore  del  pubblico  e  noi   ap- 
Foltima  proposta  e  auguriamo  che  uà  presa  ìa 
dome  merita,  sicuri   dei  grandissimi    vaa- 
■d  óì€  esao  offre. 

—  Togliamo  dJl*  Avvenire  d'Italia  :  A  prp- 
lo  J*He  tottrasioni  Jet  gaz  -  Si  e  molto  parlato  nel 
■ae  toma,  anche  sui  giornali  cittadini,  delle  sottrazioni 
éà  pu  avvenute  nella  nostra  citta  in  varie  occasiooi  e 
ù  wmu  ricordati  anche  in  a^ueH'  epoca  i  van  apparecchi 
m^Ètnàan.  pren  in  esame  ed  m  considerai  ione,  pei  vc- 
dve  A    porre  un  termine    aUe  truffe  non  certo  di  beve 


Ub  ft*^^    noovD    e  brevettato,    oggetto    di  capen- 
do d)be  klOBo  in  casa  deO*  mventore  sig.  Leone 
nodo  di  far  conalatare   che  un  contatore 


Duplex  della  fabbrica  Siry-Chamon  di  Pangi.  nel  quale 
fu  constatalo  il  tiv-ello  d'acqua  durante  e  dopii  1'  esperi- 
mento, lasao  il  passaggio  ad  lau  tilevantc  qaantita  di  ipu 
mentre  ì  quadranti  erano  tesi  immobili  eoU*  apphcaziona 
di  una  punta  metallica  al  movimrnla  d  orologiena.  I  tec- 
nici cKe  aiiuicVAOo  all'  esperimento  ae  rimasero  mciavì- 
gliati.  ma  in  seguito  l' amministrazione  del  «az  riuailoai  a 
consiglio  il  giorno  25  febbraio  decono  ri^raae  all'  mven- 
tore  ia  questi  teraMot  :  ■  Ci  pregiamo  informarla  che  que- 
sto Consiglio  d*  ammininrazione  in  seguito  al  riferimento 
fattogli  circa  gli  esperimenti  ctcgnili  neUa  dì  lei  abita- 
zione, ha  deliberato  di  non  poter  trattare  di  acquisto  i£ 
cou  che  non  conoace  e  che  non  e  tutelata  Òa  brevetto. 
In  attera  t|uindi  di  uherìari  comunicazioni  si  segaano  eoa 
tutta  stmu   '. 

A  parte  d  latto  che  il  brevetto  in  parola  esiste  real- 
mente, sarebbe  opportuno,  nell*  tntereue  delle  bnaaze 
dell*  azienda  del  gojr.  npetere  nuovi  es{<erunrnii  m  pro- 
posito «  lencnie  conto  dei  pratici  risultati.  L'effettuazione 
del  pagamento  all'  mvenlore,  in  caso  di  un  accettazione 
favoievule.  dovrebbe  compiersi  in  cii>que  annualità  di 
lire  Irenula  ognuna,  e  questi  destmerebl>c  la  pnma  lata 
alla  bcitehccnza  devolvendola  in  parti  uguali  aU'/\silo  dei 
bambini  lattanti,  alle  famiglie  povere  della  Parrocchia  dì 
San  Benedetto  e  la  terza  parte  per  il  monumento  da 
destinarsi. 

Brascta.  —  TratlatiCe  della  Società  EUtUica  Bre- 
sciana anehe  colla  Brada- Mantova  ?  ~  Leggiamo  nella 
Gazzella  di  Mantova  :  Le  tramvie  della  provincia  ib 
Biexia  cIk  erano  finora  eaercice  dala  SoeMÒ  Belga  ll^ 
raoo  assunte  leste  dalla  Socieu  Elettrica  Bresciana.  Noi 
diamo,  con  ogni  riserva  pero,  la  voce  che  Is  riessa  So* 
cieta  avrebbe  fatta  otferta  alla  Belga  anche  |ier  la  ce»* 
siaoe  delia  Ostiglia-Mantova-Brescia. 

Buttrto.  —  A  pfopoiita  a' illuminazione.  —  Da  qual- 
che mese  alla  Stazione  ferroviaria  si  vede  un  lume  acceso. 
Doto  che  il  fanale  e  posto  ui  luogo  ove  comanda  il 
Comune  e  che  lo  accende  un  suo  inserviente,  n  deve 
tenere  per  giusta  la  supposizione  che  do  sia  fattura  del 
Oimune  e  non  della  ferrovia- 
Se  ciò  e  vero,  e  criticabile  il  Camme  pei  essersi  de- 
dao,  di  porre  im  solo  fanale,  me  oeccsaita  vuole  che  sia 
Qhuninato  il  paese  intero. 

Si  aspetta  forse  che  qualcuno  entri  ia  raggia  o  li 
ammo/zi. 

CampoMiBplero  -  luce  elettrico.  —  Il  Coniglio 
comoiule  approvo  1'  mpianta  della  hice  elettrica  per  le 
vie  e  per  le  piazze,  impianto  che  «ara  eseguilo  dal  sìg. 
Aurelio  Morandi  di  Campodar^go. 

Caslroflovainl.  —  //  problema  dall'illuminazione  e 
della  trazione  a  Castfo^ooanrH.  —  Attualmente  la  no- 
stra cina  e  ilhmtiaaia  da  73  Urapado  ad  ac««ilciic  di  30 
candele  e  da  327  fanali  a  petrolio  di  órca  tO  candele 
l'ino  :  per  cai  si  ha  una  potenziabta  knninoaa  di  M60 
candele. 

Avuto  riguardo  che  il  paese  ■  estende  mollo  ia  sih 
perSde  e  data  la  tortuosità  dek  vie,  come  in  tutti  i  paed 
antichi,  veramente,  tranne  che  per  la  via  principale,  rà* 
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luminazione  è  assai  deBciente,  restando  molti  punti  lon- 
tani del  centro,  nella  oscurità  perfetta. 

L'egregio  signor  Panvini  Vutturo  nel  suo  elaborato 
progetto  ci  promette  44  lampade  ad  arco  di  1 000  can- 
dele l'una  e  812  ad  incandescenza  della  totiJità  di  uui- 
dele  161  IO,  oscillanti  da  una  intensità  massima  di  50  can- 
dele ad  una  minima  di  1 6  ;  per  cui  si  avrebbe  un'  in- 
tensità totale  tnminosa  ■  undici  volte  maggiore  dell'  at- 
tuale (I)  .. 

Si  aggiunga  che  mentre  la  semioscurità  attuale  do- 
vrebbe durare  sei  ore.  ciò  che  non  sempre  succede,  il 
progetto  Panvini  ci  promette  l' intera  illuminazione  per  la 
prima  metà  della  notte,  e  una  metà  sino  all'alba. 

La  centrale  per  l'energia  elettrica  progettata  dall'  ing. 
avrà  una  produzione  normale  dt  230  K.  W.  e  si  com- 
porrà di  3  motori  da  130  HP  l'uno  e  di  3  dinamo  da 
]23  Kw.  per  ognuna  (compreso  motore  ed  una  dmamo 
di  riserva),  e  di  due  altre  dinamo  per  la  elevazione  del- 
l'acqua e  la  trazione  :  una  batteria  di  accumulatori  da  30 
Kw.  permetterà  lo  spegnimento  dei  motori  dopo  la  mez- 
zanotte. Di  giorno  uno  dei  motori  funzionerà  per  l'eleva- 
zione e  la  trazione  :  una  seconda  batteria  di  accumulatori 
a  repulsione  servirà  ad  equilibrare  il  consumo  della  tra- 
zione suddetta. 

La  spesa  per  la  centrale  e  l' illuminazione  sarà  di 
L.  370  mila. 

Calandrino.  —  Inaugurazione  della  luce  elettrica. 
—  Domenica  3  marzo  si  è  inaugurata  T  illuminazione  a 
luce  elettrica. 

La  festa  riuscì  splendida. 

Casllarì.  —  //  nuovo  Consiglio  Comunale.  —  Dalla 
relazione  letta  dal  R.  Commissario  riportiamo  quanto  segue  : 

Illuminazione  ed  acquedotto  —  Entra  nell'argomento 
di  due  questioni  di  vitale  importanza  l' illuminazione  pub- 
blica e  la  somministrazione  dell'acqua  potabile.  Annunzia 
che  —  seguendo  le  idee  della  cessata  amministrazione, 
che  però  non  ebbero  effetto  per  disparità  di  vedute  con 
la  società  e  più  specialmente  per  la  brusca  crisi  del  mag- 
gio —  ha  iniziato  trattative  con  la  società  di  Londra,  ed 
è  lieto  di  poter  annunziare  che  finalmente  è  riusduto  a 
concordare  un  compromesso  con  l'egregio  rappresentante 
della  Società,  che  definisce  non  solo  tutte  le  questioni 
relative  all'  acquedotto,  ma  regola  anche  il  servizio  del- 
l'illuminazione che  verrebbe  mantenuto  all'attuale  società 
concessionaria.  Il  compromesso  è  stato  firmato  il  30  marzo 
scorso  da  ambedue  le  parti,  ma  sarà  obbligatorio  soltanto 
quando  avrà  riportato  l'approvazione  da  Londra,  il  voto 
favorevole  del  Municipio  e  le  superiori  approvazioni  a 
termini  delle  leggi  italiane.  Le  principali  beisi  delta  con- 
versione riguzudanti  1'  acquedotto  sono  le  seguenti  ; 

1 .  Riduzione  del  prezzo  dell'acqua  da  centesimi  35 
a  25  al  me,  purché  l'acqua  venga  distribuita  a  contatore. 

2.  Facoltà  negli  abbonati  di  optare  per  il  prezzo  ri- 
dotto, sciogliendosi  dai  contratti. 

3.  Ammessa  una  forma  speciale  di  abbonamento  per 
facilitare  l'uso  dell'acqua  alle  famiglie  meno  agiate. 

4.  Ferma  l'attuale  tariffa  per  uso  di  irrigazione,  quella 
dell'acqua  per  uso  industriale  è  ridotta  ad  un  massimo  dì 
centesimi  25  mantenendosi  l'attuzde  minimo  di  cent.  20. 


5.  La  riduzione  dei  prezzi  andrà  in  vigore  col  primo 
trimestre  successivo  immediatamente  olla  data  dell'appro- 
vazione. 

6.  Aumento  di  200  me.  al  giorno  della  dotazione 
dell'acqua  per  inaffìamento  stradale,  stabilimenti  munici- 
pali, passeggiate  [losteriori  al  1872,  includendovi  i  pub- 
blici orinatoi. 

7.  La  società  si  obbliga  di  eseguire  subito  tanti  la- 
vori a  totali  sue  spese  per  l' importo  L.  300000. 

8.  Al  più  presto,  concorrendovi  il  Municipio  per  la 
metà  della  spesa,  la  società  darà  principio  aDa  costru- 
zione di  un  nuovo  acquedotto  da  un  punto  presso  il  ca- 
sotto di  guardia  ad  I  i  km  da  Cagliari.  Con  tutte  queste 
opere  viene  assicurato  per  ogni  abitante  un  consumo  gior- 
naliero di  circa  litri   150  al  giorno. 

9.  Se  per  l'aumento  della  popolazione  occorrerzumo 
nuove  opere  di  raccolta  e  di  condotta  di  una  maggior 
quantità  d'acqua  ai  prowederà  sempre  metà  a  metà  col 
Mumcipio,  eccetto  che  questi  non  preferisca  provvedere 
direttamente. 

IO.  Per  il  pagamento  del  suo  contributo  la  Società 
accorda  al  Municipio  una  mora  di  50  anni  eccetto  che 
il  Municipio  non  voglia  provvedere  mediante  il  paga- 
mento di  una  rata  annuale  fissa  senza  interessi. 

Le  basi  relative  alla  convenzione  per  il  gaz  sono  le 
seguenti  : 

1.  Proroga  fino  al  Marzo  1957,  ma  libero  il  Muni- 
cipio di  subentrare  idla  Società  alla  scadenza  dei  primi 
dieci  zumi,  pagandole  soltanto  il  valore  degli  attuali  im- 
pianti ed  il  costo  dei  nuovi  diminuiti  di  un  nono  e  eoa 
di  seguito  ogni  quinqueimio  successivo. 

2.  Del  primo  giorno  del  mese  successivo  all'  appro- 
vzizione  del  presente  accordo  la  Società  ribasserà  da  cen- 
tesimi 30  a  23  il  prezzo  del  gaz  per  1*  illuminazione  pn- 
vata  ;  ridurrà  a  16  quello  dell'illuminazione  pubblica.  A 
partire  dal   I   Marzo    1908  ì  prezzi  saranno  i  segoenti: 

per  r  illuminazione  e  riscaldamento  privato  (tassa  e 
nolo  contatore  non  compresi)  centesimi  1 8  al  metro  cubo  ; 

per  forza  motrice  ad  uso  industriale  (tossa  e  nolo 
non  compresi)  centesimi   1 5  al  metro  cubo  ; 

per  r  illuminazione  pubblica  e  qualsiasi  uso  del  mu- 
nicipio (tassa  e  nolo  non  compresi)  centesimi  1 6  al  metro 
cubo. 

Quando  la  quantità  totale  di  gaz  venduto  superi  i  due 
milioni  di  metri  cubi  all'  armo  il  prezzo  per  la  ilhunina- 
zione  e  riscaldamento  privato  verrà  ridotto  a  centesinu  1 7. 

3.  A  misura  dei  bisogni  la  società  eseguirà  tutti  i  la- 
vori nuovi  e  d'  ampliamento  per  portzue  gli  inqiianti  at- 
tuali alla  potenzialità  di  3  milioni  di  metri  cubi  di  gaz 
all'  anno  pari  al  massimo  di  1 2000  metri  cubi  al  giorno, 
con  facoltà  di  erigere  eutche  un  impianto  per  la  produ- 
zione di  gaz  povero,  che  debolmente  carburato  potrà  es- 
sere mescolato  al  gaz  di  carbone  distillato  in  una  pro- 
porzione non  eccedente  il  25  OjO. 

4.  Alla  scadenza  dell'attuale  appalto  sui  dazi  il  Co- 
mune riprestinerà  a  favore  della  Società  1*  esenzione  del 
dazio  sul  carbone  ed  altro  che  occorra  per  la  produzione 
del  gaz. 

Si  lusinga  che  il  Municipio  approverà  il  suo  operato. 
Per  il  caso  però  che  le  transazioni  non  venissero  appn>- 
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«alt  «^  ha  fvovTednlo  alla  compiUzione  di  un  capitD- 
liÉ*  pv  Pappakailel  gaz  r  di  altro  capitolato  prr  ta  pro 
dnaac  e  ffiatribonone  di  luce-  elettnra  e  per  l' impianto 
A  inanv  «Jettrig. 

-~~  Un  drarto  prefettizio  approva  le  <li>po*izJoni  del 
rag»  per  r  acquiito    di  un*  arra  in    via  S. 
par  il  anovD  impianta  drl  gaz  e  luce  elettrica. 

fmmhtttn  PfaKCadBo  —  Uluminazhnt  del  Ponte 
mJ  Pò  —  AQa  domanda  recentetnentc  nvolia  alla  Dc- 
Pravinoale  Piacentina  dall'  on.  Kaioen.  hi  pre- 
ti volere  accogliere  favorevolmente  la  propofta  di 
ft  loc*  fliattncé  li  Ponir  Ull  Po.  la  Deputazione 
MMft  Attera  VI  <£  aoD  e**eic  aliena  in  massima  ad 
•aanere  U  quote  di  ipeia  che  potrà  tpetlarle  a  tei  fme. 

Ceilte  ed  Caaifo         Inaugìtmxiont  Jetla  luce  etet- 
Mc0  —  La  Kta  del   19  mareo  l' inaugurò  l' illumina/ione 


Cagwi  —  Seofifikt  di  oceiilent  —  Mentre  A  tignor 
LenaarJ  Pietro,  cooducenir  1*  All>rrgi>  Princiiiale.  regi- 
MMCB  il  (HtomeCro  del  gaz  acetilene  quc*to  icoppiava 
pn^Kcadogli  al  viio  ed  alle  mani  diverse  tcottalurc. 

Cai»  —  Pa  Ì'tncrf[ia  ctdlrica  nell'Alta  ValtelUna 

-  I  piodiaao  inpiaoto  della  Socicte  Lombarda  per  la 

(iitrfeurion  di  energia  elettrica,  tU  per  estere  ultimalo. 

In  alcani  treni  vennero  già  (alte  le  prove  immettendo  la 

Falcoaara  —  La  luce  elettrica  —  L'attuale  impresa 
Radicoai  e  BarcKieti  ha  auicurata  la  solenne  inauguraTione 
éJU  loce  pei  il  24  Giugno. 

ftOaraU  -  CONSIGUO  COMUNALE  -  Per 
if  ttnUf»  J<1  gor  —  Sul  i>rogetto  tetnico  per  la  nn- 
■ovaDODe  itencrale  della  tubazione  del  f{az  viene  appro- 
vile r  online  del  giorno  della  Giunto,  doiw  esaurienti 
qpaegBioni  deD*  aocMore  Borgomancri  e  raccomandozioai 
ÒU  coai.  Mauri  che  le  tubazioni  si  estendano  in  tempo 
non  Iniltiin  anche  «Ile  fraiiom  di  Amate  e  Cedrate. 

OtagBeaa  —  Puhhtica  illuminazione  —  L' illuiniua- 
oooc  pubblica  e  troKUiattssima.  di  sera  il  paese  runone 
ooHpflelaaKnte  oli'  oscuro,  e  comprendiamo  la  gretta  eco- 
Maw  del  Comune  nel  tener  tpcnb  i  lanoii  quando  e  e 
la  Imm  o  nella  speranza  che  eita  spunti  in  cielo  ! 

L*aéra  —  Im  nebbia  gialla  —  La  \isite  della  nebbia 
pala.  gtltoaJ  fog.  porta  a  Londra  un  maggior  cooimiD 
A  ^1  che  enporte  una  spesa  di   175  mila  lire  orca. 

LagagaaM  —  Consiglio  comunale  —  Codesto  Con- 
^bo  crrminalf'  e  chiamato  a  del^Krarc  :  SuH*  impianto 
bce  ekttica. 

lindéalaal.  —  Senza  luce  —  Siamo  al  buio  per  la 
■HKMU  della  kice  elettrica.  Ricordo,  pero,  che  un'at* 
•«■are  della  pasaate  ammiaimazione  si  oppoae  all'  impresa 
BaUncb  per  T  unpionlo.  iMlenendo  l' impossibilita  di 
di  luce  la  citu  senza  scn  laconvenicnb.  Sembra 
il  medewmo  che  e  aiscsaorc  nella  presente 
ne  fu  il  propuipiatore  e  il  soitenitore. 
E  (fire.  che  il  EWducci  pretendeva  la  prima  voha  L.  18 
■^  ed  on  invece  il  contratto  e  di  26500  : 


Non  c'è  malel...  restando  all'oacuro. 

La  citiadmanza  e  indignataMna  per  questo  '^Tff. 
ed  anche  m  seno  al  Cowi^  m  deplora  l' locoeraiza 
suindicato. 

Warula.  Pubblica  llluminaxione         11  pericolo 

della  pubblica  ilkiminazuine  ed  acetilene  che  tanto  gin- 
stamenlc  preoccupava  qaeste  citladinania.  all'  ultima  ora 
r  steto  scoagiiiralo.  E'  venuto  in  questa  i)  direttore  ge- 
nerale della  societo  ìagleM  die  da  40  anni  «cvUsce  in 
jqipalto  tale  importante  «eiviiia  (lubblica  e  dietro  accordi 
con  r  amminiiiiarionr  comunale  si  e  addivenuto  ad  una 
proroga  dì  altn  due  anni  del  rapdolalo  di  oneri  per  la 
illumìnaziaoe  a  gai,  che  va  a  scadere  il  3  marzo. 

Per  lal^  f.«tla  l' ammintslrA^ionr  Ka  davanti  «  te  un 
tempo  suftcìentiMUDo  [>ci  sbrigare  le  pratiche  necetiarie 
e  procedere  all'  impianlo  della  hice  elettrica  oiantetp^ 
hmhi 

Milano  —  Lo  stabilimento  /?.  RaJatlU  Sotio 
ormai  passati  più  di  tre  anni  dall'  ultima  viNta  che  fa- 
cemmo alla  Ditte  R.  I^juloelli  di  Milano.  Abbiamo  an<i 
in  date  I  Avotlo  l*X)7.  nella  nostra  Rivisto,  pubblicato 
un  aiHu^  aatoi  luainghiero  [ler  questa  Ditta.  Già  fai 
d*  allora  fummo  obfaliciui  a  acrivere  eh*  esaa  era  im£icu- 
tibdmente  U  più  grande  o&cina  ilahana  <£  apparecchi 
per  gaz  e  contatori  per  gaz.  L*  imprestaone  che  abbiano 
<  pero  ruevito  ora  è  ben  maggiose  di  quanto  potevamo 
supporre  giacche  Io  stobilìmento  si  fniò  qum  dire  r  rad* 
doppiato. 

L*  industria  tpeciabncntc  degli  ap^iareccht  dt  decur»- 

I  zione  per  luce  elettrica  e  gaz  ha  asaualo  ui  queste  nostra 

Ditte  cicluiiv.ui>cnle   Italiana   uno  svilupt>o  1*1^  che  essa 

può    paragonarsi    a  qualunque  altro,  per  impoftaoto  ciw 

sia.  «tabilimcnto  Tedesco.  Austriaco  o  Inglese. 

Infatti    neuiin    mezzo   meccanico  ptu  moderno  e  ra- 
zionale r  Moto  trucurato  do  queste  Ditte,  per  modo  che 
essa  si  e  poste  asaolatamentc  in  ccadttinni  et  suprrìoraa 
di    frante    alla  concorrenza  del  paese  ed  olla  pan  coUa 
I  concorrenza  estero.  Qualche  anoo  fa.  lo  ricordiamo  nei 
steiaì.  <|Uondo  abbiaognava  qualche  lampadario  dt  lusao. 
si    pensava    subito    oU'  estero,  ma  oggi  chi  pensa  a  fare 
I  gh  acquisti  di  tal  genere  a  Parigi  od  a  Berlino }  L*  Uaka. 
:  anzi    Milano    per    essere    piii   prcaai.    ha  reto  il  noMD 
I  Paese  assolutarrtenlr  indi|i«ndcnlf ,  non  solo,  ma  in  quetfi 
ultimi  armi   il  Uvoio  di  esportenone   e  andato  man  rtiano 
aumentando  e  la   ooMia  produiioae  «   fa  strada  e  viene 
I  Mmpve    più    coassderate  m  Aroenca.  Egitto,  Inghiherra. 
Serbia.  Bolghcrìa.  Grecia.  Tranivaal  ecc. 

Ma  tornando  alla  Ditte  in  questione  diremo  che 
r  area  occnpote  ed  accaparote  e  dì  7000  mq  e  c^  na- 
piega  ohre  300  operai. 

U  macchinario  e  inoho  considerevole  ;  infoili  coomte 
in  40  tomi.  4  a  rewlvcr,  2  parmHch.  4  «ncriBbilfici. 
B  pnlitnci.  4  trapani.  7  trancie  di  cui  2  fwiti  ntwiPi 
pcBoado  ognuna  oltre  a  60  (juinteli.  a  queste  vanno  ag- 
giunte oltre  20  macchine  d' unportenza  minare  come 
mocchiiui  o  fare  viti  senzo  faic.  macchina  a  dividoe 
ruote  dentate,  a  fare  vtti.  c«Miie  dirette  e  cscolan.  pe- 
satrid.  HmoUid.  piegatrici.  bordaUKÌ.  «graffatrici  maone 
pei   fonderia  ecc. 
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L' industria  dei  contatori  a  gaz,  stufe  a  gaz  e  scalda- 
bagni ha  ugualmente  preso  uno  svili^po  considerevole 
producendo  annualmente  oltre  a  5000  contatori.  Abbiamo 
ammirato  tutto  il  recentissimo  speciale  impianto  concer- 
nente la  fabbricazione  del  nuovo  contatore  a  gaz  Duplex 
La  Ditta  con  non  lievi  sagrifici  finanziari  e  con  cura 
veramente  speciale  e  lodevole,  lo  seppe  introdurre  sul 
mercato  e  questo  prodotto  ammirevolmente  preciso  è 
ormai  da  tutti  addottato  a  preferenza  dei  vecchi  tipi  di 
contatore  invariabile  ed  ordinano. 

Dal  complesso  insomma  della  nostra  visita  a  questo 
importantissimo  stabilimento  abbiamo  ricevuto  una  impres- 
sione ottima  e  non  possiamo  fare  a  meno  di  tributare 
una  giusta  lode  all'  amico  carissimo  sig.  Radaelli  che  da 
solo  trovò  la  forza  e  l' energìa  sufficiente  per  guidare  ed 
ordinare  diligentemente  una  simile  e  vasta  organizzazione 
industriale 

Abbiamo  saputo  che  ora  la  Ditta  R.  Radaelli  possiede 
anche  un  impianto  idro-elettrico  a  Melegiumo  per  la  di- 
stribuzione di  energia  elettrica  ai  privati  disponente  di 
una  forza  di  250  HP. 

E  r  attività  ed  intraprendenza  dell'  amico  Riccardo 
Radaelli  non  si  ferma  qui,  poiché  a  Rioergaro  Pìtve 
e  Diaria  fece  l'ìmpieuito  idro-elettrico  fornendo  c^  tutto 
il  macchinario  completo. 

A  Mede  assunse  1*  installazione  completa  presso  gli 
utenti  per  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni,  ap- 
parecchi, contatori  ;  a  Melegnano  costruì  l' officina  idro- 
elettrica con  impianto  di  forza  di  1  km,  utilizzando 
r  acqua  di  un  canale  derivante  dal  Liunbro  e  che  con 
5  metri  di  caduta  gli  dà  una  forza  di  1 20  HP  :  ha  una 
riserva  di  due  motori  a  gaz  povero  da  60  HP  l' uno  — 
comperati  dalla  noitra  Società  Veneta  per  Costruzioni 
e  fonderia  di  Treviso  —  dei  quali  il  sig,  Radaelli  ci 
disse  esser  pienamente  soddisfatto  e  contento. 

E  siamo  lieti  poter  scrivere  cosi  del  sig.  Radaelli, 
poiché  è  ben  raro  il  caso  di  veder  persona  che  potrebbe 
ora  godere  della  sua  tranquillità,  attendendo  alla  sola 
officina,  portare  la  propria  attività  ed  intraprendenza  anche 
su  altri  campi  della  industria. 

<  c.  » 

—  La  mancanza  di  gaz  —  Molte  famiglie  dimoranti 
in  Via  Solferino  si  lagnano  perchè  alla  sera  specie  fra 
le    17    e  le  20  si  verifica  una  grande  mancanza  di  gaz. 

Altri  rioni  della  città  fanno  gli  stessi  lagni. 

E  da  ritenere  che  la  causa  di  tale  deficienza  sia  la 
insufficienza  degli  attuali  impianti  dato  lo  sviluppo  della 
città. 

-  //  monopolio  del  gaz  —  Togliamo  dal  La  Lega 
Lombarda  : 

Qyalche  giornale  fa  la  voce  grossa  a  proposito  della 
costruzione  iniziata  dalla  Società  Union  des  gai  di  una 
nuova  grandiosa  officina  alia  Bovisa  e  si  parla  di  <  corda 
al  collo  del  comune  di  Milano  > ,  si  parla  di  «  guadagni 
enormi  truffati  ai  cittadini  consumatori  »  ed  altre  simili 
bazzecole,  per  concludere  in  contumelie  all'Amministra- 
zione ■  clerico-moderata  »  la  quale,  lasaandost  candida- 
mente turlupinare,  fa  il  danno  dei  suoi  amministrati  ed 
il  .vantaggio  della  Società  inglese. 


Ora  le  cose,  com'  è  naturale  stanno  alquanto  diver- 
samente da  quanto  si  vuol  far  credere,  e  non  per  un 
capriccio  né  per  un  puntiglio  che  si  rifugge  per  ora  dalla 
municipalizzazione  delle  officine  del  gaz. 

Perchè  si  costruisce  la  nuova  officina  alla  Bovisa  ? 
Appunto  perché  la  municip!Jizzazione  voluta  *  dai  po- 
poUn  >  non  fu  accettata  dal  Comune.  Tentò  allora 
1  <  Union  des  gaz  >,  complici  incoscienti  i  *  popolari  ■ 
stessi,  di  cedere  al  Comune  le  sue  officine  ormai  insuf- 
Bciend  al  bisogno  —  e  lo  prova  il  fatto  che  in  certi 
giorni  di  gran  consumo  la  pressione  del  gaz  é  minima  — 
e  di  fargliele  pagare  salate  coù  come  vuole  la  legge  sulle 
municipalizzazioni. 

E  il  Comune  avrebbe  pagato  ben  caro  le  officine  che 
non  possono  produrre  abbastanza  gaz,  e  le  tubazioni  che 
ne  possono  condurre  quanto  ne  occorre  al  consumo. 

Fallito  il  bel  tentativo  la  Società  che  si  trovò  innanzi 
la  prospettiva  di  continuare  l'esercizio  Eno  al  1925  senza 
sperare  più  la  municipalizzazione,  dovette  pensare  ai  casi 
suoi.  E  incominciò  col  cambiare  le  tubazioni  sostituendole 
con  altre  di  maggior  diametro.  Ne  ciò  porterà  aggravio 
alcuno  al  Comune  perché  le  tubazioni  a  termini  dì  con- 
trattò diverranno  proprietà  del  Comune  nel  1925  senza 
alcun  compenso. 

E  coù  r  Amministrazione  comunale  senza  alcuna 
spesa  avrà  a  sua  disposizione  un  impianto  in  ctmdizionì 
assai  migliori. 

Poi  dovette  1*  <  Union  des  gaz  ■  pensare  alle  officine. 
Quelle  attuali  sono  insufficienti  e  non  v'  è  più  modo  di 
ampliarle,  d*  altronde  il  valore  accresciuto  dei  terreni 
agevola  il  trasporto  dell'officina  in  sede  più  opportuna. 
Cosi  presso  la  Bovisa.  in  un  appezzamento  di  terreno 
dell*  ampiezza  di  mq.  450,000  1*  «  Union  des  gaz  >  fa 
costruire  nuove  grandiose  officine  che  a  completo  sviluppo 
sarjuino  capaci  di  fornire,  nelle  24  ore,  metn  cubi  480.000 
di  gaz.  cioè  il  doppio  di  quanto  danno  ora  i  due  stabi- 
limenti di  San  Celso  e  di  porta  Nuova. 

Tre  gazometri  —  enormi  campane  capaci  ciascuna 
di  contenere  80.000  me  di  gaz  —  parecchi  edifìci  isolati 
per  i  depuratori,  i  magazzini,  gli  uffici,  ecc.  ecc..  ecco 
quanto  deve  essere  pronto  fra  tre  anni  entro  quel  recinto, 
capace  di  contenere  un  intero  paese.  I  lavori  sono  appena 
iniziati,  e  per  ora,  oltre  a  numerose  baracche  di  legno, 
che  ospitano  gli  addetti  alle  imprese  costruttrici,  laggiù 
non  si  scorge  che  l'ossatura  d' un  primo  stabile,  su  un'area 
dì  1600  mq.  :  destinato  ad  accogliere  due  batterie  di 
forni,  e  la  cintura  d'  un  gran  pozzo,  in  cui  entrerà  il  ci- 
lindro d'  un  gazometro. 

La  Direzione  spera  di  poter  condurre  rapidamente  a 
termine  queste  due  opere  e  quelle  mbori  accessorie,  in 
guisa  che  nell'  inverno  prossimo  con  esse  verrà  in  sussidio 
alle  officme  di  Milano. 

E  così  il  servizio  verrà  migliorato. 
Che  cosa  sarebbe  invece  avvenuto  se  si  fosse  pro- 
ceduto all'  invocata  municipalizzazione  I*  Il  Comune  ^>pena 
riscattato  a  caro  prezzo  le  officine  —  e  il  riscatto  era 
obbligatorio  --  avrebbe  dovuto  costruirne  altre  per  cor- 
rispondere al  fabbisogno. 

Che  avverrà  nel  1 925  ?  Il  Comune  non  più  astretto 
dalla  legge  sulle  municipalizzazioni  sarà,  come  si  è  detto. 


pnpnttano  dcBc  tiifa*ziom.  e  qunilo  ale  oficme  le  tqià-     k«  «ppravilo  tm  |go|imo  per 


■•era  «e  Me  avrà  à  lantacooto.  akrinattli  ne  eotlmirà  di 
— p»c  «e  ciò  gli  potrà  lornafc  più  utile. 

Ci  fmt  dunque  an/K-Ke  gridale  contro  la  Giunta 
«  derico-«nodeiala  *  u  dovretibc  (arir  pLauto  (>er  la  «uà 
•vwdoleiaa  per  la  quale  ti  e  lortunalamenle  evitato  di 
Iwe  d  linoco  dell*  *  Union  de»  gaz  •  conte  avrebbe 
wkto  U  ccata  dei  iiiuniu(ialLUaton  ad  <rfBì  costo  i 
qmk  aTTrbbero  rtsto  volentieri  il  Comune  colla  ■  corda 
al  collo  ■  e  i  capìtalìiti  inglesi  esportare  i  milioni  che  a 
loro  k|gu multe  ù  urrbbero  regalati. 


<fi  tyceetettrica 


.  —  Smxa  /orza  elettrica   —  In  contcgucsiza 

rottura    di    una    turbina    a    vapore  alta   *  Sorteti 

tatti  gb  ttabilimenti  industriali  nmatero  pnvi  di 

e  dovettero  tiMpeiidcre  il  lavoro. 

La   maiu   operaia   Anca  delle  continue  mlerruzioni 

dw  da  qnatcbc  tempo  arrecano  danni  enorrai  ai  loro  in- 

MnMÌ.  ba  deciso  di  nominare  una  Commiuione  percbe 

pnweda   ad  organiztare  e  chiamare  a  raccolta  lutti  gli 

per  una  protesta,  e  un  indennizzo. 


* 


Mata.  —  La  città  al  huh  —  Gli  impuliti  dei 
pubblici  municipslizzab  hanno  dichiaralo  la  aera 
del    16  marzo  lo  sciopero  generale. 

Le  strade  Inrono  immerse  nella  più  completa  oscurità. 
te  le  vie  ptu  lontane  illuminate  ancora  a  petrolio. 

•cne  die  l'acq»  venga  presto  a  mancare. 

Napoli.   —  L' arrtsto  di  un  falso  eUttrict%ta   -  Già 
da  tempo  la  C^|e*bita  era  vcniUa  a  conoicenza  che  al- 
nob  pre^iuficab.  canimuflati  da  elettricisti,  entravano 
abàazioni  e  rubavano  oggetti  di  valore  ed  effetti 
hÌMKheria. 

k  piana  S.  Chiara  il  mare»aallo  Giannocchi  della 

nobite.  ■'  mcontrò  con  uno  di  questi  fabi  clet- 

AAa  vista  del  moresoatlo.  lo  Konosciuto  cercò  di 

ma  il  maresciallo,  hi  lesto  ad  acauffarlo  e  lo 

m  arreno. 

D  Uso  elettriciita  condotto  in  C^festwa  fn  Ìdenti&cato 
per  tde  Gaetano  Araodeo  fu  Michele  di  aoni  37.  noto 
della  sezione  S.  Ferdinando. 


—  Lo  ichpem  éei  carrettieri  Jet  gazomelri  —  Lo 

sóppero    dei   carrrttieri.  die    trasportano  il  carbone  per 

della  società  del  Gaz  dei  comuni  vesuviam  al  ga- 

di  S.  Giovanni  a  Teduccio.  continua  con  calma 

e   per    rìBeao    continua  pure    lo  iciopero  dei  carrettieri 

d>e  cancaoo  carboni  al  moto  Orientale,  a  Napoli. 

Lavavano  soltanto  pochi  avventizi. 

Kfaua.  --  Coniugi  italiani  asjmlali  dal  gax  -  I 
oaai^  Ceccardli  furono  rinvenuti  cadaveri  rtella  propria 
oiKfftda  letto. 

La  morte  e  aweiuita  per  asbssia  prodotu  dal  gax 
csMwloM  csBiUlato  che  le  viliime  dimenticarono  di  chiu- 
der il  coniatore  deBa  cuciiu. 

faivTS.  —  Alla  direzione  de!  Gaz  —  Sappiamo. 
«V  12  coMorrcnb  hanno  partecipato  al  cocKOno  pel 
pmto  di  vice- direttore  dell'azienda  del  gaz  acquedotto. 

-   La  luce  eietlrica  —  Il  Connglìo  mnmnaht 


D  paese. 

Si  calooU  che  dotto  pmseUo  nra  completato  p« 
r  autunno  proaimo. 

Solorra.  -  Per  U  lue*  efeitrka  —  La  qtmOaoe 
dell'  impianto  elettrico  a  Solofra  si  va  facendo  un  pro- 
blema a  cui  la  Bostia  cittadìtianza  jirende  [^attr  ed  afla 
cui  soluzione  sembra  si  vo^  fiaaJmcnic  venire. 

Il  noitra  Consitfio  si  radliBÓ  eoa  13  persone  ed  età 
(iresente  1'  mgcgnere  Liuralti  per  dare  ogni  posuUIe  (£• 
lucidazione.  La  ducusiione  hi  viva  e  vi  presero  parie  t 
ai|Don  Bnonanno  Gaetano  e  Grimaldi  Giovaruu,  lutto  hi 
appianalo.  Un*  ultima  diftcoka  che  ora  sorse  e  f}uclla  di 
Uovare  un  società  la  quale  prcndeiae  l'cacrcu»  del- 
l' impianto. 

Chiunque  assiste  al  proiredtre  (fi  queste  socìria  |>otra 
wlo  comprcnflere  quali  guadagni  ai  potranno  ricavare  da 
un  ule  esercizio.  Solofra  è  una  dtiadina  eminentemente 
commerciale  e  le  numerose  fabbriche  di  peHamì.  ora  la- 
voraiw  ancora  con  un  ùteraa,  direi  quasi,  irrazionale. 

Questa  industria  certamente  si  avvarrà  della  Iona 
ctcttrtca  ed  allora  con  cihe  anlmctiche  gli  esercenti  dtJ- 
r  impianto  si  pcnuaderanoo  dell'  utilità  che  apporterà  loro 
la  luce  elettrica. 

Spalalo.  —  Un  impianto  idroclHtrico  preise  Spalato 
~-  Le  trattative  che  da  tcm|io  erano  Male  uiiziale  fra 
vari  grut>pì  italiani  ed  esteri  condussero  ora  ad  una  com- 
binazione nefla  quak  oltre  al  gnippo  genovese  —  pn>- 
prictano  della  cooccamoe  di  forza  mi  fiutne  Almissa  in 
Dalmazia  anche  un  gruppo  ainlriaca.  sostenuto  da  uno 
fjci  principali  iitiluti  di  credilo,  farà  pane  del  ContorrMv 
Il  Cooaorzìo  si  propone  la  costruzione  di  un  imftianto 
idro-elettrico.  Qi^etto  compito  pare  vcnua  aAdato  ad  una 
Società  con  forte  partecipazione  della  Kcrka,  del  Carburo 
e  della  Società  per  la  cianamide. 

Il  grande  impianto  idro^iettnco  progettato  che  sofferà 
presao  Spalato  -  e  capace  di  produrre  una  forza  cbe 
da  un  mimmo  dì  25  mila  salirebbe  ad  un  masamo  di 
75  mila  cavalli. 

Detto  impianto  era  studiato  in  vista  dall'erezione  di 
una  grande  f^ibriea  dì  calcìocàanamide.  o  coociroe  arti* 
Sciale  azotato,  secondo  i  brevetti  della  Società  urter- 
nazionale  della  cianamide  che  sono  in  Italia  appbcad 
dalla  Società  interrkaziooale  della  cianamide.  che  sono  in 
,  Italia  applicali  dalla  Società  Azoto  di  Roma. 

Terranova.  -  Z^ce  elettrica,  —  Fuialmente  «  e 
firmato  il  contratto  con  la  casa  Lehmeycr  di  MiUno  che 
deve  fare  l' impianto  della  rete  per  l' lUaminaziooe  elet- 
trica della  citta. 

Torino.  —  l^  riautHuzIone  della  tega  gazhti,  — 
hMl'  uhimB  adunanza  della  lega  gaziib  recentemente  fi- 
cosbtuilaki.  tu  voUlo  il  legueote  importaaie  ordine  del 
giorno: 

1  gazisti  riuniti  straordinariamente  per  udire  la  confe- 
renza sulla  necessita  di  riorgaaizzanone  della  paopria  c^ 
toffona  ; 

«fila  la  questione  degli    accendiiori    nguardanto  À 
bcenziamento  di  uno  di  aan  : 
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protesta  per  la  prepotenza  usata  dal  capo  accen- 
ditore accusante  ingiustamente  un  accenditore  di  aver  tra- 
scurata la  pulizia  nel  quartiere  affidatogli  ; 

ritenuto  che  testimoni  oculari  attestano  il  dovere 
compiuto  dall'  accenditore  licenziato  ; 

deliberano  di  ncorrere  all'  impaiziedita  della  stampa 
cittadina  per  rendere  edotta  I'  opinione  pubblica  di  quanto 
avviene  nella  Società  consumatori,  e  danno  incarico  alla 
Commissione  esecutiva  di  indire  presto  un  griuide  comizio 
pubblico. 

Torre  Menacapace  (Pavia).  —  Scoppio  di  un  gazo- 
metro  ad  acetilene.  —  L'accenditore  Bottazzi  essendosi 
imprudentemente  avvicinato  con  un  lume  al  gazmnetro 
ad  acetilene  che  produce  la  pubblica  illuminazione  ne 
causò  lo  scoppio. 

Il  povero  accenditore  hi  rinvenuto  morente  per  le  ter- 
ribili ustioni  riportate. 

Trlnttapoli.  —  Luce  elettrica.  —  Con  grandi  feste 
il   1 9  marzo  fu  inaugurata  l' illuminazione  elettrica. 

Varese.  —  La  "vertenza  colla  Società  del  Gaz.  — 
E  noto  che  la  Società  del  Gaz  si  è  rifiutata  di  accedere 
alla  domanda  della  Giunta  perchè  venisse  applicato  il 
becco  Auer  anche  alle  lampade  della  pubblica  illumina- 
zione che  ancora  non  ne  sono  munite. 

La  Giunta,  forte  della  disposizione  contenuta  nell'ar- 
ticolo  22  dell'  atto  di  concessione  il  quale  contempla  pre- 
cisamente il  caso  di  nuovi  becchi  che  dtmno  maggior  luce 
e  appoggiata  da  una  delibereizione  consigliare  mantenne 
la  propria  domanda  :  di  qui  una  vertenza  colla  Società 
del  Gaz,  che,  per  reciproco  consenso  delle  parti  e  per 
disposizione  del  capitolato  d' appalto,  si  convenne  di 
portare  davanti  al  giudizio  di  una  commissione  arbitrale. 

La  Giunta  presenta  quindi  al  Consiglio  lo  schema  di 
compromesso  per  questo  giudizio  arbitrate. 

1!  consigliere  ing.  Berlini  non  conviene  nel  modulo 
di  compromesso  perchè  entra  ad  anfilizzare  già  Ìl  conte- 
nuto dell'  art.  22. 

Vorrebbe  che  la  domanda  da  fiu'si  agli  arbitri  fosse 
ridotta  semplicemente  così  :  <  E  applicabile  o  no  l'art.  22 
al  caso  in  questione  ?  > 

L' assessore  aoo.  E.  Marconi  spiega  che  infatti  la 
prima  proposta  della  Giunta  era  in  questi  termini  :  ma  la 
Società  del  Gaz  pretendeva  a  sua  volta  che  non  si  giu- 
dicasse delle  sue  intenzioni,  chiaramente  manifeste,  di  co- 
loro che  conclusero  la  convenzione,  ma  solo  del  valore 
delle  parole. 

La  Giunta  ottenne  che  la  Società  del  Gaz  non  insi- 
stesse in  questa  sua  strima  pretesa  ma  dovette  modificare 
il  compromesso  nei  termini  in  cui  viene  presentato, 

L' ing.  Berlini  dimostra  la  opportunità  e  convenienza 
di  attenersi  stretteimente  al  capitolato  e  quindi  insiste 
perchè  il  compromesso  sia  mantenuto  nella  prima  forma 
proposta  dalla  Giunta. 

Parlano  pure  in  questo  senso  i  consiglieri  cao.  doti. 
Petrocchi  e  avo.  Rossi  e  quindi  il  Consiglio  vota  la  so- 
spensiva e  autorizza  la  Giunta  a  trattare  nuovamente  colla 
Società  del  Gaz  intomo  alla  formula  del  compromesso 
ed  a  portare  la  questione  davanti  al  Tribunale  nel  caso 
di  non  accordo. 


Varese  Lombardo.  —  Fulminato  dalla  corrente  elet- 
trica. —  Alla  stazione  dì  Gollarate  un  giovane  fuochista 
volle  riprendere  una  spranga  di  ferro  caduta  sulla  terza 
rotaia  in  contatto  colla  corrente  elettrica,  ma  appena  toc- 
cata la  spranga  rimase  fulminato  dalla  corrente. 

Veaezia.  —  Furti  di  carbone  al  Gaz.  —  Il  cav.  Lc- 
breton  scopri  un  furto  di  sette  tonnellate  di  carbone  a 
danno  della  Società  del  Gaz  e  lo  denunciò. 

Il  delegato  di  P.  S.  Charmet  scopri  la  refurtiva  in  un 
cantiere  di  Castello  ed  ha  operati  vari  arresti. 

Verona.  ~  Luce  elettrica  fuori  Porta  Nuova.  —  1 
due  globi  elettrici  che  furono  collocati  sul  piazzale  fuori 
di  Porta  Nuova,  furono  inaugurati  la  sera  dell' 6  marzo. 
Ad  essi  ne  sarimno  aggiunti  in  breve  tempo  altri  10  per 
completare  la  illuminazione  del  piazzale  della  stazione  e 
del  giardino  Jolanda. 

—  //  processo  contro  la  Sodetà  del  Qaz  per  l'addo 
solfidrico,  —  Nello  scorso  inverno  per  la  durata  di  qualche 
sera  tutta  la  cittadiniuiza  osservò  il  nruuiifestorsi  dalle 
fiamme  a  geiz  di  un  acido  che  rovinava  la  gola  e 
stordiva. 

Il  municipio  fece  eseguire  1*  analisi  dal  chimico  muni- 
cipale dott.  Pozzetto  che  trovò  nel  gaz  dell'  acido  sol- 
fidrico. 

La  Giunta  denunciò  allora  la  Società  Lionese  del 
gaz  al  Procuratore  per  danneggiamento  alla  salute  pubblica. 

Il  processo  si  svolse  davanti  la  Pretura  Urbana 
contro  il  signor  Bonn  rappresentante  la  Società  del  Gaz 
(Vedi  pag.  419). 

Verrua  Slccomarìo.  —  Illuminazione  pubblica.  — 
Nei  primi  giorni  dell'  anno  in  corso  le  vie  principiJi  di 
questo  paese  furono  illummate  da  fanali  a  gaz  acetilene. 

Dei  5....  centro  fanali  accesi,  2  non  vollero  funzio- 
nare fin  dalle  _prime  sere.  Era  ad  fispettarsi  che  si  fosse 
provvisto,  invece  in  breve  giro  di  giorni  anche  gli  altri 
cessarono  di  funzionare,  ed  ora  quando  non  splende  la 
Casta  diva,  Vemia  ha  bensì  i  fzmali  a  gaz  acetilene, 
ma  li  tiene  spenti  il  che  vuol  dire  che  siamo  al  buio 
pesto  di  prima. 

Ma  perchè  ora  che  1'  impianto  e  fatto  non  si  procura 
di  tarlo  funzionare  ?  E  se  la  municipalizzazione  di  tale 
servizio  pubblico  a  Verrua,  non  dà  buona  prova  perchè 
non  si  tenta  di  appaltarlo  a  qualcuno,  obbligando  con 
un  buon  contratto  a  far  funzionare  tutti  Ì  fanali  nelle  sere 
in  cui  devono  essere  accesi  ? 

Vicenza.  —  Consiglio  Comunale.  —  S'  apre  la  di- 
scussione sulla  proposta  di  acquisto  d'  energia  elettrica  e 
relativa  distribuzione  per  supplire  alla  deficenza  del  gaz 
ed  approvazione  della  convenzione  relativa  con  la  Società 
Adriatica  dì  elettricità,  nonché  del  relativo  mutuo  di 
L.  300.000  da  contrarsi  colla  Banca  Popolare. 

II  Co.  Zileri  R.  raccomanda  alla  Gitmta  che  la  so- 
stituzione della  illuminazione  pubblica  colla  luce  elettrica 
avvenga  gradualmente  secondo  ìl  bisogno,  mantenendo  il 
gaz  nelle  vie  secondane. 

Il  Sindaco  accetta  pienamente  la  raccwnandazioDe. 

n  Co.  Da  Schio,  il  cav.  Sartori  e  l' ing.  Piccoli  sono 
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nd  lodve  piouunenie  U  prnpotta  dvlU  GmiiU, 
lodi,  dopo  aver  ollr-nutc  drllr  (icluc (dazioni  Mi 
partKobn.  fanno  i  condglicn  Ptovrne.  Girotto  e  ChemeUo. 
La  mBnruiooc  drlU  luce  rlirltricA.  rtuolp  r   (nofxwta 
vicoc  mfmc  approvata  ad  unamraita. 

ACQUEDOTTI 


-   AatueJotto  per  le  frazioni.  - 
wd  Lad/kfQ: 

■  0  noitro  gionialr  ebbe  ripetute  volle  ad  occupaiM 
A  qaeate  m^ra  import  ani  iatma  che  giallamente  lanlo 
■MmH  •  pMOOcup*  gli  abitanti  delle   frazioni, 

*  U  rcfift  eoramnaario,  nella  sua  relazione  al  Couì^ki 
d  2D  dicembre  v.  i..  e^wncva  in  merito,  che  al  concetto 
(nnimi  di  prendere  l' acqua  di  Fìamesina  era  uibontnto 
Tabo  di  rendere  ind^ndente  !' acquedotto  pei  le  fra- 
■MI  da  quello  per  U  cina  :  che  ciano  stai^  fatti  a  late 

opportuni  Bludi  ma  con  culo  negativo  (com  del 
da  tuni  ptrirduta  e  da  molto  tempo)  e  che  «  era 
(fimabnente)  che  occorreva  KTvirti  dell'acqua  di 
FwtMim.  Lo  ileaio  commiuario  aggiungeva  che  rufEcw 
IKMCO  avrebbe  tuhito  preientafo  su  queMe  Lui  un  nuovo 
fWfBHo  del  quale  erano  già  compiuti  gli  ituJi. 

•  Dai  dicembre  ad  oggi  e  traKorM  parecchio  tempo 
R  qKihi  «mai  fauBoto  progetto  non  a  avuto  ancora  l'aho 
MMv  di  BMcre  porto  afl*  orcfinc  del  gianio  del  CoaiigBo. 

«  Di  chi  la  colpa? 

■raacla.  —  Oepuiasionc  Prwinciale.  —  (Seduta  del 
23  ManoX  —  Accorda  al  Comune  di  Breicu  di  pro- 
j^gare  bno  a  Ouesanuova  la  conduttura  di  acqua  pota- 
bJe  Iw^pi  la  itrada  provinciale  Orzinuovi. 

BtÈtgttrm.  —  /  lavori  Ji  un  aoiueJollo.  —  Il  9  aprite 
pyageva  ti  iig.  Ulano  Giannoni.  unpre&ano  dn  lavori  del- 
Taoiaedotto,  ed  il  IO  giunterò  l'iog.  U»ai  direttore  dei 
bvon  iieMi  e  X  ing.  Tarchioni. 

D  ffOTBo  IO  il  tignor  Giannoni  con  pochi  operai  co- 
watàanm  a  iar  ipianarc  nella  località  delta  ferro  di  co- 
tdU^  «v«  deve  aorgere  il  ponte  a  tre  luci.  A  giorni  a«- 
mma*  alcn  operii  e  quindi  darà  mano  alto  «cavo  ove 
ine  eriBcrs  il  tcrbaloìo  a  Mal&dano. 

CalUabatU    -    Manca  l'acqua  potabile.        A  cauu 
dà  gravi  gaaiti  subiti  dalla  conduttura  che  porta  l'acqua 
in  cma.  di  «efuito  alle  ultime  alluvioni,  la  città 
air  «enza  acqua. 

n  ■Mftiicipio  ha  provveduto,    rimediando    alla  meglio 
.  k  (fabibozione  a  mezzo  di  apposite    botte,   ma  ció 
I  ortanle  ooo  a  e  |xitiito  evitare  un  certo  fermento. 
E,  ipcrabile  che  prcalo  «ano  riparati  i  danni  avvenuti. 
che  poMano    euere    evitate    le    lagnanze  della 


Catld  di  Taia.  -  yica  agitazione  a  Castel  Ji  Tuta 
pif  r  tKQva  potabile  e  pel  servizio  sanitario.  tbbe 
■ago  aela  «cde  del  •  Circolo  Unione  •  un  imponente 
pobUicD  al  quale  presero  parte  il  ■  Comitato 
prò  Caalel  di  Tbm  ■  e  gb  abitanti  tutti  |>eT 
u  ìnlereui  vitali.  InEne  fu  votato  il  teguenic 
ori  giamo  i 
Cfi  abitanti  di  Caiirl  di  Tuta,  ritmiti  in  pubUieoco- 
na  adU  tede  dd   •  Circolo  Unione. 


Connderando  che  una  buona  parte  c£  ew  amo  rtali 
e  tono  ammalali  ccxi  febbn  infettive,  cauate,  come  hamo 
anelilo  i  tanitari  venuti  per  curarli  dalf  unica  aa|ua  non 
potafade; 

Ritsouto  dia  k  condaiiuia  di  detta  acqua  e  tutta 
malconcia  e  rotta  e  vi  l'in^hraou  le  acque  piovane  che 
•corrono  ad  terra»  vicino  venendo  giù  Umacciou  ed 
nqtBDnla  ■ 

Conàdarando  che  1*  affare  dell'  acqua  potabile  e  Maio 
ed  è  un  problema  che  da  (Mifecchi  anni  non  u  r  potuto 
riiolvere   per  U  incuria  det  «omini  ca|u  del   municipio  ; 

Ritenuto  che  T  anno  Kono  il  soltc^irefetto  di  Mi- 
■Vana  diede  incarico  al'  mg.  Cemig|ia  da  S.  Stefano 
Camattra  per  tedarre  il  provetto  ddla  coadattura  il  quale 
fu  redatto  e  mandalo  al  iminicipìo  di  Tua.  che,  d  »o- 
lito.  r  ha  fallo  dormire  : 

Contiderando  che  il  munictpto  deliberò  lire  trecento 
per  r  armadio  farmaceulùo  che  venne  approvato,  ed  an> 
con  non  »  r  itabilito  ; 

Coiuiderando  che  |1  Capo  della  Provincia  ìngiurmrva 
al  rmmici[)io  di  far  «cendere  il  medico  lanitorio  Ire  volle 
la  »eltitnana.  diffidandolo  di  firowedimenb  d' ufficio,  e 
quello  non  ti  e  avuto  ancora  ; 

Comiderando  che  J  Comune  di  Tiua  ncava  gl>  ulili 
della  borgata,  ma  la  laacia  aeglerta  ed  abbandonata  ad 
unanimila  del  ^t ano  : 

1 .  Par  voli  air  illiMre  cai>o  ddla  provincia  di  pren- 
dere a  cuore  le  torti  di  tutta  la  borsata  : 

2.  Di  comunicarv  il  pretentc  ordine  del  giamo  alle 
aiAonla  ed  dia  itampa  di  ogni  colore,  alla  quale  s' invoca 
r  autorevole  appoggio  nella  giinta  cauia. 

Cavataccbertu.  L'impianio  idrovoro.  A  San 
Dona  di  Piave  J  23  con.  ;  alla  pmetua  della  Deputa- 
none  amminiitrativa  dd  CoMonio  di  bonifica  di  Cava- 
zucchcfina  venne  meiia  in  fuBiiooe,  u-nia  «Icuiuk  prova 
preliminare,  il  grandiovo  aiacchinario  leale  imtallalo  dio 
«td>ilimenlo  Idrovoro  del  Conaarxio  eterno,  «lo  in  Cava* 
racchriina,  e  le  pompe  centrifughe  (le  più  grandi  Bnora 
CMlnule  in  lulia)  appena  poMe  in  anone,  imaltimao  a 
torrenti  1'  acqua  conlmuta  nel  bacino  d*  arrivo. 

La  nuova  impurUnle  inna  dì  terreni  viene  con  Ebe' 
rata  dalle  acque  che  vi  regnavano  »ovr»ne.  e  ciò  merce 
r  unione  di  forre  volonleroie  e  benemerite. 

Il  macchinario  veiuK  cosCruitD  dalla  Soóda  Anooina 
Vcnenana  Indoitrie  Navah  e  me>ccauche. 

Oarad  Slrak»  -  Ccmceufene  df  ooqrou.  -  La  G. 
P.  A.  di  Palermo  approvò  la  concfwonc  é  acqua  po- 
tabile ai  privati. 

Mewaiaaa  Un' agitazione  per  l'acqua  palahile. 
In  questo  (Mese  serpeggia  ora  un  gravisiimo  mdconlcnlo 
contro  una  recente  ddibcrazione  dd  Cottsigbo  Comunale 
a  proposito  della  corulunura  d'acqua  per  uso  pubbKco. 

Il  Caangfao  ha  cioè  slabililo  di  drrivarr  l'acqua  po- 
tabile daBa  sorgente  detta  •  Cande  *  a  prcferetoa  dd- 
r  altra  sorgente  deiamaala  •  Sanca  • .  menVe  qui  tutti 
tanno  che  l'acqua  daBa  seconda  sorgente  e  molto  più 
buona,  fresca  e  leggera. 

Ora  la'  qtK«twnke  e  dsvanli  alla  Giunta  Pnmnaale 
aiiBiaissIiatiTa  e  il  paese  attende  ansKMO  la  drcinnnff 
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Uvoroo.  —  L'acquedotto  di  Stiava.  —  Togliamo 
<lal  •  Giornale  d' Italia  >  : 

Ricorderete  la.  grave  quistione  sorta  per  le  sorgenti 
di  Stiava,  che  la  Società  Ligure  per  ^  Acquedotti  aveva 
intenzione  di  portare  a  Livorno,  bisognosa  d'acqua,  e  che 
le  popolazioni  del  comune  di  Massorosa  non  volevano 
cedere  a  nessun  costo,  tanto  che.  messe  sull*  avviso  da 
una  corrispondenza  inviata  da  Livorno  al  Giornale  d'I- 
talia, si  radunarono  in  comizi  minacciando  e  protestando. 

Ora  pare  che  la  cosa  si  awii  ad  una  favorevole  so- 
luzione. Lji  Società  ha  fatto  dei  compromessi  coi  condo- 
mini delle  sorgenti*  e  ha  fatto  promesse  tali  agli  abitanti 
di  Stiava  che  questi  si  accontenteranno  del  lavatoio  pub- 
blico e  tascieranno  che  l' acqua  vada  a  Viareggio  e  venga 
a  Livorno,  ove  il.  bisogno  è  urgente. 

Montaione.  —  Acqua  potabile.  —  Il  G>nsigJio  G>- 
munale  su  splendida  relazione  dell'  ing.  Gino  Carini  di 
Firenze,  approvò  definitivamente  le  tre  condutture  per 
Montaione,  Gambassi  e  Castelfalfi,  tributando  lode,  quasi 
ad  unanimità  ai  signori  fratelli  Biondi,  che  hanno  offerto 
largo  concorso  pecuniario.  Ourante  la  discussione,  giunse 
al  sig.  Sindaco  un  telegramma  del  sig.  Prefetto,  senatore 
Armaratone,  raccomandando  la  soluzione  degli  acquedotti. 
Sorse,  in  qualche  consigliere,  1*  obbiezione  se,  per  nuove 
economie,  dovessero  i  tubi  essere  interrati  ad  un  metro, 
anziché  ad  un  metro  e  mezzo  di  perizia  ;  e  fu  proposto 
dal  march.  Gino  Incontri  di  sentire  altri  tecnici  ;  ma  il 
consigliere  Da  Filicaja  Dotti  sostenne  che  ai  tecnici  cav. 
Pini,  Mamicchi  e  cav.  Oisini  si  dovesse  il  Consiglio  ri- 
mettere, e  sostenne  altre»  la  tubazione  ad  un  metro  e 
mezzo  di  interramento,  perchè  essendo  terreni  somma- 
mente scoscesi,,  non  dovesse  la  conduttura,  in  avvenire, 
rimanere  o  troppo  superficialmente  interrata  o  addirittura 
scoperta. 

Moatecatlal.  —  Agitazione  per  l'acqua.  —  A  Massa 
Cozzile,  i  terrazzani,  vedendosi  dimneggiati  per  il  nuovo 
acquedotto  in  costruzione  che  deve  derivzu'e  l'acqua  del 
Borro,  h^nno  tentato  di  rompere  i  manufatti.  Sono  accorsi 
sul  luogo  autorità  e  carabinieri. 

Napoli.  —  Per  l'acqua  al  Vomero.  —  La  G.  P.  A. 
ha  approvata,  la  deliberazione  del  R.  Commissario  rela- 
tiva all'  acquedotto  s[>eciale  per  dare  l' acqua  del  Scrino 
al  Vomero  ed  alle  contrade  limitrofe. 

Pistoia.  —  Inaugurazione  di  nuove  sorgenti  per  il 
miglioramento  dell'acqua  potabile.  —  Il  28  marzo  fu- 
rono immesse  nelle  condutture  dell'  acquedotto  cittadino 
le  acque  purissime  delle  sorgenti  di  Broncadeglio  e  di 
Casa  Piccini  le  quali  hanno  la  portata  di  600  metri  cubi 
al  giorno. 

Pullero.  —  Per  V  acquedotto.  —  In  seguito  all'efficace 
sollecitudine  dell'  amministrazione  comunale  di  S.  Pietro 
sono  iniziati  sopra  Stupizza  i  lavori  per  la  raccolta  di 
acqua  che  formerà  1'  acquedotto  decretato  da  quel  Con- 
siglio comunale. 

Segni.  —  Per  l'acqua  potabile.  —  Il  sindaco  cav. 
Colaiacomo  si  è  recato  a  Roma  per  la  stipulazione  del 
<  disciplinare  >   relativo  all'  acqua  potabile. 

Sommatlao.  —  Conduttura  d' acqua,  —  Il  paese  è 


ancora  sprovvisto  dell'  acqua  potabile  Darfù  per  la  rottura 
della  conduttura  a  causa  di  una  frana. 

Chi  sa  per  quanto  tempo  starano    auawa  in   questo 
stato. 

Terraslal.  —  //  mutuo  per  la  conduttura  dell'acqua. 
La  cittadinanza  ha  appreso  con  vivissimo  compiacimento 
la  concessione  del  mutuo  di  lire  174,000  deliberato  dal 
Consiglio  di  amministrazione  della  Cassa  di  soccorso  per 
le  opere  pubbliche  in  Sicilia,  per  prowedo-e  alle  opere 
di  conduttura  dell*  acqua  potabile.  Il  popolo  con  vcto  en- 
tusiasmo plaude  all'Amministrazione  comunale  degnamente 
presieduta  dal  sindaco  cav.  uff.  Ruffino  Rosario,  che  con 
interessamento,  sì  è  adoperato  e  si  adopererà  sicuri) 
alla  completa  riuscita  di  n  grande  opera  risanatrice,  su- 
perando, tutte  le  difficoltà.  Fra  tre  mesi  avrà  luogo  l' in- 
canto definitivo,  e  nel  prossimo  luglio  saraniìo  cominciati 
i  lavori. 

Torino.  —  /  contatori  d'acqua  e  la  lassa  di  oerijka. 
—  Su  questo  tema  l' ing.  Francesetti  tenne  una  coét- 
renza  promossa  dalla  Società  piemontese  d' igiene  nei  lo- 
cali dell'Accademia  di  medicina. 

Vi  assisteva  un  puU>lico  discretamente  numeroso,  e 
fra  esso  l' on.  Rebaudengo,  il  cav.  dott.  Abba.  capo  del- 
l' ufficio  d' igiene  municipale  ;  i  consiglieri  cmnunali  Vi- 
cari, Sincero  ;  il  consigliere  provinciale  Dog^etto,  il  pro- 
fessore Pzigliani  e  parecchi  altri  igienisti. 

Salutato  e  presentato  dal  presidente  della  Società, 
comm.  dott.  Vinaj,  il  conferenziere  discorse  lungamoite 
sui  mezzi  di  distribuzione  e  di  misura  dell'  acqua,  conclti- 
dendo  che  ormai  è  generaknente  ammesso  che  il  mi^ 
sistema  sia  quello  del  contatore. 

Molti  sono  i  tipi  di  contatore,  a  stantuffo,  a  ruota,  a 
turbina,  a  disco,  ecc.  ;  parecchi  di  essi  sono  ottimi,  ma 
non  si  è  finora  raggiunta  la  perfezione  e  sopratutto  non 
vi  è  un  contatore  che  costi  poco  ;  questa  è  La  maggiore 
difficoltà  per  la  sua  applicazione. 

E  quantunque  alto  sia  il  costo  del  contatore,  Ìl  Go- 
verno ne  vorrebbe  ora  aumentare  il  prezzo  imponendo  ■ 
una  tassa  di  verifica,  tassa  ingiusta  perchè  colpisce  l'acqua, 
elemento  di  prima  necessità  per  1'  economia  domestica  t 
per  la  pubblica  igiene,  tossa  non  necessaria  perchè  la 
verifica  non  deve  essere  obbligatoria. 

Il  conferenziere  conclude  quindi  facendo  voti  che  il 
Governo  ritiri  il  progetto  di  legge.  ' 

Aperta  la  discussione,  dopo  osservazioni  dd  ngnor  - 
Daghetto  e  del  prof.  Pagliani.  si  i^pprova  all'  nnanimiti  j 
il  seguente  ordine  del  giorno  : 

«  La  Società  Piemontese  d' igiene,  in  seduta  pubbbca, 
sentita  la  relazione  dell'  ing.  Francesetti,  e  d<^x>  ampu 
discussione,  convinta  che  la  tassa  di  verifica  sui  conbton 
di  acqua,  mentre  non  avrebbe  un'  impwtanza  di  qualche 
valore  per  gli  utenti,  ma  solo  per  le  Società  o  «iti  di- 
stributori, sarebbe  dannosa  agli  interessi  d^'  igiene  perché 
verrebbe  a  limitare  l'impianto  dei  contatori  stessi,  favo- 
rendo metodi  di  distribuzione  antiquati  e  non  conagliabifa; 
che  questa  tassa  verrebbe  a  colpire  un  elemento  di  pn- 
missima  necessità,  che  dovrebbe  invece  venire  in  tutti  i 
modi  facilitato,  fa  voti  : 

<  che  il  Governo  nell'  interesse  dell'  igiene  e  dell'  t- 
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MMK.  aoa  ìuùu  nIU  prnenUziofH?  delle  ékpomaon 

pkinv  «I»  vch&u  obUì«aUini    di    niwiratan   d*  ugoa 

^MÉrion)  ad  proveno   cii    nodificuione  al  tealo  unico 

M*  Icip  HKtiche  *. 

(     Vvaaa.  —  Lcoori  puthìtd.   —  In  una  recentt  ado- 

hMsa  del  CoMÌglìo  Sopcnore  dei  Lavon  PuUtlici  %enne 

k  afcro  dkcWrau  di  (N^ibLca  utilità    la    coitnizione   di 

prfMJotri  m  «emzjo  ai  Conumi  di  Bnnotango  e  Petca»- 

Im  m  pronta»  di  Verona. 


^^K 


TELEFONI 

—  Pa  il  telefono.  -  Il  Conitglio  Conninalc 
Hfprovo  il  ooMCono  di  «pesa  per  la  rete  tdelonica  da 
jpridmi  adia  ptonnoa  di  Caserta  pei  comiuu  capoluoghi 
w  fscBDoano  o  <n  nHMHnMslo- 


-  Comunicazioni  teìefnniche  con  Roma. 
'  0  Mainerò  delle  ponte,  adetcndo  ad  analoga  utaaza 
dda  tocale  Camera  di  conuDercio,  ha  conceuo  lo  ■cant* 
ji»  dirtsoo  deSc  cDorenazioiii  telefoniche  tra  Alessandria 


I     Ar 


tUnmg.  —  Telefono  Amne-Temi.  -  Airone  sarà 
caa«iaBtB  a  Temi  ed  alle  altre  citta  d'Italia  me- 
li Uà  tctefonico. 

-    lì  telefono  con  Salsomaggiore.   —   Dal 

vtwie  attivata  al  pt^Uico  sem/jn  la  linea  tc- 

Panuk-Sabanuaiore.  Di  comegoenu  »ono  am- 

iifflj^^yyw:  con  Brescia  coUa  tanlf a  di  lire  1 .50 

i  «aìlà  di  3  minuti. 

I  Batlrio.  —  Una  nuova  linea  telefonica.  —  A  EBut- 
tm  *  tfaia  inaugurata  la  linea  telefonica  che  congiungc 
Ld  paese  con  tutu  la  Piovincia.  La  nuova  linea  fun- 
^oaa  uWÌBMiwrulc. 

'      Caltaalsctta     —  ;Vuocw    linee    telefoniche.  —  Il  24 
mno  la  iaangurato  d  circuito  telefonico  Caltanisetta-dr- 
Lali4^x1o  Eixnpedocle 
£.  Jl  7  fatile  verrà  inaugurata    ta  Knea  Callanisetla-Pa- 

r     Oiitaiiii.    -  //  telefono  tra  II  mare  e  la  terra.  — 
designata  da  Thotnion  ha  esperinientalo 
■a  appaiccchw  nuovo  pcrmcttenlr  ai  [Mlomban 
costantemente  per  telclono  colla  terra.  Gli 
cOBchlso    favorevolmente    all'  adozione   di 
ippafeccluo  che  oltre  alle  grandi  faulitazìom  che 
nel  lavoro  delicato  lottomaiìiw.  pertncttcra  un'c- 
di  teoifxt  dell*  SO  iiet  cento  al  mintniutn. 

—  Per  V  impianto  telefonico.  —   Il  Coati' 
Coaaaiale  do\Ta  deliberare,  fra  Ì  molti  affari  segDati 
jT  ordine  drl  giomo.  su  quello  riguardante  la  conccuiooe 
dn  locali  al  ùg.  Ferdinando  Manaiu.  che  dovrà  qm  im> 
la  rrte  telelooiai  uiiiana  a  Fonia. 


—  D  I  aprile  ha  avuto  luogo  P  ina&giink- 
f&  qocsu  itaziooe  telefonica  govcrnaliva  che  con- 
e  dMettaiDcntc  Grosseto  a  Piia. 

—  /.'irKtufiirarione  </e/  telefono  Messina- 


Catanzaro, 

taftJLaro. 


à   idifoiiu  McMina-Ca- 


MlltXtO.  •  //  telefono.  -  Il  muiiitra  delle  Porte 
che  aveva  escluso  MUaz/o  dalla  tabella  del  progetto  di 
legge  mJìe  reti  leleaoniche.  partecipo  alT  on.  Fuld  che 
includerà  anche  Mdaxzo. 

Milana.  —  Telefono  Milano-Domotloaaota-Sempionr. 
—  Da  ftartc  del  Mimstero  delle  Poste  r  Telegrafi  e 
pervenuta  asticurauone  in  merito  alla  lìnea  telefonica  fra 
Milano-l^omfxJoaaola  e  il  Serapiooe  tanto  desiderala. 

Nji^l.  —  Linee  telefoniche.  —  Sono  ammrsw  con- 
versazioRi  telefonKhe  tra  Napoli  e  Spoleto,  mediante  i) 
pagamento  della  tuaa  di  lire  due  per  ogni  unita  di  con- 
vcraaziooc  (minuri  tre). 

Novi  Liffttrc  —  Per  l' allacciamento  telefonico  éi 
Navi.  —  Nel  progetto  dì  legge  per  rampltammlo  ddla 
rete  telefonica  nazionale  e  compresa  una  linea  telefonica 
per  coUcgaie  Alessandria  con  la  nostra  citta,  da  costniini 
nell'esercizio  finanziario  1906-1909. 

Padova  —  La  linea  telefonica  del  Colli.  —  Ci 
conila  che  al  I .  di  aprile  verrà  inaugurata  la  nuova  linea 
che  allaccia  tutto  il  territorio  dei  CoUì  Euganei  a  Padova. 
Come  e  noto,  attualmente  vi  ha  soltanto  la  linea  Pa- 
dova-Teolo. 

Pallanu  —  //  telefono  fra  II  l.uigo  Maggiore  e 
Milano.  —  Da  parte  del  ministio  Schanzer  e  giunta  as- 
■icuraZKMie  formalo  che  si  darà  al  più  presto  opera  al 
compimrnio  della  lìnea  telefonica  Arona43otnodo«nola 
Sempione  ottenendo  cosi  il  raccordo  tanlo  iavocak»  fra 
il  Lago  Maggiore  e  Milano. 

Porlo  Enpadoclc.  —  Telefono  Porla  EmpeJocle-Gir- 
genti.  —  Si  va  coprendo  di  firme  una  nuova  prunooe 
al  ministro  delle  Poite  e  Telegrafi  pcrcKc  ti  dctpii  auto- 
rizzare r  apertura  all'  csercixio  della  lìnea  tclclomca  Porto 
Empedode-Girgentì  da  tanlo  tempo  costmila. 

Reudu  Calabrìi.  —  Inaugurasiorìc  della  linea  lete- 
fonica.  —  Il  IO  mano  s*  inainiffn  la  Imea  t^foasca 
Reggio-Catanzaro. 

Roma  —  //  telefono  Si^xoParigi.  —  0  minairo 
delle  poste  Schatuet  ha  coafcrilo  coli'  ambaKiatoie  di 
Francia  per  interessarlo  ad  intcrcedeie  presso  il  suo  Go- 
\-erno  afTuKhe  lia  ricondotlo  al  ftnuioaaraento  normale  ù 
tratto  Ntcza-Pangi  del  servizio  kiefosiico  tatcrruuionale 
m  Francia  ed  Italia. 

L' ambaaciatorc  ha  pnxncaao  tutto  d  suo  intocssa- 
mento  per  ttrui  [ironia  soddisfacente  soluriooe  della  (|De- 
sbone. 

—  Per  (I  telefono  fra  San  Qmignano  e  Collo.  — 
L'onor.  Collaiai  si  e  recalo  al  Mmoieru  delle  Poste  e 
Telegrafi,  per  sokdlare  T  fanpianlo  «y*  servìua  tdehako 
fra  San  Gin^naoo  e  Cdkr  d"  Eka.  Il  MÌMStao  ha  dato 
assicnrazione  della  sua  premara  ed  ka  fluatiso  l'auguno 
che  vorranno  avere  le  stesse  [ji  emure  anche  gli  dbi  eaà 
interessali. 
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—  Esperienza  di  telefonia  senza  JUi.  —  In  seguito 
ad  accordi  presi  fra  il  Ministero  delle  Poste  e  dei  Te- 
legrafi e  quello  delta  Marina  furono  eseguite  eqjerienze 
di  telefonia  senza  fili  col  sistema  del  prof.  Maj<»wia  fra 
r  Istituto  telegrafico  in  Trastevere  e  la  stazione  radiote- 
legrafica di  Monte  Mario  presso  Roma. 

In  questa  stazione,  che  è  diretta  dal  comandante 
Pollino,  si  trovava  il  capo  posto  signor  Galeazzi,  e  neU 
r  Istituto  telegrafico  il  professore  Majorana  con  i  suoi 
assistenti. 

Furono  pronunziate  diverse  frasi  a  Trastevere,  che 
immediatamente  furono  sentite  a  Monte  Mario,  e  daqu 
ritrasmesse  per  controllo  all'  Istituto  Telegrafico  per  mezzo 
del  telegrafo  senza  fili. 

La  stazione  di  Monte  Mario  ha  riferito  che  le  parole 
giungevano  cKiarissmie  e  con  sufficente  intensità. 

L' importante  invenzione  del  professore  Majorana  è 
basata  suH*  uso  delie  onde  persistenti  dì  Pulsen  e  del 
microfono  idraulico  già  da  due  anni  inventato  dallo  stesso 
autore. 

Il  sistema  del  prof.  Majorana  sarà  presto  esperimentato 
sopra  distanze  maggiori. 

Treviso.  —  Il  servizio  telefonico.  —  Ci  informano  che 
fra  breve  ì  nuovi  apparecchi  telefonici  di  tipo  Trellogg 
che  da  tempo  sono  stati  distribuiti  agli  abbonati,  comin- 
cieranno  a  funzionare.  Si  avrà  quindi  un  notevole  migho- 
ramento  ilei  servizio  che  finora  è  detestabile. 

Vernlo.  —  //  telefono  a  Mercalale.  —  Neil'  ultima 
adunanza  di  Giunta  1'  assessore  signor  Ettore  Castellani, 
propose  d' impiantare  nella  frazione  di  Mercatale  un  uffi- 
cio telefonico.  La  proposta  fu  ben  accolta  dal  sindaco 
signor  Becherini  e  dagli  altri  assessori  ;  e  tale  notizia  di- 
Viilgataai  ben  presto  anche  m  Mercatale  ha  suscitato  vive 
approvazioni  in  tutti  coloro,  che  hanno  a  cuore  gli  interessi 
vitali  del  Comune. 


COSTITUZIONI  01  SOCIETÀ 

Belluno.  —  Il  20  marzo,  a  rogiti  Notaio 
Miari  co.  dott.  Augusto  si  è  costituita  la  So- 
cietà Anonima  Bellunese  per  l' Industria  Elet- 
trica con  sede  in  Belluno  e  col  capitale  di 
L.  240.000  in  2400  azioni  da  L.  100  ciascuna. 

—  Impianto  idroelettrico.  —  Si  sta  costi- 
tuendo una  Società  all'  intento  di  sfruttare  la 
forza  derivante  dalle  acque  del  torrente  De- 
sedan  presso  Fostogna. 

Da  studi  fatti  il  Desedan  darebbe  una  forza 
di  1000  cavalli,  la  quale  verrebbe  distribuita 
in  vari  luoghi  a  scopo  di  illuminazione  ed  in 
parte  verrebbe  utilizzata  per  la  costruzione 
di  un  cotonifìcio  o  di  uno  stabilimento  per  la 
fabbricazione  dell'acido  nitrico. 

La  spesa  preventivata  è  di  400  mila  lire. 

Castelfranco.  —  La  Società  Elettrica  Vit- 
torio Rinaldi  e  CompzCgni,  hanno  ceduto  con 
regolare  contratto  al  sig.  Paolo  Vigano,  l'im- 
pianto e  l'esercizio  della  illuminazione  pub- 
blica e  privata.  Il  Vigano  s'  è  impegnato  di 
impiantare  uno  Stabilimento  capace  di  dar  la- 
voro  a  250  operai,    sottomettendosi    in  caso 


contrario  ad  una  multa  di  lire  10.000  da  ver- 
sare al  Municipio. 

Chiarì.  —  Oleine  a  gas  ed  industrie  a^ni. 
—  Venne  costituita  questa  Società  con  sede 
in  Chiari  col  capitale  di  L.  75.000  elevabile  a 
L.  500.000. 

Presidente  fu  nominato  Franco  rag.  Gia- 
como. 

Como.  —  La  Telefonica  Comense.  —  Pre- 
sieduta dal  suo  presidente  signor  cav.  So- 
maini  di  Lomazzo,  ebbe  luogo  l'assemblea  or- 
dinaria dei  soci,  nella  quale  venne  approvato 
il  bilancio  chiudente  con  un  utile  di  L.  9000, 
che  per  analoga  deliberazione,  verrà  ripartito 
per  L.  8000  agli  azionisti,  in  acconto  rimborso 
capitale,  mandato  il  io  "  o  degli  utili  al  fondo 
di  riserva,  e  la  rimanenza  a  nuovo. 

Dopo  un  plauso  a  tutto  il  Consiglio  d'am- 
ministrazione per  la  gratuita  disinteressata 
opera  prestata  a  vantaggio  della  Società,  si 
riconfermarono  all'  unanimità  i  sindaci  effet- 
tivi e  supplenti  scadenti. 

Firenze.  —  Società  Ligniti.  —  Si  ha  da  Fi- 
renze :  Il  Consiglio  d'  amministrazione  di  que- 
sta Società,  ha  stabilito  di  proporre  all'assem- 
blea generale  degli  azionisti,  il  dividendo  di 
lire  8  per  lo  scorso  esercizio,  mettendo  a  pane 
larghe  riserve. 

Il  Consiglio  proporrà  inoltre  l'aumento  di 
capitale  da  un  milione  e  mezzo  a  tre  milioni 
riservato  per  metà  ai  fondatori  della  Società, 
mentre  l'altra  metà  sarà  destinata  ad  assorbire 
le  due  Società  esistenti  pure  a  S.  Giovanni 
di  Valdarno,  e  cioè  la  Società  miniere  di  Ca- 
vriglia  e  la  Società  imprese  minerarie  eser- 
centi le  miniere  di  Pianacci. 

Milano.  —  /ng.  Carlo  Canmzzi  e  C"  — 
Presso  la  Società  Bancaria  Italiana  sotto  la 
presidenza  del  sig.  Filippo  Zucchi  si  è  tenuta 
l'assemblea  generale  ordinaria  di  questa  So- 
cietà per  l' impianto  e  l'esercizio  di  pubblici 
servizi. 

Le  relazioni  del  gerente  ing.  Carlo  Ca- 
muzzi  e  del  Comitato  di  vigilanza  informano 
sulle  risultanze  dell'  esercizio  sociale  che  si 
chiude  con  un  utile  netto  di  L.  66,418,19  ad 
onta  che  nell'eJsercizio  stesso,  due  sole  delle 
cinque  oflicine  della  Società  abbiano  funzio- 
nato regolarmente. 

Delle  altre  tre,  una  cominciò  a  funzionare 
nel  giugno,  l'altra  nel  corrente  anno  e  la  terza 
e  tutt'ora  in  corso  di  costruzione. 

Tale  risultato,  già  ottimo,  verrà  quindi  an- 
cora sensibilmente  migliorato  e  sono  già  in 
corso  ed  a  buon  punto  le  trattative  per  as- 
sunzione di  alcuni  pubblici  servizi  e  l'im- 
pianto quindi  di  nuove  officine. 

La  relazione  dei  sindaci  informa  sui  cri- 
teri di  assoluta  prudenza  in  base  ai  quali  venne 
compilato  il  bilancio  ed  invita  ad  approvarlo. 

L'  assemblea  passò  poi  alla  nomina  dei  si- 
gnori Edoardo  Migliavacca,  Guglielminettirag. 
Carlo  e  De  Piccoli  rag.  Italo  a  sindaci  effettivi, 
e  dei  signori  Giuseppe  Palois  e  Angelo  Buz- 
zoni a  sindaci  supplenti. 
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__  Veneto.  —  La  Socirfà  Attonimit  Elfh 
Minino  Veneto,  ncU*  Assemblea  del  6 
„  1907,  deliberava;  n)  di  cedere  Tim- 
I  al  sìf.  raolo  T*»ki  fu  Oio.  liatta,  de- 
ido  il  Tiquidatorr  alla  ntìpula/iont*  del  re* 

0  conlratlo  ;  A)  di  scio|j:licrc  la  Società 
ntma    Klcttrica  di    Mirano  V.,  rìf^ultando  , 

»airullicio  di  liquidatore  il  cav.  Arturo 
dì  Mira. 

hrolL   —  Sta  per  coslltui^^ì    una  Società 
cooperativa  per  produzione  e   con- 
Tdì  energia  elettrica. 

lAac    -  -  Cemento  tUt  Friuli  G.  D' OtU- 
A  C.  —  Si  ^  costituita  questa  Sui'icta  in 
■bitdila  semplice.  Ne  e  gerente  il  signor 
«ppc  D'Odorico  fu  Giuseppe, 
ji  conìnii!»sìonc   di  vì);ilanxa  ricuci  com- 

1  dej  signori  :  cav.  Arturo  Malignani, 
A.  Giusto  Venicr,  Tonini  Tiziano,  avv. 
teppe  Nimis,  Delta  Collctta  Giovanni. 

>ì  '^t^ibili  che  il  capitale  po<)sa  essere  au- 
tato  per  delibera/ione  dell*  assemblea  e 
all'aumento  possono  concorrere,  con  pre- 
i  soci. 


[ONACA  GIUDIZIARIA 

MILANO 

DafAote  una  iaterruzioae  di  luce. 

_  sera  del  31  ottobre  1905,  mentre  nei 
uztni  delle  merci  in  partenza  alla  sta- 
e  centrale  di  Milano  ferveva  il  lavoro, 
finie^crsi  improvvisamente  i  fari  della 
■elettrica.  Segui  un  tramestio  del  quale 
ptarono  abilmente  alcuni  degli  addetti  ai 
(azzini  per  aprire  le  casse  ed  alleggerirle 
lina   quuntji«t    di    merce,    stoffe,    pellicce, 

^1,  soprascarpe.  Allorché  fu  fatta  la  luce  ' 
■tti  c;iddero  su  certi  Fumagalli,  Pietra  I 
azzanni.  Il  giorno  35  gennaio  ebbe  luogo 
r«>cejBSo.  Fu  assolto  il  Pietra,  il  Naz/anni 
nodannalo  a  16  mc^i  e  10  giorni  il  Fu- 
;aIU'a  6  me^i  e  il  Ravizza  a  3  mesi  e  15 
e  a  L.  60  di  multa. 

IL  PROCESSO  DI  VERONA 

lomi  3.  3.  4  gennaio  di  quest*;inno  i 
di  Verona  si  accorgono  che  il  gaz 
I  odore  diverso  dal  t&oliio  e  che  bruciando 
negli  ambienti  certe  esalazioni  che  pro- 
■nri  a  quanto  si  dice  pesantezza  del  capo, 
:}t  '!a  e  diuìcolta   di  rcspin».  Il 

m._  ,  ile  nota  pure  questa  anorma- 

■el  tunzionamento  del  gaz.  ne  fa  l'analisi 
K  dal  primo  giorno  trova  che  il  gaz  ^ 
^lato  tli  acido  solfidrico.  Come  d'obbligo 
»de  il  suo  rapp<triu  a  chi  di  ragumc. 
U  municipio  ^lilvtra  si  incaricò  della  fac- 
e  formala  una  Commissione  d'inchiesta, 
ida  nei  giorni  4.  5  e  6  a  fare  dei  so- 
lili air  uflicina  di  produzione  del  ^az. 
Commi.vsionc  fa  un  diligente  e  minu- 


zioso e»ame,  interroga  il  personale  e  conclude 
che  tutto  b  in  ordine.  I>i  cto  stende  dri  Ver* 
bah  i  quali  dicono  anche  come  non  si  ha 
avuto  modo  di  stabilire  la  causa  dell'  incon- 
veniente in  considerazione  alle  buone  rondi- 
zioni  dell' olficina.  dei  suoi  mezzi  abbondanti 
di  produzione,  della  sua  buona  dotazione  di 
apparecchi  di  depura/ione  e  di  controlli».  In 
ogni  mudo,  posto  che  V  acido  solfidriro  nel 
gaz  si  era  riscontrato  «il  giorno  5  il  gaz  tornò 
perfetto!  e  che  perciò  una  causa  di  questo 
inconveniente    doveva    pur  slata,  la 

Commissione  i>f*iitn  che  l'oi  >  .  'bia  ado- 
pemto  per  la  distillazione  del  c:irl>i»»e  che 
per  lo  addietro  aveva  subito  un  riNcaULimento, 
nei  magazzini.  Con  questo  elaborato  la  Com* 
missione  termino  la  sua  missione. 

Il  sindaco  di  Verona,  come  suo  dovere 
neir  interesse  della  salute  pubblica,  denuncia 
il  fatto  alla  procura  del  Re  e  si  viene  al  pro- 
cesso discus-so  davanti  al  Pretore  contro  ai 
signori  Bonn  Giovanni  e  Maseri  Chf>toforo 
rispetiiviimenle  Direttori  tecnici  e  ammini- 
strativi dell'onìcina  del  Gaz  di  \'er»>n;i  i-  Ugler 
Pietro  capo  oftìcitia,  quali  imputati  del  reato 
di  cui  ali  art.  330  C.  P.  ]>cr  avere  in  Verona 
nei  giorni  2,  3  e  4  gennaio  1907  somministrato 
al  pubblico  ed  al  (.omune  di  Verona,  gaz  illu- 
minante contenente  acido  solHdnco  pericolo»» 
alla  salute. 

Ecco  come  »i  svolse  il  pubblico  dibat- 
timento : 

Il  direttore  tecnico  sig.  Bonn  afTerma  come 
il  carbone  che  si  ù  surriscaldato  nei  magaz- 
zini egli  lo  abbia  adoperato  prr  usi  di  riscal- 
damento e  come  egli  stesso  non  'sappia  tro- 
vare una  ragione  plausibile  dell'inconveniente 
verificatosi,  in  quanto  la  fabbricazione  in 
quei  giorni    seguì    lo   stesso    j-  to  che 

anlcccdiMitemcnte  e  susseguen:      ■ 

Opina  che  eventualmente  p«>ssa  esservi 
stata  una  manovra  di  valvole  che  abbia  con- 
sentito il  deflusso  del  gaz  non  depurato  diret- 
tamente ai  ga/omctn,  man  ''- 
tare  di  alcuno  del  suo  pi.  .  ..le 
corrono  ottimi  rapporti. 

Ricorda  intìne  come  qualche  anm>  fa  ma- 
nifestandosi nell'offìcina  una  inspiegabile  deft* 
cienza  di  nroduzione  clic  itero  non  poteva 
derivare  cne  da  un  malevolo  accorilo  Ira  ta- 
luno del  personale  dell'  ofticìna.  alla  sua  mi- 
naccia deh'  immediato  Itcenziamenlo  <li  lutto 
il  personale  ove  la  produzione  non  toma&se 
al  normale,  venne  a  cessare  come  d'incanto 
la  deficienza  della  produzione  n^  «i  pot^  mai 
finora  venire  a  ia[M)  della  ragione  di  quel 
grave  dtsscr\'i«io. 

Alla  contestazione  mossagli  di  non  avere 

firocuralo  di  limitare  la  durata  del  dannoso 
unzionamento  del  gaz  impuro  mediante  vuo- 
I  lamento  dei  ga^omclri  e  ilelle  rondulturr  e 
!  r  attivazione  di  nuovi  forni  il  Bonn  risptmde 
'  che  la  prima  pratica  non  ^li  sarebbe  stata 
I  possibile  senza  la'iciare  al  buio  la  cittJLe  come 
'  anche  quando  di  questa  mancanza  di  ser\'Ìzio 
,  pubblico  alcuno  se  ne  fosse  assutita  la  reftpon- 
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sabilita,  il  vuotamento  sollecito  dei  gazometri 
sarebbe  stato  pericoloso  per  la  vicinanza  dei 
camini  dei  forni  accesi  aell' officina.  Quanto 
air  accensione  di  nuovi  forni  espone  che  i 
suoi  forni  non  possono  entrare  in  periodo  di 
produzione  che  dopo  48  ore  almeno  dall'ac- 
censione, per  cui  r  azione  di  questi  sarebbe 
giunta  quando  come  si  disse  1'  acido  solfidrico 
era  completamente   scomparso. 

Il  MasL-ri,  direttore  amministrativo,  con- 
ferma quanto  espose  il  suo  collega. 

Il  capo  officina  Ogier  informa  come  nel 
giorno  2  e  fino  alle  ore  20  in  cui  egli  lasciò 
l'officina  i  provini  all'acetato  di  piombo  ab- 
biano sempre  indicato  depurazione  perfetta, 
come  si  abbia  adoperato  sempre  carbone  ot- 
timo avendo  lasciato  in  disparte  o  avendo 
adoperato  per  altri  usi  diversi  dalla  distilla- 
zione il  carbone  avariato.  Non  sa  trovare  spie- 
gazione della  eccezionale  emergenza. 

Testi  di  accusa  sono  alcune  fra  le  per- 
sone che  notarono  l' inconveniente  in  uffici, 
case  e  pubblici  ritrovi,  un  assessore  munici- 
pale pel  Comune  di  Verona  assistito  dal  me- 
dico capo  municipale  e  dall' ingegnere  capo  ; 
è  perito  d'  accusa  il  dottor  Pozzetto,  chimico 
del  municipio  di  Verona.  Come  testi  sono  pre- 
sentati dalla  difesa,  composta  degli  avvocati 
Calabi  di  Verona  e  Levi  Bonaiuto  di  Padova, 
alcuni  operai  dell'officina  del  gaz  di  Verona, 
e  come  perito  l'ing.  Vianello  del  gaz  di  Padova. 

I  testi  d' accusa  dicono  di  aver  sentito 
r  odore  dell'  acido  solfidrico,  alcuno  anche  di 
aver  provato  un  certo  malessere,  l'assessore 
municipale  sig.  avv.  Boccoli  espone  anche.... 
che  il  gaz  a  Verona  costa  troppo  caro  e  che 
la  Società  del  gaz  ha  sempre  respinto  delle 
ragionevoli  proposte  di  variazioni  del  con- 
tratto in  corso.  Il  perito  di  accusa  confermando 
genericamente  la  sua  relazione  scritta  in  oc- 
casione delle  sue  visite  con  la  Commissione 
nominata  dai  sindaco,  all'  officina  nei  giorni 
5  e  6,  depone  sulla  forte  percentuale  (2  ",„) 
di  acido  solfidrico  riscontrata  nel  gaz  fino  dal 
giorno  2,  sui  suoi  effetti  venefici,  concludendo 
che  secondo  lui  la  causa  dell'  inconveniente 
deve  ricercarsi  nella  qualità  del  carbone  ado- 
perato e  accusando  di  negligenza  e  imperizia 
I  preposti  al  gaz  per  non  aver  vuotato  i  ga- 
zometri dal  gaz  infetto  e  per  non  aver  messo 
in  attività  nuovi  forni. 

I  testimoni  a  difesa  escludono  che  nei  pre- 
cedenti e  seguenti  il  2,  3  e  4  gennaio  si  abbia 
adoperato  carbone  avariato  o  comunque  di 
cattiva  qualità  e  che  essi  stessi  per  le  condi- 
zioni ottime  in  cui  si  trova  la  depurazione 
non  riescono  a  spiegarsi  le  cause  dell'incon- 
veniente. 

Affermano  la  circostanza  verificatasi  qual- 
che anno  fa  circa  la  deficienza  di  produzione 
e  che  ebbe  a  cessare  alla  minaccia  del  gene- 
rale licenziamento  del  personale  fatta  dal 
direttore,  senza  che  la  causa  di  quella  si  abbia 
mai  potuto  scoprire. 

II  perito  a  difesa  afferma  che  nella  pratica 
della    fabbricazione    del  gaz,    si  manifestano 


taluna  volta  delle  anormalità  di  servizio  di 
cui  difficile  riesce  trovare  la  causa  sicura. 
Ammesso  anche,  in  opposizione  delle  deposi- 
zioni testimoniali,  che  nei  giorni  2636  pre- 
cedenti si  sia  distillato  il  carbone  avariato  per 
subito  riscaldamento,  il  perito  esclude  come 
non  ammissibile  che  causa  della  presenza  del- 
l' acido  solfidrico  nel  gaz  sia  stata  la  distilla- 
zione di  quel  carbone  avariato,  perchè  la  con- 
dizione delle  casse  di  depurazione  erano  tali 
(e  lo  deduce  dalle  deposizioni  del  perito  d'ac- 
cusa) da  assicurare  la  completa  depurazione 
di  un  gaz  anche  ricavato  da  un  carbone  de 
ficiente.  =  Quanto  alla  causa  del  lamentato 
inconveniente  non  la  può  dedurre  da  fatti  e 
circostanze  assoggettate  al  suo  esame  e  opina 
che  con  tutta  probabilità  debba  ricercarsi  in 
una  malevola  o  negligente  manovra  delle  val- 
vole delle  casse  di  depurazione,  con  la  quale 
manovra  puossi  permettere  la  fluitazione  del 
gaz  parte  attraverso  le  casse,  parte  diretta- 
mente dai  forni  ai  gazometri  senza  venire 
depurato.  Cita  officine  dove  inconvenienti  di 
tal  natura  si  ebbero  a  verificare  e  ove  più 
tardi  si  constatò  derivanti  da  arbitrarie  ma- 
nomissioni di  apparecchi. 

A  questo  punto  sorge  vivace  discussione 
fra  i  periti.  Il  perito  d' accusa  nega  recisamente 
che  le  valvole  delle  casse  permettano  questa 
manovra,  il  perito  a  difesa  lo  afferma,  il  Pre- 
tore, il  Pubblico  Ministero  e  gli  avvocati  in- 
tervengono alla  discussione,  il  pubblico  assiste 
alla  disputa  commentando  ironicamente.  Il 
perito  a  difesa  chiede  e  il  Pretore  permette 
che  si  porti  all'  udienza  un  modello  delle  val- 
vole in  contestazione. 

11  perito  a  difesa  spiega  allora  sul  modello 
il  funzionamento  e  dimostra  la  verità  del  suo 
asserto  e  1'  errore  involontario  in  cui  è  caduto 
il  suo  collega. 

Il  perito  d*  accusa  conviene  pel  funziona- 
mento delle  valvole....  ma  se  la  cava  d'impac- 
cio affermando  che  le  valvole  che  e'  erano  in 
officina  nei  giorni  2,  3  e  4  gennaio  non  erano 
di  quel  tipo  I 

Il  direttore  dell'  Officina  del  gaz  invece 
afferma  che  sono  sempre  le  stesse  da  oltre 
12  anni  I  !  I 

Sorge  pure  contestazioni  fra  i  periti  circa 
la  possibilità  di  far  entrare  in  funzione  altri 
forni  e  sulla  percentuale  di  acido  solfidrico 
contenuto  in  gaz  proveniente  da  una  normale 
distillazione.  L'  accusa  determina  in  5  a  6  ore 
il  perìodo  sufficiente  ad  un  forno  per  entrare 
in  servizio,  e  nell'  i  *"/„  la  quantità  di  acido 
solfidrico  mentre  la  difesa  assegna  termini 
molto  maggiori  (40  ore  e  dal  2  al  4  "'(,). 

E  si  viene  alla  Requisitoria  che  crede  di 
stabilire  la  causa  del  lamentato  inconveniente 
nella  cattiva  qualità  del  carbone  adoperato, 
e  che  vede  in  ciò  una  speculazione  spinta  fino 
ad  un  riprovevole  estremo.  Accenna  aJ  pericolo 
corso  dai  cittadini  di  Verona  anche  per  la 
imperizia  e  negligenza  dei  preposti  al  Gaz 
emerse  secondo  lui  chiaramente  in  quella  occa- 
sione per  cui  riscontrando  nel  caso  verifica- 
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•osi  U  conseguenza  di  un  complc*iso  di  condi- 
dìpcndenti  djlla  votont.t  di  chi  dirige  tee- 
te  e  amminislr.iti%'anicnU*  l'Officina  del 
fxz  chiede  la  loro  condanna  giusta  il  loro  reato. 
La  difesa  mostra  la  indipendenza  asso* 
lata    fra    l' inrnnvmicntc   manifestatosi    e   la 
volootA  d'  Iti  rOftìiimi  del   gaz  l*  la 

Msolnta  in-  M/a  dell'  acrusa  di  aver  ado- 

perato carbone  di  cattiva  qualità,  in  base  alle 

dcpt^i."' ■*. ■■^'»!i.    Dimostra  ancora  in 

base  ;)  amm<'sso  purr  che  .si 

MeaMado(>cr.i  neavar*  i*  to  non 

^Rbbc  stato  -  Ito  a  prò.  incon- 

veniente. 

Conclude  poi  affermando  non  esservi  stiita 
alcuna  neglt^en/a  durante  il  Tatto  in  causa. 
Infatti  dimostra  i  prrimli  cui  ora  possìbile 
andare  incontro  colb  sospensione  del  gaz  in 
citta  e  col  vuutaracnto  dei  gazometri  ;  pratiche 
non  ntcnutf  neccSv'mrie  durante  il  caso  dallo 
stirsso  municipio  che  a  conoscenza  della  per 
centu:ilc  di  acido  solfidrico  contenuta  nel  gaz 
tino  dal  giorno  2  non  ne  vieta  la  distribuzione 
oe  consiglia  ai  privati  di  astenersene  dall'usci. 
Per  cui  la  difesa  trova  nel  contegno  dell'au- 
torìui  comunale  una  giustificazione  della  con- 
y^Mte  dell' Azienda  del  ga2  o  quanto  meno 
H^|Mbompcnsazione  di  colpa. 

~"Per  CUI  ammesso,  come  dcvesi  ritenere, 
fortuita  e  in  qualunque  caso  indipendente  dalla 
volonti  degli  imputati    la  eccezionale  condi- 

cc '  ■'  ztu  nei  giorni  3,  3  e  5  gennaio  p.  p. 

e  come  doveva  e  come  non  poteva 

essere  ailnm^nti  la  condotta  degli  imputati 
dorante  il  fatto  in  causa,  chiede  la  loro  com- 
pleta assoluzione. 

D  Pretore  dichiara  che  insrj^Mt'fo  alle  ri- 

miikuta*  dei  processo trova  di  condannare  gli 

imputati  ad  un  mese  di  reclusione  ciascuno 
e  alla  multa  di  L.  500  con  gli  accessori  dì 
l^pc.  Applica  la  legge  del  perdono. 

VjtW  imputati  hanno  presentato  ricorso  in  ap- 
pello ;  noi  CI  nserviamo  se  del  caso  di  esporre 
in  la  nostra  opìnìime  a  causa  finita. 


Lllltidiinazlone  privata  e  pubblica  in  Roma 

I  U  304'  pn^osti  II  Consiglio  Connoale 

fOmìtMÉumome  vidi  .V.  SSJ 

:;i  dovere  della  nostra  co- 
.  il  riprodurre  iniegralmente 
b  parte  espositiva  di  una  confutazione  della 
proposta  medesima  pubblicata  dalla  Società 
Anelo-romana,  del  Gaz,  col  titolo:  fìrrvi  note 
amiui  f'mi^stti  f'ì^  ^/éstnfiifa  ni  Coftsi^/io  Co- 
mmmaSe  il  tf  febbraio  /^'>7.  e  sotto  forma  di 
lettera  diretta  ai  consiglieri  comunali.  I.a  fare* 
mo  seguire  dagli  allegati  destinati  a  fornire 
la  pratica  dimostrazione  delle  proprie  afl'crma* 
/('        ^*  "      \'i  note  ; 

.1  lettera  del  io  gennaio  p.  p. 
lodiruzaia  all' on.  Sindaco  di  Roma  ha  avuto 
r onore  d'essere  sottoposta  al  Consiglio  Co* 
munalc  colla  30Ì"  Proposta  presentata  al  Con- 
si|{lio  ste&so  nella  tornata    15  febbraio  p.  p.. 


reputiamo  nostro  dovere  verso  la  Civica  Rap- 
presentanza vagliare  e,  se  non  b  iropiy»  ardire, 
m  parte  anche  rettificare  alcuni  degli  apprez- 
zamenti comparativi  ed  argomenli  polemici 
con  CUI  detta  presentazione  venne  accompa- 
gnata. 

1/ accennala    304'  Proposta,    po^- 
ad  una  apparentemente    lai^a  messe  :t 

comparativi,  conclude  in  sostanza  a  favore 
della  lesi,  da  noi  oppugnata,  della  convenienza 
di  creare  un'  Officina  elettrica  municipale  per 
erogazione  dt  energia,  a  prezzi  sensibilmente 
più  bassi  di  qurili  da  noi  [)ropijsti  ;  —  ed  6 
anzitutto  sul  valore  e  sulla  retta  interpreta- 
zione di  questi  dati  comparativi,  che  ci  per- 
mettiamo alcune  osservaziunL 

Sarebbe  invero  parso  d'-  '  ile  rhe  in 

un  diicumenio  inteso  ad  illu  .n   modo 

definitivo  la  Civica  Kapprescnian/^  sulla  tanto 
dibattuta  questione,  i  dati  comparativi  di  ta- 
riffa si  fossero  scelti  fra  gì'  impianti  sia  mu- 
nicipali che  privali  delle  gr.indi  città  in  con- 
dizioni alla  nostra  paragonabili,  ed  anzitutto 
delle  grandi  citL'i  italiane. 

Si  sarebbe  certo  cosi  messo  in  evidenza 
e  confermato  Quanto  noi  esponevamo  nella 
nostra  lettera  all'  on.  signor  Sindaco  nel  di- 
cembre 1905,  e  cioò  che  le  tariffe  per  ener- 
gia elettrica  nelle  grandi  città  italiane,  (cilum- 
mo  allora  Torino,  Genova,  Milano,  Firenze, 
Napoli,  Palermo)  sono  eguali  o  superiori  alte 
attuali  di  Roma,  omle  le  nuove  da  noi  pro- 
poste saranno  a  tutte  inferiori  (1). 

Ma  la  detta  304'  Proposta  si  limita  invece 
ad  accennare  le  vaghe  intenzioni  municipa- 
lizzatrici  di  alcune  grandi  citta,  ed  un  elenco 
Ipag.  28)  di  minori  impianti  municipalizzaci  ; 
dei  quali  st  astiene  peri*!  dal  riferire  le  tiiriffc 
ed  i  risultati,  restringendosi  per  quanto  ri- 
guarda r  Italia,  ad  iltustrarc  gli  impianti  di 
Parma  e  di  Tolentino,  t'  veramente  troppo 
poco  e  non  conferisce  alla  tesi,  perch*  anche 
a  Parma  e  Tolentino  hanno  le  stesse  basi  di 
tariffa  da  noi  ora  proposte. 
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Ed  eguale  alla  base  di  tariffa  da  noi  ora 
proposta  è  la  ba.se  di  tariffa  per  luce  dei  pochi 
abbonati  del  modesto  impianto  termico  comu- 
nale di  Milano,  mentre  la  base  di  tariffa  per 
forze  è  alquanto  superiore.  Ben  si  magnifi- 
cano nella  304'  Proposta  le  intenzioni  del  Co- 
mune di  Milano,  ma  si  tace  che  nella  recente 
(1906)  relazione  della  Giunta  al  Consiglio  in- 
torno al  progettato  trasporto  di  energia  idroe- 
lettrica dall'Adda  fj  testualmente  detto  (pag. 9): 
«  Per  quanto  riguarda  la  fornitura  di  ener- 
gia a  scopo  di  illuminazione  si  può  contare 
sul  prezzo  di  L.  0,50  per  Kwh.  ecc.  ecc.  w. 

E  passando  alle  grandi  città  dell'  estero, 
poiché  è  riferito  a  pag.  11  che  si  fecero  so- 
praluoghi agli  impianti  di  Zurigo,  Ginevra, 
Parigi,  Londra,  Bruxelles,  Colonia,  Berlino, 
Francoforte,  Dresda,  Dosseldorf,  Vienna,  per- 
chè mai  si  tacciono  le  tariffe  degli  impianti 
di  Zurigo,  Ginevra,  Parigi,  Berlino,  Vienna, 
di  cui  tre  sono  municipalizzati? 

Perchè  nessuno  degli  impianti  municipali 
svizzeri  ed  anche  olandesi  e  svedesi  e  nor- 
vegesi (V.  pag.  26),  è  assunto  a  termine  di 
confronto  ? 

Noi  non  dubitiamo  che  la  Commissione 
Consigliare  di  cui  a  pag.  43,  assolverà  co- 
scienziosamente anche  il  compito  di  colmare 
le  lacune  della  relazione  dell  Ufficio  Tecno- 
logico, completando  i  dati  comparativi  sia  per 
r  Italia  che  per  1'  estero  ;  e  ad  assolvere  tale 
compito  noi  potremmo  qui  stesso  recare  largo 
contributo  ;  ma  ci  asteniamo  dal  farlo  per  ov- 
via ragione  di  efficacia  polemica. 

Da  quanto  è  detto  innanzi  risulta  infatti, 
se  non  ancora  dimostrato,  molto  verosimilmente 
presumibile  che,  nella  304"  Proposta  sono  stu- 
diatamente messi  in  evidenza  i  dati  e  resul- 
tati più  favorevoli  alla  tesi  della  municipa- 
lizzazione. 

Orbene,  è  su  questi  dati  che  noi  accettiamo 
la  discussione,  ed  anzitutto  sui  bilanci  dei  sei 
impianti  municipalizzati  di  Vienna,  Bruxelles, 
Norimberga,  Francoforte,  San  Pancras  (Lon- 
dra), Colonia,  che  a  pag.  13  e  14  sono  posti 
a  raffronto  del  bilancio  industriale  della  pro- 
gettata azienda,  per  allettare  la  civica  rappre- 
sentanza sulla  via  perigliosa  e  sdruccievole 
della  municipalizzazione. 

Ora  quali  conseguenze  possono  trarsi  da 
un  esame  sincero  di  quei  sei  .bilanci,  scelti 
con  tanta  cura  attraverso  tutta  1'  Europa  ?  E' 
veramente  istruttivo  il  soffermarvisi  un  poco. 

I  sci  bilanci  presentano  un  utile  ;  ma  tre 
di  essi  (Vienna,  Norimberga,  Francoforte)  rag- 
giungono tali  utili  applicando  tariffe  superiori 
alle  nostre  tariffe  attuali,  e  gli  altri  tre  Bru- 
xelles, San  Pancras  e  Colonia)  applicando  ta- 
riffe inferiori  di  poco  alle  nostre  attuali,  ma 
superiori  alle  nuove  da  noi  proposte. 

Ma  non  basta  ancora. 

Per  tre  dei  detti  impianti  (Vienna,  Bruxel- 
les e  Colonia)  pei  quali  i  dati  esibiti  permet- 
tono di  fare  il  conteggio  veritiero  dei  rispet- 
tivi prezzi  medi  di  vendita,  si  può  dimostrare 
che  I  rispettivi  bilanci  si   chiuderebbero  non 


già  con  utile  ma'con  perdita,  qualora  invece  di 
quei  prezzi  medi  si  apphcasse  il  prezzo  medio 
di  vendita  delFAnglo-romana.  Non  si  può  di- 
mostrare nuUa  per  Norimberga,  mancando  i 
dati  mentre  Francoforte  e  San  Pancras  hanno 
anch'essi  prezzi  di  vendita  superiori  ai  nostro. 

E  quei  sei  bilanci  che  la  304*  Proposta  chia- 
ma tipici  di  impianti  comunali  con  produzione  a 
vapore,  si  convertirebbero  in  sei  disastri  qua- 
lora si  volesse  applicarvi  prezzi  medi  di  ven- 
dita ancora  più  bassi,  eguali  p.  e.  alla  metà 
del  prezzo  medio  dell' Anglo-romana,  come 
il  nuovissimo  verbo  ha  fatto  balenare  alla 
cittadinanza.  E  sono  sei  impianti  situati  tutti 
in  prossimità  di  bacini  carboniferi  ! 

A  noi  duole  di  sfatare  rosee  e  fantasiose 
illusioni,  ma  è  nostro  dovere  e  nostro  diritto 
mettere  in  chiaro  la  verità. 

Impianto  di  Vienna.  (AUeg.  H,  pag.  69) 
Abbiamo  già  osservato  che  di  questo  impianto 
viene  esibito  il  bilancio  ma  non  le  tariffe,  le 
quali  devono  essere  sensiàilmente  alte,  posto 
che  il  prezzo  medio  di  vendita  per  luce  e  forza 
viene  indicato  in  Cor.  0.36,  pari  a  L.  0.378. 
Il  bilancio  di  questo  impianto  che  viene  esi- 
bito con  circa  due  milioni  e  mezzo  di  utili 
sarebbe  in  perdita  di  oltre  mezzo  milione  qua- 
lora vi  si  applicassero  1  prezzi  medi  dell' Anglo- 
romana  nel  n)o6  ! 

Ed  infatti,  mentre  il  prezzo  medio  per  la 
forza  e  luce  è  di  Cor.  0.36,  il  prezzo  medio 
per  servizio  tramviario  (confrontando  i  Kwh. 
27,336,301  colle  Cor.  4,099,048  d' introito)  ri- 
sulta di  Cor.  0.15. 

Ora  i  corrispondenti  prezzi  medi  di  ven- 
dita dell'  Anglo-romana  nel  1906  sono  : 
per  forza  e  luce         L.  0.247  P^"  ^  Q.ox.  0.235 
per  serv.  tramviario    »  0.0977    »  »     0.093 

e  quindi  i  sopraprezzi  unitari  di  Vienna  risultano: 

])er  forza  e  luce 0.36  —  0.335  cioè  Cor.  o.fij 

per  serviiio  tramviario o.is  —  0-o93     "  "     oo?i" 

Il  bilancio  di  Vienna  si  modificherebbe  dun- 
que così  : 

Totale  attivo  Cor.  8,605,805 
meno  i  minori  introiti  : 

per  forza  e  luce  11,851,633  Xa.i25=:i,48i,37S 

per  serviiio  iramviario  37,336,301  X  0.057—1,558,169  Cor.  s-oss-S*» 


Attivo  ridotto    Cor.  5,566,261 
Passivo  »      6,131,699 

Perdita  Cor.     565,438 

alla  quale  perdita  almeno  un  altro  mezzo  mi- 
lione si  dovrebbe  aggiungere  per  maggior  co- 
sto del  combustibile,  qualora  1  azienda  si  con- 
cepisca idealmente  funzionante  a  Roma. 

(Continua) 

Direttore  d'  officina  gaz,  che  conosce  a  fondo  la  |^ 
stlone  tecnica  ed  ammhiistrativo-coatabile  dell'  azieada, 
pratico  di  costmzianl,  pronto  anche  dare  canzione  poteodo 
fornire  ottime  referenze,  disposto  fare  breve  perìodo  prova, 
cerca  d' impiegarsi  quale  direttore  d' officina  di  media 
produzione,  oppure  quale  capo  di  fabbricazione  presso 
grande  officina. 

Dirigere  offerte  e  richieste  all'Ammlalstrazione  della 
Rivista. 

Grespan  Emanuele,  gerente  responsabile 
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CONFERENZE  AMICHLVOLI 

DEI  GAZISI!   D  ITALIA 

BOLOGNA.  1907 
Prtf*.  Stj*norr  e  Coitfga, 

Ih  conformila  alla  ddibcra/ionc  presa  nella 
Confcren»  dell'anno  scorso  a  Milano,  ta  no- 
stra XXXVI'  Conferenza  avri  luoj'-na  Bologna 
e  mi  prcfipo  invitarla  per  i  giorni  ty,  i8  e  19 
del   mrsc  dt  giugno  n.  v. 

Nel  lra*imrticrU'  1  ordmr  del  giorno  pn>v- 
vìaork).  l^i  prego  di  partccip.^rmi  le  aggiunte 
e  vana/ioni  che  desiderasse  introdurvi,  come 
pure  le  proposte  sue  pei  premi  agli  operai. 

Sarà  mia  premura  mandarlo  non  ap[x.'na 
avrò  nccvuic  le  debite  auion/za/joni,  t  do- 
cumenti che  le  permctleninnu  di  lUlenere 
dalle  Ferrovie  dello  Sliio  e  dalla  Navign- 
cktnc  Italiana  l'upplirazione  delle  Tariffe  ri- 
dotte. Prego  p«rò  quei  Colleghi  che  desi- 
'  partire  da  una  Ntll^it>ne,  che  non 
del  loro  domicilio  normale  o  che 
t*-  :. l'estero  volessero    ottenere  la  ri- 

du..-  ...  ilalla  prima  Stazione  del  territorio 
Italiano,  di  darmene  a\'viso  per  le  indicazioni 
da  introdurre  nelle  carte  di  riconoscimento. 

Mi  pregio  unire  1*  elenco  dei  principali  al- 
berghi di  Bologna,  e  mi  tengo  a  di  Lei  di- 
UKMiJCione,  qualora  desiderasse  che  le  venisse 
usato  alloggio  io  alcuno  di  essi. 

Le  Conferenze  avranno  luogo  ncU' atrio 
del  Teatro  Comun.ilc  \'ia  Zamboni  30. 

Non  sarà  mandato  altro  avviso,  salvo  mo- 
dificazioni importanti  nell'ordine  del  giorno. 

Gradisca.    Preg.  Signor  Collega,    i    sensi 

rima  mìa  considerazione. 
//  t*rf\tAemte  tirili    OmttrfHza   .ìnnuatt 
Ing.  F.  REniFKF.i- 
PROGRAMMA 

Ore  IO  —  Prim.1  seduta. 

Ore  16  —  Visiu  airOHicina  del  gaz. 

Ore  9  —  Seconda  seduta. 
Ore  1x30  —  Gita  a  Cento  iquota  indiv.  !..  9.40). 
Ore  ao  —  Pranzo  offerto  dall'Officina  Comu- 
nale del  Gaz. 


Ore  9  —  Terza  scdut;i. 

Ore   14  —  Esperimenti    nuIIc    sottrazioni    di 
gaz  e  la  frodabilit;\  dei  misuraton. 
I  Ore  20  —  Pranzo  Sociale. 

Ordine  del  giorno  provvisorio 

I.  Approvazione  del  Verbale    della   XXXV 

Contcrc  i2a  (Milano). 
a.  Resoconto  finanziario. 

3.  Insediamento  del  Presidente  annuo. 

4.  Prcscnta/ione  di  nuovi  aoci. 

5.  Dimissioni  di  soci. 

a  Commemorazione  dei  soci  defunti. 

7.  Nomina  della  Commissione  per  l'avscgn»- 
zione  di  premi  agli   operai. 

•  • 

8.  Concorso  stniordinario   1906-07. 

9.  Concorso  ordin.irio  1907. 

la  Nomina  della  Commissione  pel  concorso 

ordinario  1908. 
II.  Commissione  Internazionale  di  fotometria, 
la.  RapjHirto  della  CommissÌi»nc  pel  progetto 

di  legge  sul  contralto  di  Lavoro. 

13.  Assunzione  dei  premi  agli  operai. 

•  > 

14.  Proposta  di  ammettere  nella  StKÌclA  delle 
Conferenze  gli  addetti  all' industria  degli 
acquedotti. 

15.  Qujstioni  di  tasse  e  legali  diverse. 

•  • 

16.  Utilizzazione  dei  sotto  prodotti. 

17.  Impiego  del  gaz  per  riscaldamento  ccn- 
Irale. 

18.  Modo  di  combattere  gli  effetti  della  naf- 

talina. 

19.  Gaz  d'acqua  e  sua  carburazione, 
ao.  Storte  verticali. 

21.  Furti  di  gaz. 

za.  Comunicazioni  diverse. 

Alberghi  raccomandati 

Bnm,  Via  V^  Bassi  —  Italie,  idem  — 
PilUgrifto,  idem  —  Sttifa  ttltaiia.  Via  Riz- 
zoli —  TVr  lift  idem  —  Trf  Z%u<Mttt^  Via 
Canapa  —  5.  Mar\\\  Via  de*  Mille  —  CoroMd 
(/'  Of-w,  Via  Cavaliera  —  Romm»  Via  d'Azeglio 
—  fjHaitro  Pelifgrim^  Via  Rizzoli. 


—  4^4  — 


IL  PREZZO  DEL  6AZ  IN  ITALIA 

Nel  fascicolo  del  I."  maggio  di  quest'anno, 
la  Nuova  Antologia  pubblicava  un  articolo  sul 
prezzo  del  gaz  in  Italia,  articolo  che  qui 
riproduco  : 

Ho  creduto,  nell'interesse  della  nostra  in- 
dustria, così  maltrattata  da  tanti,  mandare  a 
quel  sig.  direttore,  1'  on.  Maggiorino  Ferraris, 
la  rettifica  che  pure  trascrivo. 

Per  economia  di  spazio  riporto  la  tabella 
della  Nuova  Antologia  nello  stesso  quadro 
della  raia,  e  se  in  alcune  delle  colonne  mie, 
mancano  i  dati,  vuol  dire,  che  non  avendoli, 
non  potei  rettificare  quei  pubblicati  dalla  Nuova 
Antologia  : 

u  L  attenzione  pubblica  si  ridesta  ogni 
giorno  di  più  intorno  ai  problemi  della  vita 
municipale,  ed  è  questo  un  lelice  movimento 
che  giova  incoraggiare. 

L'acqua,  la  luce,  i  tram,  il  telefono,  le  pub- 
bliche vetture  sono  oggidì  servizi  pubblici  di 
tale  necessità  ed  utilità,  che  le  loro  tariffe 
possono  considerarsi  come  vere  e  proprie 
imposte,  che  il  contribuente  ha  interesse  a 
pagare  nella  sola  misura  giusta. 

Siamo  lieti  di  portare  oggi  un  interessante 
contributo  a  codesto  studio  dei  problemi  mu- 
nicipali del  nostro  paese,  presentando  uno 
specchio,  per  qaanto  ci  è  possibile  esatto  e  com- 
pleto del  prezzo  del  gaz  nelle  principali  città  d'I- 
talia. I  lettori  vi  scorgeranno  dei  contrasti  così 
stridenti,  che  non  potranno  a  meno  di  ritenere 
con  noi,  che  queste  cifre  sono  altamente  sug- 
gestive. 

La  lunga  e  felice  esperienza  pratica  di 
Torino  dimostra  che  il  gaz  si  può  fabbricare 
e  distribuire  con  profitto  a  12  centesimi  il 
metro  cubo  in  una  città  che  dista  150  chilo- 
metri da  Genova,  e  che  deve  quindi  trarre 
per  ferrovia  i  carboni  necessari.  Anche  a 
Milano,  che  tira  pure  i  carboni  dal  mare,  il 
prezzo  non  va  che  da  13  a  16  centesimi  al 
metro  cubo.  Ammettendo  che  il  prezzo  di 
Torino,  di  12  centesimi  al  metro  cubo,  rap- 
presenti il  limite  minimo,  è  evidente  che  esso 
dovrebbe  assai  più  facilmente  raggiungersi 
dalle  città  situate  sulla  costa  o  vicine  al  mare. 
Invece  purtrop,)o  accade  il  contrario  I 

Ecco  i  prezzi  del  gaz  a  metro  cubo,  in 
alcuni  porti  del  regno  :  Genova,  centesimi  20; 
Napoli  28;  Cagliari,  30;  Porto  Maurizio,  30; 
Venezia,  33;  Messina,  33;  Trapani,  35. 

Altrettanto  avviene  in  altre  città  che  sono 
pure  assai  vicine  al  mare.  E'  infatti  difficile 
spiegarsi  perchè,  se  il  gaz  è  venduto  a  12  cen- 
tesimi il  metro  cubo  a  Torino,  esso  debba 
costare:  21  centesimi  a  Roma;  22  a  Ferrara 
ed  a  Vicenza  ;  25  in  Alessandria  ;  27  a  Ca- 
serta; 28  a  Girgenti  ;  30  a  Foggia,  a  Firenze 
ed  a  Salerno;  38  a  Sassari  ;  e  persino  40  cen- 
tesimi a  Catanzaro  I 

Non  è  infatti  possibile  esaminare  serena- 
mente queste  gravi  variazioni  di  prezzi,  senza 
sentire  che  nella  maggior  parte  delie  città  di 
Italia  si  deve  verificare   una  o  più  delle  se- 


guenti ipotesi  per  quanto  concerne  il  servizio 
del  gaz  : 

1.  Impianti    tecnici    non    perfezionati    e 
quindi  di  produzione  costosa  ; 

2.  Amministrazioni  poco  economiche  ; 

3.  Lauti  lucri  di  Società  monopolistiche. 
Per  spiegare  V  alto  prezzo  del  gaz  in  non 

poche  delle  stesse  città  maggiori  d' Italia  — 
da  Genova  a  Roma,  a  Napoli,  a  Firenze  ed 
a  Messina  —  dove  esistono  le  condizioni  d 
largo  consumo  e  di  produzione  su  vasta  scala, 
bisogna  necessariamente  ricorrere  all'  ipotesi 
che  a  carico  dei  consumatori  esista  tutta  una 
serie  di  organismi  tecnici  ed  amministrativi 
passivi. 

Ora  1'  alto  prezzo  del  gaz  costituisce  una 
vera  imposta  a  carico  dei  cittadini  e  special- 
mente dell*  industria,  del  commercio  e  delle 
classi  produttrici. 

In  Italia,  il  consumo  del  gaz  si  aggira  in- 
torno a  190  milioni  di  metri  cubi  all'anno  e 
raggiungerà  presto  i  200  milioni,  poiché  va 
crescendo. 

Supponendo  che,  per  una  o  più  delle  ra- 
gioni sovra  indicate,  i  cittadini  paghino  in 
media  5  centesimi  di  più  a  metro  cubo  si  ha 
una  tassa  di  io  milioni  all'anno  a  carico  delle 
popolazioni. 

E  la  tassa  è  tanto  più  gravosa  perchè  va 
divisa  non  tanto  a  carico  di  tutti  gli  abitanti 
del  Regno,  ma  si  concentra  nelle  città  più 
popolose. 

Quali  rimedi  si  possono  apportare  ? 

Essi  sono  evidenti  :  le  amministrazioni  co- 
munali devono  valersi  di  ogni  occasione  e  di 
ogni  mezzo  legittimo  per  ricondurre  energi- 
camente il  prezzo  del  gaz  verso  il  limite  di 
circa  12  centesimi  a  metro  cubo. 

Essi  sono  : 

1.  Negare  alle  Società  esistenti  l'esten- 
sione verso  nuovi  quartieri  o  qualsiasi  modi- 
ficazione o  proroga  delle  concessioni  in  vigore 
se  prima  non  hanno  accordato  un  adeguato 
ribasso  nel  prezzo  ; 

2.  Municipalizzare  le  officine  dappertutto 
dove  ciò  torni  conveniente,  perchè  fa  diffe- 
renza di  prezzo  andrà  almeno  a  beneficio  del 
bilancio  comunale  ; 

3.  Promuovere  od  impiantare  direttamente 
la  luce  elettrica  a  giusto  prezzo  per  i  cittadini. 

Queste  sono  le  vie  più  semplici  e  più  le- 
gittime lungo  le  quali  le  amministrazioni  co- 
munali sollecite  del  bene  dei  cittadini  devono 
procedere  con  energia,  in  tutte  le  città  dove 
il  prezzo  del  gaz  supera  di  molto  il  Hmite  di 
Torino.  Noi  quindi  non  possiamo  a  meno  di 
associarci  a  quella  parte  della  stampa  di 
Roma,  che  domanda  che  il  problema  sia  affron- 
tato e  risolto  nella  capitale. 

11  municipio,  su  proposta  del  Sindaco  e 
della  Giunta,  ha  deciso,  in  massima,  rimpianto 
di  un  servizio  municipale  di  luce  elettrica. 
Forse  è  questa  la  sola  via  che  resti  ora  aperta 
al  Comune  di  Roma  e  non  possiamo  che  ap- 
provarla, a  condizione  che  proceda  rapida- 
mente e  con  impianti  tecnici  ed  amministra- 
tivi perfetti  e  sopratutto  economici  ». 


-  435  - 

:o  intanto  la  tabella,  a  cui  abbiamo  accennato,  avvertendo  che  i  prezzi  non  cotnpren- 
ia  tassa  governativa  : 
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Ed  ecco  la  lettera  che  diressi  alla  Direzione 
della  Nuova  Antologia: 

Onorevole  Sig.  Direttore 
della  u  NUOVA  ANTOLOGIA  n 

Roma. 

Mi  rivolgo  alla  di  Lei  ben  nota  correttezza 
e  gentilezza  per  pregarla  di  un  favore.  Nel 
fascicolo  849.  Anno  42.  i  Maggio  1907  a  pa- 
gine 160  della  Sua  reputata  ed  importante 
Nuova  Antologia  venne  pubblicato,  sorpren- 
dendo di  certo  la  di  Lei  buona  fede,  1  arti- 
colo //  prezzo  del  gaz  in  Italia  con  dati  er- 
ronei e  che  condussero  perciò  il  compilatore 
a  deduzioni  che  impressionarono  veramente 
il  pubblico. 

Quale  pubblicista  di  opere  riflettenti  T  in- 
dustria del  gaz  (L'  industria  del  gaz  illumi- 
nante -  Hoepli  1899  -  /  motori  a  gaz  nella 
pratica  -  Garzia  1904.  Motori  a  gaz  -  Hoepli 
1906.  Rivista  «  //  Gaz  »  dal  1902  ad  oggi) 
mi  sento  in  dovere  di  pregarLa,  Egregio 
Sig.  Direttore,  voler  rettificare  quanto  pub- 
blicato, essendo  certo  che  Ella,  cui  sta  giu- 
stamente a  cuore  la  Nuova  Antologia  non 
vorrà  permettere,  che  essa  abbia  a  diffondere 
nel  pubblico  delle  informazioni  inesatte,  e  che 
farebbero  quasi  supporre  dell'acredine  contro 
una  industria,  che  fu  troppo  bistrattata  da  se- 
dicenti tecnici  e  non  tecnici. 

L'articolista  parte  da  un  punto  completa- 
mente errato 

«  Ammettendo,  egli  dice,  che  il  prezzo  di 
a  Torino  di  12  centesimi  al  metro  cubo,  rap- 
«  presenti  il  limite  mìnimo,  è  evidente  che  esso 
«  dovrebbe  assai  più  facilmente  raggiungersi 
a  dalle  città  situate  sulla  costa  vicine  al  mare. 
«  Invece  pur  troppo  accade  il  contrario  «. 

Sa  r  Egregio  Articolista  perchè  a  Torino 
si  vende  il  gaz  a  12  cent,  il  metro  cubo  ? 
Perchè  fino  dal  1S62  fra  gli  esercenti  di  To- 
rino si  è  costituita  una  Società  anonima  con- 
sumatori gas  luce  con  un  capitale  sociale  ver- 
sato di  L.  [.76^500  per  fare  la  concorrenza 
in  Torino  alla  Società  italiana  per  il  gaz  eser- 
cente, oltre  varie  ofììcine,  anche  quella  di 
Torino. 

E  fra  gli  articoli  dello  Statuto  della  Con- 
sumatori ve  ne  è  uno  che  tassativamente 
stabilisce  che  non  si  deve  dare  oltre  il  dieci 
per  cento  agli  azionisti,  e  che  tutto  l'utile  in 
più  deve  andare  a  disconto  del  prezzo  di 
vendita  del  gaz  ;  ma  questo  articolo  non  venne, 
nei  tempi  passati,  rigorosamente  rispettato  ; 
di  guisa  che  anche  quando  la  Coisiimatori 
vendeva  il  gaz  a  prezzi  discretamente  elevati, 
anziché  portare  l' utile  a  diminuzione  del 
prezzo  di  vendita,  coi  redditi  ha  continuato 
ad  ampliare  ed  arricchire  l'oilicina,  in  modo 
che  oggi,  senza  alcuna  esagerazione,  si  può 
valutarla  ad  un  prezzo  ben  superiore  a  8  e 
forse  più  miHoni  e  non  avendo  più  nulla  da 
ammortizzare. 

E  non  dimentichi  l'Articolista  che  il  ca- 


pitale sociale  è  di  1.763.500  lirel  Non  so,  e 
non  posso  ora  dire  con  tutta  certezza,  se 
anche  \'  Italiana  faccia  così  lauti  guadagni  : 
ma  non  lo  credo,  dato  il  valore  commerciale 
delle  sue  azioni  :  e  quindi  da  questo  dato  ri- 
leverei piuttosto  come  il  prezzo  di  cent.  12, 
che  essa  si  fa  pagare  dai  c.ienti  non  deve  di 
certo  esserle  rimunerativo.  Quasi  quasi  avrei 
motivo  di  credere  che  se  non  fosse  compro- 
prietaria di  altre  ofìicine  a  gaz  in  Italia,  e  non 
conglobasse  nei  suoi  bilanci  gli  utili  che  da 
queste  ricava,  forse  ripeto  le  sue  azioni  sa- 
rebbero al  disotto  del  loro  valore  attuale  (i). 

Ma  dove  l'Articolista  è  più  ancor  fuor  di 
strada  si  è  quando  fa  i  confronti  dei  vari 
prezzi  fra  Torino  ed  altre  città. 

Egli  getta  giù  così  alla  carlona  prezzi  e 
considerazioni  senza  tener  presente  almeno 
questi  due  grandi  fattori  : 

1.  che  il  costo  del  gaz  è  proporzionale 
alla  produzione,  ed  al  ricavo  dei  sottopro- 
dotti ; 

2.  che  moltissime  ofììcine  a  gaz,  alla  fine 
della  concessione  passano  in  proprietà  dei 
Municipi  senza  alcuna  spesa.  'E  la  Consumatori 
quantunque  abbia  fra  i  suoi  azionisti  il  Mu- 
nicipio di  Torino,  pure  alla  fine  della  con- 
cessione, deve  essere  riscattata  a  prezzo  di 
stima  industriale  !) 

Due  fattori,  che  mi  sembra  non  sieno 
trascurabili. 

Non  mi  è  dato,  al  momento  correggere 
tutti  gli  errori  di  prezzo  pubblicati  dall'Arti- 
colista :  però  con  quelli  che  ho  sottomano,  e 
che  pubblico,  Lei,  Egregio  Sig.  Direttore, 
potrà  formarsi  una  giusta  idea  del  come  venne 
compilato  il  noto  articolo. 

Ma  quello  che' non  so  spiegarmi  si  è 
perchè  l'Articolista  non  rispose  alla  domanda 
che  naturale  deve  essergli  corsa  al  pensiero: 
e  cioè  perchè  le  officine  municipali  a  gaz  in 
Italia,  non  vendano  il  gaz  a  12  centesimi  il 
metro  cubo. 

Non  Le  sembra  che  fra  le  15  oiricine 
municipalizzate,  almeno  una  avrebbe  dovuto 
venderlo  a  questo  prezzo  ? 

E  fra  queste  15  ve  ne  sono  tre,  e  di 
importanti,  che  sono  in  città,  porti  di  mare, 
e  dove  il  nolo  marittimo  è  inferiore  a  quello 
che  deve  pagare  la  Consumatori  per  Savona 
o  Genova. 

Ma  molto  probabilmente  l'ArticoHsta  deve 
essere   un    grande  idealista  ;  che  vive  fra  le 


(i)  E  non  si  potrà  certo  obbiettare  che  come  la 
«  Consumatori  »  nel  suo  statuto  si  accontenta  di  un 
dieci  per  cento  siii^li  utili,  così  dovrebbero  anche  fare 
le  altre  .Società  ^fiizistiche  ;  poiché,  mi  pertlnni  il 
Cdiifi'ontn,  non  Le  sembrerebbe,  Sig.  Direiiore,  fiiusto 
in  allori!  che  anche  gli  Atibonali,  di-lla  •  yuo:-a  An- 
tol"-^i,i  »  avessero  a  ijodere  deifli  iilili  di  questa,  ed 
an/ìrhc  p,-igare  Lire  quaranta  dì  abbonamento  annuo, 
tlii\  rcbhero  paiìaic  le  sole  spese  di  com[)OSÌzionc  e 
stampa.  [)iù  un  dieci  per  cento?  Lei,  ì  Suoi  Colla- 
bi )r.itf  ni,  l'Aniniinisirazione,  Ìl  capitale  d"  impianto 
ecc.  dovrebbero  tutti  lavonire  per  la  K'^^ria  degli 
abbonali  ! 


non  in  questa  bassa  terra;  poiché 
nti  sarrbbe  al  corrente  del  come  pas- 

>  le  cose  quaggiù. 

In  ctTetti.  a  mu'  d'uscmpio,  dovrebbe  sa- 
cche ora  a  Palermo  si  ibrida  la  voce  ad- 
ii a  quella  disgraziata  Cf>mmissione  del- 
nrnda  municipalizzata  del  gaz,  perchè 
de  il  ^z  ad  un  prezzo,  che  secondo  i 
Ui,  f  ben  supenorc  a  qticlhi  che  lu  paga- 

>  prima  alla  Ditta  esercente  I 
"      che    VI    furono    a   Palermo,  anche  in 

aitimi    tempi   dei  Comizii  protesta*  e 
decise  di  non  pagare  il  consumo  del 
municipalizzato,   perchè   lo  si  dice  gaz 
? 

perchè  l'Articolista  non  si  curò  almeno 
ronsuttare  le  pubblicazioni  del  Bolsius, 
bliouioni  che  da  piii  anni  egli  sta  facendo 
costo  del  gaz  in  285  otiicine  del  Nord?  E 
le  dell'Allan  per  quelle  inglesi? 

Ensare  che  la  il  fossile  dovrebbe  co- 
leno.  almeno  qualche  centesimo  meno 
3Ì,  e  che  nessuna  di  quelle  ofTìcine  può 

lere  il  gaz  a  la  cent,  il  metro  cubo 

Articolista    che    loda    il    municipio    di 
perche  vuol  tentare  una  municipaliz- 
di    luco    ed   energia    elettrica  mi  fa 
più    ritenere  come  debba  essere  un 
illusionista:    poiché    è  meglio  cantarla 
ro  e  netto,  se  a  Roma  si  farà  l'impianto 
lieo  municipale,  si  farà  un  bel  buco  nelle 
e^  buco  che  si  dovrà  poi  colmare 
alche  leggina  di  sanatoria. 
io  credo  che  l'egregio  articolista  non 
mai  settato  l'occhio  sulle  pubblicazioni 
tenti  //  Sociaiismo  mumdf><iie  aglt  Stati 
I  delle  quali  fa  una  bella  recensione  La 
ama  Soctait  nel  suo  fascicolo  del  15  marzo 
e  della  quale,  mi  permetta  sig.  Diret- 
di  trascriverle  la  chiusa: 
Jeir  Indiana,  principalmente,  dove  i  ten- 
d' illuminazione    municipale  erano  stati 
lu  vasta  scala,  noi  constatiamo  dei  feno- 
ftigniBcativi  I...    Dapprima    é  la  città  dì 
la  quale  dopo  ia  anni  di  esperienze, 
all'unanimità,  di  far  ritorno  al  vecchio 
ma  dello  sfruttamento  privato  ;  a  dispetto 
tti    gli    sfurzi,    gli    edili   locali  non  sono 
Iti  ad  arrivare  a  spendere   meno   di  70 
rime  in  media,  all'  anno,  per  ogni  lam- 
cttrira  delle  vie  pubbliche,  mentrechè 
pagnie  private  non  domandano  più  di 
lire  sterline.  /VnV  nonostante  gli  in- 
fatti   per    r  illuminazione  a    domicilio, 
da  116  a  1^4  dollari  per  le  ^\ic  Street 
I»;  per  modo  che  il  Consiglio  desidera 
ÌCDr&o  di  nuovo  all'  industrui  privata.  A 
questa  spesa  ammonta  a  lire  sterline  78 
Compagnia  offre  di  riprendere  l' in- 
a  lire  sterline  47.50  annue  per  lam* 
iitìle  annuo  per  la  città  15.000  lire  ster- 
I^ifhmonti \\  Sind^iro  uscente  ha  spinto 
igliu  ad  abbandonare  lo  sfruttamento 
ale  della  luce  siccome    contrano  agli 
1    finanziari   della  città.  Sintomi   ana- 
ir  Ohto.  Toitdo  pajga  gli  interessi  di 
Co  di  un  milione  di  dollari,  senza  ri- 


compensa di  ^orta  ;  e  tutto  ciò  che  gli  rvtta 
di  uno  sfruttamento  municipale  del  gaz  natu- 
rale, intrapresa  che  essa  dovette  vendere  ad 
una  Compagnia  privata  per  il  decimo  del  va- 
lore speso  per  l'installazione.  Nella  V'irgima, 
Richmond,  dopo  un  controllo  alla  contabilità 
municipale,  ha  scoperto  che  la  municipalizza- 
zione ael  gaz,  invece  di  produre  dei  benefici, 
costituiva  una  perdita  annua,  nrna,  messa  al 
coperto  da  storni  di  fondi  AUxantina  ven- 
dette per  15.000  sterline  un  Elcctric-Plant  che 
le  era  costalo  85.ooa  Nel  Far  West,  Statth^ 
che  nel  marzo  1906  aveva  eletto  1  candidati 
del  partito  del  MunutfHìl  Ountrship.  ha  rifiu- 
talo nel  settembre,  con  una  maggioranza  di 
1500  voti  su  14.000  votanti,  di  autorizzare  un 
prestito  per  la  gestione  tramviaria.  Chicago 
stessa,  la  rocca  forte  del  socialismo,  si  dimo- 
stra un  po'  tiepida.  Mentrechè  ncll'  aprile  1905 
il  giudice  di  Dunne,  campione  drlla  munici- 
palizzazione era  eletto  con  una  maggioranza 
di  ao.ooo  voti,  non  si  è  più  trovata  che  una 
maggioranza  di  4000  voti  in  favore  del  pro- 
getto di  prestito  municipale  di  lire  steri.  75.oto 
per  il  riscatto  del  tramways.  Questo  é  statj, 
d' altra  parte,  francamente  riconosciuto  come 
una  disfatta  per  il  l>unne  e  p-r  Hearst,  il 
ieader  socialista  di  New  York  -. 

Dunque  ?  Le  sembra,  Egregio  Sig.  Diret- 
tore, che  sia  onesto  e  leale  quanto  pubblicò 
il  suo  Articolista? 

Se  invece  di  dare  consigli  a  sbracciate, 
avesse  riflettuto  un  po',  son  certo  che  non 
avrebbe  pubblicato  un  articolo,  che  non  può 
che  comprumettere  una  pubblicazione  cosi 
seria,  ed  imparziale  quale  la  Nuova  Antoiogia. 

E  con  ogni  osservazione  mi  creda  di  lei 
devotissimo 

Cap.  Vittorio  Calzavara 
Direttore  dtlla  Rivista  -  IL  GAZ  ■ 
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per  r  {llunlnazioflc 


tfill'ilinrictti 


Questo  paragone  vicn  fatto  assai  di  fre- 
quente. Ma  1  risultati  ottenuti  sono  abbastanza 
variabili;  ciò  che  si  spiega  naturalmente  col 
fatto  che  gli  csperimentatun  non  lavorano 
nelle  stesse  condizioni.  Il  prezzo  di  vendita 
del  gaz  varia  secondo  i  paesi,  e  quello  del- 
l'eltricità  dipende,  inoltre,  dal  suo  modo  di 
produzione.  Le  città  poste  in  prossimità  di 
una  caduta  d'  acqua  possono  ottenere  la  cor- 
rente ad  un  prezzo  ben  inferiore  a  quello 
che  casta  alle  oflìcine  nelle  quali  si  é  obbli' 
gati  di  ricorrere  all'impiego  del  carbone. 

Checchi*  sia,  diamo  1  risultati  pubblicati 
dal  sig.  Robinson,  direttore  delle  olficine  a 
gaz  di  Manchester.  E^sse  si  riferi.scono  a  1000 
candel(;-ora  e  sono  espressi  in  centesimi: 
Gaz  con  retina  ordinari  ad  incandescenza  160 
■     con  becco  rovesciato  »  100 

•  con  becco  intensivo  •  105 

•  con  becco  ad  alta  press.         •  104 
Illumin.  elett.con  lamp.  ad  arco  Gilbert      340 

•  *     con  Uunp.  ordinaria  754 
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L'illuminazione  privata  e  pubblica  in  Roma 

e  la  304'  pmosla  al  Consiglio  Comunale 

(Coni invasione  vedi  N.  ^j) 

Ed  è  ovvio  che  se  il  prezzo  medio  di  ven- 
dita per  luce  e  forza  si  riducesse  a  metà  di 
quello  dell'  Anglo-romana,  il  bilancio  dell'im- 
pianto di  Vienna  sarebbe  in  perdita  di  olire 
due  milioni. 

Impianto  di  Bruxelles  (Ali.  H,  pag.  70).  — 
Qui  abbiamo  dati  più  completi  e  cioè  eroga- 
zione, bilancio  e  tarifFe,  i  quali  però  non  vanno 
troppo  d*  accordo  fra  loro  (i). 

Assumendo  i  dati  dì  erogazione  e  d' in- 
troito, constatiamo  subito  cne  colle  tariffe 
proposte  per  la  municipalizzazione  romana 
questo  bilancio  sarebbe  in  perdita,  poiché  l'at- 
tivo si  modificherebbe  cosi  : 

Abbonati  per  luce  3,552,958X0,35  =  1,243.550 


forza 

Locali  municipali 
Noli  contatori     .     .     .     , 
Noli  installazioni  interne 
Diversi * 


290,000x0,15  = 


41.350 
43.529 
113.383 
".153 
37.'  17 


Totale  attivo . 
Passivo       .     . 


I  f  490 ,082 
1,616,305 


Perdita  ....  126,223 
oltre  M  magigior  costo  del  combustibile,  ove 
si  supponga  l' impianto  funzionante  a  Roma. 

Questo  bilancio  dell'impianto  di  Bruxelles, 
che  e  di  4000  Kwh,  installati,  può  suggerire 
del  resto  utili  meditazioni,  confrontandolo  col 
bilancio  presunto  della  progettata  azienda  mu- 
nicipale romana,  quale  è  esibito  per  1*  attivo 
a  pagina  17  e  pel  passivo  a  pag.  56,  sopra- 
tutto confrontando  le  singole  voci  del  passivo 
che  costituiscono  la  spesa  viva. 

Impianti  di  Norimoerffa,  Francoforte  e  S. 
Pancras.  —  (Allegato  //,  pagine  72-73-741. 
Di  questi  tre  impianti  i  dati  sono  molto  in- 
completi, mancando  pei  due  primi  i  dati  di 
erogazione,  che  pel  terzo  sono  promiscui  per 
forza  e  luce,  mentre  pei  due  ultimi  mancano 
ì  dati  di  potenza  installata.  Norimberga  è  un 
impianto  di  circa  4000  HP  (paragonabile  al 
progettato  primo  stadio)  che  a  giudicare  dalla 
spesa  per  combustibile  e  dall'introito  in  con- 
fronto di  quello  di  Bruxelles,  ha  una  eroga- 
zione limitata,  compensata  con  basi  di  tariffa 
sensibilmente  alte  (Pf.  70  pari  a  cent.  87,5 
per  luce  e  Pf.  20  pari  a  cent.  25  per  forza) 
assai  più  alte  di  quelle  da  noi  proposte. 

Parimenti  Francoforte,  con  basi  di  tariffa 
superiori  alle  nostre  stesse  attuali  (Pf.  60  pari 
a  cent.  75  per  luce,  e  Pf.  30  pari  a  cent.  37,5 
per  forza)  riesce  ad  un  prezzo  medio  di  ven- 
dita (Pf.  17,44  pari  a  cent.  21,8)  un  po'  supe- 
riore al  prezzo  dell'  Anglo-romana  per  forza, 


(1)  Inratii  i  169.000  Kwh  di  forza  motrice  a  o.ao  «d  i  3,551.958  Kwh 
dì  luce,  anche  al  prezzo  massimo  di  0.55,  tmn  danno  che  L.  2.007.127, 
mentre  nell'attivi^  gli  ahbonati  hanno  paicalo  i,22t,494  e  qualcuno  avr.'i 
pur  avuto  dei  ribassi.  V'è  forse  errore  nelle  basi  di  tariffe,  che  devono 
essere  più  alle. 


a  dedurre 


17.44 


luce  e  tram,  ed  un  po'  inferiore  a  quello  per 
forza  e  luce  soHanto.  Che  se  Ìl  prezzo  medio 
di  erogazione  si  riducesse  alla  metà  di  quello 
dell'  Anglo-romana  per  luce  e  forza  e  cioè  a 
cent.  12,4  pari  ^  Pf-  9i92,  il  bilancio  dell'  im- 
pianto di  Francoforte  si  modificherebbe  cosi  : 

Totale  auìvo     M.  2,285. U^a 
[f.045^  194-1-  1.152.219)— jj^245^g3^ 

Atiivo  ridotto  M.  i. 039,^:^7 
Passivo  *  1,519.265 

Pcriita  M.      479, 36H 

In  condizioni  poco  diverse  si  trova  rim- 
pianto di  San  Pancras  (Londra),  salvo  per 
quanto  concerne  l'iilLiminazione  pubblica,  che 
è  conteggiata  a  circa  [5  cenC.  ma  non  rap- 
presenta che  un  quarto  delia  erogazione  \n- 
tale,  mentre  gli  altri  tre  quarti  sono  forn  tì 
ad  un  prezzo  medio  di  0,33  (5,047,974  Kwh. 
per  lire  1,500,000)  e  cioè  molto  superiore  al 
prezzo  medio  di  vendita  dell'Anglo-romani, 
applicando  il  quale,  l'utile  esibito  si  ridur- 
rebbe a  300,000  lire,  mentre  con  un  prezzo 
metà  del  detto  si  avrebbe  una  perdita  di 
300,000  lire. 

Impianto  di  Co/omiVi  (Allegato  M,^^%.  75'7^)- 
Ma  i  più  validi  argomenti  contro  la  lesi  delia 
304"*  Proposta  sono  forniti  dall'importante  4m- 
pianio  di  Colonia  {potenza  di  10,000  Kwh.)  e 
non  soltanto  per  la  parte  finanziaria,  ma  p>.'r 
gli  stessi  criteri  fondamentali  della  proposta. 

E'  canone  economico  indiscusso  che  le  uti- 
lità si  pagano  a  prezzi  decrescenti  quanto 
maggiore  ne  è  la  quantità  consumata  e  quanto 
minore  ne  è  la  richiesta  nel  momento  in  cui 
vengono  fornite,  ciò  che  in  tema  di  erogazione 
di  energia  si  esplica  cogli  abbuoni  pei  mag- 
giori consumi  e  colle  tariffe  ridotte  per  uso 
diurno  o  altrimenti  limitato. 

Ma  quando  tale  canone  economico  è  appli- 
cato da  noi,  liberi  esercenti  di  industrie,  esso 
è  qualificato  come  manovra  predatoria  a  cui 
sfuggono  solo  i  grossi  utenti,  che  minacciato 
l'impianto  autonomo  (V.  pag.  18  della  304*  Pro- 
posta), mentre  la  tariffa  intera  è  pagata  solo 
da  coloro  che  non  hanno  messo  di  difesa  (ibidem) 
ed  a  queste  disparità  /'  impianto  municipale  si 
propone  di  rimediare  (ibidem)  colla  tariffa  spar- 
tanamente anti-economica  del  prezzo  uni- 
forme. 

Abituati  a  queste  forme  di  polemica,  che 
sono  consuete  in  Italia  contro  chi  lavora  e 
produce,  ci  limitiamo  a  rilevare  che  alla  suc- 
cessiva pag.  19  r  arme  della  tariffa  uniforme 
che  ha  servito  contro  l'Anglo-romana  a  pag.  18, 
è  prudentemente  rimessa  nel  fodero  così  : 
sarà  a  caso  di  decidere  allora  se  la  tariffa 
uniforme  a  Kwh.  che  ha  servito  come  base  di 
calcolo  dei  preventivi  non  possa  esse  e  sostituita 
o  completata  da  tariffe  differenziali,  a  forfait, 
tariffe  con  ribassi  uniformi  secondo  il  con- 
sumo ecc. 

Ma  molto  maggiore  soddisfazione  ci  arreca 
il  vedere  riportata  a  pag,  90  la  completa  e 
sistematica  tariffa  differenziale  di  questo  im- 
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pÙDlo  municipale  di  Colonia,  assiunto  a  ter- 
miiir  di  ronfronto.  Altro  rhc  (lisparit.il  Qui 
da  50  ET.  pan  a  cent.  62,5  si  scende  pei  gros- 
sisftinii  utrnii  fina  a  io  rf.  pari  a  cent,  ia.5, 
ed  t  preci.vimenie  h  luct  drl  ftovfrif.  la  luce 
cocttumaCa  alla  Aera  fino  allo  ci-io  dai  piccoli 
olenti  quella  che  paga  la  tariffa  più  alta  di 
cent.  67,5;  pcrch*  nessuno  dei  piccoli  n  ntcdi 
impianti  di  rs  o  a?  hnipadr  rai^giun^t*  nop- 
pur  la  meta  dei  1000  iCwh.,  oltre  i  quali  si 
na  un  piccolo  ribas*>o. 

Questa  tariffa  differenzialo  di  Colonia  «a* 
rcbbc  con  qualche  approssimaicione  una  codi* 
fìcazimic  «irllc  ittiuaii  nostre  tariffr,  salvo  i 
nbass]  speciali  con  speciali  limitazioni  di  mu- 
tua convenienza,  che  V  Anglo-romana,  non 
vincolata  dalla  rigidità  di  forinole  scalari,  ap- 
plica con  assai  maggior  liberulit^l,  ii  modo 
che  ti  nostro  prezzo  medio  di  vendita  risulta 
molto  infcnorc. 

E  qui  t  necessario  rettificare  una  grave 
laesatxezza  nella  ciuale,  amiamo  credere  invo- 
lontanamente,  cane  il  redattore  della  304*  Pro- 
posta quando  a  pag.  14  dice  :  La  tenh-ale  «Ut- 
/nirai  muMÙipait  iti  Coimùi  vnuirtuio  la  luce 
a  JJf  Pf.  f  ia  forza  *?  7  ,  //<i  JtiUì  utile,  frc, 
e  quando  in  principio  di  pag.  77  ripete  che 
0  prezzo  medio  di  vendita  per  l'illuminazione 
pnvau  è  di  \*t  28  per  Kwh. 

Ciò  é  sostanzialmente  inesatto. 

La  tariffa  di  Colonia  riportata  a  pag.  90 
é  identica,  qualunque  sia  l'inipiego  drlVenergui^ 
come  ivn  è  rhiaramentc  dichiarato,  e  cio^  unica 
per  forza  e  luce,  mentre  la  tariffa  di  Pf.  7  '/• 
e  pid  esattamente  Pf.  7,43.  è  la  tariffa  pel 
scrvuio  tramviario,  come  del  resto  è  detto 
chiaramente  a  pag.  77,  e  risulta  dallo  specchio 
a  pagina  76. 

La  quantità  ventluta  nel  1905-6  per  forza 
e  luce  al  prezzo  modio  di  Pf.  0.28  è  ivi  esi- 
bita in  Kwh.  6,193,800,  e  con  questo  dato  pos- 
siamo analizzare  quanto  valga  per  la  tesi  la 
caemplitìcazione  di  questo  bilancio  di  Colonia. 

Il  prezzo  medio  di  Pf.  28  (cent.  35)  per 
fòrza  e  luce  è  supcriore  di  Pf.  8,24  (cent.  10.3) 
al  prezzo  medio  ai  vendita  delI'Anglo-romana 
nel  1906  fcent.  24,7),  mentre  t  prezzi  medi 
di  vendita  pel  servizio  tramviario  sono  ouasi 
eguali  nei  due  impianti.  Se  dunque  Colonia 
■VCMC  venduto  forza  e  luce  ai  prezzi  dcl- 
rAnglo-romana,  il  suo  bilancio  si  corregge^ 
rcbbe  come  segue  : 

Totale  attivo         M.  3,161,248 
icpo  il  minor  introito  per  forza  e 
Imcc  Kwh.  6,193.800  ;<8,24,  pan  a  M.     510,368 

Attivo  ndotto         •    1.650.880 
Passivo  •    1,498,149 


Utile  netto  M.      153,731 

che  trasportando  Idealmente  l' impianto  a 
Roma,  sarebbero  certo  assorbiti  dalle  mag- 
giori spese  di  combustibile.  Che  se  si  appli- 
casse a  questo  bilancio  un  prezzo  medio  metà 
di  quello  dcll'Anglo-rumana.  esso  risulterebbe 
in  perdita  di  circa  M.  400.000. 

Uh  impianto  simile  a  quello  di   Colonia  t 


funzionante  in  Roma  avrebbe  tiitnque  un  bthth 
ciò  IH  fitirej^ffiiì  se  nf^plirasse  Ir  Uniffe  attutili 
dell'  An^ilo-rvHMnti  e  sarebbe  tu  peratUi  p<r  ta- 
riffe piii  basse. 

Ora  a  un  simile  ideale  impianto  di  10,030 
Kwh.  di  potenza  t  assimilabile  il  progettato 
impianto  municipale  n>mano  nel  srrundo  Ma- 
dio,  appunto  di  [0.000  Kwh.,  dal  quale  tut- 
tavia, e  con  tariffe  più  bavic,  la  1,0^'  Prup*n»la 
fa  balenare  un  utle  di  lire  i.88t.oool 

E  si  noti  che  mentre  Colonia  ha  per  com- 
bustibile speso  M.  3>3.753.  pari  a  lire  440,000 
per  produrre  circa  15.300,000  Kwh,  a  Roma 
secondo  il  bilancio  a  pa<;.  61  si  preventiva  di 
spendere  lire  770.000  per  produrre  18.300,000, 
(1  quali  vedremo  che  sono  insuH'icienti  alla 
erogazione  previsLal* 

Investighi  e  discuta  lutti  questi  clementi 
la  Commissione  Consigliare,  e  veda  quale  con- 
clusione deve  trarre  dai  rtsultati  dì  ipiesli  sei 
impianti  municipali,  che  a  pag.  14  della  30|* 
Proposta  si  designano  come  tipici  fra  auelli 
ovunque  ottenuti  datigli  itnfùmti  comunali  t  •» 
produzione  a  vapori-  e  nette  conaizitmi  piii  (.  - 
rettitmentr  para^tmabiti  ulU  nostre. 

Alti't  tariffa  ut  im/'ia  .fi  muuu.pcJiz^afi.  — 
Né  ai  soli  sei  impianti  accennati  limiti  la  Com- 
missione il  suo  esame  pcrchì;  l'Allegato  A", 
offre  ampia  messe  di  dati  per  corroborare  le 
conclusioni  a  cui  siamo  venuti.  Si  giudichi  : 
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Dei  17  impianti  adunque  citati  nell'Alle- 
gato A',  dì  cut  è  data  la  tariffa  di  luce,  ben 
10  hanno  basi  di  tanffa  superiori  alle  eleitt- 
tissifue  attuali  dell*  Anglo  -romana,  sole  tre  ne 
sono  infcrion  per  più  di  due  centesimi  e  qual 
tro  di  circa  un  centesimo. 

Ma  confrontando  queste  basi  di  tariffa 
colla  nuova  proposta  dell' Anglo-romana,  esse 
risultano  tutte  e  notevolmente  superiori  (in  me- 
dia di  centesimi  ao,i)  salvo  due,  Dortmund 
ed  Hannover  che  risultano  eguali. 
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Dalle  tariffe  per  forza  è  meno  facile  il  con- 
fronto, perchè  la  nostra  tariffa  di  30  cent,  il 
Kwh.  (proposta  di  ridLizioiie  a  20)  è  solo  per 
consumi  saltuari,  mentre  per  consumi  continui 
la  nostra  tariffa  per  cavallo-anno  è  infmita- 
mente  più  bassa. 

Per  ulteriore  notizia  aggiungiamo  le  tariffe 
degli  impianti  che  V  Ufficio  Tecnologico  rife- 
risce di  avere  studiato  ma  si  è  ben  guardato 
dall' esibire: 
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La  Siicietà  Napoletana.  — Se  effettivamente 
siano  da  riguardarsi  come  tipici  i  sei  impianti 
di  cui  fu  innanzi  discorso  noi  ci  attenteremo 
a  giudicare  ;  essi  vennero  come  tali  designati 
nella  304''  Proposta  e  come  tali  lì  abbiamo 
discussi,  mediante  i  dati  numerici  ivi  conte- 
nuti ed  m  relazione  alla  possibilità  ivi  .stesso 
presunta,  e  da  noi  oppugnata,  di  fnrnirtr  me- 
diante centrate  a  vapore  energia  elettrica  ai 
privati  utenti  a  prezzi  del  50  "  „  più  bassi  di 
quelli  ora  praticati  dall'  Anglo-romana. 

\Jn  impianto  era  invece  da  noi  stato  indi- 
cato come  tipico  per  la  questione,  ed  atto  a 
fornire  criteri  e  conclusioni  positive,  perchè 
in  condizioni  più  direttamente  paragonabili 
alle  nostre,  quello  della  Società  Napoletana: 
e  la  tesi  polemica  da  noi  si  poneva  così  : 

M  L'impianto  della  Napoletana  è  un  im- 
pianto raoaerno,  che  ha  una  potenza  di  700J 
kwh.  da  portarsi  in  breve  a  i^.ojo,  con  altre 
200,000  lampad'  installate,  in  condizioni  un 
po'  migliori  di  Roma  pel  prezzo  del  carbone, 
pel  permesso  di  lìnee  aeree,  e  per  la  minor 
variabilità  del  consumo  lungo  1*  anno,  tutte 
cose  che  potete  verificare;  pur  tuttavia  la 
Società  Napoletana,  che  ha  basi  di  tariffe 
eguali  a  quelle  dell' Anglo-romana  e  fa  mi- 
nori ribassi,  non  ha  dato  ancora  dividendo  e 
tanto  m  .-no  potrebbe  adottare  le  tariffe  che 
voi  proponete  ". 

lIcontradd.tLono  riguarda  anzitutto  la  con- 
statazione di  quanto  da  noi  si  affermava  sulla 
bontà  di  quell'  impianto  e  subordinatamente 
un  confronto  fra  gli  elementi  del  preventivo 
municipale  e  gli  elementi  che  si  potranno  de- 
sumere dai  dati  dclTimpianto  della  Napoletana. 
Sui  risultati  di  simile  confronto  la  parola  alio 
stesso  comm.  Siracusa,  amministratore  dele- 
gato di  quella  Società  (V.  la  lettera  aperta  al 


signor  ing.  Giovanni  Giorgi,  che  alleghiamo 
sotto  il  n.  2  a  pag.  45). 

Quanto  al  sillogismo  da  noi  formato,  por- 
tando ad  esempio  la  Napoletana,  esso  conserva 
evidentemente  tutto  il  suo  valore. 

Preventivo  municipale.  —  E'  di  un  elemento 
molto  importante  possiamo  senz'altro  afferma- 
re che  non  ha  certo  riportato  il  benestare  dei 
tecnici  della  Società  Napoletana  (come  risulta 
altresì  dalla  allegata  lettera  aperta)  poiché  la 
esperienza  di  quella  Società  contraddice  il 
preventivo  di  erogazione  del  1.  stadio  a  pa- 
gina 53  per  ciò  che  concerne  il  rendimento 
della  rete.  ] 

Vi  si  presuppone  infatti  dì  produrre  Kwh. 
4,400,000  annui  per  erogarne  3,420,000  e  quindi 

con  un  rendimento  del  "^^^—cioè  del  77  "  „. 

440  "     " 

Ora  l'esperienza  della  Napoletana,  quando 
era  in  uno  stadio  analogo,  mostra  che  questo 
rendimento  è  risulinto  a  mala  pi'vn  dtl  fij  *;„; 
e  di  conseguenza  per  distribuire  3,420.000 
Kwh.  se  ne  dovnrbbirro  produrre  in  centrale 
5,261,000  e  cioè  86J.000  in  più  del  prevista, 
con  una  maggiore  spesa  di  cui  dovrebbe  gra- 
varsi il  bilancio  industriale  della  nuova  azienda 
municipale. 

E  analogamente  dicasi  pel  bilancio  del  s> 
condo  stadio  {V.  pag.  59)  ove  si  presuppone 
che  pt;r  distribuire  16,150,000  Kwh.  se  ne 
debbano  produrre  solo  18,310,000  e  quindi 
lo    stupefacente   rendimento   della   rete    del 

4^  cioè  deU'88  "„! 
1831  " 

La  Società  Napoletana,  che  si  trova  ora 
in  uno  sviluppo  ctirrispondente  a  quel  secondo 
stadio,  non  fa  assegnamento  su  un  fvndimenh 
(iella  rffif  maggiore.  d-:l  70  '  ,.  Con  questo 
coelliciente,  per  distribuire  16,150,000  Kwfi. 
se  ne  dovranno  produrre  in  centrale  ciri:a 
23,071,000  e  cio^  4,761,030  in  più  del  previsto, 
con  una  maggiore  spesa  ingente,  che  andrà 
a  gravare  it  bilancio  dell'azienda  nel  secondo 
stadio. 

Ma  vi  è  una  questiona  assai  più  grave. 

La  centrale  municipale,  sia  nel  primo  sia 
nel  secondo  stadio,  potrebbe  bensì  produrre 
rispettivami^ntj:  5,261,530  e  23.071,0^0  K«vh. 
annui  se  gli  utenti  fossero  di<poslÌ  a  consu- 
marli qttaiìiì  alla  c>'nirale  fa  conuio  di  pro- 
durli ;  ma  pur  troppo  le  cose  non  vanno  così, 
perchè,  dato  il  consumo  massimo  che  la  cen- 
trale può  fronteggiare  nei  dicembre,  il  con- 
sumo medio  lungo  i'  anno  riesce  di  gran  lunga 
inferiore  alle  previsioni  municipali. 

Limitandoci  al  prim^stadio,  pel  quale  solo 
sono  esibiti  dati  sufficienti,  i'*  infatti  dimostrato 
nello  Ali.  n.  I  a  pag.  35  che  con  una  potenza 
di  1430  Kwh.  (quanto  prevede  il  progetto  per 
luce  e  forza  ai  privati  e  locali  municipitli)  di- 
sponibile all'origine  di  una  rete  e  nelle  con- 
dizioni di  Roma,  non  si  può  avrre  una  utiliz- 
zazione annua  maggiore  di  Kwh.  1,803,000, 
invece    di    2,540.000    prevista    nell'  AH.   C  A 
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Dell  non  si  esce  da  questo  dilemma: 
r  impianto  non  si  può  distribuire  la 
ft  di  energia  preventivata,  o  pur  di- 
la  bisogna  fare  un  impianto  più  grande. 
tsidcrando  l' impianto  del  primo  stadio 
im'*  previsto,  l'attivo  reale  che  è  pre- 
in  lire  514,000,  (roi  prrzzi  .ittuali  del- 
inazionè  pubblica)  deve  dunque  ridursi 
[04,300,  e  se  poi  SI  considera  V  esercì- 
ustnalc  esibito  a  pagina  12  (coi  nuovi 
per  rìlluminazione  pubblica)  l'attivo  si 
te  in  una  perdita  di  lire  44.000. 
non  bastii  ancor». 

eh*,  mentre  le  previsioni  di  attivo  dc- 
I  tanto  ridursi,  o  trasformarsi  in  pre- 
di passivo,  le  previsioni  di  spesa  d'im- 
devono  aumentarsi  da  lire  4,60^000, 
meno  di  lire  6,000,000  perchè  it  mi- 
irevisto  per  capitale  di  esercizio  sarà 
»U  assoroito  dal  magazzino  e  scorte  di 
o  e  l'altro  mezzo  milione  non  basta 
^o  alle  prese,  colonne  salienti,  contatori 
Manti  interni,  come  è  dimostrato  nel- 
lum.  I  pag.  25. 

mastr*  proposte.  —  Ed  anche  nel  modo 
li  le  nostre  proposte  sono  trattate  o 
I  bistrattate  nella  304"  proposta  avrem 
dolerci,  se  lunga  esperienza  non  ci 
ammaestrato  che  molto  lice  a  chi  rap- 
la  il  pubblico  interesse  contro  una 
nda  •  aùenda  pnvata  ;  ma  sunt  certi  de- 
mes. 

i  da  noi  proposti,  (per  cui  le  nuove 
bero,  lo  ripeCiamu,  fra  le  più  basse 
conunentale)  si  valutano  solo  come 
medi  nel  ventennio,  senza  tener  conto 
inno  ben  diverso   valore  i   ribassi  che 
SUI  prezzi  attuali  e    su   quelli  che  si 
o  per  otto   o  dicci    anni,   e  il  ribasso 
EZJti  che  si  avranno  fra  quindici  0  venti. 
to  che  è  molto  probabile,  se  non  certo, 
i  successivi  venti  anni    1*  elettricità  si 
di  a  prezzi  anche  minori  degli  ora  pro- 
ù  potrebbe  con  simile  artificio  logismo- 
,  e  prendendo  in  esame  un  periodo  di 
i.  dimostrare  che  i  ribassi  oncrti  sono 

ancora  :  si  è  tanto  vociferato,  piti  o 
■rtificiosamente,  contro  il  gaz  d'acqua, 
le  spese  accessone,  ecc.  Noi  propo- 
ora  di  ridurle,  e  la  riduzione  si  valuta 
lè  ovvio  che  si  tratta  di  artificio  pole- 

noD  insistiamo  ulteriormente, 
kau'ìmenti  p^r    miro    artificio  ptlemico 

rnfiare  il  vahirc  dei  lontani  ctjiri- 
noi  richiesti,  la  cui  portata  si  vuole 
tndere.  dimenticando  anche  qualche 
la  contrattuale. 

n  SI  tratta  invece  che  della  richiesta 
legittima,  che  allo  scadere  d;:gli  evcn- 
contratti,  ed  ove  il  Comune  non  voglia 
municipalìJcjcare  o  già  non  abbia  prima 
palizzate  i  servizi  riscattando  i  nostri 
iti,  sia  consentito  anche  a  noi  di  conti- 
a  fornire  luce  e  forz;i  ai  privati  utenti 
mente  e  ftcnza  privilegi  rispetto  alla  con- 


correnza,  ma  neppur  gravati  di  tasse  «pcciaK 
Hallf  quali  altri  fossero  esonerati. 

Poiché  ai  servizi  di  luce  e  forza  qualcuno 
allora  dovrà  pur  provvedere,  ci  ha,  non  lo 
nascondiamo,  alquanto  sorpreso  che  la  richie- 
sta di  poterlo  fare  anche  noi.  venisse  quasi 
qualificata  di  tentativo  criminoso. 

La  Commissione  di  cui  a  pagina  43  della 
304"  Proposta  vorrà  lo  spariamo,  meglio  e 
con  maggiore  equanimità  vagliare  e  discutere 
la  cosa. 

CONCLUSIONE.  -  Quanto  siamo  venuti 
esponendo  ebbe  1*  unico  sco;k)  di  portare  il 
nostro  contributo  a  che  il  problema  della  di- 
stribuzione d' energia  elettrica  in  Knma  sia 
posto  nei  suoi  termini  esatti  e  conseguente- 
mente risoluto. 

Si  era  poi  tinto  vociferata  ài  prezzi  exor- 
biftìidi,  ti%riffe  e/evatissimé,  ecc.,  a  proposito 
dell'  Anglo-romana,  che  noi  abbiamo  con  pia- 
cere colto  occasione  dalla  pubblicazione  di  un 
documento  ufficiale  come  la  ^04'  proposta, 
per  sfatare  con  dati  attinti  esclusivamente  a 
quel  documento,  la  calunniosa  leggenda  ;  e  di 
ciò  dobbiamo  esser  grati  all'UOicio  tecnologico. 

Per  quanto  poi  concerne  la  soluzione  del 
problema  in  esame,  noi  crediamo  che  essa 
debba  ispirarsi  non  a  concetti  frammentari 
ed  inorganici,  ma  ad  un  razionale  e  sistema- 
tico programma.  Perciò  noi  siamo  venuti  in- 
contro con  proposte  di  ribassi  che  mettereb- 
bero Roma  in  condizione  privi/e^iti/a  fra  tutte 
le  grandi  città  dell'  Kuropa  continentale,  chie- 
dendo soltanto  come  corrcspcttivo  qualche 
elemento  di  sicurezza  e  tranq^uillità  avvenire, 
indispensabile  per  far  investire  a  tasso  con- 
veniente in  una  industria  d'esercizio,  gli  in- 
genti capitali  all'  uopo  necessari  :  mcntr.?  uno 
stato  di  cose  precario  e  continuamente  di- 
scusso non  giova  ad  alcuno,  e  alta  cittadi- 
nanza meno  ancora  che  a  noi. 

I  confronti  che  i  dati  contenuti  nel!» 
304*  proposta  ci  ha  consentito  di  fare  fra  la 
nostra  e  le  .Aziende  municipalizzale  hpuhe, 
r  .inalisi  del  presumibile  funzionami-ntn  della 
progettata  Azienda  municipale  esposto  nella 
nota  Allegato  n.  i  ci  fanno  guardare  con  molta 
serenità  il  presente  dibattito. 

Ne"  da  questii  serenità  valse  a  smuoverci 
l'intonazione  talvolta  ostile  del  cennato  docu- 
mento, paghi  di  aver  potuto  ristabilire  con 
dati  inoppugnabili,  pcrcnò  attinti  al  documento 
stesso»  lo  veritiì  Hei  fatti. 

ftama.  mirsa  t^j. 

SmM  Ai|Ii>Imhii  m  r  IflialitiiM  i\  Rm» 
Ni  gai  1^  Miri  sMmì 

//  GertHt*  :  C.  Pouciiain 

fCoHtinnaf 


DISPOSITIVO  PERMEUENTE  DI  ESTRARRE  U  PECE 
dai  bariletti  dei  forni  a  storte 

Il  nostro  confratello  L«  Gaz  dà.  nel  suo 
numero  del  novembre  1936,  una  descrizione 
illustrata  di  un  dispositivo  della  [kssautr  l'tr- 
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tibai-Ofen  Geselìschaft  (brevetto  pubblicato 
li  30  agosto  igcóì,  permettente  di  estrarre  la 
pece  dai  bariletti  dei  forni  a  storte  e  consi- 
stente in  tasche  o  mastelli  a  manichi  che  pos- 
sono esser'?  introdotto  nel  bariletto  per  delle 
aperture  suscettìbili  ad  essere  chiuse  e  sono 
poste  in  fila  serrata  al  disopra  dei  tubi  pe- 
scatori in  modo  da  raccogliere  la  pece  che 
vi  procciola. 

Nelle  tubazioni  di  una  uiìicina  si  produ- 
cono frequentemente  delle  perturbazioni  assai 
sgradevoli  dovute  alla  pece  tenace  che  si  ra- 
duna nel  fondu  dei  bariletti  e  che,  strascinata 
verso  r  uscita  de!  catrame  dal  catrame  caldo 
arresta  spesso  completamente  il  gocciolare  del 
catrame  e  non  può  essere  levata  che  con 
fatica. 

Il  dispositivo  in  questione  facilita  consi- 
derevolmente r  estrazione  della  pece  durante 
il  funzionamento. 


Suir  uso  dell'  acetilene 


Circolare  dei  Ministero,  in  liata  16  febbraio 
igo",  n.  IO,  ai  signori  Prefeili  e  Soita~!'rc 
/etti  del  Regno,  e  per  notizia  ai  signori 
Presidenti  delle  Camere  di  Commercio  ed 
arti  del  lie^no,  che  illustra  le  norme  pre- 
scritte dal  Hegulametito  per  l*  usu  dell'ace- 
tilene e  per  i  pubblici  esercizi  di  carburo  di 
calcio  e  di  acetilene. 

Con  regio  decreto  in  data  29  novembre 
dello  scorso  anno,  emanato  a  termini  della 
legge  30  giugno  1901,  n.  278,  e  pubblicato 
nella  Gazzetta  unciale  del  giorno  8  gennaio 
scorso,  n.  6,  è  stato  approvato  il  Regolamento 
per  l'uso  dell'acetilene  e  per  i  pubblici  esercizi 
di  carburo  di  calcio  e  di  acetilene.  Il  testo  di 
detto  regolamento  e  della  legge  succitata  è 
riportato  in  fine  della  presente. 

La  vigilanza  per  la  esecuzione  delle  nuove 
disposizioni  è  amdata  al  Ministero  di  agri- 
coltura, industria  e  commercio,  e  sarà  eser- 
citata per  mezzo  delle  Prefetture  e  Sotto- 
Prefetture  del  Regno  e  delle  autorità  locali 
di  pubblica  sicurezza.  Le  prescrizioni  del  re- 
golamento non  abbisognano  di  schiarimenti: 
nondimeno  giova  riassumerle  illustrarle  per 
renderne  uniforme  e  più  spedita  l'applicazione. 

Il  Capo  I.  del  Titolo  I  (articoli  l  cz,  car- 
buro di  calcio),  specifica  quali  prodotti  debbano 
essere  considerati  come  carburo  di  calcio  agli 
effetti  della  leggeatìzidettae  del  regolamento. 
Stabilisce,  inoltre,  il  divieto  di  mettere  in 
commercio  carburo  di  calcio  capace  di  svilup- 
pare acetilene,  il  quale  contenga  idrogeno 
fosforato  ed  idrogeno  solforato  in  quantità 
superiore  ad  1  *■„  in  volume,  complessiva- 
mente. Con  ulteriore  provvedimento  saranno 
date  le  norme  speciali  a  fin  d'  accertare  l'a- 
dempimento di  tale  importante  disposizione 
del  regolamento. 

Gli  articoli  3^9  (Titolo  I,  Capo  2)  danno 
le  norme  per  V  impianto   delie  fabbricìte   di 
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carburo  di  calcio.  Le  regole  più  notevoli  pr 
scrivono:  (articolo  3)  che  i  locali  delle  fab- 
briche ove  il  carburo  è  prodotto  o  conser- 
vato non  possono  essere  situati  che  alla  di- 
stanza di  almeno  30  metri  dalle  case  di  abi- 
tazione o  da  altro  luogo  abitato  ;  e  che  nessuna 
di  dette  fabbriche  possa  esser  impianuu  o 
fatta  funzionare  senza  X  autorizzazione  del^ 
Prefetto  della  Provincia  (articolo  4J,  autoriz-^| 
zazìone  che  è  concessa  nei  modi  indicati  negli 
articoli  4,  5  e  6,  e  può  essere  revocata  per 
inosservanza  delle  condizioni  imposte  nel  de- 
creto prefettizio  di  autorizzazione.  Tale  revoca 
non  può  dar  luogo,  da  parte  degli  interessati, 
a  domande  di  compensi  o  risarcimenti  per 
perdile  sofferte  a  cagione  della  chiusura  della, 
fabbrica. 

Contro  tale  revoca,  come  pure  contro  it 
rifiuto  dell'  autorizzazione,  è,  però,  ammesso 
ricorso  al  Ministero  d' agricoltura,  industria  e 
commercio,  che  provvede,  sentita  la  Commis- 
sione consultiva  per  le  materie  esplodenti  : 
ricorso  deve  essere  presentato  e  istruito  n 
termini  e  secondo  le  forme  dell'  art.  8. 

L'autorizzazione  è  permanente;  però  h 
fatto  obbligo  agli  interessali  di  deniim'iare 
ogni  eventuale  cessione  o  cessazione  dell' in- 
r  industria. 

Il  Capo  3.  (articoli  io  a  20)  dispone  circa 
la  conservazione  e  il  trasporto  del  carburo  di 
calcio. 

Per  regola  generale,  i  depositi  di  carburo 
devono  essere  in  locali  fuori  terra,  riparati 
dalle  acque,  aereati  e  suflìcientemente  illumi- 
nati (articolo  IO);  e  i  recipienti  dove  il  car- 
buro di  calcio  è  contenuto  debbono  essere 
metallici,  con  chiusura  la  quale  non  permctu 
facilmente  la  penetrazione  dell'acqua,  e  de- 
vono portare  apposita  leggenda,  che  avverta 
della  necessità  di  conservare  asciutto  ìl  car- 
buro (art.  ne  12). 

Le  norme  per  il  trasporto  del  carburo  di 
calcio  sono  indicate  nell'  art.  12,  in  cui.  oltre 
a  prescrivere  che  il  carburo  non  può  essere 
trasportato  se  non  in  recipienti  Ì  quali  soddi- 
sfino alle  condizioni  suaccennate,  è  stabilito 
che  debbono  essere  pure  osservate  tutte  le 
altro  disposizioni  date  dalle  autorità  gover- 
native che  esercitano  o  sorvegliano  il  servizio 
pubblico  dei  trasporti.  In  tale  disposizione  si 
sono  volute  comprendere  tutte  le  specie  di 
trasporti  pubblici,  da  chiunque  esercitati  ;  ed 
in  particolar  modo  si  è  inteso  riferirsi  a  quelle 
date  con  regio  decreto  13  luglio  1903,  n.  361. 
per  r  imbarco,  trasporto  in  mare  e  sbarco 
delle  merci  pericolose,  beninteso  in  quanto 
le  disposizioni  stesse  non  sieno  contrarie  al 
regolamento  in  esame. 

L'  articolo  14  sancisce  il  principio  che  oc- 
corre la  licenza  per  depositi  di  carburo  di 
calcio  che  ne  contengano  più  di  300  chilo- 
grammi, e  determina  le  autorità  che  sono  ri- 
speitivamente  preposte  a  rilasciare  la  licenza 
stessa,  avuto  riguardo  alla  quantità  massima 
che  s' intende  di  tenere  in  deposito.  Tale  li- 
cenza (salvo  i  casi   di    revoca   preveduti  dal 


rcsnUmcnto)  è  permanente  (art.  so);  deve, 
pT'  re  rinnovata   qiiantr  volle  avven- 

ni ■   loi-imcrili    di    conri'ssinnario,   o  dei 

locali  di  deposito,  od  uiimrnto  nella  quantità 
d)  carJniro  oltre  la  raassima  per  mi  la  licenza 
fu  nlasciata. 

Le  cundi/ioni  j^mernli,  alle  quali  drhtwno 
«odd;*fnrr  i  Iijoali  che  si  vu^Iiono  destinare 
n  ,  di  carburo  d    calcio  (art.  15),  sono 

IO  i^.ó-.'.ic  con  le  quantità  massime  di  car- 
buro in  esso  conlcniile.  Le  norme  v  la  pro- 
crdara  per  il  rilascio  della  licenza  di  tali  de- 
positi :  I  termini  e  modi  per  gli  eventuali  ro- 
dami contro  ì\  rifiuto;  la  revoca  o  il  rilascio 
conduiunato  della  licenza  si  contcf^unu  negli 
art.  16  e  19. 

Le  ritvH-H/r  al  minttio  di  rarburo  di  caldo 
«Capo  4.,  art.  ai  e  221  non  possono  contenerne 
più  di  5x>  rhiUigrammi  e  sono  soggette  a  li 
cenjta  dell'aulontà  locale  di  pubblica  sicurezza 
le  la  quanliLì  ecceda  <  300  chiloi^rammi.  Tale 
licenza  pud  essere  revocata,  senza  che  la  re- 
voca possa  dar  luogo  a  risarcimenti,  quando 
sia  accertata  la  inos-icrvanza  delle  condizioni 
alle  quali  la  sua  concessione  lu  subordinata  : 
però  è  ammesso  ricorso  al  Prefetto  contro 
tale  revoca. 

L'art,  aj  (Capo  3.;  maHipoiammi  di  car- 
buro di  «ìirio)  imp<»ne  I'  obbligo  di  munire  di 
occhiali  di  difesa  e  di  apparecchi  protettori 
delle  vie  respiratone  gli  operai  addetti  alla 
spezzatura  o  a  qualunque  altra  specie  di  ma- 
nipolazione di  carburo  di  calcio. 

Il  Titolo  li  del  regolamento  disciplina  tutto 
ouanto  rifensresi  alla  produzione  ed  all'uso 
oeìV  acetilene. 

11  Capo  I.  di  esso  {ttceHlene  hqmdo  écom- 
^rtsso:  art.  24  a  29).  premessa  l'assimilazione 
d*  "  '  ''  "(lo  agli  csplo-^ivi,  agli  effetti 

<1,  ^    ;ti  e  da  emanarsi  sulle  ma- 

terie esplodenti,  sancisce  il  divieto  di  produrre 
e  di  usare  direttamente  - 1'  acetilene  liquido 
Scalvo  le  eccezioni  prevedute  dall'  articolo  35! 
e  quello  gas.s;t>)0  puro,  il  quale  sia  ad  una 
pressione  assoluta,  maggiore  di  una  atmosfera 
e  mezzo.  Si  vietano  anche  la  produzione  e 
r  impiego  di  miscugli  di  acetilene  con  Tana 
atmosferica  o  con  1  ossigeno  —  a  cfualunque 
pressione  ed  in  qualunque  proporzione  —  a 
asetio  che  il  miscuglio  si  formi  in  prossimità 
dell' apparecchio  in  cui  dnve  bruciare.  Invece 
SI  permettono  la  produzione  e  l' uso  di  mi- 
scugli (con  pressione  sino  a  10  atmosfere  as- 
jo/mff)  contenen;i  non  più  del  50  "  ;,  di  aceti- 
leoe  con  idriMrarburi,  ci>n  ossido  di  carbonio, 
idrogeno  o  con  gaz  inerti.  Alle  anzidette  di- 
apoAuuoni  circa  la  produzione  e  1*  uso  dell'a- 
cetilene sono,  noncfimcno,  ammesse  eccezioni, 
le  quali  potranno  esser  consentite  dal  Mini- 
stero d'agricoltura,  indu.stnu  e  commercio, 
sentita  la  Commissione  consultiva  per  le  so- 
stanze esplodenti. 

Il  Capo  a.  \ÌMtfnafti  ad  acfHUfte  :  art.  30  e  3 1  ) 
distingue  gli  impianti  ad  acetilene  in  quattro 
caitegone,  agli  effetti  della  vigdan/a  voluta 
dftl  regolamento,  e  determina  (art  3i|lecon- 


dizioni,  alle  quali  deve  essere  posto  un  im- 
pianto ad  acetilene, perchè  sia  reputata  Mcuro. 
Queste  condizioni  clovranno  esser  tenute  ben 
presenti  dai  costrution  di  tati  im[>ianti.  al  Hnc 
di  risparmiare  noie  ed  imbarazzi  agli  utenti 
di  essi. 

(Continuai 


Le  cause  deiresplosìon  3  dsll*  acetilene 

In  un  lungo  lavoro  edito  dalla  l'erttH^ 
zur  fiéfonitruttg  dts  Gfivtrhtflftasfi  i!  dottor 
V*.  Caro  giunge  a  questo  risultalo  importante 
a  sapersi,  che  nella  '       "tu-  dirll';i-  • 

non  vi  sono  che  du  'he  !>«»-. 

casìunare  l'esplosione  dell' acetilene,  che  in 
sì?  stessa»  non  è  esplosivo:  una  ^  una  certa 
elevazione  di  pressione  e  l' altra  *  un  miscu- 
glio cor  l'aria.  Tutti  i  fenomeni  che  si  pro- 
ducono nel  corso  della  produzione  dell'  aceti- 
lene influiscono  sulle  proprietà  del  gaz  che 
SI  trova  già  in  uno  stato  esplosivo  t-sotto  prev 
sione  o  mescolalo  all'  arial  ma  non  rendono 
in  alcun  caso  l'acetilene  esplosivo  per  s^ 
stesso. 

Per  conseguenza  il  tecnico  deve  evit.ire 
in  tutte  le  circostanze  della  fabbricazione  qua- 
lunque aumento  della  pressione  del  gaz  e 
qualunque  miscela  con  l'aria  sia  all'interno  che 
all'esterno  dell*  apparecchio;  pfrche  se  uno 
solo  di  <|uesti  fi-nomeni  si  |  ^e,  un'e- 

splosione sp<intan<.'a  dell'accii  M  sarebbe 

impossibile. 


Progressi  nell'industria  del  gaz 

In   una   rivista  del  giornale  Engiafrr,  sui 

F progressi  realizzati  nell'  industria  del  gaz  in 
nghilterra  nel  1906,  si  legge  cu'»  me  seauc: 
L'avvenimento  il  più  importante  dell'an- 
nata, dal  punto  di  visti  dell'economia  interna 
delle  officine  a  gaz,  t  la  semplificazione  della 
depurazione  del  gaz  in  seguito  alla  soppres- 
sione dell'obbligo  dì  eslr.irrr  dal  gaz  illumi- 
nante prima  di  distribuirlo,  tutti  1  composti 
solforosi  oltre  all'acido  Miltidrico. 

1^  compagnie  gazistc  non  sono  piii  tenute 
ad  impiegare  la  calce  come  matena  depurante 
e  non  hanno  più  da  occuparsi  del  colloca- 
mento della  calce  spenta.  Ih  più,  d  %*olume 
di  gaz  disponibile  per  la  vendita  ha  aumen- 
tato di  più  del  a  per  cento  senza  aumento 
della  quantità  dì  carbone  fossile  distillato 
grazie  al  fatto  che  X  acido  carbonico  che, 
prima,  era  assorbito  dalla  calce,  resta  ora  nel 
gaz.  I)a  un  Iato,  l'estrazione  dei  composti  di 
cianogeno,  che  esige  un  trattamento  più  o 
meno  indipendente  del  gaz,  4  stato  praticato 
in  una  più  vasta  misura. 

La  Gaslight  and  Coke  Company  di  Londra 
fu  la  prima,  a  mettere  in  pratica  il  processo 
di  ricupero  del  cianogeno  dal  gaz  di  carbon 
fossile,  le  altre  officine  hanno  seguito  l'e- 
sempio. 

In  ciò  che  concerne  il  gaz  d'acqua,  fu  la 
stessa  compagnia  ad  essere  la  pnma  a  ser- 


—  434  — 


f. 


virsene  in  Inghilterra.  Esso  continua  ad  essere 
in  favore,  e  dovunque  un  impianto  è  stato 
aggiunto  alla  fabbricazione  di  carbon  fossile. 

Si  aveva  dapprima  adottato  il  gaz  d'acqua 
er  arricchirò  il  paz  di  carbone  fossile,  ma 
a  necessita  di  questo  arricchimento  si  fece 
meno  vivamente  sentire,  sia  in  seguito  ad 
una  riduzione  del  potere  illuminante,  pre- 
scritto, sia  in  seguito  all'adozione  per  gli 
esperimenti  fotometrici  del  becco  Argaud  n.  2 
che  attribuisce  al  gaz  un  potere  illuminante 
considerevolmente  più  elevato  che  i  vecchi 
becchi  da  esame. 

Però  gli  impianti  di  gaz  d'acqua  conti- 
nuano ad  essere  in  favore  perchè  essi  danno 
una  pili  grande  flessibilità  alla  produzione  di 
gaz  di  carbon  fossile  adattandolo  meglio  alte  ^ 
fluttuazioni  della  richiesta  di  gaz;  da  un  altro 
Iato  essi  alleggeriscono  il  mercato  di  coke  che 
soffre  generalmente  di  una  sopraproduzione. 
La  proporzione  di  gaz  d'acqua  fabbricato  nel 
Regno  Unito  non  eccede  il  12  per  cento  del 
volume  totale  di  gaz  venduto. 

Nuove  storte  a  scanelature 

Fino  ad  ora,  quando  si  voleva,  durante  la 
distillazione,  far  passare  nelle  storte  una  cor- 
rente di  ^az  estraneo  od  iniettare  del  vapor 
acqueo,  si  faceva  uso  di  tubi  che  avevano 
r  inconveniente  di  prestissimo  ingorgarsi.  La 
Stettiner  Chamotte  Fabrik,  per  evitare  questo 
inconveniente,  costruì  recentemente  un  tipo 
di  storta,  nella  quale  delle  scanelature  sono 
distribuite  nella  parte  superiore. 

Quando  si  vuole  fabbricare  soltanto  del 
gaz  di  carbon  fossile  puro,  si  guarniscono  le 
scanelature  di  turaccioli  appropriati,  perchè 
esse  non  si  insudiciano.  Se  si  deve  far  inter- 
venire dei  gaz  o  il  vapor  acqueo,  per  otte- 
nere, ad  esempio  un  gaz  misto,  si  pongono 
nelle  scanelature  dei  pezzi  forati,  formanti 
tubi,  e  facili  a  smontare  per  la  pulitura. 

Invece  di  parecchie  scanelature,  si  può 
averne  una  sola  ;  ma  la  disposizione  è  sempre 
studiata  in  modo  che  i  gaz  ed  il  vapor  acqueo 
siano  il  più  possibile  egualmente  distribuiti 
nell'interno  della  stort;i. 

CRONACA  DELL'  INDUSTRIA  DEL  GAZ 

ED   ELETTRICITÀ 

Adrit.  —  Per  Vilìumtnaziont  pubblica  elettrica.  — 
La  G.  P.  A.  ha  emesso  ordinanza  per  il  nuovo  con- 
tratto con  U  ditta  Manfredi  per  la  illuminazione  pubblica. 

Adro.  —  Inaugurazione  della  luce  elettrica.  — 
Dopo  lunga  attesa,  la  »era  del  6  aprile  u.  »,  si  potè  fi- 
nalmente inaugurare  la  illuminazione  pubblica  elettrica. 

Bologna.  ~  A  pmponto  del  prezzo  del  gaz.  — 
Togliamo  ò^\' Aooenire  d'Italia: 

Come  abbiamo  annunciato,  la  Commissione  Ammini- 
Blraliva  dell'  officina  comunale  ha  proposto,  e  ta  Giunta 
ha    approvato,    il    ribasso   di  4  centesimi  sul  prezzo  del 


É 


ffu.  m  via  di  eq>eninento.  per  i  mesi  di  maggio.  gingBO, 
lugUo.  agosto  e  setterobre. 

Certo  noi.  e  con  noi  talta  la  cittadinanza,  d  sareomo 
aspettati  un  ribasso  per  mtto  X  anno,  anche  se  questo 
portava  il  sacrificio  di  oltre  la  metà  de^  utili  dell'azienda. 

Sappiamo  pero  che  I*  e^>erunento  si  e  dovuto  limitare 
per  ragioni  tecniche  e  finanziarie. 

Le  precedenti  ammuiistraztoni  non  seppero  prevedere 
r  aumento  del  cooaunno  del  gaz,  e  la  Dccesnta  di  fron- 
teggiare a  questo  maggior  fauogno  con  mezzi  adeguati. 
L' oficÌDa  e  la  tubazione  sarebbero  insufficienti  ad  un 
consumo  che  fosse  dì  mollo  superiore  all'  attuale  :  ed 
anzi  nel  passato  inverno  sì  sono  uoiversolmcnte  lamentale 
le  deficienze  di  luce  che  erano  causate  dal  consumo  al- 
quanto sproporzionato  alla  potenzialità  di  produzione  del- 
l'officina e  a  quella  dì  distribuzione,  delle  tubozioaì 
stradali. 

Quando  i  popolari  per  dare  lavoro  ai  disoccupati,  non 
seppero  far  di  meglio  che  sperperare  il  denaro  del  Co- 
mune per  alterrare  le  mura,  avrebbero  fatto  molto  meglio 
A  curare  allora  la  costruzione  di  una  nuova  batteria  dì 
remi,  e  il  rinforzo  delle  tubazioni,  lavori  che  sodo  irapc^ 
itali  nei  bilanci  1 907  e  1 906  dell'attuale  amministrazione 
del  gaz  con  cifre  rilevantissime. 

Accettiarao  quindi  1'  attuale  nbasso  parziale,  come  un 
avviamento  a  quello  generale,  che  ci  auguriamo  vedere 
deliberato  negli  anni  venturi,  quando  saranno  superate  le 
difficolU  suaccennate. 

Intanto  nei  mesi  esb'vi  se  ne  avvantaggeranno  t  meno 
abbienti,  1  quali,  non  lasciano  la  alta  per  la  campagna^ 
e  faranno  volentieri  uso  delle  cucine  a  gaz  quando  la 
fiamma  dei  camini  non  sarà,  com'  è  d' inverno,  attraente 
riscaldatrice  delle  loro  modeste  abitazioni. 

*—  Fulminato  dalla  corrente  elettrica.  —  Il  rautro- 
muratore  Rodolfo  Romani  di  anni  38  dimorante  fuori 
S.  Vitale,  mentre  sì  trovava  sopra  un  tetto  di  un  fabbri- 
cato in  costruzione  fuori  Porta  Lame,  perdette  l'equilibno. 
e  malauguratamente  toccò  il  filo  conduttore  dell'  encr^ 
elettrica  rimanendo  fulminato. 

11  filo  conduttore  in  origine  era  distante  metri  2.20 
dal  fabbricato  che,  a  quanto  ci  risulta,  venne  innalzato 
senza  che  ne  fosse  avvertila  la  società  dello  Sviluppo. 

Coà  è  spiegata  la  vicinanza  al  letto  del  filo  che  pro- 
dusse la  morte  al  povero  operaio. 

Bordt^hera.  —  L'energia  elettrica  in  tutta  la  Liguria 
Occidentale  —  Togliamo  dal  Cittadino, 

Con  un  tempo  splendido,  oggi  assieme  ad  un  amico 
carissimo,  ingegnere  dell'  impresa  R.  Negri,  decidemmo 
una  ^ta  in  bicicletta  al  gran  canale  collettore  di  Val 
Roja,  che  dovrà  pro\-vedere  di  energia  elettrica  tutta  la 
Liguna  Occidentale,  essendo  la  sua  forza  utilizzabile  sino 
a   10.000  HP. 

Quest'opera  veramente  grandiosa  è  la  più  grande  del 
genere  ìn  Liguria,  opera  dell*  intelligentissimo  mgcgnete 
R.  Negri,  amministratore  delegato  dell'impresa  di  cui  va 
data  lode  se  fra  non  molto  prowedera  dì  luce  e  dì 
energia  la  nostra  regione  occidentale. 

Qui  con  i  dati  alta  mano  vi  f o  la  descrizione  delta 
gran  mole. 

Il  canale  incomincia  a  50  metri  dal  confine  francese 
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«I  pìrcolo  comune  di  Bro^io.  diate  d«  quoto 
a  Veariimiilia  Km.  21  ed  e  a  212  metri  «opn  il 
dfj  mare. 

La  fc«ni>ii  m  del  fanale  r  di  metri  5500  <£  cui 
5000  ia  laiU^ir  icAvate  iv^la  roccia  e  metri  500  tcoprrti, 
A  opere  wpptetoric  non  c'è  chr  due  )x>n(i  uno  di  I  ar- 
OÉi  a  9  metri  di  luce  o  corda  1*  altro  a  2  arcKi  di 
■rtri  9-4  ciaacuno. 

La  MB  peodeszt  e  del   1.33  per  mille. 

D  canate  e  munito  et  acanco  per  gl'incidenti. 

n  aalln  drll' acqua  e  di  metri   110  di  altezza. 

A  rKrvrre  queaU  enomte  maua  d'acqua  vi  tono 
2  tabi  di  metn  1-20  rìaKono  in  alto  e  di  (orma  conica. 
•  iomio  Òt  centunetn  90- 

L'oAcaa  in  materiale  con  tettoia  di  legno  oipita 
K,  4  twtwie  di  2500  HP.  ciaacuna,  più  2  turbine  di 
ISO  1^.  OAKuna.  per  meritare  le  grandi  N.  4  alter- 
a«ah  <fi  2500  HP  ciatcuno  ptu  2  altn  di  1 50  HP..  |>er 
«colare  i  grmadL 

Dull'oftcinA  parte  una  grande  linea  tu  pali  di  ferro 
C  tegno  cKe  arnvciA  uno  a  Savona,  essa  lungo  iJ  litorale 


c    poato 


ad   UTw    disUnu    di  circa  40  metri  fJaI  mare, 
■a  r  OMidamento  del  filo. 
Non  anra  hnr  di  luogo  descrivere  il  fiume  F^oia. 
Eaw>   ha    per  maggiori  affluenti  i  laghi  Longhi  posti 
15    kn.    da    S.    D^lnu2to  di  Tenda  e  si  trovano   a 
1000  metri  sul  livello  del  mvc.  Il  Koja  a  un  cono 
XM  50  km. 
Climi  ben  vedete  esso  Ha  una  pendenza  del  2  p.  cento. 
L'ànpKM  Negn  conta  di  non  restarsi  a  quetlo  iole 
da  lavoratrice  indefessa  ha  già  pronto  un 
proflietto   per    una    forza    di   circa  20  mila  HP.  i 
Mrebbero    presi  da  un  canale  che  porte  dai  laghi 
pfcwnche  vicino  ed  omva  a  pochi  metn  dal  con- 
iar (taoccK  dal  lato  nord. 

E"  pwc  in  via  di  progetto  un  altro  impianto  di  canale 
Ae  aBanìncierebbe  subito  dall  attuate  uffKina  tino  a  V  en- 
aTmdovi  un  dulivello  di  circa  I  5U  metn  utilizzato 
queau  forza  con  altri  1000  HP.  Che  ia  tutto 
IfgM»ao  UD  40  mila  HP.  forza  appena  necessaria  una 
volto  che  il  governo  vona  utilizzarla  per  le  ferrovie  Ce- 
■«va  Ventiimglia  e  Ventimiglia  Cuneo. 

Cerne  facJe  sapere  l'energia  elettrica  e  trtcno  costosa 
di  q^àui  altra  energia,  esaa  vena  a  dar  luce  a  tutti  i 
!■£■  e  dna  tuntfo  la  riviera  di  Ponente,  (hù  avremo  da 
a  paese  linee  tiamviarie  senza  contare  tutta  quella 
(&  eaergui  rooliicc  che  verrebbe  utilizzala  e  special- 
ùcfte  Icniere  coi  loro  laminatoi. 
Anvmiiioci  e  lo  dico  eoa  orgoglio  di  attadino  Li- 
C  e  toivatutto  Italiano,  che  questa  fonte  di  ricchezza 
■e  e  nazionale  tmn  esuli  per  altre  vie  se  non  quelle 
r.  Ci  poutno  |Mima  i  Deputati  Liguri  e  le  citta  di 
Gasava  e  Savona. 

Ci    pensino  a  queste  parole  non  passino  come  Citj- 
ammirm  tmucottata. 

Dtaa^MMto-     —    L'impianla  Jet  gaz  sv//' Osso/a. 
—  Fu  breve  Domodoasola  avrà  un  impianto  di  fu.  il 
del*  Ovsola.  Il  Municipio  accorda  la  cooceanone. 
Validamente  ar  soatenne  l'opprtunita  in  Conaigbo  co- 
li cav.  F.  Mogni. 


Bmda.  —  DonanJa  di  coneessione  fier  Jertvagione 
d'acqua.  -  L' tng.  Trcbeschi  Arnaldo  hi  Giovanni 
Moria  ha  prcwnlalo  alla  Prefettura  di  Brescia  una  do- 
manda mteu  ad  ottenere  la  conceasiortr  di  dmvair  tiOO 
btn  d'acqua  in  sponda  siniaira  da)  torrente  Poglia  m  ter- 
ritorio di  Grevo  fra  le  quote  750, 1 5  e  46770  di  m. 
270.4)  allo  scopo  di  creare  un'energia  elettrica  di  ca- 
valli nominali  2171.44  per  dare  BviIup(io  ad  uno  ttabib- 
mcnto  per  la  hlatura  e  tesaitura  del  Imo.  canape  e  ruta 
da  erigcni  pretto  1*  abitato  di  C^edegoto. 

Corleofic  —  WuminaxhtM,  —  La  pubblica  ilhuni- 
nazione  del  nostro  paese,  fatta  ancora  a  petrolio,  e  nao 
dei  più  gravi  problemi  da  risolvere.  Per  quanto  dall'  at- 
tuale ammiiustrozioDe  comunale,  con  Iode\-ole  accorgimento 
stano  state  apportate  modificazioni,  sia  operando  spotta- 
menti  di  fanali,  sia  aumeiUandone  ti  nuroein,  pure  siamo 
ben  luDRi  dall'  avere  ottenuio  ciò  che  e  giusto  e  legittimo 
desiderio  di  ognuno,  cioè  di  avere  una  bisona  illumina- 
zione. Data  U  topografia  del  nostro  paese,  colle  sue  vie 
strette  e  Hessuosc.  che  ii  intersecano  fra  d>  toro  m  vano 
modo,  ncsce  in^KMaibile.  coli'  attuale  sistema,  ottetwre 
una  equa  diilrJbuDone  della  luce,  sicché  rtiotono  certi 
fiuntt  che  di  sera  reslaim  completamente  al  buio. 

Che  dire  |km  degli  archi  che  numerosi  matono  ad 
nostro  paese }  Sprovvisti  lutti  di  speciale  ilhantnazione 
sono  alcuni  veri  concimai,  e  di  notte  tono  antri  veri  e 
temìbili,  da  non  aversene  una  idea.  In  mancanza  di  meglio, 
perche  non  si  fanno  imbiancare,  e  non  si  dola  ciascuno 
di  un  piccolo  fanale,  destinato  aIIa  tua  rvlusiva  illumi- 
nazione. Sarebbe  sempre  poco,  ma  tanto  di  guadagnato 
per  rutilila  pubblica. 

Nella  vicina  Frizzi  avranno  hiogo  ha  breve  l*  luce 
elettrica,  e  da  noi  per  averla  mancano  solo  i  mezii.  o 
manca,  anche,  un  po'  di  buona  volontà  ? 

Genova.  Uno  scoppio  di  gai.  Il  mediatore  ra 
Vini  [  .uigi  /occoU,  mentre  trovavaai  nella  trattofu  della 
I^pa  Romana  in  Vico  Paitlia,  vofle  accemlerr  un  becco 
a  gaz  in  un  camerino.  Avvenne  uno  scoppio  e  lo  /oc- 
coU  riporto  delle  scottaluie  di  primo  e  secondo  grado  al 
capo,  alla  faccia  ed  alle  mani.  —  Fu  dichiarato  guaribile 
ia  25  giorni. 

Lcutlil.  Luce  elettrica.   —  Gli  capcrimenb  della 

luce  elettrica  dello  stabilimento  del  barana  Cka^piM 
Luigi  Beneventano  sono  riusciti  ottimi.  Faccàama  «od 
che  il  Muiucipio  stipulando  degli  a(>posili  contratti,  posta 
acquistarla,  onde  adibirla  per  l' iHurrunazKMie  della  citta. 

Liindra.  —  Una  gronde  Invtmlone  na>ale.  Il  gaz 
invece  del  Capere.  -  L'assemblea  dell*  Istituto  ciegh  ar- 
chitetti navali  che  si  e  tenuta  a  Londra,  ha  udita  la 
lettura  di  uno  stiidw  intercsoante  di  un  nuovo  modeOo 
di  corazzate  nel  quale  il  utcma  A  motore  a  gaz  htcUm 
•osbtuito  al  motore  a  vapore,  ciò  che  pcsmcOerefabe  cfi 
far  scomparite  dal  ponte  le  ctminiete  e  concentrare  il  fuoco 
delle  batterie  sopra  uno  o  1'  altro  bordo. 

Questo  nuovo  modeflo  sarebbe  più  polente  del  Ortad- 
mmght  r  polirblie  mettere  in  azione  19  carmoai  a  bordo 
invece  di  otto.  Sarebbe  (liù  rapido.  Durante  la  diaciMatont 
vetuic  fotte  allusione  all'accidcnle  deff/ciM  a  piopotilo 
dei  pcricob  che  minacaaao  le  corazzate  moderne. 
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Malborou^h.  —  Fulminata  dalla  corrente  elettrica. 
A  Malborough  nel  Massachusetts,  la  signorina  Grecnwod. 
figlia  del  più  ncco  negoziante  della  città,  e  ritna&ta  uccisa 
dalla  conrente  elettnca  mentre  stava  telefonando  in  cAsa  sua. 

Essa  si  era  levala  da  tavola  dopo  il  pranzo  per  co- 
municare telefonicamente  con  una  tua  amica.  Sull'appa* 
recchio  telefonico  era  posta  una  lampadina  elettrica  :  la 
signorina  aprì  la  chiave  per  accenderla,  e  girò  quindi  la 
manovella  del  telefono. 

Ad  un  tratto  tulle  le  lampade  della  casa  si  sperpero. 
e  la  madre  della  ragazza  la  senti  cadere  pesantemente 
al  suolo. 

Accorse  saluto  e  la  trovò  morta,  a  terra  con  una 
leggera  ustione  al  polso. 

Nel  girare  la  chiave  della  luce  i  bottoni  del  suo  polsino 
avevano  fallo  contatto.  Errasi  formato  un  corto  circuito 
tra  i  fili  della  lampada  e  quelli  del  telefono,  e  la  signorina 
era  caduta  a  terra  fulminala. 

New  Vork.  —  //  disaslroio  Incendio  di  una  stazione 
eleittica.  —  Un  incendio  Ita  distrutto  1'  8  aprile  alle 
ore  7  la  stazione  generatrice  dell' cleltrici la  per  la  Me- 
tropolitan Street  Railway.  Selle  pompieri  furono  uccisi, 
schiacciati  dal  crollo  dei  muri. 

Osira.  —  Luce  elettrica.  ~  E'  sialo  stipulalo  Ìl 
contratto  per  la  pubblica  illuminazione  elettrica,  tra  questo 
Municipio  e  ta  Ditta  S.  E.  R.  I.  E.  di  Bologna,  la  me- 
desima che  fin  dall'ottobre  1906  fornisce  l'energìa  ai 
privati. 

S' iiùzieranno  quanto  prima  i  lavori  d' impianto  e 
presto  potremo  anche  noi  vedere  profusamente  illuminate 
le  ^"ie  della  nostra  citta,  che  oggi  rimangono  pressoché 
al  buio. 

Padova.  —  Un  irycendio  al  gasometro.  —  Nella 
officina  comunale  del  Gaz,  al  Gazoroetro,  e  scoppiato 
un  incendio  che  poteva  avere  serie  conseguenze.  Il  fuoco 
si  manifestò  all'  ullima  cassa  di  depurazione  del  gaz  pro- 
veniente dal  piano  soltoslanle  delle  condutture- 
li  personale  di  macchina  appena  se  n'accorse,  diede 
mano  alle  bocche  d' incendio  riuscendo  a  spegnere  il 
fuoco.   Il  danno  e  fortunatamente  lieve, 

—  Ampliamenti  dell'Officina  del  Gaz.  —  Il  Con- 
siglio comunale  ha  approvalo  11  seguente  ordine  del 
giorno  : 

Il  Consiglio  Comunale  delibera  ;  a)  di  autorizzare  la 
%pt»9t  di  L.  1 6.000  occorrente  per  la  attuazione  del  pro- 
getto di  ampliamento  del  magazzino  e  della  officina  delle 
aziende  dell'acquedotto  e  del  gaz  in  via  degli  Eremitani 
come  compilalo  dall'  ufficio  civico  del  Lavori  pubblici,  e 
per  sopperire  a  una  lieve  eccedenza  di  spesa  vcnficalasi 
oltre  air  importo  di  L.  35.000  autorizzato  colla  delibe- 
razione 3  Maggio  1905,  h)  di  stabilire  che  alla  nuova 
spesa  si  faccia  fronte  mediante  conto  corrente,  da  aprirsi 
a  carico  delle  Aziende,  ritenuto  che  l' importo  del  conio 
stesso,  accessori  compresi,  verrà  reintegrato  con  annualità 
di  L.  5000,  che  sararmo  stanziale  nel  bilancio  delle 
Aziende  dopo  che  sarà  effcltualo  il  rimborso  della  spesa 
di  L.  35.000  sopra  accennata  e  ritenuto  che  fino  a  che 
durerà   l' ammortamento  dei  due  importi  le  aziende  non 


pagheranno  alcun  fitto  per  lo  stabile  loro  concesso  in  uso 
in  via  degli  Eremitani,  e)  di  autorizzare  che  alla  esecu- 
zione del  progetto  di  cui  alla  lettera  a  sia  provveduto 
per  licitazione  o  trattativa  privata  ed  eventualmente  anche 
per  economia,  d)  di  Isblulre  quindi  una  nuova  lettera  e 
all'  art.  44  entrata  -  bilancio  in  corso  —  mtitoUta 
*  Conto  corrente  pel  lavori  di  adattamento  dello  stabile 
ex  Ospizio  dei  Mendicanti  ■  col  fondo  di  L.  18.000, 
stanziando  contemporaneamente  eguale  gomma  nella  parte 
uscita  all'  art.  73  bis  <  Lavori  di  adattamento  dello  sta- 
bile ex  Ospizio  dei  Mendicanti.  ^ 

Regjcìo    Calabria.      -    Per  l'illuminazione  elettrica.    " 
—    Sigillo    dopo    la    costituzione    delle  Soaeta  Riunite 
Elettriche   di  Reggio   Calabria,  il  Consiglio  di  Ammlru- 
Etrazione  lavorando  alacremente  ha  concretato  in  diverse  ^_ 
sedute  parecchie  cose.  ^M 

Ha  nominato  a  direttore  della  SorJcta  Ping.  Rodolfo 
Zender  ;  ha  esaminalo  il  progetto  di  dettaglio  preceden- 
temente redatto  dall'  ingegnere  stesso  circa  l' opetA  (£ 
presa  dell'acqua  conduttura  e  il  salto  di  duecento  cm- 
quanla  metri  nel  torrente  CoJopinace. 

Ha  deliberato  subito  di  iniziare  detti  lavori  da  espletarsi 
in  sei  mfsi  ed  ha  proscEulto  con  le  awe  costruttrici  le  trat- 
tative già  iniziate  dall'  ingegnere  Zender  per  il  macchinario. 
per  11  generatore  e  per  te  turbine,  il  tutto  da  essere 
pronto  entro  sei  mesi. 

Ha  infine  esaminalo  ed  approvato  la  relè  per  la  città, 
che  comprende  i  sobborghi  Santa  Caterina  e  Sbarre,  ra-  ^È 
lificando  il  contratto  per  l'acquisto  dei  pali  di  sostegno.  ^^ 

La  società  sarà  in  grado  di  dare  1  illuminazione  e 
r  energia  ad  uso  industriale  per  il  prossimo  mese  di  Ot- 
tobre. 


I 


I 


ACQUEDOTTI 

Ancona.  —  Per  l'acqua  alle  frazioni. —  Togliamo 
dall'  Ordine  : 

Dal  sìg.  Direttore  dell'  Aquedotto  riceviamo  U  se* 
guenle  : 

Sig.  Direltore  c/e//' Ordine. 

Dal  resoconto    del    Consiglio    Comuiule.  pubblicato 
ieri  sera  nel  suo  pregialo  giornale,  emerge  che  si  vorrebbe 
attribuire  la  rilardata    coslruzlone    dell'  .Aquedoilo    delle 
Frazioni  alla  prelesa  insufficienza  dell'  acquedotto  di  Flu-  ^ 
mcsino.  H 

Tengo  a  dichiarare  che  la  Società,  che  ho  1'  onore 
di  rappresentare,  ha,  fin  dal  27  giugno  1905.  olfcrto  al 
Comune  di  presentare  entro  un  mese,  un  progetto  defi- 
nitivo per  Tacquedollo  delle  Frazioni,  con  riserva  di  ac- 
compagnarlo con  le  relative  proposte  pei  la  costriizione. 
e  per  l'eventuale  esercizio  :  tale  offerta  e  nmasta  senza 
risposta.  ^É 

Bari.  —  L'AcqueJoUo  Pugliese  -  I  laoori  iniziati  ^" 
—  Il  Giornale  dei  Lavori  Pubblici  dice  che  la  commis- 
sione per  r  Acquedotto  Pugliese,  recatosi  a  visitare  con 
i  rappresentanti  della  Società  assuntrice.  i  lavori  «  O^w- 
sele,  hanno  riscontrato  che,  nonostante  la  lodevole  pre- 
mura dell'  impresa,  i  lavori  procedono  lentamente  per  le 
difficoltà  della  prima  organizzazione. 
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Do  50  cMometh  approvAb  dal  Canuilio  Supmorr 
4ei  LL.  pel  prima  tr«tto  dei  lavori,  ()uui  il  )0  per  cento 
•  wat^t  m  gaDcna.    mrnirr    ti    {nogriio    porT&va    ì)  60 

Co  ha  «anwfiUlo  le  diAcolu  drì  Uvon.  nu  m  con- 
Ub  cIm  cinto  qortto  trailo,  ut*  facile  ncupriarc  il 
liiHpo  pméakt  e  V  opera  grandtota  ura  pronta  nrl  tempo 

Ctroria.  -  L'acqua  é(  Sertno.  —  Qoato  Gmii- 
1^  oom—aie.  dopo  lunga  ed  aniinau  dticiiiiMne,  deli- 
Wfò  le  nome  rcgoiuncntan  per  U  dtstribtaioae  del- 
l  mqm  et  Scrwo.  L*  Amminìsiraziocm  municipale,  mai- 
W»àù  lo  ttMo  mÌKrando  in  cui  veruno  Ir  Bnanie  del 
Cammut  per  b  ritardata  nscocMone  dell'  oramai  (amow 
flMMO.  m  e  volola  mo«ttaie  ^merosa.  concedendo  grandi 
«(naIaboBÌ  alU  brente  tesiitoria  do  fratelli  Porta,  alte 
ihre  Ufafariche  mduatrìati  che  voIcskto  impiantarli  in 
^■ito  paetc,  e  •opratutto  ti  proprielah  de!  Comuae. 
Qmlì  iteai  potranno  fornirti  dell'  acqua  di  Scrino  otte- 
acado  1*  ct^onna  «Iradale  e  (]urlU  montante  a  ipete  del 
e  pagando  te  altre  «(kcse  d' impianto  mlento 
^Mzio  di  dieci  anni,  tltetr»  (tatan/w  dell' ammini- 
aae  connmaic.  Quetta  grande  agevolazione  fatta  ai 
ri  d  da  nxHivo  a  sperare  che  tutte  le  abitazioni 
A  Cercala  saranno  lotto  provvedute  dell'  acqua  benefica, 
co*  ™rmrPi  lodditfaJEione  di  questi  cittadini  e.  spedal- 
ma*f.  del  f*«B  numero  di  villeggianti  attratti  qui.  ogru 
«•no.  dalla  raileua.  «oavemenle  baUamica,  del  noitro 
dàm*  «ahibemmo. 

Metto  UaturiD.  —  Acqua  potahite.  —  Togliamo 
<U  ciomalc   //  Pac$c  : 

FNibblichiaino.  laiciando  naturalmente  ampia  facoltà  di 
napoadcfc  alT  egregio  Sindaco  di  Felctto  : 

lacooMncio  cfi  già  quest*  anno  a  farti  sentire  la  man- 
Cisxa  <r«cqva  potabile,  la  popolazione  invoca  che  aia 
praotaawnle  provveduto. 

L' Amminiitnziofie  lento  nello  »cof»o  autunno  nei 
fmmà  ddl'alliale  acquedotto  i  i>oui  ajletisni  che  torti- 
raoo  a  netMm  cretto. 

Vcatoe  offerta  ui  questi  gi<inù  al  Sindaco  urui  sorgente 
poco  ifatawte  da  quelle  che  alimentano  1'  attuale  accpic- 
doOo,  cKc  oggi,  fatto  MÌO  un  piccato  etcavo  all'  iagiro, 
da  450  eli.  al  giorno  dt  buona  acqua,  i  quali  con  un  la- 
voro beA  eiegoilo  n  pouono  oumenlare  6no  ai  600  e 
più.  na  pare  che  il  Sindaco  non  abbia  accettato,  «ebbene 
r  oieieote  li  lia  impegnato  di  fare  a  tue  9pe»e  tutti  i 
Inori  per  la  raccolta  dell'acqua  «caza  rimborto  da  parte 

Naauo».  -  Bùogni  atremi  f  —  Il  nostro  pacM  è 
Ba  I  poi  dng/aiiad,  nei  riguardi  dell'  acqua  poCabile.  Due 
^o  podi  pubbltd  devono  fornire  l' acqua  all'  intero 
paani.  «equa  pentite,  il  più  delle  volle  torbida,  tan«oia 
e  «dT  ertale  JDHificienlc  e  iml>evibilr. 

Netta  «coraa  citale,  per  qua»  tre  mesi,  la  popolaziaoc 
I*  «  donda  tomentare  giorno  e  notte  per  du«eUr»i  ;  e 
malvado  qiMtto  bisogno,  ti  lira  avanti  come  l'e  «emine 
Inio  avanti.  Si  lamenta,  ti  deplora,  ma  quando  ti  tliin- 
aaao  ì  beni,  ai  arriva  a  questa  conduNooc.  Il  Municipio 
mam  adcroce  alla  maiaima    del    profMO  dell'acquedotto 


della  tergente  Pojaru  che  li  propone  di  loiinre  taofm 
al  mandamento  di  Qvidale. 

I  no»tn  buoni  vicini  di  Cormoo»  di  Bruiaao.  di 
VtKo  accettano  con  enhniamo  V  idea  del'acqacdodo  A 
Poiana  :  e  IVIanzano.  malgrado  lia  al  di  qua  del  eoa6  oc 
politico,  malgrado  la  sete  e  cfie  tenia  qtiolidiaiuraanlo  le 
irapiecazioni  delU  popolarioAC,  non  vuole  aver  acqaa: 
non  ne  ha  bitognol,.. 

Bravitumo  Marnano  I  Si  f«  pro^mo  onore,  in  tempi 
di  progresto  come  l  nostri  I  M«  già  alla  Captiate  u  di- 
scute di  ben  pia  alta  politica  ! 

NaiHili.  —  L'acqua  potahlU  nel  Comuni  reiurùm/. 
—  Il  16  aprile  u.  s..  tolto  la  ptcsidenia  del  Preletto 
senatore  Caraccìoto.  e  con  rnlerrento  del  medico  pr^ 
viiKÙale  prof.  Ciarcfina,  a  tono  riuniti  i  regi  Commitiart 
di  Ottaiano,  S.  Giuteppe  Vesuviano.  Somma  e  S.  Gerì' 
aaro.  ed  i  Sindaci  di  Boicoirecaae  e  Palma  Campania, 
ed  hanxM  preso  i  necesaan  accordi  per  la  coatitunone  del 
Coniorzio  per  1'  acqua  potabile  :  debberando  intanto  di 
dare  incarico  al  Genio  Civile  dì  Napoh  con  l'attinenza 
di  un  perito  igienista  di  eiplelare  le  indagini  lecmrKr  ne- 
cctsarie  alla  acetla  dei  van  piani  d'arte  |)fc«enuii  per 
1*  acquedotto  consorziale. 

—  Per  l'acqua  nella  zona  franca.  Il  25  aprile 
al  Mun>ci|)Ìo  ti  nuiùrono  il  Smdaco.  gli  aaseaton  Kodinò 
e  Geremicca,  il  direttore  generale  delle  opere  pubbbche 
comm.  Martmez.  e  Ton.  de  Lieto  Vollaro  Roberio  av- 
vocato della  Società  delle  acque  del  Senno  |>er  ttalitltrc 
le  bali  di  una  convenzione  per  la  lomtlura  dell' acqya 
potabile  nella  zona  franca. 

Patcrmo  —  L'acqua  Jt  SciUolo  a!  ComìgUo  Co- 
tnunaU.  —  Bellaolo  deplora  la  nuova  mancan/a  dell'ac- 
qua di  Scillato.  La  frequenta  delle  inlerTurioni  del  ser- 
vizio fa  sorgere  il  dolibio  che  la  citta  poua  rimanere 
senz'acqua  e  l' amminutranone  tia  il  doveie  di  evitare 
questo  peTKolo. 

^no  (aawsrore  dei  LL  PP.)  ani'nóa  che  Kb  in- 
viato un  ingegnere  sul  boga  per  le  cofulauzioni  op> 
IKtrtune. 

Tagliavia  ricorda  di  aver  gii  raccomandato  alla  Giunta 
dt  studiare  te  sia  ìt  caso  di  ampliare  Ì  serbatoi  di  San 
Ciro. 

Rapallii.  —  //  progetto  J' acquedotto  Cunto  oppn- 
vato.  ti  progetto  d  acquedulto  presentato  nel  noveto- 

bre  Kono  alla  nostra  Giunta  comunale  e  dato  finalmcnla 
approvalo  all'  unanimità  dal  Contila  oomunale  in  tua 
•eduu  del   I  !>  apnle. 

E  diciamo  finalmente  perche,  ove  lungaR<im  bvrocm* 
liche  d' amminiitrazione  fossero  «late  abbreviate,  eerto 
per  r  imminente  eiUle  RapaUo  avrebbe  avuio  3  mio 
ac<)ocdotlo. 

Commque  tia,  ce  ne  congratuliamo  anzitutlo  col  pro- 
gettitta.  r  egregio  prof.  Nicolo  Cui*ea.  pesche  l'approvap 
none  del  progetto  segna  un  meritato  encomio  alle  sue 
fatiche  ed  ai  mkh  stwhi  di  tanti  aiuu. 

E  ce  ne  cw^ratnlJamo  poi  col  Conaiglto  comenalr 
perche  ha  dimottrato  di  saper  comprendete  tutu  1*  ìm- 
portanu  di  uno  fra  i  più  vitali  mtercssi  attaduii  :  col 
comm.  P.  Zunuio  e  col  aindaco  cap.  Masaone,  m  okimo. 
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i  quali,  fautori  convintissirai  dt  tale  progetto  —  ed  a  ta- 
gìonc,  dinanzi  alla  rcaiia  ilcììt:  pro^e  e  delle  analisi  — 
ne  studiarono  e  con  intelligenza  ne  compilarono  il  capi- 
tolato testé  approvato. 

Ad  essi  dunque  il  plauso  della  cittadinanza. 

S.  Doni  di  Piave.  --  Per  l'acquedotto  comunale. 
La  Commissione,  alla  quale  in  dcfcrìio  l' incarico  di 
prendere  in  ejame  i  due  progetti  compilati  dall' ing.  T. 
Paoletti,  riguardane!  la  co&uuzione  di  un  acquedotto,  de- 
liberò, io  una  recente  tornata,  di  proporre  alla  Giunta  di 
dare  la  preferenza  a  quello  per  prelevamento  dell'acque 
dalle  sorgenti  di  Tempio  in  Comune  di  Ormelle. 

La  Commìflsiorkc  steua,  preoccupata  della  ingente 
spesa  che  l' opera  Mrà  per  rìrhiedcre.  affine  di  rendere 
meno  grave  il  dispendio  per  il  pagamento  degli  interessi 
e  per  1'  ammortizzazione  del  capitale,  sarebbe  d'  avviso 
che  fosie.  le  possibile,  costituito  un  consorzio  fra  i  Co- 
muni a  valle  e  a  monte  del  nostro,  cioè  :  Oderzo.  Sat- 
goreda.  Ponte  di  Piave.  Grisolcra.  Musile. 

Secondo  il  concetto  della  Commissione,  i  Comuni 
mentovati  non  dovrebbero  concorrere  nella  spesa  di  co- 
struzionc.  ma  dovrebbero  semplicemente  impegnarsi  ad 
acquistare  una  certa  quantità  d'acqua,  per  distribuirla  alle 
rispettive  popolazioni,  al  prezzo  di  un  centesimo  all'  et- 
tolitro. 

La  Giunta,  accogliendo  le  prudenti  e  opportune  pro- 
poste della  Commissione,  rivolgerà  analogo  in\ito  alle 
Amministrazioni  di  quei  Comuni,  nel]'  intendimento  di 
ottenere  1'  accordo  desiderato,  che  certo  renderebbe  più 
facile  il  compimento  dell'opera  ardita  e  grandiosa,  la 
quale,  reclamata  da  bisogni  indiscutibili,  rappresenta  uno 
dei  problemi  igienici  pm  ardui  e  pni  complessi,  che  pos- 
sano presentarsi  al3o  studio  e  alle  decisioni  di  una  pub- 
blica amministrazione. 


TELEFONI 

Bresda.  —  Un  nuovo  filo  telefonico  sarà  posato  fra 
Milano  e  Venezia,  cosi  saranno  agevolati  i  colieg&menti 
di  Brescia  con  Milano  ed  oltre,  giacche  attualmente  Bre- 
scia è  inclusa  nell*  unico  filo  che  comprende  anche  gli 
uffici    di    Venezia,  Padova.  Vicenza,  Verona  e  Milano. 

Cividale.  Anche    S.    Pietro  al  Natisene  e  stato 

telefonicamente  allacciato  a  S.  Leonardo  :  ed  ora  si  sta 
lavorando  per  mettere  in  comunicazione  Como  di  Rosazzo 
con  Cividale,  e  Cividale  con  Faedis, 

Cooselve.  —  If  telefono  Padova-Consehe.  -  In 
sala  del  Consiglio  comunale,  alla  presenza  del  notaio 
Stunan  dolt.  Giuseppe  si  è  costituita  la  Sodeta  per  l' Im- 
pianto telefonico  Padova-Consclve. 

Erano  presenti  1  signori  Suman  ing.  Pietro,  Fabbro 
Vittorio,  Susan  Giuseppe,  Bertagno  per  ì  conti  Papafava. 
Magagna  Domenico,  Milani  Antonio.  Treslini  Silvio.  Gra- 
ziato Cesare,  Schiesari  avv.  Giovanni,  Commian  Luigi, 
Pcllcgrim  doti.  Antonio.  Franchi  Pietro  per  la  ditta 
Minozzì  Pilade.  Fraitzolin  Vittoria. 

Dopo  costituita  la  Società,  sì  passò  alla  nomina  delle 
cariche  e  nescono  eletti  1  signori  :  Franzolin  Vittorio, 
Commian  Luigi,  Minozzì  Pilade.  Suman  ìng.  Pietro.  Pel- 
legrini dott.  Antonio  consiglieri  :  Grazialo  Cesare,  Fabbro 


Vittorio    e    Magagna  Domenico  sindaci  effettivi  ;  Susan 
Giuseppe  e  Trestmi  Silvio,  sindaci  supplenlL 

Fotgfa.     -  Il  22  aprile  fu  iiuugurata  la  nuova  line 
telefonica  Foggia.  Ancona.  Chieti.  Giulia.iova,  Spiaggia. 

Koma.  —  /  telefoni  allo  Stalo-  —  Togliamo  dalla 
Libertà  di  Padova  :  ^M 

Il  Governo  ha  fatto  il  proprio  passo  nella  risoluztooi^l 
dell"  importante  problemi  !  L'on  Schanzer,  che  re^ge  ora, 
il  Dicastero  postelegrafico  fu  autorizzato  dal  Constglio 
dei  Ministri  a  fare  le  pratiche  necessane  per  il  riscatto 
dcHe  lince  telefoniche  urbane.  Con  ciò  si  chiude  il  pe- 
riodo  delle  vaghe  aspirazioni  e  degli  isolati  e  timidi  ten- 
tativi, e  SI  entra  analmente  in  quella  \'ia  che,  per  quanto 
in  ritardo,  metterà  il  nostro  paese  alla  pari  delle  altre 
nazioni,  ed  avremo  anche  noi  un  servìzio  11  quale  non 
sarà  più  ammantato  da  veste  di  Arlecchmo.  e  se  non 
altro,  sarà  tutto  di  un  colore  e  camminerà  tutto  di  un  pezzo  t 

Spariranno  una  buona  volta  tutte  quelle  differenze  di 
tariffe,  di  rcgolamcnli  speciali,  d' impianti  mullifornu  che 
si  riscontrano  ora  ;  si  porrà  fine  allo  zibaldone  telefonico. 
estirpando  le  male  erbe  che  depauperano  il  nostro  terreno, 
dando  al  tutto  un  indirizzo  uniforme,  il  quale  e  un  non 
dubbio  segnale  di  buon  ordine  e  di  prosperità,  missime 
quando  s' inspiri  alle  esigenze  dei  tempi  moderni. 

Non  nascondiamoci,  però,  che  il  mettere  un  po'  dì 
ordine  nel  caos  attuale  non  e  cosa  ne  tanto  facile,  ne 
tanto  piana,  non  soltanto  riguardo  a!  tempo  in  cui  il  Go- 
verno potrà  dare  un  assetto  soddisfacente  all'  intricata 
matassa  che  si  mette  a  dipanare,  quanto,  altresì,  perche 
molte  difficolta  d' Ìndole  varie  ostacoleranno  il  raggiuo.-^^ 
gimento  dello  scopo.  ^M 

A  voler  enumerare  quante  e  quali  saranno  le  diffi-  ^ 
colta  in  parola,  si  andrebbe  troppo  per  le  lunghe  ;  ma  e 
certo  che  non  poche  ne  brevi  (atictie  aspettano  l' Ammi- 
nistrazione del  Telegrafi  o  che  essa  deve  andar  ben 
guardinga,  specialmente  onde  evitare  tutti  quegli  scogli 
che  le  verranno  frapposti  dai  concessionari  esistenti,  per 
menar  la  cosa  per  le  lunghe  e  lasciarsi  scappare  l'osso 
dalla  bocca  soltanto  (|uandn  lo  avranno  per  bene  spolpato,  i 
o  fatto  pagare  profumatamente  I  ^M 

Berlino.  —  La  telefonia  senza  fili.  —  Il  vice  am- 
miraglio Manncy.  della  marina  degli  Stati  Uniti,  attual- 
mente a  Berlino,  ad  uno  dei  rappresentanti  dell'.America 
alla  conferenza  per  la  telegrafia  senza  lilÌ.  che  ha  avuto 
luogo  lo  s<:oTso  anno,  dichiarò  che  sono  stati  effettuati 
dei  grandi  progressi  nella  telefonia  senza  fili  dopo  il 
Congresso. 

•  E'  ora  possibile  —  dice  egli  —  di  telefonare  senza 
r  impiego  dei  fili  tra  due  luoghi  ùtuatl  ad  una  distanza 
di  circa  46  chilometri.  Lo  scorso  anno  non  si  era  oltre- 
passato un  chilometro.  Queste  esperienze  non  interessano 
che  la  marina,  poiché  il  sistema  sarebbe  troppo  costoso 
e   di   minor  efficacia  su  terra  che  la  telefonia  attuale  *■ 

Il  vice-ammiraglio  Manney  pensa,  che  se  il  ricevitore 
potrà  essere  perfezionato,  la  marina  degli  Stati  Uniti 
adotterà  probabilmente  questo  sistema. 
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L  INDICATORE     v     v    v 
TECMICO    COnnERCIALE 

OfflclM  6i2,  Etittrlclti,  Acqueiotti  i  Tiliftnl  ritilia 


Rari";;lnjre  tutte  le  nozioni  necessarie 
»Jle  trtiùt^/rir  tifi  gas,  /Utfruità,  ttctfUfiiotfi  r 
tfiffomi»  riunire  in  nn  solo  volume  Mie  U 
m^cmt  inerenti  a  dette  industrie,  col  maggior 

Rdi  dati  p<issibili ,  e  coi  nomi  dei 
n,  Pirettorì,  nonché  elencare  i  mag- 
òrirmUi,  negozianti  f  raf>f*reM$ttimti 
di  arcìc(ili,  maccliin.in  e  quanto  altm  neccn- 
ta  alle  stesse  industrie,  fu  lo  sropii  rhr  et 
indusse  a  pubblicare  l' lodlcalore  Tecnico  Com- 
■craale. 


LinDICATORE     v     v    v 
TECNICO  COnnERCIALE 

OndM  612,  Elettricità,  Mvelottt  e  Tiiitiit  l'Itilli 


Mancava  compleldnienlc  qui  da  noi  un 
|ibn»  allatto  agli  scopi  sopra  indicati  :  e  noi 
ti   lusinghiamo  che  e&so  verrA  accolto  con 

Odagli  induslrìalt.  sapendo  essi  come  i 
da  noi  editi,  vengano  curati  con  (utta 
b  magipor  possibile  esattezza. 

Le  richieste  ormai  avute  ci  danno  affìdn- 
•ento  della  sua  riuscita  :  e  preghiamo  gli 
■mei  tutti  ad  appoggiarlo,  prrrhe  eswi  di- 
venterà veramente  utile  e  prezioso  per  tutti. 


I  progressi  dell'Incandescenza  a  gaz 

ED  ELETTRICITÀ 

l<ip«irtiamo  le  parti  principali  della  confe- 
renza ingressi  tMi'  itutìtuitsrenztì  tt  Gas  nf 
Eifltrìtitìt  tenuta  tlal  signor  ing.  Housc|uet, 
i&pcllorc  del  servizio  municipale  dell'  dlumi- 
nazionc  di  Lione  dinnanzi  la  «  Società  d'Agri- 
culiure,  Sciences  et  Industrie  de  Lyon  ■;  ed 
interamente  piibblicnta  negli  Annali  di  questa 
Società  (I"  fascicolo  1906^ 

1^  seopu  d'ella  conferenza  del  sig.  BouMiuct 
eni  di  pa*isare  in  rivisita  i  prc^grcisi  dell'  illu- 
mina/ione  ad  incandescenza  tantti  nel  ga/  die 
ntrir  elellriritÀ. 

Sollevò,  fin  da  prineinio  tre  questioni  di 
fotometria,  che  creaeae  d<iver  chiarire,  e  che 
sono  le  seguenti  : 

L"  <Jiirlla  dell*  intensità  nominale  di  una 
lampada  ; 

11."  Quella  delle  intensità  sferiche  e  se- 
misferiche; 

in."  Quella  della  forma  delle  argenti 
luminose. 

Se  SI  considera  una  sorgente  luminosa, 
ridotta  alle  dimensioni  dJ  un  punto  luminoso 
r  posto  al  centro  di  una  sfera,  la  luce  che 
emana  da  (picsia  sorgenti*  si  espanderà  in 
tutte  le  direzioni  ;  questa  quantità  di  luce  t 
detta:  •  flusso  luminoso  totale  •  ;  ed  ^  for- 
mata da  fluidi  parziali  cuntenuu  nei  fasci 
luminosi  conici. 

I^  quantità  dì  luce  ciintenuta  in  uno  di 
questi  fasci  è  delta:  •  intensità  luminosa  della 
sorgente  luminosa  »  ;  e  s:  espnmc  in  candele 
decimali  o  m  carcel. 

Perchè  la   quantica  di  luce  contenuta  nei 
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fasci  fosse  sempre  la  stessa,  bisognerebbe 
che  la  sorgente  fosse  puntil'unne  ;  ogni  fascio 
avrebbe  allora  una  intensità  unìfurme  dì  tante 
candele,  ed  una  simile  sorgente  potrebbe  es- 
sere chiamata  una  sorgente  luminosa  ad  in- 
tensità costante. 

Ora.  non  esistono  praticamente  delle  sor- 
genti linninuse  puntiformi  capaci  dì  mandare 
una  intensità  luminosa  eguale  in  tutte  te  di- 
rezioni, le  sorgenti  luminose  essendo  in  ge- 
nerale formate  da  corpi  differenti  di  superfi- 
cie, di  spessore,  ecc....  «  Se  sono  dei  corpi 
solidi  incandescenti,  sono  oijachi  e  non  rag- 
giano che  con  la  loro  superncic  esterna.  L'm- 
teosità  luminosa  varia  allora  secondo  la  dire- 
zt()ne  dei  fasci  luminosi  ". 

In  queste  condizioni,  l' intensità  luminosa 
raggiunge  il  suo  massimo  nella  direzione  nor- 
male alla  superficie  raggiante  e  va  diminuendo 
fino  nella  direzione  parallela  dove  è  nulla. 

I-a  variazione  dell'  intensità  luminosa  nelle 
diverse  direzioni  è  notevole  per  le  lampade 
ad  arco  nelle  quali  l' intensità  luminosa  rag- 
giunge il  suo  massimo  secondo  una  inclina- 
zione di  40  a  50  gradi,  mentre  al  contrario, 
nelle  lampade  ad  incandescenza,  è  l'intensità 
orizzontale  (nel  piano  del  filamento)  che  è 
massima. 

Il  sig.  Bousquet  fece  dunque  notare  che  ì 
fabbricanti  di  lampade  danno  sempre  per  in- 
tensità nominale  l' intensiti  massima  prodotta 
in  una  sola  direzione:  per  ciò,  le  mtensità 
nominali  date  non  forniscono  alcuna  idea 
esatta  del  vahpre  intrinseco  di  una  lampuda, 
questa  essendo  proporzionale  alla  quantità 
totale  di  luce  emessa  in  tutte  le  direzioni 
della  sfera. 

Intensità  sferica 

Una  sorgente  luminosa  ad  intensità  varia- 
bile posta  al  centro  dì  una  sfera  emette  in 
diverse  direzioni  dei  (lussi  luminosi  d'  inten- 
sità variabile  ;  la  somma  di  tutti  questi  fiussi 
dà  il  flusso  luminoso  totale  emesso  dalla  sor- 
gente. Si  può  rimpiazzarlo  con  una  sorgente 
ad  intensità,  costante  producente  un  »  fiusso 
luminoso  totale  •■  eguale  a  fpielln  della  sor- 
gente precedente,  ma  uniformemente  ripartito 
in  tutte  le  direzioni  ;  si  dà  a  questa  intensità 
costante  il  nome  d' intensità  media  sferica. 

E'  questa  intensità  luminosa  che  dovrebbe 
essere  presa  come  intensità  nominale  delle 
lamp^-de;  si  si  astiene  di  farlo  perchè  essa 
*  sempre  inferiore  all'  intensità  massima  e  che 
è  ditiicile  a  stabilire. 

L' autore  avendo  posta  la  questione  del- 
l'«  intensità  media  semisferica  "  spiega  che 
hi  certe  sorgenti  luminose,  sopratutto  per  le 
lampade  ad  arco  a  corrente  continua,  la  ripar- 
tizione della  luce  non  sì  fa  in  modo  eguale 
sui  due  emisferi.  Per  ottenere  l'intensità  media 
di  ciascun  emisfero  «  sembrerebbe,  dice  l'au- 
tore, che  si  dovesse  fare  la  somma  dei  flussi 
luminosi  parziali  cadenti  sull'  emisfero  infe- 
riore corrispondente  e  dividere  questo  flusso 
per  la  superficie  corrispondente  ". 


Ora,  la  definizione  dell*  intensità  semisfe- 
rica vuole  che  si  riporti  il  semìflusso  alla  sfera 
esatta. 

Questa  concezione,  benché  conforme  al 
sistema  di  unità  adottato,  ha  il  grande  incon- 
veniente, secondo  V  autore,  di  non  corrispon- 
dere ad  alcun  effetto  luminoso  reale,  e,  per 
ciò,  di  non  presentare  alcun  interesse  pratico. 
Da  ciò,  il  sig.  Bousquet  pensa  che  vi  sarebbe 
luogo  di  rimpiazzare  l'intensità  semisferica 
ufiiciale  con  un'  altra  unità  più  pratica  che  si 
otterrebbe  dividendo  il  flusso  semisferico  m* 
feriore,  per  esempio,  per  la  siiperficie  dell'e- 
misfero corrispondente.  Il  sig.  Bousquet  pro- 
pose di  chiamare  questa  unità  «  intensità;  se- 
misferica efficace  ". 

La  resa  luminosa  essendo  il  rapporto  del 
consumo  dell'  agente  luminoso  all'  inten-ità 
luminosa,  vi  saranno  tante  rese  che  si  consi- 
derano intensità,  ciò  che  implica  la  necessita 
di  definire  l' intensità  alla  quale  sì  rapporta 
la  resa  data. 

1-'  autore  attrae  in  seguito  l' attenzione 
sulla  questione  della  forma  delle  sorgenti  lu- 
minose, e  perciò,  passa  in  rivista  le  nuovi 
lampade  elettriche. 

Lampade  Nernst 

La  lampada  Nernst  costituente  una  sor- 
gente luminosa  ad  intensità  assai  variabile, 
fornisce  un'  applicazione  delle  considerazioni 
piti  sopra  svolte. 

Il  filamento  della  lampada  Nernst  è  for- 
mato da  una  pasta  agglomerata  di  ossidi  ran 
costituente  un  isolante  quasi  perfetto  alla  tem- 
peratura ordinaria  e  non  lasciantcsi  attraver- 
sare da  una  corrente  sensibile  che  al  disopra 
di  600  gradi. 

La  lampada  Nernst  comporta  : 

1.  Il  filamrnto  luminoso; 

2.  Un  apparecchio  di  riscaldamento; 

3.  Un  interruttore  della  corrente  di 
scaldamento  ; 

4.  Una  resistenza  addizionale. 
L'apparecchio  di  risL-aldamento  è  formalo 

da  una  spirale  in  porcellana  sulla  quale  un 
filo  di  platino  sottilissimo  vi  è  avvolto.  L'asse 
di  questa  spirale  è  occupato  dal  filamento  lu- 
minoso, 

Un  filo  di  acciaio  sottilissimo  rinchiuso  in 
una  ampolla  di  vetro  piena   d'idrogeno,  per 
preservarlo  dall'ossidazione,   forma    la  re^ 
stenza.  ■ 

L'interruttore  consiste  in  una  elettro-ca- 
lamita posta  in  serie  sul  filamento.  Al  mo- 
mento in  cui  il  filamento  ù  attraversato  dalla 
corrente,  1'  elettro-calamita  attira  la  sua  ar- 
matura che  chiude  il  circuito  derivato  dalla 
spirale  di  riscaldamento. 

11  filamento  e  la  spirale  di  adescamento 
sono  adattati  su  di  un  disco  di  porcellana,  e. 
secondo  i  modelli,  in  una  posizione  orizzon- 
tale o  verticale  ;  ciò  che  ha  per  effetto  di 
proiettare  la  luce  principalmenle  nella  semi- 
sfera posta  a  Iato  del  filamento,  lasciando 
nell'  ombra,  la  semisfera  opposta. 
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n  «i|t>  Bousquet  avendo  sottoDosU  ad  espe- 
en'  It'ti,  una  lampada  Ncrnst  da  32 

É.  Itali  a  110  vdUs  munita  di  un 
olino  inerente  all'  imptcgo  di  questa 
ha  otccnutii  1  boguenti  risultati  : 
rva  delle  intensità^  secondo  un  piano 
fonulr  passante  per  il  fìlamento,  «leguc 
itrma  di  un  otto. 

Le  intensità  variano  da  6.5  a  37  candele  ; 
tensità  media  orizzontale  è  di  18  candele. 
\a  un  piano  perpendicolare   al  filamento, 

E  iti  vana  da  o  a  34  e  35  candele,  ciò  che 
"a  che  r  intensità  nominale  di  33  can- 
-  corrisponde  quasi  all'  intensità  massima 
crale. 

^  somma  dei  flussi  luminosi  da  35  can- 
r  per  r  intensità  semisferica  efficace,  quale 
■ta  più  !«upra  dcHnila.  sull*  emisfero  infe- 
e.  eo  8  candele  7  solamente  per  l' inten- 

semisfcrica  superiore. 
L' intensiU    media   sferica   ò    dunque   di 
t^  candele. 

3e  il  bastone  luminoso    era  isolato,  l'in- 
jibl  massima  orizzontale  dovrebbe  essere 
a)c  air  intensità  verticale. 
[^  mafi^mr   valutazione   di   quest*  ultima 
'lunque  dall' etìfetto  del  riflettore  di 
-1  che  ;iumt-i)ta    l'intensità   massima 
kciusu  verticale  di  25  "  .. 
L'energia  consumata  t   stata  esattamente 
15  watu. 
La  resa  in  rapporto  all'intensità  semisfc- 

inferiore  è  dunque  2  watts  io  per  candela. 
^  res^i  iot:dc,    in    rappurto   all'intensità 

(sferica.  ^  di  3  watls  per  candela. 
Lampada  ad  osmio 
^a  lampada  a  filamento  di   osmio  è  stata 


erta  dal  dolt.  Auer.  L'osmio 
■  estratto  chimicamente  dai 
di  platino   ed  6  buon  con- 

Lombardi,   di   FircnzCi   ha 

>  dell' intcnsìtiWumìnosa 

Ita    luminosa    sferica  è 

ed  euuaJe    a   o,Bo.    cifra    che    con- 

<)ua&i  alla  lampada  a  filamento  di  car- 


aUcm< 

n  mct. 

erali  d' oro  e 

ore. 

\  professore 

mp  che  il  I 

Ktale. 


n  stg.  Rodet,  in  una  conferenza  fatta  an- 
ormentc  alla  stessa  Società,  diceva  che  una 
pada  da  32  candele  a  55  volts,  a  3  fila- 
iti  di  1  millimetro  di  diametro,  avente  una 
[hcx/a  totale  di  40  centimetri  aveva  un 
Mino  di  1,9  watt  per  candela. 
•  Trattasi  senza  duobid.  aggiunge  Ìl  signor 
oquct,  di  una  resa  massima,  e  se  si  applica 
iiesta  lampada,  il  coefficiente  di  riduzione 
ira  della  lampada  a  filamento  di  carbone, 
tensità  media  essendo  ridotta  a  34  candele, 
MiMimo  spccitìcii  mediu  sferico  sarebbe  di 

Lt  iza  dell'osmio  non  pcr- 

tr  di  stabilire  questa  lampada  che  per 
■Mii  inferiori  a  50  volts.  EVrò,  questa  lam- 
Bè    suiMrettibilc    di    perfezionamenti    che 

Lfzz. 


Lampada  al  tantalio 

Questa  lampada,  costruita  dalla  casa  Sie- 
mens e  Haiske,  comporvc  nell'  anno  1905. 

Il  tantalio  puro,  ottenuto  sotto  forma  di 
filamenti  flessinili  6  dutiilissimo  e  di  una  te- 
nacità notevole.  Per  il  suo  punì»  di  fusione 
che  t  assai  elevato,  presenta  il  vantaggio  di 
poter  esser  spinto  aa  un  altissimo  grado  di 
incandescenza. 

Il  sig.  Bousquct  sotti  «mise  3  lampade  al  tan- 
talio a  degli  esperimenti  e<l  ottenne  1  risultati 
seguenti  con  lampade  miove  aventi  un  vol- 
taggio di  no  volts  ed  una  intensità  media 
di  37,4  watts  : 
Intensità  massima  perpendicolare 

all'asse  ....  33  candele 
Intensità  secondo  inclinazione  a  45 

gradi i8-f     « 

Intensità  parallela  all'asse      .         34    » 

Il  consumo  medio  per  intensìU  mnftsinui 
sarebb..-  di   1.60  watts. 

L'intensità  media  sferica  sarebbe  appros- 
simativamente di  19  candele  3o,  e  la  resa  ge- 
nerica risultando  1  w.  95. 

La  lamp.ida  al  tantalio  avrebbe  dunque 
un  consumo  specifico  di  2  watts  per  candela. 

Lampada  ad  arco  al  mercurio 
Le  lampade  ad  arco  al  mercurio  del  signor 
Cooper-I  Icwitt  sono  composte  di  un  lungo 
tiibo  a  vuoto  provvisto  di  due  elettrodi.  La 
materia  luminù<>a  t  costituita  da  vapori  di 
mercurio. 

Tutta  la  difficoltà  risiedendo  nell'accenderla, 
parecchi  mezzi  sono  utilizzati  ;  il  pid  sem- 
plice consiste  ncir  inclinare  il  tul>o  in  niodu 
che  si  stabilisca  un  corto  circuito  momentaneo 
fra  r  anodo  ed  il  catodo,  in  seguito  all'  ef- 
flusso del  mercurio.  Quando  si  raddrizza  il 
tubo,  si  produce  una  scintilla  d' apertura  che 
chiude  la  e*>rrente  e  la  lampada  si  aceende. 
Il  grande  inconveniente  di  questa  lampada, 
è  la  sua  luce  che  denatura  i  colori  e  comu- 
nica agli  ofn^etti  un  aspetto  bleuastro.  Il  suo 
consumo  ò  di  0,45  watt  per  candela. 

Filamenti  di  carbone  mctatizzato 
Un  iiinegiiure  ameiieano,  il  .sig.JohnHo- 
well,  cercò  di  migliorare  il  filamento  di  car- 
bone, in  luogo  di  cercare  di  rimpiazzarlo. 
Per  ciò,  s<»ttomette  il  filamento  formato  alle 
temperature  di  3.000  a  3.700  gradi  centigradi 
in  un  forno  elettrico. 

I  filamenti  così  trattati  anneriscono  meno  le 
ampt.tlle  delle  lampade  ordinarie  e  la  resa  e  ri- 
dotta a  2,5  watts  per  candela  invece  di  3.2  w.itts 
che  è  la  resa  media  del  filanienti.>  ordinano. 
Riassumendo,  conclude  il  sig.  Bousquct,  i 
consumi  specifici   delle  diverse   lampade   ad 
incandescenza  sono  : 
Ijimpada  a  filamento  di   car- 
bone ordinano  3  w.  3 
Lampada  a  filamento  di  car- 
bone mctalizzato                    a  w.  5 
Lampada  ad  osmio                    3  w.  a  3  w.  5 
Lampada  Ncrnst  3  w. 
Lampada  al  tanulio  a  w. 
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La  lotta  è  ingaggiata  per  guadagnare  i  watt 
su  3,  e  ri'tn  si  è  ancora  arrivati  :i  ridurre  il 
consumo  specifico  al  disotto  di  2  watts  per 
candela.  D'altro  canto,  in  presenza  ai  risul- 
tati ottenuti  dai  diversi  filamenti  destinati  a 
riiapiazzare  il  carboni;,  e  il  filamento  del  car- 
bone metalizzato,  si  domanda  se  non  vi  sia 
luogo  di  cercare  di  trasformare  il  carbone 
aumentando  le  sue  qualità  di  solidità  e  d'In- 
candescenza, invece  di  rimpiazzarlo  con  so- 
stanze minalliche  che  portano  grandi  dilUcoltà 
nella  costruzione  d;.dle  lampade. 

L' incandescenza  a  gaz 

Il  confiTcnziure  facendo  in  seguitola  storia 
rapida  dell'industria  gazista,  ricorda  i  becchi 
a  farfalla  nei  quali  il  gaz  tu  da  pnncjpio  bru- 
ciato, e  che  esigevano  una  quantità  di  130  a 
140  litri  a!!'  ora,  per  dare  la  carcel.  Vi  lu  in 
seguito  il  becco  a  doppia  corrente  d'  aria  di 
Benge!  che  non  consumava  che  100  litri  per 
carcel.  Ku  solamente  nel  1878  che,  per  rispcm- 
dere  al  colpo  portato  alla  luce  del  gaz  dal- 
l'invenzione  delle  candele  elettriche  di  jablo- 
ckoff,  che  si  immaginò  di  porre  sei  becchi 
a  farfalla  in  cerchio  in  una  stessa  lampada. 
Si  ottenne  cosi  una  resa  simile  a  quella  del 
becco  Bengel  con  dei  becchi  ad  aria  libera, 
ma  questa  (lisposìziune  non  conveniva  che  per 
l'illuminazione  pubblica  in  seguito  alla  grande 
intensità  ed  al  consumo  enorme. 

Nel  1883,  un  tedesco,  Schillke.  ebbe  l'idea 
di  utilizzare  il  calore  prodotto  dalla  combu- 
stione del  gaz  per  riscaldare  l'aria  mnibu- 
rentc.  L'apparecchio  si  componeva  di  un  cono 
piegato  di  nichel  che  pi  trovava  [M>rtato  al 
rosso  dai  prodotti  della  combustione  che  scap- 
pavano all'interno  di  questo  cono  ;  l'aria  ai- 
scendendo  air  esterno  veniva  a  riscaldarsi  al 
contatto  del  cono  prima  di  venire  a  mesco- 
larsi al  gaz  che  bruciava  in  una  corona  di 
becchi  farfalla  con  uno  splendore  notevole. 

11  consumo  si  trovava  ridotto,  poiché  si 
otteneva  la  carcel  con  un  consumo  di  50  litri 
all'  ora.  Questo  apparecchio  fu  utilizzato  sol- 
tanto per  l'illuminazione  pubblica  delle  grandi 
città,  e  non  fu  che  più  tardi  che  il  princìpio 
della  ricuperazione  fu  applicato  a  degli  appa- 
recchi ridotti,  a  fiamma  rovesciata,  quali  i 
becchi  delle  lampade  VVenham  e  Cromarne, 
che  servirono  all'illuminazione  privata. 

!.e  cose  erano  a  questo  punto  quando  nel 
1885  la  scoperta  del  dott.  Auer  portò  la  ri- 
voluzione nell'industria  del  gaz.  Come  si  sa, 
le  retine  sono  formate  da  un  tessuto  di  cotone 
che.  dopo  esser  stato  in  differenti  modi  pulito, 
è  immerso  in  una  soluzione  di  acqua  distillata 
di  I  'a  di  ossido  di  cerio  e  99  ,.  di  ossido 
di  torio.  Così  preparate,  le  reline  sono  asciu- 
gate, seccate  in  stufe  ad  aria  calda,  poi  prov- 
viste alla  parte  superiore  di  un  filo  di  amianto 
formante  sopporto. 

Questa  parte  superiore  è  in  seguito  rin- 
forzata per  mezzo  di  fixt'na  a  soluziitne  com- 
posta di  acqua,  di  nitrato  di  magnesia  e  di 
nitrato  d'alluminio.  La  retina  è  poi  attaccata 


I  al  suo  sostegno,  poi  si  brucia  il  tessuto  dando 

fuoco  alla  parte  superiore  con  un  becco  in^ 
curvato;  compiuta  la  combustione,  si  trasportai 
la  retina    sopra  un    becco    Bunsen  a  fiamma 
assai  calda  e  alimentata  con   gaz  compress4i. 
Questa  operazione  assai  delicata  serve  a  cuo- 
cere la  retina  per  darle  la  sua  forma  e  la  suM 
solidità.  9 

In  sej^iiiio  a  (juesla  operazione,  non  rimane 
della  retina  che  uno    scheletro   assai  fragili 
formato  di  ossidi  ;  per  trasportarla  la  si  rii:< 
prc  (li  collodio  formato  da    una  dissoluzioni 
di   fulmi-cotone  nell'alcool  ed  etere  o  acctal 
di  amile. 

Il  potere  emissivo  illuminante  di  ques;< 
retine  è  dovuto  al  miscuglio  dei  due  os.sid:; 
una  retina  Auer  da  70  candele,  mentre  l' in- 
tensità luminosa  di  una  retina  di  solo  ossido 
di  torio  è  di  una  candela  e  quella  dì  una  re- 
tina di  solo  ossido  di  cerio  è  di  7  candele. 

II  potere  radiante  del  fluido  Auer  ha  fatto 
subito  pensare  che  non  si  poteva  attribuire 
una  simile  incandescenza  che  alla  temperatura 
di  combustione  del  gaz.  Diverse  spiegazioni 
date  a  questo  soggetto  non  hanno  ancora 
chiarito  questo  punto. 

In  principio,  il  becco  ad  incandescenza  è 
un  Bunsen,  un  vero  focolare  calorifico,  per.'he 
dopo  r  apparizione  della  retina  Auer,  è  uni- 
camente il  potere  calorìfico  del  gaz  che  inter- 
viene neir  illuminazione  della  retina.  Però,  se 
si  pone  una  retina  .su  un  becco  Bunsen  da 
laboratorio,  il  risultato  ottenuto  è  mediocre 
e  ciò  si  spiega  con  il  fatto  che  per  portare 
la  temperatura  della  retina  al  più  alto  grado 
possibile  d'incandescenza,  abbisogna,  non  sdIo^ 
un  becco  qualunque,  ma  un  \ero  becco  ad 
incandescenza. 

La  Società  Auer  costruì  il  primo  becco 
ad  incandescenza  che  forniva  la  carcel  in  ra- 
gione di   18  a  20  litri. 

Più  tardi.  Bansept  immaginò  di  perfezio- 
nare il  becco  producendo  il  miscuglio  intimo 
degli  atomi  di  gaz  e  di  aria  comburente  per 
mezzo  di  cJiiaiHrs  che  dovevano  produrre  un 
miscuglio  perfetto  dei  due  fluidi. 

Bansept  dovette  modificare  il  suo  becco 
in  seguito  alle  collisioni  e  perdite  prodotte 
dall'impiego  di  quelli  otturatori  chicanes  che 
nducevano  la  forza  viva  dei  getti  gazosi. 
Nel  1896,  inventò  un  becco  che  produceva  11 
miscella  progressiva  del  gaz  e  dell*  aria  com- 
burente. Questo  becco  dava  hi  carcel  con  i- 
o  16  litri  di  gaz. 

Più  tardi,  Plaissetty  immaginò  di  fabbricai 
delle  retine  utilizzando  come  tessuto  la  librai 
stessa  della  seta  artificiale  ;  la  reticella  otte- 
nuta è  dì  una  sottigliezza  estrema. 

La  retina  Plaissetty  è  molto  più  fle.ssìbile. 
più  elastica  che  la  retina  ordinaria.  , 

Piccoli  becchi  intensivi  ^^ 

Fino  ad  oggi,  i  becchi  impiegati  essendo 
di  grosso  calibro  e  le  retine  di  dimensioni  at>-j 

ftropriate,  si  otteneva  per  ciò  una  superficK 
uminosa  relativamente  grande. 
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Si  w  è  impìcf^tì  a  costruire  dei  becchi  e 
delle  retine  di  picrtili  calibri,  allo  scoiai  di 
diminuire  la  superficie  radiante,  e  diversi  ap 
parecchi  sonn  sLtti  inventati  tn  questo  senso 
dA  Dcnayrouse,  Kern,  Prumier  ed  altri. 

L'ultimo  di  questi  apparecchi  è  presentato 
dalla  Società  Aurr  -vottn  il  nome  di  N.  R.  I. 

0  nuovo  becco  intensivo  ;  è  dovuto  ai  signori 
Bousquct  e  Ramasso. 

Come  fu  detto  prima,  conviene  operare 
una  mLscella  romburante  perfetta  d' aria  e  di 
pu  tale  che  Hrandsepl  la  prrcunizza,  ma  evi- 
tmdo  qualunque  processo  occasionante  degli 
attriti,  delle  perdite  consecutive  di  pressione 
e  di  forza  viva  del  miscuglio  ^azoso.  Di  più 
btao^a  ehe  la  fiamma  -  attacchi  •>  esattamente 
ki  forma  della  retina;  ora,  è  difficile  fabbri- 
care delle  retine  adattantisi  e-^tat  lame  lite  su 
ima  fiamma  dau,  e  basta  una  differenza  di 
qualche  centesimo  di  millimetro  fra  la  retina 
e  la  fiamma  per  ridurre  di  molto  la  potenza 
huntnosa  dell*  apparecchio. 

Bisognava  dunque  inventare  un  becco  che, 
in  scelto  a  disposizioni  speciali,  pemìcttesse 
di  regolare  il  miscuglio  di  gaz  e  dì  aria  e  dì 
più,  •  di  modificare  e  d'aggiustare  il  volume 
della  fiamma  alla  retina  utilizzata  •. 

Il  becco  N.  B.  I.  realizza  queste  condizioni; 

*  •  un  becco  a  doppia  iniezione  in  serie  o  in 
tandem  •  del  quale  l'iniettore  inferiore  si  di- 
stinjn>t^  poco  da  quello  dei  becchi  ordinari  ; 
A  secondo  iniettore  è  in  forma  di  doccia  e 
pento  in  un  tubo  ammnvibilc.  Per  mezzo  dì 
ima  semplice  Kcanelatura  elicoidale  e  di  un 
bottone  a  vile,  si  può  far  salire  o  discendere 
il  tubo,  CIÒ  che  allontana  od  avvicina  la  doccia 
deir  inicltore  inferiore. 

Questa  disposizione  permette  di  regolare 

1  geltj  e-àZTiìfit  e  sì   ottengono   delle  fiamme 

•  rigonfiate  •  o  ■  assottigliate  •<  che  si  possono 
lar  variare  secondo  le  dimensioni  della  retina. 

Con  questo  nuovo  becco,  si  ottiene  la  carcel 
con  un  consumo  dì  7  a  B  litri. 

Ora,  concluse  il  sjg.  Bnusquel,  se  si  traduce 
in  cifre  i  risultati  ottenuti  nelle  due  illumina- 
ZHMii«  ^ax  ed  elettricità,  si  giunge  alle  con- 
clusioni seguenti  :  le  lampade  ad  incandescenza 
esigono  una  spesa  minima  dì  2  watts  per  can- 
dela ;  cioè  20  watts  per  carcel  ;  il  becco 
N.  B.  I.  esige  6  litri  per  carcel,  vale  a  dire 

no  di  un  litni  per  candela. 

bacando  i  calcoli  sui  prezzi  di  o  fr.  30  il 
meim  cubo  dì  gaz  e  o  fr.  08  1*  ettowatt-ora 
elettrico,  ^^i  vede  che  la  carcel-ora  elettrica  con 
le    lampade    clettnrhe    perfezionate    eosterà 

0  fr.  016,  mcntrr  che  la  carcel-ora-gaz.  con 

1  becchi  ad  incandescenza  perfezionati,  non 
oo»terà  che  o  fr.  0016,  ciò*  dieci  volte  meno. 

Si  vede  che  nello  stato  attuale,  delle  co- 
gnizioni nel  domani  dell'incandescenza,  è  il 
Ku  che  tiene  il  record  e  lo  vince  incontcsta- 
EUmcnlc  suir  elettricità. 

Quest'ultima  prenderà  senza  dubbio  In  sua 
rìvioata  più  tarai,  probabilmente  con  le  lam- 
pade ad  arco  a  fiamma  dei  nuovi  sistemi. 
«juale  la  lampada  Blondel  della  Società  Auer 


e   nell'appropriazione  pratica   delle  lampade 
a  vapore   di  mercurio   del   genere   Cooper- 


Hcwiit. 


IL  PRCTESO  PERICOLO 

DCL  GAZ  ILLUMIMAriTe 
Visio  alla  luce  delle  statistiche 

Sotto  questo  titoK»,  Franz  Schafer,  inge- 
gnere di  Dessau,  pubhiiro,  in  parecchi  numeri 
QcXJowrutlfur  GttsMtuchtuttii,  una  assai  lunga 
dissertazione  con  tab>«-lle  e  giafin  tolti  da  nu- 
merose statistiche,  per  dimostrare  che  il  gaz 
si  è  sviluppato  molto  ptù  rapidamente  den'e- 
lettrìcita,  cnc  continua  ad  essere  richiesto  io 
una  proporzione  molto  più  forte  che  l' elettri- 
cità, e  in  fine,  che,  contrariamenle  a  ciò  che 
pretendono  generalmente  gli  elettrotecnici,  t 
meno  dannoso  e  cagiona  meno  accidenti  che 
questa  ultima. 

Per  stabilire  il  suo  lavoro,  1'  autore  ha  do- 
vuto compulsare  numerosi  documenti,  di  cui 
l'analisi,  anche  sommaria,  ci  condurrebbe 
troppo  lontano.  Contentiamoci  dunque  di  ri- 
produrre alcune  delle  principali  conclusioni 
che  r  autore  ritrae  dalle  sue  ricerche. 

Incomincia  co!  far  notare  e  constata  con 
piacere  che.  da  qualche  tempo,  la  maggior 
parte  dei  grandi  corpi  tecnici  tedeschi  sosten- 
gono una  fctta  difensiva  contro  le  usurpazioni 
delle  pubbliche  autorità  e  la  sorveglian/a  am- 
ministrativa. In  alcuni  altri  paesi  civili,  dice, 
ì  differenti  rami  industriali  non  sono  cosi  im* 
pediti  nei  loro  movimenti  da  regolamenti  e 
prescrizioni  di  ogni  sorta.  Ma  la  pazienza  dei 
tecnici  t  alla  fine,  e  gli  ingegneri,  architetti, 
ecc.,  incominciano  a  protestare  e  si  levano 
contro  questa  ingerenza  dei  pubblici  servìzi. 

Gii  elettricisti,  sostengono  in  questo  mi>- 
mento  anche  la  lotta  contro  il  governo  prus- 
siano in  causa  delta  sorveglianza  che  egli  vuole 
stabihre,  e  che  ha,  in  realtà  subilita  sugli 
impiantì  elettrici  impieganti  correnti  ad  alta 
tensione.  Dopo,  sarà  la  volta  delle  uflicine 
a  gaz. 

E*  spiacevole  che  alcuni  elcttricisti  abbiano 
creduto  dovere,  per  difendere  la  loro  causa, 
di  stabilire  un  confronto  fra  il  gaz  e  l'elet- 
tricità dal  punto  di  vista  del  pericolo  e  del 
numero  degli  accidenti  che  possono  accadere 
avanzando  degli  argomenti  sbagliati  che  l'au- 
tore mette  ali  indice,  provando  il  contrario 
con  le  statistiche. 

Per  render  chiare  le  sue  informazioni, 
egli  segue,  passai  a  |>asso,  lo  sviluppo  del 
gaz.  paragonandolo  a  quello  dell'  eletlricità 
nelle  prmcipali  città  tedesche,  specialmente 
a  Herlìnn,  e  prova,  prendendone  trenta  fra 
esse,  che  vi  sono  73.000  ragguagliamenti  elet- 
trici soltanto  per  733,000  ragguagliamenti  di 
gaz,  cioè  dieci  volte  meno.  Egli  dimostra,  in 
oltre,  che  gli  impianti  nuovi  di  gaz  continuano 
a  farsi  in  una  proporzione  maggiore  degli  im- 
pianti elettrici  e  che,  l' anno  scorso,  ad  esem- 
pio, s' installarono  più  nuovi  contatori  a  gax 
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di  quello  che  esista  in  totale  di  contatori  elet- 
trici ;  in  altri  termini  che  la  maggior  parte 
delle  ofiìcine  a  gaz  hanno  fatto  più  abbonati 
nuovi  nel  corso  dello  scorso  anno  che  le  cen- 
trali elettriche  non  hanno  fatto  in  dieci,  dodici 
e  quindici  anni. 

La  conclusione  di  questo  paragone  stati- 
stico è  che  il  gaz  è  un  trasmettitore  di  ener- 
gia molto  più  sparso  che  la  corrente  elettrica, 
che  si  distribuisce  almeno  dieci  volte  tanto 
sotto  forma  di  energia,  e  continua  ad  espan- 
dersi in  una  proporzione  molto  più  rapida 
dell'  elettricità. 

Fra  le  numerose  prove  che  l' autore  dà 
per  dimostrare  che  il  gaz  si  è  sviluppato  più 
rapidamente  che  l'elettricità,  si  trova  la  ta- 
bella seguente  indicante  per  una  serie  di  anni 
il  numero  dei  contatori  da  gaz  bollati  in  Ger- 
mania. 

Contatori  elettrici  aggiunti 
Contatori  da  gaz  boilatt         ai  58.559  ssistantl 

nel  1899 

144-885 
158.107 

182.995 
212.462 

240.839 
231.498 
246.361 
278.116 
333-766 


ANNO 


1896 
1897 

1898 

1899 
1900 
1901 

1902 
1903 
1904 


58.557 
61.138 

39.129 

37-934 
33.60B 

2^356 
265.72: 


Totali  2.029.009 

E,  per  provare  che  esso  continuerà  ad  es- 
sere domandato  molto  più  che  l'elettricità, 
egli  si  basa  sulle  seguenti  ragioni  : 

[n  pochissime  città  tedesche  il  consumo 
di  gaz  per  abitante  e  per  anno  oltrepassa  fino 
ad  ora  100  me,  nelle  grandi  città,  esso  ge- 
neralmente non  è  i.'he  di  70  a  90  me.  Ora, 
in  molte  città  straniere,  specialmente  in  In- 
ghilterra, in  Francia  ed  agli  Stati  Uniti,  esso 
raggiunge  20D,  250  e  300  me.  Non  vi  è  al- 
cuna ragione  perchè  in  Germania  non  si  ar- 
rivi alle  stesse  cifre.  II  prezzo  del  gaz  non 
costituisce  un  impedimento  a  questo  aumento; 
lo  prova,  Parigi.  Da  un'altro  lato,  la. concor- 
renza elettrica,  che  è  tanto  viva  a  New  York, 
a  Parigi  e  a  Londra  che  a  Berlino,  ad  Am- 
burgo, a  Breslavia,  ecc.,  non  ha  impedito  al 
consumo  di  gaz  di  raggiungere  in  quelle  città 
straniere  delle  cifre  elevatissime  per  abitante. 

La  vendita  djl  gaz  co!  contatore  automa- 
tico è  ancora  assai  poco  sviluppata  in  Ger- 
mania. Le  ofVicine  a  gaz  municipali  di  Berlino 
non  possedevano  ancora,  al  31  marzo  1906 
che  27.063  contatori  a  pagamento  anticipato, 
in  confronto  di  190.804  contatori  ordinari. 

Di  contro,  le  grandissime  compagnie  di 
gaz  di  Londra  avevano,  alla  fine  del  1904, 
396.009  contatori  automatici,  a  paragone  di 
384.441  contatori  ordinari. 

Il  gaz  trova  sempre  nuove  applicazioni. 
S' incomincia  a  servirsene  per  riscaldare  auto- 
maticamente delle  case  intere  o  dei  piani  in- 
teri di  una  casa. 


Le  numerose  piccole  città,  borghi  o  villaggi 
che  non  possedono  ancora  l'officina  a  gaz, 
danno  da  qualche  tempo  la  preferenza  al  gaz 
suir  elettricità.  Dall'ultima  situazione  stabilita 
dalla  E.  T.  Z.  1906,  p.  183,  il  numero  delle  cen- 
trali elettriche  nuove  ha  costantemente  dimi- 
nuito dall'  anno  1900,  di  144  a  40  per  anno, 
mentre  durante  lo  stesso  periodo,  si  costruì 
rono  fra  70  e  80  nuove  ofiìcine  a  gaz  per 
anno,  ed  anche  77  in  ultimo  luogo. 

D'altronde,  le  distribuzioni  di  gaz  a  grande 
distanza  e  ad  alta  pressione  incominciano  a 
espandersi  e  permettono  di  alimentare  più  lo- 
calità disseminate  su  di  un  certo  raggio. 


Sull'uso  del  gesso  per  ricavare  Tammoniaca 
dille  itqae  iiiMlicail  dei  giz-lice 

di   H.    Warth   (Chem.    News) 

Il  gesso  può  servire  per  ricavare  la  mag- 
gior parte  dell'ammoniaca  dalle  acque  ammo- 
niacali del  gaz,  sotto  forma  di  solfato  di  am- 
monio. 

Infatti  agitando  con  gesso  cotto  un'acqua 
ammoniacale  al  26  V..  di  NH,  totale  (di  cui  5,2  "  „ 
sotto  forma  di  carbonato)  si  poterono  trasfor- 
mare in  solfato  di  ammonio  i  '"\.  della  sua 
ammoniaca,  evitando  così  la  distillazione  e  la. 
successiva  saturazione  con  acido  solforico. 

Influenza  della  compressione 

SUL    GAZ    ILLUMINANTE 

Togliamo  dalla  Rivista  tecnica  L'itf/usira: 

E.  C.  Jones  ha  comunicato  alla  Società  dei 
gazisU  americani  i  risultati  delle  ricerche  che 
ha  es.'-guite  per  stabilire  le  modificazioni  che 
il  gaz  d'  olio  subisce  nella  composizione  e  nelle 
sue  proprietà  allorché  viene  sottoposto  a  forte 
pressione. 

Il  gaz  che  servì  p^r  queste  prove  fu  ot- 
tenuto da!  petrolio  greggio  di  California  senza 
r  intervento  diretto  di  carbone  durante  la  ga- 
zitìcazionc. 

Il  suo  potere  illuminante  era  di  21.6  can- 
dele, la  densità  0.413  ed  il  potere  calorifico 
5528  calorie. 

Come  era  da  attendersi,  la  quantità  che 
trovasi  presente  di  metano,  di  idrogeno,  di 
ossido  di  carbonio,  di  acido  carbonico  e  di 
azoto  non  subì  sensibile  modificazione  anche 
allorché  la  pressione  raggiunse  21  atmosfere. 

Non  è  che  il  tenore  di  idrocarburi  pesanti 
che  gradatamente  decrebbe  per  effetto  della 
condensazione  de!  benzolo  e  della  naftalina. 

Anche  l' idrogeno  solforato  subì  eguale  ri- 
duzione e,  mentre  il  g^_z  in  origine  ne  conte- 
neva gr.  5.06,  a  21  atm.  si  mostrò  privo.  In 
relazione  agli  idrocarburi  pesanti  diminuì  del 
pari  il  potere  illuminante,  il  quale  alla  accen- 
nata pressione  divenne  un  quarto  del  pri- 
mitivo. 

L'  aspetto  della  fiamma  non  apparve  sen- 
sibilmente modificato,  e  non  è  che  ponendola 
a  confronto  colla  lampada  normale  e  valendosi 
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dello  spettroscopio  che  i  rag^t  gialli  appar- 
veru  più  dcrboli,  e  più  intensi  quelli  azzurri  e 
verdi. 

Le  modificazioni  che  il  gaz  d'olio  subì  ap- 
paiono dalla  seguente  tabella: 
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Nei  riguardi    del  consumo   del  gaz  cora- 
c  importante  il  fatto  che.  ove  non  venga 

tratta  la  parte  degli  idrocarburi  si  con- 
e  sia  provvisto  a  che  dopo  la  espan- 
de! ga/  lainbi.sca  i  cuinpuneiiti  resi  li- 
quidi, il  potere  illuminante  si  ripristina  com- 
pletamente. 

Intercs^sante  è  pure  il  fatto  che  ti  gaz  dopo 
di  essere  stato  compresso  e  riimrtato  alla 
pressione  ordinaria  in  contatto  eoi  condensato 
u  mostra  pnvo  di  idrogeno  solforato,  ciò  che 
f»  supporre  che  questo  si  sia  combinato  cogli 
idrocarburi  per  formare  un  tioderivato. 

[■rove    nffrite    risullen-bbr    che  la 
Cii  1  ine  a  21  atm.  rappresenterebbe,  se- 

condo r  autore,  un  mezzo  ideale  di  dcpura- 
cione  del  gaz  perchè  non  esigerebbe  alcun 
reattivo. 

D  g,i/  ottenuto  m  tal  modo  sarebbe  anche 
privo  di  nallalina,  la  quale,  come  è  noto,  è 
causa  delle  ostruzioni  che  si  lamentano  nelle 
condotte. 


APPARECCHI  NESTLER 
per  la  ricerca  delle   fughe   di  gaz 

\r/  Journal  fur  iiasbrlt'Hchtuitg,  X .  I^ahn, 
di  Kotzschcnbroda  descrive  un  apparecchio 
costruito  dal  Sig.  C.  Nestler  di  Lalir  per  la 
*  Ile  fughe  di  gaz  nelle  condutture 
■•,  ed  anche  recti  perfezionamenti 
CI  ;    ti"»  a  detto  app;trocchio  per  ren- 

d<         ,       '^.itlo  e  pili  M-nsibile. 

L'apparecchio  Nestler  consiste  in  un  sop^ 
verticale    trasportabile,  portante    una 

ipa  aspirante  manovrabile  a  mano,  |>cr 
Ihe/zo  delia  quale  la  corrente  d'aria  o  d'aria 
e  d)  K^z  isc  VI  è  una  fuga)  presa  in  un  tubo 
introotUto  in  un  foro,  fatto  anticipatamente  nel 
sac^,  in  prossimità  del  luogo  dove  si  suppone 
VI  «ia  una  fuga,  è*  aspirala  da  un  tubulo  fles- 
sibile. Prima  dt  giungere  alla  pompa,  l' aria 
t  obbligata  ad  attraversare  due  piccoli  tìltri, 
che   la  liberano  dalla  polvere  e  aalla  sabbia. 


Uscendo  dalla  pompa  l'aria  passa  in  un 
tubo  di  vetro  contenente  un  pezzo  di  carta 
da  filtro  inumidita  di  cloruro  di  palladio,  ai- 
r  azione  del  quale  è  csposi.i. 

Più   lungi   l'aria    pàss.i  in  n'  ..a  di 

gomma    per   arrivare   ad    un    I -ve  la 

presenza  del  gaz  nell'aria  aspirata  può  essere 
scoperta  applicandovi  una  namma.  La  parte 
inferiore  del  tubo  che  scende  al  sunlo  i:  per- 
forata mentre  che  alla  superfìcc  6  chiusa  da 
un  turacciolo. 

l-e  istruzioni  che  accomptignano  1* appa- 
recchio dicono  che  la  cari'a  da  filtro  deve 
essere  trattata  con  una  soluzione  di  cloruro 
di  palladio  all'  i  o  o  per  mezzo  d'un  apparec- 
chio d*  aspersione. 

Le  prime  esperienze  fatte  dal  Sig.  Hahn 
con  l'apparecchio  Nestler  diedero  dei  risultali 
che  lasciavano  a  desiderare  —  la  carta  pre* 
parata  nel  modo  indicato  n^tn  accusava  la 
presenza  del  gaz  ;  ma  ottenne  dei  risultati 
perfetti  mothfìcando  l'apparecchio  nel  modo 
seguente  :  il  tubo  parlenao  dalla  pompa  con 
una  direzione  inclinata  verso  il  basso,  termina 
a  qualche  millimetro  al  disttpra  di  una  pic- 
cola l„volc;ta  livellata  fissala  sul  ho;por»o 
verticale.  Su  questa  tavoletta  trr*vasi  un  pez- 
zetto di  carta  bianca  mantenuta  in  posizione 
da  un  anello  di  vetro  che  può  essere  mo- 
mentanc.imentc  sollevato  e  che  impedisce 
egualmente  al  gaz  che  esce  dal  lubn  d'esse-r 
scacciato  dal  vento.  L'  «iperaiore  ha  in  tasca 
una  bottiglia  Hi  cloruro  di  palladio  ehiusa  da  un 
turacciolo  contagoccie.  tgli  rovescia  la  bot- 
tiglia applicando  sul  centro  del  pezzo  di  carta 
la  goccia  di  liquido  aderente  al  conlag«K'cie. 

Quando  la  pompa  t  messa  in  muto,  la 
corrente  d'aria  0  cosi  condotta  in  conUtto 
inlinio  con  il  reattivo  allo  stato  liquido  e  lo 
scolorimento  sì  pro<luce  allora  istantaneamente 
se  del  %xt  fugge  dalla  conduttura  in  verifi- 
cazione. 

L'operazione  non  domanda  che  qualche 
secondo  e  100  gr.immi  di  soluzione  di  palladio 
possono  durare  un  anno. 

La  fornitura   del  gaz   misto 

A  LIVeRPOOL 

La  Sotto  Commissione  dell'  illuminazitme 
pubblicò  una  menturta  su  questo  soggetto. 

Neil'  introduzione,  il  sopraintendente  del- 
l' illumtn;i/H>ne  delle  strade,  A.  C.  Smith  dice 
che,  conformemente  alle  istruzioni  date  dalla 
Commissione  nel  luglio  scorso,  etfli  possiede 
delle  analisi  fatte  dal  dott.  F.  J.  Bnslcc,  de- 
terminanti la  proporzione  di  gaz  d'acqua  car- 
burato mescolato  al  gaz  dt  carhon  fossile. 
fKìpo  aver  ricordalo  che  nel  1898.  un  Ct>nii- 
tato  Dipartimentale  del  Minisirro  dell'  Interno 
ha  presentato  un  rapporto  sulla  fabricazione 
e  r  impiego  del  gaz  d'acqua,  raccomandando 
di  limitare  a  la" .  il  tenore  in  o!isido  di  car- 
bonio del  gaz  destinato  al  consumo  durante 
la  notte.  Smith  aggiunge  :  •  Risulta  dal  rap- 


—  446  — 


porto  di  Brisiee  che,    nella   parte   sud    della 

città,  dove  si  fabbrica  il  gaz  d'  acqua  carbu- 
rato, questa  proporzione  è  leggermente  sor- 
passata. 11  massimo  osservato  è  di  18,2  "/^  a 
Garston,  Seddon  Road,  a  9  ore  30  della  sera. 
Essendo  i  distretti  delimitati  dal  dott.  Brislee 
gli  stessi  che  lo  furono  dal  dott.  Kohn,  nel 
suo  rapporto  di  1900,  po-ssiamo  indicare  i  te- 
nori medi  per  ciascuno  di  essi  : 
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Si  osserva  che  k  composizione  del  gaz 
fornito  alla  città  varia  poco.  Una  parte  della 
città  è  alimentata  con  un  gaz  misto  conte- 
nente una  proporzione  di  ossido  di  carbonio 
superiore  a  quella  del  Comitato  Dipartimen- 
tale. L'attenzione  della  Compagnia  è  stata 
attrata  su  questo  punto  di  tempo  in  tempo; 
ma,  mancando  una  legge  qualunque  a  questo 
soggetto,  essa  non  ha  giudicato  buono  di  con- 
formarsi alle  raccomandazioni  del  Comitato. 
Nel  dicembre  1904,  una  deputazione  della  Cor- 
porazìone  si  rese  al  Board  of  Trade  e  gli 
presentò  una  domanda  urgente  tendente  a 
far  trasformare  le  dette  raccomandazioni  in 
una  legge;  ma  nulla  a  conoscenza  del  soprain- 
tendentej  è  stato  fatto  in  questo  senso  fino 
ad  oggi. 

Nel  suo  rapporto,  il  dott.  Brislee  fece  ri- 
saltare che  l'oggetto  dell'  inchiesta  era  di  de- 
terminare la  proporzione  di  gaz  d'  acqua  car- 
burato contenuto  nei  gaz  iUuminante  consu- 
mato nei  diversi  distretti,  occupandosi  in  par- 
ticolar  modo  del  gaz  consumato  fra  8  ore  di 
sera  e  8  ore  del  mattino.  Trentadue  campioni, 
prelevati  in  16  differenti  distretti  della  città, 
durante  un  periodo  di  nove  giorni  (dal  7  al 
15  agosto  inclusivo),  furono  analizzati,  e,  per 
facilitare  il  confronto,  le  località  furono  riu- 
nite come  lo  furono  nel  rapporto  del  marzo 
1904.  La  proporzione  approssimativa  di  gaz 
d'  acqua  carburato  fu  dedotta  dal  tenore  medio 
del  gaz  in  ossido  di  carbonio,  quella  del  gaz 
d*  acqua  carburato  essendo  supposta  eguale 
al  tenore  trovato  dal  prof.  Crum  Brown  di 
Edimburgo,  per  il  gaz  fabbricato  a  Garston 
nel  marzo  1896,  cioè  32  Vo  :  si  teneva  conto  del 
tenore  normale  in  ossido  di  carbonio  del  gaz 
iUuminante  di  Liverpool,  che  è  di  6  '\,  cifra 
trovata  dal  dott.  Brislee. 

Quest'  ultimo  fece  sul  soggetto  di  queste 
analisi,  le  osservazioni  seguenti  : 

Distretto  N.  I.  (Al  nord  di  una  linea  trac- 
ciata dall'  est  air  ovest  e  passante  per  l'Uni- 
versità e  per  la  stazione  di  Edge  Hill).  —  In 
questo  distretto,  il  gaz  consumato  è  gaz  illu- 
minante   ordinario    contenente   poco   di   gaz 


carburato.  La  sua  composizione  viaria  fra 
limiti  notevolmente  stretti  ed  il  tenore  in  gaz 
d'  acqua  carburato  è  più  forte  il  mattino  di 
buonissima  ora. 

Disfreno  N.  2.  (Al  sud  di  una  linea  trac- 
ciata da  Wavertree  Town  Hall,  attraversante 
Alessandra  Drive  e  terminando  a  Park  Street). 
U  tenore  del  gaz  dì  questo  distretto  in  gaz 
d'acqua  carburato  è  assai  forte,  il  campione 
che  ne  conteneva  di  più,  conteneva  18,2",, 
di  ossidio  di  carbonio,  ciò  che  corri'^ponde 
ad  una  proporzione  di  gaz  d'  acqua  carburato 

di  47  '■■;■ 

Distretto  N.  j,  (Compresso  fra  i  distretti 
Rie  N.  3).  "  Il  tenore  in  gaz  d'acqua 
carburato  in  questo  distretto  è  assai  variabile; 
è  massimo  un  po'  prima  della  mezzanotte; 
cade,  tosto  dopo  quest*  ora,  a  3,8  "/„  ed  è  a 
mezzogiorno  di   1,5  "  ,. 

La  conclusione  della  relazione  è  che  il  gaz 
fornito  ai  distretti  i  e  3  può  essere  conside- 
rato di  qualità  soddisfacente,  ma  che  quello 
che  è  inviato  al  distretto  N.  3  potrebbe  essere 
dannoso  in  caso  di  fughe,  in  causa  dil  suo 
tenore  elevato  in  ossido  di  carbonio.  Tuttavia 
questo  gaz  ha  un  odore  particolare  e  sgrade- 
vole che  permette  di  riconoscere  una  fuga 
prima  che  la  quantità  di  gaz  fuggita  diventa 
realmente  importante. 

li  dott.  Brislee  ha  aggiunto  al  suo  rapporto 
le  seguenti  analisi  di  campioni  di  gaz  di  cia- 
scun distretto  : 

Diatirlla  i     Drjtrrilo  s      UiitrfUf  _ì 


Ossido  di  carbonio 

7.6 

17.8 

^5-4 

Carburi     .... 

.^.8 

9.0 

8.2 

Ossigeno  .... 

0.2 

0,6 

0,2 

Acido  carbonico    . 

0.8 

0,8 

0.8 

Metano       .... 

36.3 

28.7 

31.2 

Idrogeno  .... 

47.I 

39.4 

39.7 

Azoto    ..... 

2,2 

4.7 

4ó 

100,0  100,0  100,0 

Non  sembra  che  l'uso  di  questo  gaz  misto 
abbia  fin  ora  dato  luogo  ad  accidenti,  real- 
mente imputabili  alla  presenza  del  gaz  d'acqua 
carburato. 


Il  giubileo  dell'industria  dei  catrame 

agli  Stati  Uniti 

Il  cinquantesimo  anniversario  della  sco- 
perta della  malveina,  celebrato  nello  scorso 
luglio  in  Inghilterra,  fu  pure  solennemente 
ricordato  agli  Stati  Uniti. 

Quivi,  il  6  dello  scorso  ottobre,  si  tenne 
a  New  York  un  grande  banchetto  in  onore 
di  Sir  William  Henry  Perkin  ;  banchetto  a! 
quale  parteciparono  intorno  a  400  chimici-in- 
dustriali e  scienziati  degli  Stati  Uniti. 

Il  primo  brindisi  fu  proposto  dal  dottore 
C.  F.  Chadler,  in  onore  del  presidente  degli 
Stati  Uniti,  del  Re  d' Inghilterra  e  dell'Impe- 
ratore di  Germania  :  la  Gran  Brettagna,  egU 
disse,  fu  la  culla  dell'  industria,  dei  derivati 
del  catrame,  la  Germania  ne  è  la  più  grande 
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produttrice,  e  k1>  Stati  Uniti  à  il  paese  della 
dòtinjLXione  <lcì  entrarne  e  grande  consuma- 
u>re  di  colori. 

Il  doit  Chndlcr,  continuando  il  suo  di- 
acono, accenno  il  disegno  di  stabilire  a  New 
York  una  biblioteca,  da  intitolarsi  a  Porkin  : 
CAsa  d»'Vrebbe  abbracciare  tutta  la  chimica, 
teorica  ed  applicata,  con  esemplare  di  tutti 
i  libn  :  uno  per  consultazione  in  biblioteca. 
ed  ano  per  circolazione  fra  i  chimici  ameri- 
cani. La  biblioteca  dovrebbe  essere  diretta 
da  due  chitnici  e  funzionare,  mm  soltanto 
come  biblioteca,  ma  come  ufl'icio  di  mforma- 
xioni  per  i  chimici  americani  su  tutte  le  que- 
stioni dì  carattere  chimico. 

TI  dott.  Hugo  Schwcitzcr  tracciò,  in  un 
discorso  multo  lodato,  1'  opera  di  Herkin,  al- 
l'ctÀ  di  soli  iSanni.  scopri  la  malveina,  mise 
ìb  hUevo  le  enormi  difficoltà  ch'egli  dovette 
vincere  per  far  profittare  la  pratica  della  sua 
scoperta. 

Lo  slrsso  Pcrkm  preparò  la  via  per  la 
scoperta  dei  successivi  colori  del  catrame. 
creando  eummcrctalmcnte  1'  anilina  ed  il  ben- 
xolo.  che.  prima  di  lui,  non  erano  che  curio- 
sici di  laboratorio.  Dei  tre  metodi  per  la  prò- 
duiionc  dell*  anilina  egli  scelse  come  il  più 
promettente  la  riduzione  del  nitrobenzn.  ot- 
tenuto culla  nitrazione  del  benzolo  del  catra- 
ne  ;  e  la  produzione  dell'  anilina  da  questa 
sorgente  condusse,  poco  dopo  la  scoperta 
delu  malveina,  a  q^uella  del  color  magenta, 
che  apri  all'  industnn  un  nuovo  ed  immenso 
campo. 

Aciualmente  si  conoscono  circa  2000  colori 

CT  tintoria,  che  danno  l' intera  serie  dei  co- 
n  dell*  arco  baleno  e  soddisfano  ogni  richie- 
sta del  gusto,  della  moda  e  della  durata.  Il 
trionfo  maggiore  in  questo  ramo  dell'industria 
é  stata  U  produzione  artificiale  dell'  alisarina 
e  dell'indaco:  e  nella  produzione  industriale 
della  prima.  Sir  Willium  Perkin  ebbe  gran 
parte. 

Il  dott.  W.  H.  Nichols,  presidente  della 
•  General  Chemical  Company  ■  offri  a  Sir 
Pekin  il  primo  esemplare  di  una  medaglia  in 
oro,  che  si  chiamerà  medaglia  Perkin.  e  si 
assederà  annualmente  al  chimico  americano 
che  SI  sarà  più  segnalato  nel  campo  della 
chimica  applu^at.^. 

Anche  a  Boston,  Sir  Perkin  fu  oggetto  di 
suleone  ricevimento. 


Utilizzazione  del  sottoprodotti 

In  M  niofi  di  utramt  entro  l' aiIdlU  dei  nuri 

1  modi  d'impiegare  il  catrame  di  carbon 
losailc  ha  attualmente  una  grande  imprirtanza 
m  ripone  della  diminuzione  dei  prezzi  di 
vendita  r  della  rarità  delle  domande  per  <tucsto 
>pnKloUu.  I^  sua  applicazione  a  colore  j 
^  uno  spaccio  vantaggioso;  d'altro  canto 
bisogna  notare  l'uso  che  fa  del  catrame,  il 
governo  degli  Stali  Uniti,  per  la  pittura  sot- 
terranea e  la  Dreservazione  delle  fortificazioni 
oootro  l'umiailà.    Il   giornale    >  Engineering 


News  »  del  6  settembre  1906  descrive  un 
certo  numero  di  processi  che  fumno  applicati 
in  differenti  forti  e  specialmente  nel  Fort- 
Sereven-  dove  1  lavori  fatti  raH^M^miglano  a 
quelli  che  si  possono  fare  nelle  vasche  dei 
gazometri. 

I  corridoi  ed  i  magazzini  erano  invasi  dal- 
l' umidità,  e  fu  rimediato  nel  modo  seguente. 
Tutte  le  fessure  che  presentava  il  calcestruj-zo 
alta  superfìcie  orizzontale  furono  turate  su 
una  larghe/va  di  35  mm.   ed  n  udita 

di  i<)  mm.  (alcune    più  profornl.  -,  indi 

VI  si  verso  una  miscela  a'  asf;dti>  taldo  r  tutto 
fu  eguagliato  con  un  ferro,  essendo  cosi  turate 
tutte  le  fessure  fu  applicata  alla  superficie 
orizzontale  del  calcetnizzo  una  pittura  in  due 
strati  d'olio  di  lino  bollito  e  eli  niTo-lumo, 
stesa  a  caldo.  Tutte  le  superfì<'i  verticali  fu- 
rono dipinte  con  due  strati  d' olio  bolliu^  puro 
ed  una  miscela  di  piombo,  d' olio  e  di  nero- 
fumo. 

Al  momento  che  si  effettua  V  intonaco,  il 
calcestruzzo  dev*  esser  secco  e  la  temperatura 
calda. 

5'  applica,  poi  un  ultimo  strato  di  pittura  al 
catrame  compi>sta  di  catrame,  d'asfalto  e  di 
olio  pesante,  mcsrtilati  nelle  p<trzioni  seguenti: 
Catrame     ....     18  litri 

Asfalto I     - 

Olio  pesante  ...       1      • 

Se  si    riproducono    delle    tìssure    dop<>  il 

f>rimo  intonaco,  *  certo  che  la  quantit.1  del- 
'  asfalto  della  miscela  è  troppo  grande  e  bi- 
sogna quindi  ridurla  nelle  applicazioni  ulte- 
riori. Si  dovrà  lasciare  per  qualche  tempo 
seccare  indi  si  potrà  coprirlo  con  la  sabbia. 
La  sabbia  cosi  stesa  dà  alla  pittura  l'aspe  to 
delle  superfici  che  la  circondano. 


Costituzione  dell'  unione  coinmerciale 

per  la  vendita   dfì  sottoprodotti  in   Inghilterra 

Il  sig.  Lawrence  Hislop,  d' Uddmgston 
(Inghilterra)  ha  chiesto  nella  riunione  del  lu- 
glio 1906  della  «  Norlh  Hritish  As'vociation  * 
degli  ingegneri  gazistt  "  la  formazione  d'una 
sezione  commerciale,  posta  sotto  gli  auspici 
dell'Associazione,  per  aiutare  i  membri  a  col- 
locare i  loro  sottopri>dolti  e  per  la  difesa  in 
generale  dei  loro  interessi  »■. 

Prendendo  ad  esempio  la  vendita  dtl  coke, 
alcuni  membri  della  regione  Ovest  inv  ano  la 
loro  produzione  all' E.st  ed  al  Nord,  e  viie- 
vcrsa;  le  compagnie  delle  strade  ferrate  pro- 
fittano solamente  di  queste  transazioni. 

Questa  nuova  idea  faciliterebbe  il  collo- 
camento del  catrame  e  ps:rmettcrcbbe  di  sol- 
traTKÌ  al  monopolio  dei  distillatori. 

"^G.  Livesev  dà  la  prova  dello  5\iluppo  che 
prenilercbbe  la  vendita  del  catrame  a  queste 
condizioni.  Unioni  di  questo  genere  m  co'^ti* 
tuirono  tanto  a  Manchester,  che  nel  Nòrd  del- 
l' Inghilterra,  ed  i  direttori  delle  olticìne  a 
gaz  non  hanno  in  seguito  mai  provato  noie 
cogli  stocks  di  coke,  di  catrame  ecc.,  dall'altra 
parte  i  prezzi  furono  di  molto  migliorati. 
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Si  ritrarebbe  inoltre  da  questa  formazione 
dei  vantaggi  accessorii,  tali  come  i  ribassi  del 

f)rezzo  di  trasporto,  delle  tasse  ecc.,  mentre 
e  nuove  spese  sarebbero,  per  così  dire,  ben 
poca  cosa  calcolando  i  risultati  ottenuti. 

Un  ingegnere  sarebbe  il  rappresentante  di 
ogni  città.  L.  Hislop  spera  che  tutti  i  direttori 
riconoscano  la  necessità  di  creare  questa  se- 
zione commerciale,  che  favorirebbe  gli  inte- 
ressi di  tutti. 


I  TORTI  DELLE  RETINE  AUER 

Uno  dei  grandi  torti  delle  reticelle  del  si- 
stema d'illuminazione  Auer  consiste  in  ciò, 
che  la  reticella  posa  in  bilico  sopra  una  for- 
chetta o  una  pallina  portata  da  un'asta  cen- 
trale :  il  grado  di  stabilità  di  questa  disposi- 
zione è  minimo,  sicché  dopo  qualche  tempo 
la  reticella  esce  dalla  posizione  d*  equilibrio, 
collo  svantaggio  che  la  distribuzione  della 
fiamma  su  di  essa  cessa  d'essere  uniforme  e 
che  certi  punti  di  essa  più  facilmente  si  rom- 
pono. Una  ditta  di  Berlino  avrebbe  ovviato 
a  questi  svantaggi  ~  che  sono  la  disperazione 
di  tutte  le  padrone  di  casa  —  ponendo  in 
commercio  un  modello  a  sostegno  esterno  : 
e  cine  l' ast?.  che  porta  la  reticella,  non  è 
posta  all'interno,  ma  all'esterno  di  questa:  in 
basso  porta  un  anello  metallico,  in  cui  posa 
il  becco  del  gaz:  in  alto  porta  un'asticina  in 
magnesia,  a  direzione  perpendicolare  all'asta 
maggiore:  quest'asticina  finisce  in  forma 
d'uncino,  e  la  reticella  porta  in  alto  un  cer- 
chietto col  quale  vien  sospesa  all'  uncino  :  na- 
turalmente l'estremità  ad  uncino  dell'asticina 
di  magnesia  si  trova  a  perpendicolo  sul  becco 
del  gaz,  sicché  la  reticella  sospesa  ad  esso 
è  investita  dalla  fiamma  in  modo  uniforme. 
L'asticina  è  fabbricata  di  magnesia  perchè 
questa  è  resistentissima  al  calore  e  a  un  certo 
punto  di  riscaldamento  diventa  luminosa  an- 
ch' essa.  Che  una  simile  disposizione  sia  più 
pratica  della  disposizione  a  bilico  incostante 
finora  in  uso  è  evidente  senz'  altro. 

L'illuminazione  pubblica  a  Monaco. 


L'illuminazione  delle  vie  e  delle  piazze  di 
Monaco  si  effettua  con  l'elettricità,  il  gaz  ed 
il  petrolio. 

Ecco  la  situazione  di  queste  illuminazioni 
alla  fine  dell'  anno  1905  : 

Illuminazione  elettrica.  L'illuminazione  elet- 
trica comprendeva:  872  lampade  ad  arco,  di 
cui  451  funzionavano  tutta  la  notte  e  421  fino 
alla  mezzanotte.  Le  451  lampade  di  notte  si 
dividevano  in  353  lampade  da  10  ampèrcs  e 
98  lampade  da  5  ampères  ;  quelle  di  mezza- 
notte comprendevano  342  lampade  da  io  am- 
pères e  79  da  5  ampères. 

Vi  erano,  inoltre,  42  lampade  ad  osmio, 
delle  quaU  21  di  notte,  e  21  di  mezzanotte, 
16  lampade  Nernst  di  mezzanotte,  e  419  lam- 
pada ad  incandescenza  ordinaria,  delle  quali 
5  da  32  candele,  333  da  25  candele  e  81  da 


16  candele  negli  antichi  conventi  e  chiese  à\ 
Thal  e  Laim. 

Illuminazione  a  gaz.  L'illuminazione  pub- 
blica a  gaz  comprendeva  7,650  lampade  ad 
incandescenza,  divise  in  7,638  lampade  e  12 
becchi  ordinari. 

Illuminazione  a  petrolio.  478  lampade  a 
petrolio. 

Il  prezzo  dell'  illuminazione  pubblica  è  re- 
golato ogni  mese  secondo  le  approvazioni 
fissate  al  bilancio  del  Comune.;  è  tenuto  un 
registro  delle  ore  di  accensione  e  di  estinzione 
di  ciascun  becco,  per  ogni  giorno  del  mese. 
L'approvazione  di  gaz  da  consumare  per  ogni 
becco  è  di  100  litri  per  ora,  ogni  becco  è  mu- 
nito a  questo  scopo  di  un  regolatore  di  Behl; 
che  conduce  il  gaz  ad  una  pressione  di  30 
mm.  L'accensione  dei  becchi  vien  fatta  ester- 
namente per  mezzo  di  una  fiamma  rampicante. 
La  durata  totale  dell'  illuminazione  pubblica 
a  gaz,  rappresenta  per  l'anno  con  7,502  becchi 
(la  di  cui  durata  di  accensione  è  stata  di 
22,1 16.902  ore  contro  21,135.766  ore  per  l'anno 
precedente),  un  consumo  di  2,211.690  me.  in- 
vece di  2,115.377  me.  dell'anno  1904  ;  il  prezzo 
del  gaz  essendo  di  12  pf.  5  per  me.  si  ha  una 
spesa  totale  di  M.  276.461,14. 

La  spesa  per  la  manutenzione  degli  ap- 
parecchi dell'  illuminazione  pubbhca  fu  : 

Specificazione  delle  spese  Totale  mircht 

1.  Spese  generah  di  gestione: 

Stipendi  degli  impiegati  e  operai  15.872,56 

Malattie,    accidenti,    assicurazione 

per  la  vecchiaia          .         .         .  7.003,69 

Piastre  e  cartelli  relativi  al  dete- 
rioramento delle  lampade          .  183, — 

Spese  di  ufìicio      ....  1.751,37 

Pigione  dei  locali  ....  2.532, — 

Primo  totale  27.442,62 

2.  Spese  speciali  di  gestione  : 

Gaz  consumato      ....    276.461.14 

Servizio  dell'illuminazione  pub- 
blica, stipendi,  degli  accenditori 
dei  fanali 152.415,45 

Materiale  ed  utensili      .         .         .        2.097,70 

Per    r  illuminazione   e   il  servizio 

delle  vie,  riparazione  dei  fanali      18.064,41 

Retine  ad  incandescenza,  ecc.      .      45.564,05 

Secondo  totale  Marchi     491.60275 
Primo  »  n  27.342,62 

Totale  generale     »         521.945,37 

Da  questo  conto  bisogna  dedurre  :  per  il- 
luminazione particolare,  per  ammortamento 
del  vecchio  materiale;  M.  10.341,23.  cioè  netto 
per  le  spese  di  gestione  M.  511.604,14. 

Suir  insieme  della  durata  di  accensione  di 
21,116,902  ore,  un'ora  di  accensione  costa 
2  pf.  31,  invece  di  2,32  dell'anno  precedente. 

Supponendo  una  divisione  eguale  delle 
spese  fatte  per  l' insieme  di  tutte  le  lampade, 
VI  è  una  spesa  media  di  M.  235,093  per  7,502 
cioè  M.  31,31  per  lampada,  invece  di  M.  31,46 
dell'  anno  precedente.  II  prezzo  di  vendita  per 
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l'anno,  di  una  Inmpada  con  un  becco  ìnran- 
<leM:en2a,  sì  stabilisce  nel  modo  seguente  : 

Per  una  notlc  intera  :  M.  77.84. 

Per  una  mezza  notte  M.  54'34- 

Gli  acL-rndìtnri  dei  fanaiì  per  143  gin 
hanno  nrcvutu  durante  l'anno  corrente  come 
stipendio  e  Kratittca/ioni  ti'^se  M.  152.415.45. 
ao  che  fa  per  accenditore  una  media  di 
M.  t.o65.&4,  Cloe  M.  88,82  per  nieì>e. 

'■^  '  :  manutenzione  del  materiale  déirUlu- 
n>  .SI  impiegano  26  uomini  e  2  donne. 

1^  muiìutenjcione  suddetta  s>  compone  cosi: 
R^tm.'  ....         49.629 

V.  ....         20.706 

Gallerie    ......  '45^ 

Berehi   Hunsen  ....  244 

C  •nnt    .  ...  -3-517 

Kt^    -     i 149 

Robinctti  con  accensione  Heckcrt  56 

S-    '       '  m  magnesia  7410 

K                III  ai  rubincttj  .         .         .  1-344 

Vetri  %Lt  Iato                 1  815 

•  •  pi»rta  I  1  ^'^j  333 
.  -  capitello  \  l'""Pade  ,^^ 
.        -    diLoito                   quadrate  ^^ 

•    da  lato  I  per  49B 

•  -    [Mila  (         lampade  181 

•  -    ili-'^otio  -      es:iginiali  427 
Con  una  media  di  '.502  lamparte.  vi  e  per 

bmpada  e  per  anno  un  consumo  di  retine  di 
6^  iV  nnno  precedente  5.63»,  di  vetri,  di  2.75 
ll'anmj  preredcn:c  2,881:  una  retina  non  ria 
dunque  -servito  che  446  ore  d' anno  prcee- 
denie  533K  e  un  vetro  ì.o68  ore  (mentre 
Panno  (.recedente  1.024  ore). 

Per  -.ifelare  le  tubazioni  delle  lampade  si 
IV  n   litr  d    jilr'ol  denaturato 

(Il  reccdcnic  3,02bl. 

in  cene  vie  Irequentaie.  delie  coNiriiZ'oni 
con  fondazioni  assai  importanti  hanno  richiesto 
durame  un  irerio  tempo,  l' interruzione  della 
arcolazione  del  fja/  nolle  tuhaxir>ni.  Si  usa- 
rono atlom  [>*^r  1'  illumina/one  l.imnade  ad 
a]co>l  con  reline,  cio^;*  -j-j  lampade  ao  incan- 
descenza che  furono  accese  24.075  ore,  con- 
sumando 2.041  ''''*'  ^^  iilco  il  denaturato  a  95' , 
101   retine  e  59  vetri. 

La  media  i>cr  ora  è  dunque  di  0.085  ''^'^'  ^^ 
alcool  a  95'  al  pr.'Z  "n  di  33  pf.  per  litro,  ciò 
che  COMI  perora  d'illuminazione  a  pf  2.81  per 
falctMtl,  iMrazinne  fatta  di  tulle  te  altre  spese. 

Sull'  uso  dell*  acetilene 

Circofarf  H*Ì  Ministfro,  in  (fata  16  ffhbraio 
tooj,  ».  io,  ai  signori  Prefetti  e  Sotto- Pre- 
fetti ii^l  Rfi^mt,  e  f'tr  no/iziii  ni  si^^M^tri 
PrtMfi fitti  iìeltf  (amere  di  Comftiereto  ed 
arti  del  AV/'«/»,  ette  iliustrit  le  normr  tre- 
ìtaritt*  dal  Regoiametito  per  /'  uso  dell  ace- 
tilew  e  fier  i  piiòldici  esercizi  di  carburo  di 
tmUio  t  di  acetilene, 

(Contiwnazione  rwt/r   S.  $^} 

Le  categorie  nelle  quali  si  distinguono  gU 
iBHWaiili  «a  acetilene  sono  le  seguenti: 


I.  Impianti  fissi  e  portatdi,  che  alimen- 
tano non  più  di  50  fiamme  no>mati.  da  ao  li* 
tn-ora  ciascuna  : 

3.  Impianti  ad  uso  privato,  da  oltre  50  sino 
a  yoo  fia»f»tf  Horniali,  v^mr  •■'; 

3.  Impiantti  per  pubMic<  i«i- 
fìci  industriali,  ecc.,  o  per  illuminazione  pui>- 
blica,  da  oltre  y?  sino  a  200  fwmme  nvrmttiit 
come  sopra  medicate  ; 

4.  Impianti  per  ftu.ilunqiie  uso.  che  ali* 
mentano  più  di*  doo  Jmmme  uvrmoli. 

Giova  qui  noure  che,  come  hi  vedrà  in 
seguito,  gli  impianti  della  prima  categoria  pnv 
sono  c?(scrc  fatti  senza  che  occorra  alcuna 
autori;f2a2ionc  e  che  per  i  medesimi  non  é 
presrrilla  alcuna  visita  tecnica  a  carico  dei 
rispettivi  utenti.  PerA,  le  condizioni  di  im- 
pianto e  d'esercizio  detcrminate  dall'arti- 
colo 31,  valgono  e  debbono  essere  o^^rvate 
anche  per  gli  anparecrhi  dei  quali  si  tratta. 

Il  Capo  ^'  f locai i  f*er  gli  itnfiiaitfi  ad  aceti- 
lene :  articoli  32  e  33)  determina  le  condi/umi 
generali  e  spin-mli,  alle  quali  debbono  wnldi- 
sfare  i  locali  nei  quali  vogliasi  stabilire  un 
impianto  ad  acetilene. 

Per  cnndiziimc  generale,  applirabde  anche 
agli  impianti  della  prima  cniegoria  irhe  ali- 
mentano, ctf>è,  non  più  iti  50  /;-;«////.  normali^ 
da  20  litri -ora  ciascuno),  i  genrrainri  d'aceti» 
lene  non  possono  esser  collocati  in  camere 
abihudmcntc  abitate,  ma  in  ,imbirnti  ncccsvirl, 
che  non  po>sHiij  essere  adibiti  ad  altro  u?«>, 
Sfdvo  c]uol'o  di  tenervi  llrp••^!tat1  la  quantità 
di  carburo  di  calcio  occorn.'nic  jw!  consumo 
di  una  giornau,  purché  ute  quintitA  non  sia 
superiore  a  300  chOc^rammi. 

Merit'um  n"t;i  '^         '    '     '  'i- 

tenute  nel  Capo  4"  '  _.Ji 

impianti  ad  acetilenef. 

\.'  articolo  34  stabilisce  che  per  l' uso  degli 
impianti  delle  1"  categoria  non  occorre  alcuna 
denuncia,  eone^fssione  o  lìeenza. 

L'articolo  35  iir.pone  l' obbligai  della  de- 
nuncia preven  IVO.  di  farsi  all'autorità  Itjealo 
di  P.  S.  per  gì'  impianti  della  2*  e  3'  categoria 
e  dft  le  norme  per  tale  denuncia.  Per  l'eser- 
cizio dei  detti  impianti  ^  richiesta  l'autorìzza* 
zione  dc!lc  autorità  medesime  (art.  37I  previa 
visita  tecnica  da  eseguirai  a  spese  dè^U  ulenli 
(art.  36). 

L' autorizznzione  di  questo  impianto  è  per- 
manente (art.  38),  ma  pui*»  r  -evocalo  o 
sw^peso  per  ..cercata  inos-  Ielle  con- 
dizioni imposte  nell'alto  t\.  Tale 
reviK'a  non  dA  dintto  a  pp  ;  spensi 
o  risarcimenti  (art.  39». 

Per  la  denuncia  e  l'uso  dc|rlì  impianti  ad 
acetilene  della  4*  categoria  valgono  norme 
analoghe  a  quelle  stabilite  per  gl'impiami  dì 
a' e  di  3*  categoria  ;  però  1  auloriz/.i/ione  è 
data  dal  Prefetto  nel  circondario  del  capoluogo 
della  provincia,  dai  Sottoprefctti  nei  nspcUtvt 
circondari  (art.  40). 

Anche  relativamente  alla  revoca  dell'autty 
rizzazume  di  questi  valgono  le  norme  del  pre- 
citato art.  39. 
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Contro  la  revoca,  la  sospensione  o  il  rila- 
scio condizionato  del!'  autorizzazione  è  am- 
messo il  ricorso,  al  Prefetto,  per  gì'  impianti 
della  2'  e  3"  categoria,  e  per  quelli  della  4**  ca- 
tegoria al  Ministero  di  agricoltura,  industria 
e  commercio,  che  decide  sentita  la  Commis- 
sione consultiva  per  le  materie  esplodenti  (ar- 
ticolo 41). 

II  Capo  5"  (esercizio  degli  impianti  ad  ace- 
tilene ;  art.  42)  dispone  circa  il  personale  ad- 
detto alla  sorveglianza  degli  apparecchi  e  dei 
loro  accessori.  E'  fatto  obbligo,  per  gì'  im- 
pianti della  3^  e  4^  categoria,  di  ailidareTa  loro 
condotta  e  sorveglianza  a  persone  idonee  e 
pratiche  dell'  impianto  e  dell  esercizio  dei  me- 
desimi. Esse  debbono  avere  almeno  18  anni 
di  età,  e  le  loro  generalità  essere  comunicate 
alle  autorità  alle  quali  spetta  di  rilasciare  l'au- 
torizzazione air  esercizio  dell'  impianto. 

L'obbligo  dell'assistenza  di  persone  idonee 
non  è  esplicitamente  prescritto  circa  gli  im- 
pianti ad  acetilene  della  i^  e  2"  categoria  ;  ma 
rimane  integra  la  responsabilità  degli  utenti 
di  essi  in  caso  di  eventuale  infortunio,  dovuto 
ad  imperizia  degli  addetti  alla  sorveglianza 
ed  alla  condotta  degli  impianti. 

E'  da  notarsi  che,  a  differenza  di  quanto 
dispone  il  regolamento  sulle  caldaie  a  vapore, 
il  regolamento  in  esame  non  detta  alcuna  nor- 
ma, n:^  prescrive  alcun  certificato  ufficiale  per 
r  accertamento  della  idoneità  del  personale  di 
condotta  degli  apparecchi  ad  acetilene;  tale 
accertamento  è,  pertanto,  lasciato  all'  iniziativa 
ed  alla  responsabilità  degli  utenti. 

Particolare  attenzione  va  posta  al  Titolo  ITI 
(  yigi/anza  ;  art.  43  347),  che  contiene  le  norme 
che  regolano  l'esercizio  della  sorveglianza  per 
r  esecuzione  del  presente  regolamento. 

Tale  vigilanza  (art.  43)  è  affidata  a  questo 
Ministero,  che  la  esercita  per  mezzo  delle  Pre- 
fetture, delle  Sottoprefetture  e  delle  autorità 
locali  di  P.  S.  Disposizioni  speciali  saranno, 
successivamente,  emanate  per  la  vigilanza  sui 
treni  ferroviari,  sugli  altri  impianti  per  l'eser- 
cizio ferroviario,  in  quelli  per  i  fari  e  fanali 
e  per  i  servizi  dipendenti  aai  Ministeri  della 
guerra  e  della  marina. 

L'articolo  44  sancisce  l' obbligo  della  visita 
periodica  di  tutti  gli  impianti  ad  acetilene 
della  2",  3^  e  4^  categoria  e  di  tutte  le  fab- 
briche, magazzini  e  dopositi  di  carburo  di 
calcio,  per  Ì  quali  è  necessaria  l' autorizzazione. 

Le  visite  saranno  fatte  ogni  triennio  e  po- 
tranno esser  ripetute  anche  prima  della  sca- 
denza di  detto  periodo,  per  accertati  motivi 
di  sicurezza  pubblica.  La  spesa  di  queste  vi- 
site straordinarie  essendo  pure  a  carico  degli 
utenti,  esse  saranno  ordinate  solamente  nei 
casi  di  riconosciuta  ed  assoluta  necessità,  es- 
s'ndo  intendimento  del  Ministero  che  la  vigi- 
lanza per  l'esecuzione  del  nuovo  regolamento 
sii  esercitata  col  minimo  possibile  dispendio 
per  i  cittadini.  E  quindi  si  raccomanda  di  affi- 
dare le  visite  in  quanto  si  possa,  a  persone 
che  risiedano  nel  luogo  stesso  dell'impianto, 
della  fabbrica  e  de!  deposito  da  visitarsi. 


Tali  persone  debbono  essere  scelte  fra  le 
categorie  che  verranno  determinate  da  questo 
Ministero  con  ulteriore  provvedimento. 

Si  avrà  presente  che  1* incarico  d'eseguire 
le  visite  deve  sempre  risultare  da  ordine 
scritto  dell'autorità  competente  (art.  45),  e  che 
le  persone,  alle  quali  le  visite  furono  affidate^ 
sono  tenute  a  serbare  il  segreto  intorno  ai 
processi  di  lavorazione,  dei  quali  esse  venis- 
sero a  conoscenza  per  ragione  del  loro  ufficio, 
sotto  pena  di  grave  multa,  oltre  il  risarcimento 
dei  danni  e  le  maggiori  pene  comminate  dal- 
l'articolo 298  del  Codice  penale. 

Di  ciascuna  visita,  eseguita  a'  termini  del 
regolamento,  deve  esser  presentata  (entro  io 
giorni  da  quello  in  cui  ebbe  luogo)  speciale 
relazione  all'Autorità  che  la  ordinò  (art.  46): 
dalla  "medesima  deve  risultare  se  la  fabbrica, 
il  magazzino,  la  rivendita  di  carburo  di  calcio, 
r  impianto  ad  acetilene  rispondano  alle  con- 
dizioni stabilite  dal  regolamento,  ed  altresì, 
se  le  persone  addette  al  governo  degli  im- 
pianti medesimi  sono  fornite  del  voluto  requi- 
sito d' idoneità. 

L'  articolo  4^  prevede  il  caso  di  visite  sup- 
plementari o  di  controllo,  fatte  in  seguito  ai 
risultati  delle  visite  ordinarie,  per  accertare 
se  furono  compiute  le  riparazioni  o  modifica- 
zioni prescritte  per  ragioni  di  sicurezza  nel- 
r  esercizio  dell*  impianto  ad  acetilene,  della 
fabbrica,  dei  magazzino  di  carburo  di  calcio. 
L' articolo  medesimo  stabilisce  la  relativa  pro- 
cedura e  le  sanzioni  nei  casi  d' inadempimento 
degli  ordini  dati  come  sopra. 

L'articolo  48  (Titolo  IV  ;  retribuzioni)  de- 
termina la  misura  delle  retribuzioni  e  delle 
indennità  accessorie  che  competono  alle  per- 
sone incaricate  delle  visite  da  farsi  a'  termini 
del  regolamento  ;  retribuzioni  ed  indennità 
che  sono  a  carico  dei  rispettivi  utenti  ed 
esercenti. 

Per  assicurare  la  regolarità  del  servizio, 
si  dispone  che  l' importo  delle  indennità  e  re- 
tribuzioni dovute  non  sia  corrisposto  dalle 
competenti  Autorità  agli  aventi  diritto,  se  non 
dopo  avvenuta  la  presentazione  delle  relazioni 
sulle  visite  eseguite  e  riconosciuto  che  le  me- 
desime sono  compilate  regolarmente. 

Quanto  alle  modalità  per  il  deposito  del- 
l' importo  delle  competenze  spettanti  alle  per- 
sone incaricate  delle  visite  sarà  provveduto 
d*  accordo  con  il  Ministero  dell'  interno. 

L'art.  49  (Titolo  V;  penalità)  stabilisce, 
entro  i  limiti  determinati  dalla  legge  30  giu- 
gno 1901,  n.  278,  le  pene  da  applicarsi  per 
le  contravvenzioni  alle  singole  disposizioni  del 
regolamento. 

Non  n^eno  importa  che  siano  sollecitamente 
attuate  le  disposizioni  transitorie  contenute  nel 
Titolo  VI. 

L'articolo  50  prescrive  che  entro  sei  mesi 
dall'  entrata  in  vigore  di  esso  (cioè  non  più 
tardi  del  giorno  30  giugno  p.  v.)  sia  fatta  una 
generale  denuncia  di  tutte  le  fabbriche,  ma- 
gazzini e  rivendite  di  carburo  di  calcio  e  di 
tutti  grìmpitinti  stabili  ad  acetilene,  per  i  quali. 
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sarebbe  prcscntu  rautorizzazionc  preventiva 
ai  ter-  i  rc^ulamento, 

_    Il  ■.  -.  non  ha  preparato,  n^  fornir* 

luti  per  le  dcniincie  da  presentarci  nra  in 
iranftitoria.  essendo  facile  compilarle,  non 
dot*cndo  c*se  conti*ncrr  altre*  notizie  oltre 
nspetlivamcnie  p<T  le  donuncie 
per  »»ttenerc  1' :iiu«in//;izu»nc 
A  impianti    ad    acetilene    ovvero  ad 

tn;^ ^.  t^-    fabbriche,    depo*>iii,    nveodile  di 

cvbaro  dì  calcio. 

CttsA  per  le  /aòòrii/if  »// airintra  di  ctiUio^ 
oltrr  alta  dichiara^iont*  |da  farsi  per  tuLtc  le 
denuncic  delle  fjuali  si  trattai  del  nome,  co- 
gnome, domiciho  dell'esercente  e  del  denun- 
cxsnte,  della  località  in  cui  sorge  l' azienda 
<U  denunziarsi,  sì  dovrà  presentare  (in  doppi» 
copia): 

I.  la  descrizione  tlell'  impiantai,  con  l' in- 
dicazione della  sua  potenzialità  ; 

3.  In  pianta  dell*  cdiHcio,  in  scala  non 
nioorc  di  i/aoo; 

3.  uno  schizzo  planimetrico,  in  scala  suf- 
ficiente, della  località  su  rm  sor^e  la  fabbrica, 
con  la  indicazione  dtrgli  edifici  ad  essa  circr»- 
stanti  e  della  loro  destinazione. 

Per  i  tiff^siti  tii  carhttro  tii  rtt/do  (rdtre  alle 

rnrmlità  rome  sopra)  dovrà  presentarsi,  in 
Pia:  1.  una  pianta  del  locale  e  del- 
l'- in  CUI  r  stabilito  il  deposito  ed  uno 
«chizzo  dei  K^nli  »■>  degli  edifici  circosunti, 
eoo  la  indicazione  della  loro  rispettiva  desti- 
nazione  :  s.  l' indicazitme  della  quantità  mas- 
sima di  carburo  di  calcio  tenuta  in  deposito. 

Per  le  rtvttmìtr  ni  rutnu/o  iii  ctiihitro  di 
tmicio  (insienie  alle  generalità  come  per  le 
fa»-*' — **•■  di  carhurt>|s' indicherà,  se  nel  loi'ale 
o  >li  della  rivendita,  ove  sono  conser- 

vati i  recipienti  contu-nenii  il  carburo,  siano 
tenute  altre  merci  che  presentino  facile  |H.'ri- 
cnlo  d'e%plosioni  o  d' incendi  (polveri  piriche. 
mt~cie,  cartuccie.  petrolio,  benzina,  spinti, 
eccj  ed.  in  caso  anermatìvo,  s' indicherti  la 
e  '  ima  di  tali  prodotti,  tenuta  or- 

dr  nello  stesso  lucale    del  carburo 

di  calcicK 

Per  ^V  tnifitoHii  mi  acrfi/ettr  della  4'  cate- 
goria lart.  301  oltre  le  già  accennate  generalità. 
dovrà  presentarsi  in  doppia  copia: 

I.  la    esatta    descnzione    dei    locali  nei 

3uali  è  fauo  l'impianto  e  si  estendono  le  con 
utture«  con  1'  indna7-i,ine    della  destinazione 
dei  lo-rali  immediatamente  circostanti  : 

a.  uno  schizzo,  in  sutVicientc  scala,  del- 
l'ambiente in  cui  e  impiantato  l'apparecchio  ge- 
iiAcnilorc  dell'acetilene    ed  il    gazomctro  re- 
''Wivo; 

3.  un'esatta  descrizicmc  de!  detto  gene- 
ratore e  del  suo  modo  di  funzionare  : 

4.  la  indicazione  del  numero  delle  ^^uim* 
nùmia/K  da  30  hi  ri-ora  ciasnina,  alìmen- 

datrapparecrhio,  del  numero  massimo  di 
chUogramtni  di  carburo  di  calcio  consumato 
m  un  giorno  e  del  numero  di  litri  di  acetilene 
che  d  gazometn>  pu6  cont-ncrc. 

Si  ricorda  che  l' omissione  o  il  ritardo  a 


presentare  la  prescritta  denuncia  si  puniscono, 
a'  termini  di  legge,  con  l' ammenda  ^ìno  a 
lire  300.  ovvero  con  l' arresta»  sino  ad  un 
mese. 

Le  autorità  incaricate  di  vigilare  nlt'nsser- 
vanza  del  rcgolamcnio  adopperanno  cura  sf>c- 
cialc    per   accertare    che    nessun  in  ■« 

esercizio  sfugga  .dia  dcniini'ia,  dovei .* 

costituire  il  londamento  dell'organizzazione 
del  servizio  di  vigilanza. 

Tulle  le  denurtcie  lart.  51)  saranno  pre- 
sentate alle  Autorità  locali  di  pubblica  •sicu- 
rezza, le  quali  le  nlrrranno  ovvero  In  tra- 
smetteranno immcdiatamt-nie  alla  Prefettura 
o  alla  Sotto-Prefettura,  nei  limiti  della  rispet- 
tiva competenza  ;  limiti  che  sono  delermtnati 
secondo  l'autitrità  che  dovrebbe  rilasciare 
r autorizzazione  all'esercizio  dell'impianto  ad 
acetilene  ovvero  all' apertura  della  fabbrica, 
del  itiagazzìnu.  della  rivendita  di  carburi^  di 
calcio. 

Di  ciascuna  denuncia  deve  essere  rilasciata 
ricevuta  con  la  indicazione  della  data  di  pre- 
sentazione. I.a  rienviita  snrix  in  ogni  ca*o  ri- 
lanciata dall' autorità  alta  quale  ft  presentata 
la  denuncia. 

Un  incarico  importante  t  attribuito  alle  An- 
tonia politiche  circondariali  ed  alle  .Autorità 
Ii>cali  di  pubblica  sicurezza  dall'art.  52  del 
regoinmento,  il  quale  dispone  che,  entro  4  mesi 
dal  0:iorno  della  presrnLsizione  della  denuncia, 
sìa  latta  eseguire  dalle  Autorità  mede?iime,  a 
spese  degli  interessati,  una  visita  a  tutte  le 
fabbriche,  ai  nugazzini  e  alle  rivcn-Jite  di 
carburo  di  calcio  ed  agli  impianti  ad  a<elilenc 
per  i  quali  è  fatto  l'obbligo  della  denuncia. 
Tali  visite  hanno  lo  scop»»  d' accertare  se  i 
detti  impianti,  fabbriche  ccc  sì  trovino  nelle 
condizioni  prescritte  dal  regolamento.  ..delle 
visite  medesime  sarà  fatta  e  prosentala  par- 
ticolareggiata re!aziono.  nei  m<jdi  e  termini 
stabiliti  dall'art-  46  per  le  visite  preveniive. 

Nei  r, guardi  della  pubblica  incolumit.\  deve 
vigilarsi  con  cura  siH*ciale  all'osa  ,  <lc|- 

r  art.  5^,  il  quale  fa  obbligatali  i.iche 

esegue  la  viiit.i.  d'informare  l'autnnta  eom* 
petente,  quante  volte  abrada  che  l' impianto 
ad  acetilene,  ovvero  la  fabbrica  o  il  magazzino 
la  rivendita  del  carburo  di  ealeìn  non  siano 
nelle  condizioni  volute  dal  regolamento,  e  di 
indicare  1  lavori  da  eseguirsi  ed  il  tempo  che 
putì  occorrere  per  compierli. 

L'Autorità  medesima,  inteso  l'interessato, 
emanerà  una  ordinanza  motivata,  nella  quale 
prescriverà  i  lavori  da  eseguirai  ed  il  termine 
all'uopo  assegnato,  salvo  il  cnso  di  gr;ivc  ed 
imminente  pericolo  per  la  pubblica  incolu- 
mìtik,  in  cui  debbasi  sospcnucrc  immediata- 
mente l'esercizio. 

Il  termine  da  fissarsi  è  improrogabile,  e 
sebbene  poss.^  estendersi  al  massimo  a  13 
mesi  dalla  data  dell'ordinanza,  si  ravvisa  op- 
portuno limitarlo  alla  dur.-ita  che  dal  pento 
visitatore  sarà  indicata  come  strettamente  ne- 
cessaria. In  caso  di  ritardo  o  d'inadempimento, 
sarà  provveduto  a  termini  dell'art  47,  seconda 
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>-r  r:  A*jhr.-ii^  1;  •Ar'iiir- .  ii  -air.n  ■^t'UKnn 
!<''  -TTr-fir  r  -  ^rtr-r  1#::  -.=r^;iiarn*^ln.  .e  iiiaii 
rr  fr..-.--;*^:- '-  Tz-rlSr.  ■:  ifn-'-<rs<?r.-i  rrasferrii 

rr    f--  -  r    -  .-  ■■  'w. 

j  ?^'     v:    r— -  r-   >--,::>,    .ifii' ìr/tinahza 

r'  '-"•-       •■":    l■^r:^p  n    -asi     iiv^riaii    -iti 

1     ■  --r;-,!;:rint-    li   *-v'>.f.  ifrila    Dr^^^srrTZ'.nnc 

^i  j^r'-.r.wAr  i/"  ''"■•".•lirnent;  ii  >ir:ir-^zza-  Tali 
M/T^.»-«srrti  ^n/^'  «rviìr-^  ■.uh/^r'linatK  ai  rav-v 
-i»t-.-i/^  isr-T'-  -i/r;U  '^^mmi'isionr  v,nsulcva 
yr  *•  ■n^T.'r-f.  ^xc^nnenti  *  -ir.n  si  arrr.r'iano 
'h^  *  -r:iiP>-:f;i  -i**:^'.'*  ntttr-r-vsac;  :  V  :nD*ncte. 
yi»  -i^  -hi  i;ì  'i':«rriiit»  .1  ■v.r\fti\c;n  <ieila  prò- 
-.  r/;-  1.  n  v»*.  (w.v-stv^mi^nDe.  a^ptrsTC  2 
nw^U  i*-:b  iisi!>*nsa  lai  :ras  fin  mento  ddla 

.^y.r.r^T  ■*»»:  -•y-.'smi'nt.-.,  -"arromaniio  viva— 
ii.»nr.*  %  -.ir:.-,  «»  ,\.jM'.''.r-*  pr.jit.rhft  f^  <tl  pul> 
V*-*  <'.i.-*>'y.f  ':^-r.r^ft  ,ip.;  limiti  dorila  r.3p»iC- 
-.  «  v%r'-.v*v>'-i  ■*..  isr^  V.  -^Hse  la  maj^g-iore 
y-A-v'^  -^  **•;--,-.'- p,  ^n«-h.-:  -j'^.r  mezzo  della 
j'^-r  >'^  ■-.'•^.<--  .'>■  .\  .r.'.r;w  ir  -iesime  avranno 
4f.f-'y  '  .-'A  <  ^^r---  SQ^:;  .nt-^r-^ssati  mtte  le 
.'.'fAr-^!»/''-^..  '■  :^  ^piejfaz.oni  'Ielle  aual:  fos- 
-•/,■",  r.'-h. '■■■;'■>■•.  r>5i  >'i:h  parte,  <',i;  -st^)  Ministero 
^.  fUrÀ  fiìTA  f].  rjsjx.ndere  ai  quesiti  che  i  si- 
ijri'',,'';  y'fif-tu  f-  V*ttoprf:f^-tti  r:puta.-i-»ero  di 
nV'iif' rsfli  ;»<"r  1;^  mis^hor'-  f^-d  uniforme  appli- 
fA/\''Xxt-  (\f\  f^ijoUmi-nto. 

,\f'jt'Tli,,  infini",  f\\*\  rom'- terrò  ronto.  ad 
^»fjrn  f-fU-tt/r,  flf-Wa  r'-ji^obnta  '/^(n  nii  i]  nuovo 
%*'vi,/\u  '^.'At'A  imp/j^iritato  f  ^vt^tfAfsa  pr^r^so 
I  ^IivPrsi  \'AS\f\  'f(j?im;iti  a  vi({ilarf;  sulla  dritta 
«pf/lKn/fOTi'',  ro^.|  non  manfhrro  di  yi'iVVàTd 'a 
rioti/Pri  d'I  MirM=;t'-ro  d'-li' interno  i  rasi  nei 
/jii.ih  f'>^^i  < tt%^T*•ì^lt'.^  lam^-ntar/-  fjefirienze  nf:I 
5'  f VP/IO  rn'd'-^irno, 

f'r'(io  mninto  i  <ii((nori  f'n:fetti  e  .Vitto- 
l'f  f' tti  di  un  «'/«rf'-^'- renno  dr  rir*;vuta  della 
j»f/-i;'fit'  /■  dr  dirrmi,  jiltn-si,  l'aHsi<-iirazi<»ne 
/II'  '  ■;fnfo  d;t  e^'ii  provverjtito  in  ronformita 
■A  /(pr;info  |;i  in''d'"-;unJi  dispone, 

//  Ministro 
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r,«flirir  trciilc»  (Irlln  104'  ProponfA  ni  Consiglio 
riimiirinlr  (!<  IiImìum  k^i;)  concernente  rim- 
plnnlo  rlrtlrlco  comiinfile. 

f  nu/ntitfc   /hi  il  f^lffrntil'ii   ti'  llllhÌ(tllto  f^itl- 

rati  iwiiO  t'ii  //  f'ini'ftftì  lii  uiiissimu.  ■•  I.a 
irlu/innr  nUnrn»  ()mK.  M)  rlir  la  snmma  prò 
vrnliviilii  pir  r  iiiti-ni  nniniintn,  uri  pnif^clto 


ti  -r-er:iz:nne:  n  ire:  ^005,000-  x^ita  .1  inso 
if*:  :t:r-eno  n  ar^  .os'^joa.  rrtornata  ail2  -zirn 
ti  j,^sao.aoo  Smurante  lei  :3r->§enii  -ii  -nacgiirT? 
le:  ^ii^n  rof^  ^  Tnnsiata.  :rm  mamiesca 
vi^trti-^Tazinne.  .'  trté>nàuniim  'ti  nwseé  csrrr.  di 
■  i:  ,}  jmjif'Vtrt*  i  .ttodo  ronue  r.ìncjr^itatti  c^i 
7r.-j'--fn    u   -■tuts.iuaa. 

Viesra  asserzinne  inn  ^  tnva  n:r;DDo  ve- 
-rii'.-ita.  aer  3orn  zhe  ài  esamini  j^  3io<ìò  -irocie 
*  .--^rii^rii  -i  pr=^-'encvn. 

L'  -*i!ìr:na  ir^neratrrct  per  la  auait  :i  C<>- 
mune  .nriisse  in  :oncnr»3  per  •:o.-TCr'Jz:t:oe  a 
fìr'fUT.  ,ìj{ur3.  nei  pin^dEG  di  massnna.  jm- 
^o  :^:é.  per  «ir;  t.rcjcoaa.  Viene  ora  vai-^- 
cata  r.57f,ooo  lir^  -r.oe  275,000  lire  \r.  ptii. 
lArtiroii  n.  •:.  -i.  •».  f.  jiTi^garr.  B  . 

>*atiir^mentK  le  'ilfèrat  a.forf'Mir  3  basalo 
5u  •irrij  «itóf  --  iùtìiì  ciiùsm  acli  offerent:.  non  su 
cìo  ck*'  yuii  is-té^r  srata  etùrurn^/ai.  Cosi  non 
^i  v-^ono  :niiii'-ac  nella  Tavola  r'  iche  e  la, 
TOia  alleata  alla  30+*  Prr;po*ca  .  :  -  arrardi 
de&ostt:  'Topcru  *  per  6000  aanneilate:  di  car- 
bone, ne  le  «  due  esterne  in  cu:  Tactiua  vier.e 
poniT^aca  dal  Tevere,  pur.ficaca  e  ci>ascrvata  •». 

>*e  ni  aiicenna  alla  nei:es5;ta  di  costruire 
rutta  r<jffici-a  --u  pilastn.  per  5*JLlevarla  di 
almeno  due  metn  dal  -erren<:>  circostante  e 
ì.beraria  dalle  :n'..n<iazi':.n:  del  Tevere.  Sicché 
e  iec.ù'i  dubitare  che.  dopo  U  forfait  per  la 
parte  pr-n-istt,  verranno  le  ma^^i-z-ri  spe^e  per 
la  parte  n^n  pr^vi-^ta. 

Di  ciò  Si  potrà  sapere  quando  sarà  pub- 
blicata la  -  Relazione  tecnica  »,  da  distribuirsi 
al  Cjnsifi^Iio,  ppjmessa  a  pag.  3  della  relazione, 
ed  ancora  non  apparsa. 

Pur  ammettendo  che  nulla  sia  stato  di- 
menticato per  Ci'j  che  riguarda  l*  officina,  Ì! 
proi^etto  di  esecuzione,  escluso  bene  inteso  il 
valore  del  terreno,  supera,  come  abbiamo  vi- 
sto, di  lire  275,000  il  progetto  di  massima, 
sicché,  per  mantenere  lo  stesso  totale,  si  in- 
comincia a  dimmuire  da  Lire  1.900,050  a 
L.  1,695.000  la  spesa  per  i  trasformatori  eia 
rete  dei  canapi,  non  ostante  che  la  nuova 
officina  di  S.  Paolo  dovrà  alimentare  verosi- 
milmente lo  stesso  numero  di  trasformatori 
di  quella  prima  progettata  e  disti,  per  esempio 
da  piazza  Colonna  4500  metri,  mentre  quella 
dell'antico  mattatoio  ne  distava  solo  1500 
metri. 

Si  sono  poi  diminuite  le  spese  per  gli  ap- 
parecchi d'illuminazione  stradale  da  L.  300,000 
a  L.  180,000,  non  ostante  che  il  numero  degli 
apparecchi  è  probabile  che  sia  restato  inva- 
riato. 

E'  facile  in  tal  modo  far  coincidere  i  pre- 
ventivi ! 

Fabbisogno  per  prese,  colonne  moutauti,  coti- 
intori  fil  impiiinli  interni.  —  Infine,  alle  spese 
jjcr  le  prese  (che  debbono  essere  gratuite, 
paj;.  17,  comma  e)  e  per  i  contatori,  è  accen 
nulo  in  blocco,  nel  «Capitale  di  esercizio» 
());^^^  51 1.  Veramente  le  somme  richieste  per 
prese  e  contatori  non  sono  capitale  d'  eser- 
cizio, ma  vero  e  proprio  capitale  d'impianto; 
in  ugni  modo  vediamo  se  esse,  aggiunte  alle 


spese  per  le  colonne  montanti  (pure  gratuite, 
pofT.  IO,  ultjmo  alinua>,  entrano  nella  somma 
prevista  jK-r  il  capitale  di  esercizio. 

Calcoliamo  ouestc  spese,  per  quanto  *  pos- 
sibile farlo,  sulla  scorta  della  rela2Ìonc.  salvo 
«  ricalcoUirlc  più  esattamente  quando  sarA  nota 
U  promessa  relazione  tecnica. 

Si  progetta  dì  installare  5000  «-ornatori 
Ipvma  50!  I*  alinea)  per  distribuire  5608 
Km.  i>Cilegato  C,  i'  colonna),  ciò  che  è 
giusto. 

Supponendo,  in  media,  cinque  abbonati  per 
ciascuna  ciisa,  si  avranno  1000  prese  da  5  Kwh. 
ciucuna. 

La  •  rete  secondaria  privata  •*,  da  quanto 
e  detto  a  pagina  8,  i"  alinea,  sembra  che 
non  r  nti    che  l'unione  fra  le  stazioni 

di  tr^  ione,  sembra   che  essa  sia    di- 

visa   in  zone  e  perciò  munita  di    commiila- 
lon.  ecc. 

Non  parrebbero  quindi  comprese  nella  rete 
secoodana  le  1000    derivazioni    da    essa  alle 
sil^^le  cose.  Alcune  di  qiirsto  saranno  pros- 
sime nlla  reto  secondaria,  altre  ben   distanti, 
altre  do\  ranno  essere  portale  in  fondo  a  cortili, 
altre  raggiungere  case  in  fondo  a  giardini,  ecc. 
Valutandole,  in  media,    a  30  metri   ciascuna, 
ai  prezzi  attuali    dei  canapi  elettrici,  ed  alle 
tariffe  a  noi  In-n  note  dei  lavori  per  canaliz- 
xazioni  elettriche,  queste  deriv.izioni  impor- 
teranno lire  450  ciascuna  icome  da  dettaglio 
appositamente  da  noi  calcolato). 
E  per  1000  prese  lire  450,000. 
Dalrcstrtrmo  delle  prese  ai  cinque  conta- 
ton  supp<)sii  per  ogni  casa,  occorrerà  una  co- 
loona  montante  in  canapo  protetto,  per  evitare 
i  furti  di  corrente.  Queste  importeranno  L.  30 
per  casa  (come  da  dettaglio  it^rw). 
E  per  1000  case  lire  300,000. 
I  5000  contatori  importeranno,  dati  funzio* 
nanti  in  opera,  a  L.  80  ciascuno,  L.  400,000. 
Per  gh  impianti    interni    da  darsi    a  nolo 
per  30,000  lampade,  dei  quali  si  calcola  solo 
U  reddito  «pag.  56,    j^  alinea)   ed  in  nessun 
luogfo  la  spesa,  se  ne  valuta  il  costo  in  almeno 
lire  8^0  per  lampada,  compreso  braccetto  e 
campana,  cio6  lire  a5a,ooa 
Riepilogando  : 

1000  prese  da  5  Kwh.  cia- 
scuna a  lire  450  L. 

1000  colonne  montanti  ali- 
mentanti 5  contatori,  ciascuno 
a  lire  300  « 

5003  contatori  dati  in  opera 
a  lire  80  ciascuno  » 

30,oo>  lampade  per  gli  im- 
pianti intemi,  da  dare  a  nolo, 
a  lire  8,40  ciascuna  •• 


450,000 

300,000 
400,000 


••   35-^,000 

Totale  L.  1^402,000 
4i  CUI  non  era  cenno  nel  progetto  di  mas- 
Mina. 

Tal  somma  corrisponde  a  lire  aSo  per  ab* 
booato  ;  ciò  che  ^  generalmente  ammesso  per 
prese  in  canapo  sotterraneo  e  colonne  mon- 
tanti in  canapi  sotto  piombo. 


Caffi fatt  di  turciaio.  -■  Nel  preventivo  * 
previsto  un  milione  per  •  Capitale  di  eserci- 
zio*, cioè  per  contante  disponibile,  per  le 
scorie  di  canapi,  trasformatori,  contatori,  lam- 
pade ad  arco  e  ad  incandescenza  da  non 
confondersi  con  quelli  messi  in  opera  e  Quindi 
non  più  figuranti  in  magazzinoi,  per  gii  ap- 
provvigionamenti diversi,  fra  cui  le  6000  ton- 
nellate di  carbone  che  assorbiranno  L.  316.000 
(a  lire  36  per  tonnellata,  pag.  lof. 

In  un  impianto  come  (juesio,  devesi  valu- 
tare, fra  maga/ziiiu  e  ilispunihihtà  di  cimtantc, 
non  meno  di  mezzo  milione,  sirrht  non  sarà 
possibile  di  eseguire  col  restante  mezzo  mi- 
lione gli  impianti  intemi,  te  colonne  montanti, 
ecc.,  che  abbiamo  visto  importare  U  1,402,000. 
Quindi,  o  bisognerà  procurarsi  le  902,000  hrc 
mancanti,  o  non  si  potranno  sofldisfare  le 
giusto  domande  del  pubblico  che  vorrà  l'im- 
piantt)  -  irt  rserciziu  compit/o  tntro  jet  ntrii  » 
come  C  stato  promesso  (pag.  43). 

E  siccome  V  .Amministrazione  vorrà  far 
onore  ai  suoi  impegni  converrà  aggiungere, 
alle  somme  preventivate,  anche  questa  di 
lire  903,000. 

Anaiisi  dtt  ^révrutiu*  di  int^ùtnto.  —  Ana- 
lizziamo il  pre\'entivo  d'impianto,  per  cjuanto 
si  possa  ora  fare,  non  essendo  conosciuta  la 
"  Relazione  tecnica  ■  promessa,  s;tIvo  a  ripe- 
tere le  analisi  quando  questa  sarà  nota  : 

I,  Intrrtxsi  dflU  sominr  frflrviìte  duranif 
ì  lavori.  —  Il  preventivo  d' impianto  non  tiene 
conto  degli  interessi  da  pagare  alla  Cassa 
depositi  e  prestiti  per  le  somme  da  ritirare 
nei  18  mesi  che  durerà  il  lavoro. 

E'  vero  che  alcune  Case,  promc(ii.»no  con- 
dizioni eccezionali  di  pagamento,  ma  bis<tgneri 
pur  pagare  il  terreno  e  gli  studi  di  esecuzione 
e,  nel  corso  dei  lavori,  ilpersonalc,  gli  operai, 
I  ed  i  matcnali  di  montatura.    E*  poi  uso  cor- 
I  retto  il  oagarr  i  materiali  d' impianto  per  un 
I  terzo  ali  t»rdinazione  ed  iin  terzo  a  consegna. 
se  non  si  vogliono  pagare  interessi  sotto  altre 
forme. 

Valutando  di  prelevare  dalla  Cassa  depo- 
siti e  prestiti  un  terzo  della  somma  di  lire 
4,605.000  preventivata  dal  Comune  nel  primo 
anno  ed  un  terzo  nel  secondo,  al  3^  per  cento 
(pag.  57,  3."  alinea),  si  avranno  nre  59.665  al 

ftrimo  anno,  e  lire  119,730  nel  seconoo,  no* 
a  non  lieve  somma  di  lire  179.595  che  deb- 
bono figurare  in  conto  impianto. 

a.*  fiftt  primaria.  —    Faremo    I*  ipoteosi 

che  la  rete  primaria  segua  le  vie  indicate 
nella  pianta  allegata  al  progetto  di  massima 
dal  giugno   1906, 

Per  distribuire  i  3000  Kwh.  fìguranti  nel* 
r  allegato  C\  s'  colonna,  si  vogliono  insullarc 
4  canapi  trifasici  pnncipali,  1  quali  avranno 
collegamenti  fra  loro  (pag.  8,  i"  alinea)  e  di* 
ramazumi  di  minore  sezione  nelle  vie  indicale 
nella  detta  pianta. 

Eseguito  uno  studio  dettagliato  di  questa 
rete,  e  valutandola  ai  prezzi  attuali  dei  canapi. 
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dei  materiali  e  della  mano  d'  opera,  sì  giung'e, 
per  il  percorso  suddetto,  a     .     .     I,.  643,000 

Tale  somma  é  portata  nel  [ìrc- 
ventivo  municipale  (allegato  B, 
articolo  g)  per "    480,000 

Maggior  somma  richiesta  .    .    L.  163,000 

3."  S/azioHÌ  di  trasformazione.  —  Rite- 
niamo che  queste  debbano  comprendere  i 
trasformatori,  di  varia  potnua  a  seconda  del- 
l' importanza  delle  stazioni  cui  sono  destinati, 
i  casotti  per  contenerli  e  gli  apparecchi  re- 
lativi, montati  cqnic  ò  d'  uso  nei  più  moderni 
impianti. 

Presupponendo  una  disposizione  di  sta- 
zioni secondaria  che  ritiriiiaino  rispondere,  nel 
miglior  modo,  alla  pianta  citata,  troviamo  per 
questo  capitolo,  calcolando  i  trasformatori  ai 
prezzi  attuali,  la  somma  di     .     .     L.  210,000 

con  aumento  di  lire  20,000  sulla  somma  sta- 
bilita al  (paragrafo  //)  del  preventivo. 

In  t;:l  cifra  si  it  tenuto  conti  >  dcg:Ji  aumenti 
di  prezzi  degli  ultimi  mesi,  ma  devesi  tener 
presente  che  tah  aumenti  c<inlinuano  lutt'ora. 

4."  Rete  secondaria  privata.  —  Seguendo, 
con  la  rete  secondaria,  le  indicazioni  come- 
nutc  nel  progetto  giugmj  ipo6,  approssiman- 
dosi il  più  possibile  agli  edi  ici  e  stabilimenti 
municipali  che  si  suppone  d-:hbansi  illumi- 
nare, ai  prezzi  attuali  dei  canapi  e  della  mano 


d' opera,  tale  rete  importa 

mentre  in  preventivo   è    portata 

(allegalo  lì  art.  i\  in      ... 


L.  730,000 

1   560,000 

Maggior  somma  richiesta    L,  170,000 

5."  Ititt'rtssi.  ~  Le  maggiori  somme  che 
troviamo  esser  necessarie  per  effettuare  il 
progettato  impianto  ammontano  a  L.  1,255,000 
che  si  dovranno  prelevare,  come  U-  altre,  nel 
periodo  dei  lavori,  per  almeno  un  terzo  al 
primo  anno  ed  un  secondo  terzo  nel  secondo. 
Si  avrà  {juindi,  all'interesse  del  3.9  per  cento 
la  somma  di L.    48,945 

che  deve  figurare  in  conto  impianto. 

6."  ìinfìrevìsfi.  —  Né  si  obbietti  che  le 
lire  250,000  portate  per  imprevisti  nel  pro- 
getto municipale  potrebbero  coprire  parte 
delle  somme  qui  sopra  calcolate,  poiché  taJ 
cifra  corrisponde,  come  d' uso,  al  10  per  cento 
delle  spese  d' impianto,  isu  /».  /,  tr^  /,  j.  k, 
allegato  13»  con  un  residuo  di  lire  19,500, 
ben  poche  in  vero  per  gli  studi  definitivi  e 
e  direzione. 

(Continua) 


U  insoccesso  delia  municipalizzazione 

IN  INGHILTERRA 

L'insigne  scrittore  inglese  lord  Avebur3', 
più  comunemente  noto  col  nome  di  John  Lub- 
Dok,  ha  pubblicato  or  non  è  motto  un  volume 
intitolato  On  municipal  and  national  tradig, 
nel  quale  si  parla  quasi    esclusivamente    del 


municipalismo  in  Inghilterra,  ma  che  tuttavii 
è  molto  istruttivo  anche    per  gli  altri  paesi, 


giacché  presenta  dei  caralteristici  esempi  del 

risultato  delle  imprese  industriali  esercitate, 
con  o  senza  monopolio,  dallo  Stato  o  dai  Mit- 
nicipii.  L' Inghilterra  è   il   paese   dove   forsi 


» 
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ha  avuto  il  massimo  sviluppo  la  municipaliz- 
zazione di  certi  s.-rvizi  pubblici.  Perciò  1' e- 
sperien/a  di  questo  paese  è  molto  istruttiva. 
Dal  libro  di  lord  Avebury  ci  limiteremo  a 
riprndurre,  senza  commenti,  alcuni  passi,  e 
sopratutto  alcune  cifre. 

L'autore  incomincia  ricordando  che  ne! 
1868  il  totale  delle  spese  locali  era  di  36  mi- 
lioni di  sterline.  Nell'esercizio  1891^2  questo 
totale  non  superava  i  76  milioni.  Nel  decennio 
seguente,  per  effetto  della  municipalizzazione, ^J 
si  ha  un  aumento  enorme,  e  le  spese  salgono^^f 
a  144  milioni  di  sterline.  In  dieci  anni  le  spese  ~ 
locali  crebbero  di  1700  milioni  di  franchi.  In 
conseguenza  la  media  delle  tasse  locali  in  vei 
tidue  anni  è  aumentata  del  61  per  cento. 

Si  noti  che  lord  Avebury  non  è  il  solo  a 
segnalare  gli  inconvenienti  di  questa  esten— J 
sione  delle  funzioni  municipali.  —  ••  Nelle 
spese  locali  —  scrive  sir  R.  Giffen  —  noi  cì 
troviamo  dì  fronte  a  una  vera  malattia  del 
Governo  locale,  di  fronte  a  spese  che  in  parte 
sono  inutili  e  pazzesche,  perchè  le  autorità 
locali  sono  spesso  cattive  amministratrici,  an- 
che quando  non  siano  corrotte  «. 

Da  parte  sua  lord  Avebury  aggiunge  : 
«  Se  i  Municipi  persistono  a  imbarcarsi  in 
imprese  commerciali,  sono  persuaso  che  essi, 
aumenteranno  le  imposte,  impediranno  il  pro*l 
gresso  delle  scoperte  scientifiche,  e  soffochc-j 
ranno,  se  non  distruggeranno  del  tutto,  lo  spi-' 
rito  d' iniziativa  privata,  al  quale  sopratutti>j 
si  dovette  in  passato  la  nostra  su[>erÌoritàj 
commerciale  ", 

Anzitutto  rintervcnzionismo  ha  per  effetto 
d'imporre  alle  autorità  municipali  un  sovcr— ] 
chio  carico  di  affari  da  sbrigare.  Per  esempio» 
il  Consiglio  della  contea  di  Londra  governa 
l'istruzione  di  700,000  fanciulli,  fornisce  acqua  ■ 
alla  popolazione,  provvede  all'  illuminazione  ^H 
a  gaz,  costruisce  case  per  il  popolo,  amminì-^^ 
stra  le  tramvie,  dirige  un  servizio  battelli  sul 
Tamigi,  assicura  gli  immobili  contro  l'incen-^^ 
dio,  ecc.  ecc.  Ne  viene  che  i  consiglieri  de—^f 
vono  esaminare  una  quantità  enorme  di  rela-  ^ 
zioni  ciascuna  delle  quali  occupa  in  media  un 
centinaio  di  pagine.  Nella  sola  seduta  del  31 
luglio  1906  quei  consiglieri  dovettero  votare 
su  43  questioni,  la  maggior  parte  delle  quali 
importantissime. 

Ora  questi  consiglieri,   che  sono  membri 
del  Parlamento,    avvocati,    negozianti,  hanno 
molte  altre  occupazioni  oltre  a  quelle  del  Con-^ 
siglio.  Ne  risulta  che  una  quantit:!  di  questioni  ^| 
sono  risolte  senza  che  la  maggioranza  le  abbia  " 
studiate,  sicché  in  realtà  tutto  il  lavoro  viene 
sbrigato  dagli  Udiri.  ^| 

I  debiti    municipali    ingrossano    a  misura  ^ 
enorme.  Sette  anni  or  sono  il  maggiore  Dar- 
win contrapponeva  all'Inghilterra,  ove  il  de— 
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Wio  era  supcriore  a  aoo  franchi  per  abitante, 

U  Francia.  cJhvc  esso  superava  di  poro  i  75 
franchi.  Net  1902  il  dcbitu  in  Inghilterra  su- 
perava I  350  franchi  per  abitante. 

•  The  Àrdns.  di  ^ffelbournl^  ha  richiamato 
più  di  una  volta  l'attenzione  dei  suoi  lettori 
•ul  numero  dei  funzionari  che.  per  effetto  del 
municipalismo,  è  in  continuo  aumento  ;  e  l'anno 
•corso  faceva  osservare  come  gli  impiegati 
pttbbbc»  rappresentassero  nuasi  la  maggio- 
naza  dei  nomi  inscritti  nelle  liste  elettorali. 
C  ■■  lord  Balfour,  in  un  discorso  tenuto 

ai  M^ra  dei  C»»in»ni,  osservava  come  la 

pressione  elettorale  possa  modificare  il  tasso 
oeclt  »ti|)endi  a  vantaggio  degli  impiegati 
pubblici  e  a  danno  della  massa  dei  salariati. 
Inltfh  il  Governo,  e  più  ancora  i  Municipi, 
éMciliiiente  possono  resistere  alle  domande 
di  aumento  di  stipendio  messe  avanti  dai  fun- 
xxman.  In  alcune  città  inglesi  gli  impiegati 
pubblici  formano  dal  jo  all' 80  per  cento  del 
totale  degli  elettori,  t  con  arguta  ironia  os- 
«CTva  lord  Avebury  :  ■  A  Londra  non  sono 
gli  operai  che  sono  gli  impiegati  del  Munici- 
pio, ma  è  il  municipio  che  è  l' impiegato  deeli 
operai  •.  E  n-^turalmcntc  ne  consegue  unadi- 
aOTganizzazione  nel  ser\'izio. 

A  Londra,  nel  febbraio  del  1904,  due  mesi 
prima  delle  elezioni,  si  vide  il  Consiglio  della 
Contea  pubblicare  una  Memoria,  nella  quale 
enumerava  tutti  ^li  aumenti  di  stipendio  da 
«HO  votati  nel  periodo  1899-1904.  •  Un  siffatto 
■Ddo  di  amministrazione  —  scriveva  Herbert 
Spencer  —  e  un  ritorno  al  disjMitismo.  Un 
esercito  di  Pretoriani,  il  potere  supremo  ai 
MICI  capi  •. 

La  (egee  del  1890  ha  conferito  ai  Municipi 
mimesi  il  diritto  Hi  abbattere  le  case  insalubri 
e  di  ■  essi  stessi  delle  abitazioni.  Ora 

urna  i:cntementc  a  New  York  la  Com- 

nmionc  degli  alloggi  ha  negata  la  sua  appro- 
vazione a  un  sistema  simile,  motivando  il  ri- 
6uCo  Col  fatto  che  le  case  municipali  non  hanno 
a\'uto  altro  effetto  che  di  migliorare  le  condi- 
liooj  di  abitazione  di  pochi  favoriti,  1  quali 
sarebbero  in  grado  di  procurarsi  da  sé  un 
ouggìorc  benessere.  E  a  Londra,  come  ci  in- 
ferma lord  Avebury,  la  accennata  legge  non 
ha  avuto  quasi  nessuna  influenza  sul  tasso 
delle  pigioni  degli  alloggi  molto  piccoli.  «  La 
mia  opinione  —  dichiara  lord  Avebury  —  * 
che  se  il  Consiglio  della  Camera  di  Londra 
non  avesse  costruita  una  sola  casa,  oggi  si 
conterebbero  tante  e  forse  più  abitazioni  ope- 
raie di  quante  se  ne  hanno  ». 

L'attività  industriale  dei  municipi  è  riuscita 
tn  fnt'Jiiìtcrra  rimunerativa?  Si,  nel  caso  di 
fp  »,  in  CUI  t  facile  presentare  un  bi- 

lancio lavorevole,  giacché  il  municipio  è  pa- 
drone css*^  stesso  dei  prezzi.  Resta  a  sapere 
però  se  una  parte  della  spesa  del  personale 
Roo  «tata  dissimulata  nelle  spese  generali  del 
mumcipio»  e  se  i  contnbuenti  non  abbiano 
avuto  un  ser\'izio  tnippo  caro. 

Quanto  alte  tramvie,  il  Consiglio  delta 
CooCea  di    Londra,   autorizzatovi    per  legge, 


acquista  da  una  compagnia  le  linee  e  il  ma- 
teriale per  un  prezjio  inferiore  di  molto  al 
valore  reale  iniziando  in  tal  modo  l' impresa 
in  condizioni  molto  vantaggiose.  [>i  tutte  que- 
ste tramvie  il  municipio  prese  ad  esercitare 
tutte  quelle  del  settore  sud,  accordando  per 
quelle  del  settore  nord  ad  una  Co.npagnia* 
Ora,  dal  igoa,  le  lince  delle  tramvir  cscm- 
tate  dal  municipio  risultano  col  bilancio  in 
df/ùit. 

E  veniamo  all'tllu  mi  nazione.  Lord  Avebury 
cita  l'esempio  di  orto  citt.i  nelle  quali  essai 
di  monopolio  municipale,  e  nelle  quali  il  gac 
Viene  pagato  il  doppio  di  quanto  lo  pagano  i 
consumatori  in  altre  quattro  città  dove  l'illu- 
minazione b  esercitata  da  Compagnie  private. 

Gli  utili  realizzati  m  tutta  l' Inghilterra  dal 
servizio  comunale  del  gaz  sommano  a  307,000 
sterline,  di  cui  ^260,000  per  dodici  grandi  città 
manifatturiere,  alla  testa  delle  quali  si  trova 
Manchester.  Restano  pertanto  sole  47,000  ster 
bne  per  gli  altri  ccntost-snanta  municipi  che 
esercitano  questo  mono|>olio.  E"  naturale  che 
per  ciascuno  gli  utili  siano  molto  scarsi  e  non 
possano  essere  ottenuti  se  non  imjMJncndo  al 
consumatore  un  prezzo  maggiore.  E  lo-rl  Ave- 
bury aggiunge  una  considerazione  importante: 
che  ciot  ({uando  il  gaz  t  fornito  dalle  rom- 
pagnic  il  municipio  sor\"eglia  severamente  i 
forniton  ;  mentre  non  vi  è  controllo  ni*  ga- 
ranzia quando  il  fornitore  *  il  municipio. 

Per  non  citare  troppe  cifre,  diremo  chea 
eguali  conseguenze  viene  il  nostro  critico  nel- 
Tesaminare  il  servizio  idraulico. 

Lord  Avebury  contesta  poi  le  cifre  di  una 
rebzione  di  sir  j-l.  H.  Fawlcr,  in  cui  e  cal- 
colato a  100  milioni  di  sterline  il  capitale  in- 
vestito nelle  imprese  industriali  dei  municipi, 
e  a  378,000  sterline  il  rendimento  :  rendimento 
del  resto  molto  mcschinu,  giacche  e  infen-ire 
al  i|a  per  cento.  E  si  noti  che  nella  detta  re- 
lazione non  è  compreso  il  canale  marittimo 
di  Manchester,  il  cui  esercizio  risulta  una  per- 
dila. Gli  utili  che  VI  sono  provengono  dal  gaz, 
giacché  i  municipi  ne  mantengono  il  prezzo 
a  un  livello  troppo  alto.  1  bagni  pubblici  pre- 
sentano un  deficit  di  125,000  sterline. 

L'autorevole  scrittore  dimostra  inoltre  che 
le  imprese  municipali  paralizzano  le  imprese 
private.  Tutti  convengono  nel  riconoscere  che 
sia  cosa  desiderabile  facilitare  il  trasporto 
degli  operai,  per  metterli  m  condizione  ai  abi- 
tare net  sobborghi  in  condizioni  igieniche  ed 
economiche.  Ebbene:  il  municipio  di  Glasgow 
non  estende  il  ser\"izio  delle  tramvie  ai  sob- 
borghi i  quali  non  facciano  parte  del  Ci»mune, 
per  non  diminuire  il  numero  dei  suoi  contri* 
Duenti.  E  lo  stesso  avviene  in  altre  ciltA. 

Il  Tramway  Act  del  1870,  chiamato  da  lord 
Aveburj'  >  il  più  disastroso  esperimento  legi- 
slativo dell'  Inghilterra  nella  seconda  metà  del 
secolo  XIX  •.  ha  conferito  ai  municipi  il  di- 
ritto di  riscattare  le  tramvie  e  di  dare  la  loro 
autorizzazione  provvisona  alle  concessioni  do- 
mandate dalle  Compagnie.  Ora  risulta  che  in 
realtà  queste  concessioni  sono  state  accordate 
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moito  raramente.  E  la  conseguenza  di  tutto 
ciò  è  dimostrata  da  poche  cifre:  gli  Stati  Uu'ti 
nel  igoo  avevano  15.000  miglia  di  tramvie  elet- 
tiiche  ;  in  tutta  la  Gran  brettagna  nei  i8q8 
non  vi  erano  più  di  210  miglia.  Nel  1902  gli 
Stati  Uniti  avevano  14.000  miglia  di  binari 
urbani.  !'  Inghilterra  nel  1904  non  aveva  che 
3200  miglia,  quantunque  la  popnUizione  urlinna 
dei  due  paesi  sia  presso  a  poco  eguale. 

Ancora:  lord  Avcbtiry  deplora  che  l'In- 
ghilterra sia  in  ritardo  anche  per  i  telefoni, 
eserciti  in  gran  parte  clall'  Amministrazione 
postale,  e  per  la  luce  elettrica,  il  cui  impianto 
è  condizionato  al  consenso  provvisorio  delle 
autorità  locali.  Naturalmente  il  gaz  municipale 
cerca  di  stornare  questa  concorrenza.  Cosi 
pure  sembra  che  T  Inghilterra  si  trovi  in  ar- 
retrato quanto  alla  distribuzione  della  forza 
elettrica. 

L' ispirazione  di  questa  poHtica  di  muni- 
cipalizzazione è  da  ricercarsi  nella  dottrina 
socialista.  I  socialisti  sono  espliciti  :  essi  di- 
chiarano apertamente  che  il  loro  obbiettivo  ò 
di  accettare  e  di  sostenere  tutte  le  forme  di 
imprese  municipali  le  quali  tendano  a  soste- 
tuire  la  socializzazione  al  capitalismo  privato. 
Il  loro  programma,  nelle  ultime  elezioni  del 
Consiglio  (Iella  Contea  di  Lo.idra,  compren- 
deva: ofl'rcine  nninìripali.  magazzini  munici- 
pali. Ville  municipali,  trasporti  -gratuiti  per  re- 
carsi ai  lavoro  e  per  tornariiL-,  faUori?  muni- 
cipali, per  dare  aiuto  ai  disoccupati,  fabbriche 
municipali  di  calzature.  Aitrctianii  passi  verso 
la  socializzazione  di  tutti  i  lavori  ec  momici. 
«  Senonco-^  dice  lord  Aveliury  —  le  auto- 
rità pubbliche  non  possono  vegliare  sulla  pro- 
duzione culla  vigilanza  che  i  privati  dimostra- 
no nei  loro  affari.  Di  conseguenza,  la  produ- 
zione, si  troverà  diminuita  ;  se  diminuirà  la 
f)roduzione,  diminuirà  anche  la  domanda  di 
avoro,  e  diventerà  minore  la  somma  dei  sa- 
lari, mentre  per  contro  aumenterà  il  costo  di 
produzione.  La  burocr.izia,  pertanto,  è  la  peg- 
giore forma  di  tirannide  «. 

Le  conchisioni  alle  quali  egli  viene  sono  tre: 
i.  Le  imprese  industriali   dei    municipi 
non  hanno  dato  degli  utdi  se  non  quando  erette 
a  monopolio. 

2,  Esse  sono  state  di  serio  ostacolo  al 
progresso  d^-lle  unprese  private. 

3.  Esse  sono  riuscite  contrario  agli  in- 
teressi della  classe  operaia  perché  iìanno  fatto 
diminuire  le  doaiande  di  lavoro. 
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Municipalizzazione  degli  Asili  Infantili 

La  discussione  del  bilancio  degli  interni 
alla  Camera  dei  deputati  ha  porto  ad  un  ora- 
tore, l'on.  Romussi,  1'  occasione  di  rilevare  le 
tristi  condizioni  degli  Asili  infantili,  ancora 
alla  dipendenza  del  Ministro  degli  interni,  e 
di  spezzare  una  lancia  a  favore  delle  maestre 


!  di  (juegli  Istituti,  che  vorrebbe  pareggiate  a 
I  quelle  delle  scuole  elementari. 

La  domanda  dcll'on.  Romussi  è  onesta.^ 

Le  condizioni  degli  Asili  Infantili  sono 
generale  deplorevohssime. 

Le  maestre  che    prestano   in  essi  la  loi 
opera  costituiscono  la  classe  più  mal  retribuita* 
di  tutte  le  categorie,  non  dico  degli  insegnanti 
pubblici,  ma  dei  più  umili  lavoratori  manuaU. 

La  paga  delle  maestre  d'Asilo  va  da  L.  80 
circa  a  L.  100  mensili  ed  una  scodella  di  mi- 
nestra o  una  fetta  di  carne  a  mezzodì.  Più 
lungo  orano  delle  maestre  delle  scuole  ele- 
mentari, maggior  lavoro,  minori  vacanze, 
uguali  o  maggiori  studi,  e  paga  tre  o  quattro, 
volte  inferiore  ad  esse  1  I 

Gli  è  che  le  maestre  d'Asilo  non  hanno, 
come  le  colleghe  delle  elementari,  una  legge 
sul  loro  stato  economico  o  giuridico,  che  cr( 
loro  una  meno  intollerabile  condizione  di 
stenza. 

La  cuestione  merita  di  essere  studiata 
risolta.  Bene  (ere  l'on.  Komussi  ad  agitarla 
in  sede  di  bilancio,  bene  fa  il  Comitato  Di- 
rettivo dell'  Unione  Nazionale  Educatrici  In- 
fanzia. Sezione  Ligure,  a  portarla  a  discus- 
sione deli'  assemblea  delle  socie  nella  forma 
concreta  é\  Mun:dpaihza:ione  degiì  Asiiì  In- 
f mìtili. 

Dato    r  attuale    stato  di    cose,    il  rimedic 
pronto  ed  etìicace  pei  mali  lamentati  consisM^ 
nel  passaggio  degli  Asili  Infantili  al  Comune." 
S' intende  degli  Asili  che  si  dibattono  in  ri- 
strettezze economiche  e  conducono  perciò  vii 
povera  e  stentata,  con  deficenza  di  tutt;  j  seri 
vizi,  da  quello  didattico  a  quello  sanitario, 
sfruttando    ptr    conseguenza    l' opera    dell< 
maestre. 

Acqui.  —  Rt^rvmium  pfr  la  municibaiit 
3ti3ÌiJtié  ilei  ::nz,  —  Il   5  Maggio   ebbe  luog 
il  Ri.'ferendum  per  la  municipalizzazione  -'eili 
produzione  del  gaz,  e  l'esito  è  riu-ctio  olii 
modo  soddisfacente  per  l'assessore  ing.  eav.J 
Sgorlo  che  ebbe  l'incarico  degli  sradi  rela^ 
tivi,  e  ne  fu  caldo  propugnatore. 

Lo  spoglio  lei  voti  diede  704  si,  contro  23  no. 

Se  non  sorgeranno  complicazioni  colla  So%J 
cieti  esercente  e  l'fifficìna,  col  primo  luglio] 
il  Comune  andrà  in  possesso  di  questa. 

Biella.   —   /^  rei^olatneiito  per  In  muniopn^ 
iizzìzion.-  tieU'aJJissionf  rt^pìuto  dttll' autont^ 
tuioria.  —  Togliamo  dal  /h'svej^/io  :  _ 

I  lettori  ricorderanno  che  nell'  ottobre 
scorso,  quando  dov^^va  esser  presentato  alla 
discussione  del  Consiglio  Comunale  il  rego-, 
lamento  per  la  municipalizzazione  delle  aRis-' 
sioni,  pur  dichiarandoci,  in  massima,  favore- 
voli alla  municipalizzazione  di  quel  servizio,, 
abbiamo  fatto  rilevare  alcune  pecche  del  re>-ì 
golamento  stesso. 

Vn  consigliere  si  fece  eco,  alla  discussione 
consigliare,  di  una  parte  delle  nostre  osser- 
vazioni, che,  trovate  giuste,  portarono  *\  rin- 
vio del  regolamento  alla  giunta,  perchè  ve—j 
nisse  modificato. 
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Uno  dei  capisaldi  della  nosfra  nppoftizione 

regolamento  cosi  com'era  formato  —  della 

ile  però  nessuno  s^  fece  «co  in  consiglio  — 
era  il  fatto  di  voler  considerare  nmnicipaliz- 
abile  anche  la  distribuzione  dei  foglietti  vo- 
lanti, fatta  hrevimanu  per  le  strade. 

Noi  abbiamo  si><itt'nut<i  chr  la  distribuzione 
dei  nunifestini  non  poteva  essere  municipa- 
Ijzjcabilc.  perche  la  legge  parla  di  ti//tsstoHÌ. 
ed  afT"  vuol  dire    applicazii»ne  alle  pa- 

rtii *:  -ti.   scritti,   ngurc,   eco,   e  non 

può.  certamente  rnmprendcrr  sotto  questa 
dcnominaziune  la  distribuzione  l'alta  a  mano 
per  le  vie. 

A  quanto  pare  la  Giunta,  guidala,  non 
jWppiamo  da  qual  principio  di  feroce  fiscali- 
burcKraCico  che  urta  col  buon  senso  e 
tl.i  IiK'i.-a,  ha  voluto  mantenere  questa  di- 
»}  -  asìiurda. 

■  ^,  .1  ;ippiamo  che  Tautorità  tutoria  ha  sòi/- 
fnh}.  c»»m'*  <i  MiMJ  dire  il  regolamento  in  parofa* 
preci-^  •■d  in  ispecìal  modo  per  la  illega- 

uUl.r><>  tuzionalicadi  quella aisposizione. 

Da  parte  nostra  —  per  ciuanto  essa  avreb- 
be -';>:.)  un  vantaggio  alla  quarta  pagina 
d  'i  —  r'  n?   rnn;;ratu'Ìamo  coli  au- 

li  .ria  che  ha  informata  la  sua  de  libe- 

ra ■\  un  principio    di  giustizia  e  di  h- 

berta  di  commercio. 

MÌIbbo.  —    Im    municipaìizzazionr   dtW  t- 
rgia    fUttrica   n  Mtlmto.  —  Leggiamo    nel 
ihìre  'IWmro: 

ì\  ('  '  -t  provinciale  di  Sondrio,  riunito 

pochi    .  r  sono  in  sezii>ne -Straordinaria, 

dopo  «tvuio  il  consenso  dei  Comuni  intcres- 
•ati,  ha  approvato  integralmente  In  schema 
<&  convenzione  proposto  fra  il  Comune  di 
'.i  Provincia  di  Sondrio  ed  i  Comuni 
"  iml>nfi?ri)  dell'alta  Adda  per  deri- 
iì"Ui  idrauliche  dell'Adda  e  del  Roascoin 
rorc  del  Comune  di  Milano.  Ha  deliberato 
inoltre  di  stipubrc.  in  conformità  al  detto 
ftchcnta  ed  in  unione  ai  Comuni  dell'Alta  Val- 
leilina.  la  formale  convenzione  del  Comune 
di  Milano,  e  di  autorizzare-  il  Presidente  della 
Deputazione  Provinciale  a  sottoscriverla. 

Palermo.  —  Purafio  i  consumatori!  —  To- 
gliamo dal  giornale  *  L'  Ora  »  : 

Spettacolo  di  cinismo  amministrativo  mai 
risto  qucU>j  di  ieri  al  Consiglio  comunale.  Se 
le  mificric  della  nostra  vita  pubblica  dovessero 
elBgiaru  ctin  un  segno  tangitiile,  rappresen- 
tativo, esse  non  potrebbero  trovarne  migliore 
deBft  sua  rappresentanza.  Perché  siamo  arri- 
vati colla  nausea  fino  alla  gota,  I^gendo 
3uanto  *i  ò  svolfo,  ieri,  nella  pubblica  seduta 
ri  Consiglio.  I)i  fronte  al  consigliere  Armò, 
che  denunzia  lo  scherzo  crudele  ed  invere- 
condo della  cusidetta  refezione  scolastica,  nella 
quale  si  da  ai  nostri  poveri  figli  non  pane,  ma 
mattonelle  di  cemento,  sciupando  allegramente 
in  questo  desinare  chimico  la  bellezza  dì  cen- 
tomila lire  dei  contribuenti;  di  fronte  al  prof. 
Manfredi,  che  denunzia  gli  agguati  che  ammi- 
oifttnuione  con  la  complicità  della  direzione 


dell'azienda,  perpetra  ed  intende  perpetrare 
alla  cittadìnanz.i.  con  il  regolamento-capestro 
del  nuovo  servizio  municipalizzato,  fra  il  si- 
lenzio e  l'ignavia  di  un  intero  consiglio,  cha 
tentò  di  spalleggiare  t  bancarottieri  della  mu* 
nicipaliz/a/ioiie.  si  dove  assistere  all'incredi- 
bile spettacolo,  dato  da  un  giovane  a-»sessnre, 
—  bo.itiir  à  titut  fiìirt  dell'odierna  amministra- 
zione —  che  di  fronte  alle  accuse  gravi  del- 
l'Artnh  e  del  Manfredi  si  limitò  ad  annunziare 
la  solita  inchiesta  per  le  frodi  nella  refezione 
scoLtstica.  ed  a  proporre  una  «analoria  per 
il  regolam-nlo-capcstro. 

Cosi,  quest"  amministrazione  comunale, 
composta  di  vecchie  volpi  amministrative, 
quasi  vergognosa  dei  propri  atti,  ha  dovuto 
ricorrere  all'  uomo  nuovo,  al  giovane  ex  an- 
tiniunicipalizzatorc.  per  trovare  l'oratore  in 
sua  difesa  per  tutte  la  bestialità,  per  tutte  le 
colpe,  per  tutte  le  indegne  .i/toni  commesse. 

E  s'^*  dovuta  sentire  dal  Sangiorgi,  arri- 
vato al  Comune  come  un  sollìo  di  vita  nuova, 
la  difesa  di  tulio  un  procedimento  crimino'io. 
che  ha  la  sua  estrinsecazione  nel  regolamento 
dell'azienda  del  gaz,  e  s'è  dovuto  apprendere 
dall-'  5U*  'abbrp.  che  :|  regolamento  d'ciphna 
fifitUsimti  i  rapporti  tra  l'azienda  ed  i  con- 
sumatori I 

Perche  b  icmpa  che  i  cittadini  sappiano 
che  questa  municipalizza/ione,  pnma  nella 
serie,  t  servita  coprire  le  falle  di  un' ammi- 
nistrazione spi  •■  provincialescamenie 
litigiosa,  e  gli  ili  'a/icnda  debbono  siT- 
vire  per  supplire  il  disavanzo. 

Ora  la  citU,  votando  il  rr/m'udum  per  la 
municipalizzazione  del  gaz,  intese  avvantag* 
giarsì  col  prezzo  minore  e  con  la  migliore 
qualit  ),  non  sospettando  che  i  suoi  ammini- 
ttralon.  con  sistetni  che,  esercitati  dalle  im- 
prese private  o  dalle  Società.  a\Tebbero  potuto 
denunziarsi  al  magistrato  penale,  dovessero 
servirsene  c<ime  un  mezzo  di  imporre,  indi- 
rettamente, un  tributo. 

Cosi  e  avvenuto  che  ogni  consumatore  ha 
dovuto  avere  la  sorpresa  di  pagare  quasi  il 
thffiìo  di  pnma,  e  per  una  qualità  di  gaz 
privo  di  calore  e  di  potenza  luminos.i. 

In  altri  termini  :  quello  che  non  fecero  mai 
le  imprese,  fa  ogjji  il  Comune  !  Questo  tra- 
dotto davanti  il  magistrato  penale,  ieri,  per 
contra\'ven2Ìone  al  peso  del  pane  municipale, 
fu  assolto  per  mancanza  di  dolo;  denunzialo 
domani  per  frode  in  commercio,  per  la  cattiva 
qualit.i  del  gaz,  avrà  da  opporre  il...  regola- 
mento. 

Per  esso,  infatti,  l'azienda  può  estrarre 
gaz  dal  carbon  fossile  e  da  quahiasi  t/fhvafo, 
per  esso  può  dare  quel  potere  luminoso  che 
ftto/r  :  per  esso  ò  vietato  ti  n>fitrf%/to  dei  le- 
gittimi contraenti,  i  consumatori;  per  esso  si 
dà  facoltà  al  direttore  di  far  pagare,  antici- 
patamente, air  abbonato  una  stmmta  a  tiìa/o 
M  earansia  pd  tonsnmo  ,r».. 

voi  capite  cosa  significhi  questa  facoltà, 
nelle  mani  d' un  capo  di  a/iencla,  sotto  la  pro- 
tezione dell'  amministrazione  comunale  ? 
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Or  tutto  ciò  è  semplicemente  rivoltante. 

La  Commissione  ael  gaz  commise  un 
primo  atto  che  ci  sembrò  debolezza,  fornendo 
al  Comune  le  200.000  lire,  che  servivano  pei 
canuti,  per  rattoppare  il  bilancio  stremato. 
Ma  il  regolamento  odierno  segnala  tutto  un 
accordo  tra  Commissione  amministrativa  ed 
Ammmistrazione  comunale! 

Ecco  perchè,  da  qualche  tempo,  il  comm. 
Enrico  Pagano  va  annunziando,  in  privato, 
la  sua  prossima  uscita  dalla  Commissione! 
Non  volendo  fare  dedizione  di  se.  non  vo- 
lendo rendersi  complice,  preferisce  il  ritiro! 

Ora  noi  intimiamo  a  tutti  {)uesti  signori^ 
di  restare  al  loro  posto,  perché  le  cariche 
pubbliche  si  accettano  con  le  loro  respi)nsa- 
bilita.  E.  primo  di  tutti,  responsabile  di  fronte 
alla  cittadinanza,  è  il  Presidente  della  Com- 
missione, sulla  cui  integrità  ed  onesta  indi- 
scussa, noi  dobbiamo  fare  assegnamento. 

Ma  né  dedizioni,  ne  fughe.  La  cittadinanza 
deve  sapere  da  voi.  commissari,  se  sotto  le 
spoglie  di  un  istituto  mudcrno,  la  municipa- 
lizzazione, si  ascondi',  un  sistema  di  imposta 
o  di  taglia  personale  pel  contribuente.  Que- 
sto deve  sapere,  questo  v'  impone. 

-  CONSIGLIO  COMUXALK.  -  La  mu- 
nte iptilizzii'iom  del  servizio  pubblico  delle  tìj^s- 
sioni.  —  (Seduta  del  6  maggio)  : 

ragiino  Riz'su.  assessore  della  P.  U.,  rife- 
risce sul  progetto  di  municipalizzare  il  servi- 
zio dtlla  alVissione  pubblica. 

Il  servizio  potrebbe  dare  al  Comune  un 
reddito  d;  L.  36.000. 

Occori'c  perù  nominare  un  ispettore  e  quat 
tre  facchini  per  l'anìssione. 

helìarohi,  Fiore  ififto,  Pitré,  Diliberto  espon- 
gono dei  dubbi  sull'utilità  di  questa  munici- 
palizzazione se  SI  debbono  creare  nuo\i  im- 
piegati. 

Cti/i/n'l/atti  approva  la  municipalzzazione. 

Pahzzofo  è  anche  favorevole  perchè  oc- 
corre impinguare  i  proventi  del  Comune  -- 
quanto  al  personale  non  e'  é  bisoj^no  che  si 
procedi  a  nuove  numine  quando  il  Comune 
na  molti  inriiegaii  fuori  ruolo,  e  parecchi 
altri  die  sono  stipendiati  senza  alcuna  occi- 
pazione. 

Bosco  sostiene  cho  non  v*è  alcun  dubbio 
che  il  municipio  abbia  diritto  di  municipaliz- 
zare questo  servizio  con  monopolio.  K  vuole 
che  il  progetto  sia  più  completo  —  pensando 
a  sfruttare  meglio  tutti  i  mezzi  di  cui  il  mu- 
nicipio può  disporre  per  ottenere  dalla  reciame 
un  reddito  maggiore.  Propone  quindi  un  breve 
rinvio  per  completare  il  progetto. 

Attlni:  dice  che  le  condizioni  del  bilancio 
sono  tali  da  imporre  la  necessità  di  cercare 
nuovi  introiti  per  riparare  in  parte  alle  enor- 
mi nuove  spese  ! 

La  somma  ricavata  dalla  municipaUzza- 
zione  de!  gaz  è  ben  [x>ca  cosa,  e  l'organico 
centrale  —  che  l' oratore  approva  —  darà  un 
aggravio  non  minore  di  quattrocentomila  lire! 

Quindi  è  urgente  procedere  a  quest'altra 


municipalizzazione,  eh' è  tra  le  più  facili  e  li 
più  sicure. 

E  non  crede  sìa  il  caso   dì    un   rinvio 
il  Consiglio  deve  oggi  approvare  la  munici- 
palizzazione   salvo    ad    allargare    ìl    servizio^ 
mano  mano.  ^H 

Sen.  Tasca  Lanza  difende  la  sua  ammìnN 
strazione  dall'accusa  del  cons.  Napoli  di  fare 
troppe  sp2se  —  si  tratta  invece  di  sole  operofl 
pubbliche  necessarie.  ^^ 

Protesta  energicamente  che  ad  ogni  passo 
le  intercapedini  dell'autorità  tutorie  interrom- 
pono l'azione  del  Comune  e  tutta  la  buona 
volontà  della  Giunta  s'infrange  contro  la  bu- 
rocrazia I 

Pagano  Pizzo  difende  lungamente    il  suo 
progetto  affermando  che  allo  stato  delle  cose     1 
ò  lI  più  utile  ed  opportuno.  ' 

Pitrr  domanda  se  Società  private  abbiano 
fatto  offerte  per  1*  appalto  delle  atlissioni. 

Pagano    Risso    risponde    che    una    prima 
proposta  venne  dalla  Società  dell'  alTizioni  dii 
Napoli  ed  una  seconda  è  arrivata  da  Milani 
con    la   quale   si   offrono   cinquantamila   lii 
all'anno. 

Ad  ogni  modo  interessa    per   ora  delibe- 
rare la  municipalizzazione  salvo  a  discuterei 
poi  se  sia  da  accrttare  1  ualche  offerta.  I 

Il  Consiglio  unanimemente  passa  alla  di- 
scussione degli  articoli  del  progetto  di  mu- 
nicipalizzazione. 

Ma  sono  le  ore  19,30  e  si  rinvia  la  sedui 


di^ 

'il 


I 


Roma.  —  /.e'  affissioni  mitnicipaiiszaie.  — ' 
La  Giunta  comunale   deliberò   di  presentare 
solk'C)t.n:nente  al  Consiglio  comunale  la  p 
posta  per  la  municipalizzazione  del    servizi 
di  affissione. 

Torino.  —  La  twt  licipafizsazioite  delie  a. 
/>o/>olan  re^fituto    lial    Consiglio   Com-nnie 
Torino.  —   Il   IO  aprile  si  iniziò  al  Concigli* 
municip:>le  di  TorÌni>  la  discussione  sulle  pi 
poste  della  Giunta   per   le   case    popolari. 
consiofliere  socialista    Nofri    sostenne    che   i| 
problema  delle  abitazioni  popolari  deve  essei 
risolto  dal  Municipio  e  non  da  un  ente  auto- 
nomo, coiti:;  inten  le  la  Giunta.  Presentò  pc 
un  ordine  del  gtorno  in  cai  senso. 

Dopo  un'ampia  dJscu.S'^innc,  si  venne  alll 
votazione  per    appello    nominale    sull'  urdint 
del  giorno  Nofri  :  risposero    no.    vale  a  dir< 
contro  la  municipalizzazione,  50  consiglieri 
sì,  cioè  favore.  13  consiglieri  socialisti. 

^  P,'r  la  municifializzaziom  dei  tram iviiv^ 
A.  L  —  La  Commissione  per  il  crediti  co-S 
mimale  e  provinciale,  sotto  la  presidenza  del 
comm.  Saivarezza  consigliere  di  Stato,  in 
sede  di  assunzione  diretta  di  pubblici  servizi, 
ha  confermato  la  precedente  decisiune  pel 
riscatto  delle  linee  per  l'esercizio  diretto  da 
parte  del  Municipio  di  Torino  delle  Traiuvie 
elettriche  gestite  dalla  Società  Klettrica  Alta^ 
Italia.  f 

Vicenza.  —  Proposte  di  acquisto  d'energia 
elettrica  per  supplire  alla  dejtcenza  dell'Officina 


459 


érì  GoM.  —  Togliamo  dalla  P/-ovi:i<iaiÌi  Vi- 
etmM4i,  6  apnle  : 

\^:t  Cutrtn  ha  pubblicato  una  relazione 
«iHa  ;  I  di  acquisto  di  energia  elettrica 

e  relativa  'Ji>tribuz)onc  per  supplire  alla  de- 
fioeiua  dell' ulfìcìna  cuinunalc  del  Gaz. 

Es93  nchiama  una  dichiarazione  del  1898 
nella  quale,  avvertito  che  l' acquedotto,  la 
iUununa/Kine  a  gaz  e  la  illuminazione  elettrica 
tono  intimamente  Ii'^ati  da  una  questione  di 
fora  motrue,  indicava  una  sohi/tont*  unica 
per  i  tre  problemi  ;  procurarsi  una  forza  mo- 
incc  a  buon  mercato  che  il  giorno  muovale 
pompe  dell'acquedotto  e  la  notte  mandi  la 
corrente  per  le  lampade  ad  arco   della  cittÀ. 

La  verità  di  questa  dichiarazione  ricono- 
sciuta allora  da  tutto  il  Consiglio  comunale, 
si  t  resa  sempre  più  manifesta  ed  evidente. 

Nonostante  le  radicali  trasformazioni  e  i 
rilevanti  ampliamenti,  la  nostra  officina  del 
pax  è,  specie  nelle  condutture,  assolutamente 
m-  *'  te  alle  ognnr  crescenti  esigenze,  al 
che  da  parecchio  tempo  si  è  do- 
to sospendere  qualunque  nuova  concessione 
bisogni  del  pubblico  :  .sia  per  luce  e  ri- 
scaldamento, come  anche  per  forza  motrice 
e.  d'altro  canto,  per  l'innalzamento  dell'acqua 
dell'acquedotto  si  continua  a  spendere  somme 
es^eratc,  rese  inevitabili  tanto  dal  genere 
delia  forza  quanto  dalla  sproporzione  della 
potenza  delle  macchine  in  confronto  al  bi- 
sogno. 

Resosi  quindi  più  che  mai  necessario 
racquieto  di  energia  elettrica,  la  Giunta  sa- 
rebbe arrivata  ora  a  trovare  il  bisogno  nel- 
f  offerta  di  circa  800  cavalli  vapore  garantiti 
continui  fatta  dalla  Società  Adriatica  di  Elet- 
tncità  con  sede  m  Venezia,  che  li  deriva  da 
una  sua  parziale  concessione  del  Collina  tc- 
oeodo  inoltre  una  riserva  a  vapore  a  Padova 
ed  avendo  ancora  in  costruzione  un  impianto 
dt  altri  6000  cavalli  al  Cismon  su  quei  di 
Belluno. 

Uno  dei  punn  principali  della  convenzione 
che  la  Giunta  trattò,  e  che  sottopone  al  Con- 
silio, fu  la  netta  delimitazione  aella  sfera  di 
inEuenza  in  cui  la  Società  Adriatica  poteva, 
indipendentemente  dal  contratto,  fornire  la 
eoa  energia  ad  altri  nel  Comune. 

Si  credette  conveniente  aggiungere  alla 
dlummaxione  pubblica  e  forza  motrice  elettrica 
per  r  acquedotto  anche  la  distribuzione  di 
energia  per  luce,  forza  e  riscaldamento  elet- 
trico per  privati.  5cr\'endo  ciò  a  suddividere 
le  spese  generali  su  un  maggior  cosumo  e 
ottenendo  il  vantaggio  di  arrivare  a  una  cifra 
tale  di  acquisto  di  energia  da  procurare  sem- 
pre più  i  maggiori  sconti  proporzionalmente 
•cattati  nella  Convenzione.  1  220  KAV.  — 
osserva  la  relazione  —  da  consumarsi  entro 
18  mesi  dall'inizio,  saranno  facilmente  rag- 
giunti quando  si  pensa  che  ne  occorrerebbero 
subito  gì^  circa  80  per  illuminazione  pubblica 
arca  15  per  illuminazione  di  uffici  comunali 
e  urea  30  per  Tacqucdotto. 

La  relazione  giudica  non  elevato  il  costo 


di  L.  ai6  circa  per  cavallo  di  forza  ouando 
s  consideri  che  con  e*so  si  toglie  a  \  icenza 
un  temibile  concorrente,  mentre  la  prtjduzione 
di  e»so  coi  più  moderni  sistemi  <!i  energia  a 
vapore  costerebbe  nelle  24  ore  circa  L.  400; 
inoltre  c»s«j  obbliga  la  Siwiet^i  a  tenere  il 
Kilowalt  3  disposizione  del  Comune  per  l'in- 
tero anno,  mentre  sarÀ  solo  pagato  in  tanti 
.sedicesimi  se  mese  per  mese  ve  ne  sari  il 
relativo  consumo  ;  devonsi  infine  considerare 
gli  .sconti  convenuti  in  proporzione  dell'  au- 
mento del  consumo. 

Ne  V*  <•  da  temere  —  dice  la  relazione  -* 
che  mancheranno  1  consumatori.    * 

E'  vero  che  la  forza  elettrica  pel  prezzo  a 
cui  generalmente  ^i  \*ende  costa,  in  confronto 
del  gaz  povero  a  continuato  orano,  qual- 
cosa di  più  :  (•  pur  vero  ehc  la  lu<-e  ridine^ 
a  parità  di  candele  col  gaz  sistema  Aucr 
costa  alquanto  di  più  :  ma  ci  sono  altre  co- 
modità tecniche  ed  esigenze  del  progresso 
che  compensano. 

Con  la  concessione  di  energìa  anche  per 
piccole  forze  ad  utenti  privali,  si  soddisferà 
ad  uno  dei  più  sentiti  bisogni  «oeiali  quale 
quello  di  mettere  la  piccola  industria  m  mi- 
gliori condizioni  per  lottare  contro  b  grande 
industria  invadente  ed  assorbente  ;  e  con  la 
tariffa  a  forfait  di  L.  20  annue  (cent.  5  e  mezzo 
al  giorno)  che  si  ha  idea  di  attuare  per  pic- 
coli impianti  di  due  lampade  a  commutatore, 
la  luce  verrebbe  a  costare  all'  operaio  in  mi* 
sura  cosi  modesta,  che  anche  per  quoto  si 
ha  la  convinzione  di  fare  opera  eminente- 
mente sociale.  Come  già  abbiamo  detto,  anche 
parecchi  servizi  comunali  avranno,  dalla  con- 
venzione, un  diretto  materiale  vantaggio,  l'na 
lamp.ida  ad  arco  da  500  candele,  accesa  per 
circa  3000  ore  .ili' anno,  costerà  L.  127,  e  so- 
stituir.1,  però  con  tanta  maggior  luce,  non 
meno  di  3  lampade  Auer  di  x^  candele  com- 
plessive, del  costo  di  I-.  13P.  Un  eavallo  elet- 
trico per  l'acquedotto  costerà  L.  ai6,  mentre 
il  fin  qui  usato  cavallo  a  vapore  costa  nelle 
5000  ore  di  consumo  nell'  anno,  circa  L.  300 
di  solo  carbone.  Combinando  poi  di  far  uin- 
zionarc  l'acquedotto  nelle  ore  della  giornata 
in  cui  non  occorre  la  illuminazione,  I  energia 
elettrica  per  1'  acquedotto  risulterà  completa- 
mente gratuita,  come  risulterà  quasi  gratuita 
quando  avremo  bisogno  di  adoperarla  per 
altri  nuovi  esercizi  industriali  del  Comune  da 
far  funzionare  nelle  ore  di  minor  consumo. 

Per  regolare  il  servizio,  come  risulta  dal 
progetto,  SI  preventivano  L.  300  mila  da  pro- 
curarsi con  un  mutuo  o  prestito,  chiedendo 
al  Consiglio  V  autorizzazione  di  iniziare  la 
fornitura  di  quanto  occorre  col  mezzo  della 
trattativa  privata  salvo  assoggettargli  i  con- 
tratti per  l'approvazione  quando  stano  cnm~ 
pletamente  dehniti,  e  ciò  perche  ùrge  di  trat- 
tare le  ordinazioni  molto  per  tempo. 

La  Giunta  calcola  di  stabdire  la  condut- 
tura ad  alta  tensione  quasi  tutta  sotterranea, 
e  tutta  aerea  quella  a  bai^sa  tcnsiunc.  I  tra- 
sformatori saranno  14  disposti    in  vari  punti 
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della  città.  Il  progetto  prevede  un  tale  au- 
mento di  consumi  da  arrivare  ad  un  complesso 
di  circa  750  K.  W. 

La  proposta,  oltre  migliorare  l'andamento 
del  servizio  dell'acquedotto,  viene  in  speciale 
aiuto  alle  deficienze  ripetutamente  constatate 
dell*  azienda  del  gaz.  la  quale,  se  non  si  prov- 
vederù  supplendo  ai  bisogni  coli'  energia  elet- 
trica, imporrà  assolutamente  entro  quest'anno 
la  spesa  di  U  200  mila  per  sostituzione  di 
tubazioni  a  gaz,  somma  gettata  pui  quasi  com- 
pletamente perchè  la  Società  sopravverrebbe 
nel  contempo  a  fornire  luce  elettrica  ai  pri- 
vati in  concorrenza  col  gaz  municipale. 

l.a  Giunta,  concludendo  essere  assoluta- 
mente indispensabile  che  l'occorrente  per 
r  illuminazione  elettrica  sia  pronto  pei  pruni 
mesi  del  prossimo  inverno,  propone  che  il 
Consiglio  deliberi  : 

di  ampliare  il  servizio  municipale  del 
gaz  per  illuminazione,  riscaldamento  e  forza 
ad  uso  pubblico  e  privato,  riattivando  il  ser- 
vizio di  energia  elettrica  già  esercito  dal  D> 
mune.    con    le    opportune    modificazioni    del 

caso  ; 

di  assumere  col  i.  novembre  1907.  per 
l'esecuzione  di  questo  progetto,  un  mutuo  di 
L.  300.000  con  la  Banca  I*opolarc-  di  Vicenza 
all'  interesse  del  3.60  per  cento  netto  ; 

di  approvare  la  Convenzione  stipulata 
con  la  Società  Adriatica  di  Elettricità  forni- 
trice dell'energia,  di  cui  il  preliminare  in 
data  20  marzo  corr.  ; 

di  mandare  alla  Giunta  l' incarico  per 
r  esecuzione  di  ogni  dettaglio  per  la  riattiva- 
zione del  suddetto  servizio,  provvedendo  ai 
lavori  anche  a  trattativa  privata  secondo  il 
migliore  interesse  del  Comune. 


Riferiamo  i  punti  che  ci  sembrano  più  im- 
portanti del  progetto  di  convenzione  per  la 
fornitura  dell' energia  elettrica. 

{Art.  I.  e  V.)  La  Società  Adriatica  fornirà 
al  Comune  l'energia  elettrica  —  corrente  tri- 
fase a  42  periodi,  alla  tensione  di  62oo|6ox) 
wols  in  ragione  di  Ure  295  per  ogni  kiknvatt 
anno  ;  con  1*  obbligo  nel  Comune  di  raggiun- 
gere nel  termine  di  18  mesi  la  richiesta  di 
ìvw.  220. 

Art.  VI.  La  Ditta  fornitrice  si  obbliga  di 
non  vendere  ad  altri  ne!  Comune  di  Vicenza, 
energia  elettrica  sotto  qualunque  forma,  né 
direttamente  né  indirettamente,  vietando  al- 
tresì qualsiasi  vendita  di  energia  da  parte 
dei  suoi  clienti. 

Nella  zona  del  territorio  comunale  fuori 
della  cinta  daziaria  murata  attuale,  la  Ditta 
fornitrice  potrà  vendere  energia,  ma  per  il 
solo  scopo  di  forza  motrice  e  di  riscaldamento 
industriale,  esclusa  quindi  ogni  vendita  a  scopo 
di  illuminazione,  di  nscaldamcnlu  non  indur- 
striale  e  di  forza  motrice  per  ventilatori  non 
industriali  e  piccoli  motori,  dei  quali  pìccoli 
motori  la  potenza  cemplessiva  per  ogni  utente 
non  supererà  un  cavaìlo  elettrico  ai  morsetti. 


11  Comune  per  la  stessa  zona  si  impegna 
di  non  fornire  energia  per  quanto  viene  sopra 
riservato  alla  Ditta  fornitrice,  tranne  che  per 
r  entTgia  che  potesse  occorrergli  per  l'eser- 
cizio dei  trams  cittadini  per  quanto  siano  pro- 
lungati nel  Comune  fuori  della  cinta  daziaria, 
pei  quali  si  mantiene  libertà  piena. 

Il  Comune  si  riserva  poi  ancora  piena  li- 
bertà, fuori  della  cinta  daziaria,  di  fornire 
energia  elettrica,  anche  per  forza  motrice,  a 
tutti  i  propri  locali  ed  esercizi  cui  abbiso- 
gnasse. 

Ai  propri  utenti  industriati,  hmitatamcnte 
agli  stabilimenti  nei  quali  vi^ne  usata  l'ener- 
gia ceduta  ai  medesimi,  ed  escluse  le  abita- 
zioni, la  Società  potrà  fornire  energia  anche 
a  scopo  di  illuminazione. 

(Art.  VII).  La  fornitura  incomincierà  non 
più  tardi  di  9  mesi  dopo  l'approvazione  della 
convenzione. 

(Art.  X).  La  convenzione  avrà  la  durata 
di  anni  io,  con  facoltà  nel  Comune  di  proro- 
garla di  quinquennio  in  quinquennio,  con  uno 
sconto  del  5  per  cento  sui  prezzi  azionali, 
nel  priniD  quinquennio  ;  e  deli'S  per  cento  nei 
quinquenni  successivi. 

E'  poi  stabilito  che  la  stazione  di  ricevi- 
mento, trasformazione,  misura  della  corrente, 
ecc.  —  da  costruirsi  nelle  vicinanze  di  Porta 
Padova  —  sarà  costruita  dal  Comune,  che  ne 
resterà  proprietario  ;  e  fornita  a  spese  della 
S.  A.  degli  occorrenti  apparecchi. 


La  energia  tkttrka.  —  <-  Proposta  di  acqui- 
sto d*  energia  elettrica  e  relativa  distribuzione 
per  supplire  alla  deficienza  del  gaz  e  ap- 
provazione di  convenzione  con  la  Socie'' 
Adriatica  di  elettricità,  nonché  di  pro\•^'ed 
menti  finanziari  per  far  fronte  alle  spese 
impianto:  deliberazioni  relative". 

Il  Sindaco  dà  per  letta  la  Relazione  su 
l'acquisto  e  la  distribuzione  dell'energia  elet- 
trica, che  lu  stampala  e  della  quale  la  Pro- 
vincia ha  dato  conto     Riferisce    poscia   sulla 
contrazione  del  prestito    per    far    fronte  alle 
spese  d'  (mpianio.   Si  adaottó    la   forma    del 
mutuo  chirografario  di  cui  dimostra  i  vantaggi] 
in  ordine    al  fisco,    e  per    il  quale    la  Band] 
Popolare  fece  tali  condizioni  da  sconsighari 
trattative  con  altri  istituti. 

Aperta  la  discussione  generale  il  consi- 
gliere A*.  Ziìeri  legge  una  dichiarazione  di 
approvazione  del  progetto,  di  plauso  e  di  fidu- 
cia nel  Sindaco  e  nella  Giunta.  Non  entrain 
particolari  :  fa  soltanto  raccomandazione  che 
non  SI  sostituisca  d'un  tratto  dappi-rtutto  la 
luce  elettrica  a  quella  del  gaz  ma  si  proceda 
avuto  figuardo  al  consumo  e  alla  importanza^ 
delle  strade.  ^| 

Da  Schio,  che  era  distratto,  crede  il  cons.     ' 
Zilon  .volesse  limitare  la  discussione  e  pro- 
testa.   '  '  ^B 

Zi/eri  e  il  Sindaco   lo   tranquilizzano     D" 
Sindaco  accetta  anzi  la  raccomandazione  del 
cons.  Zileri.  La   luce  elettrica   si    applicherà 
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■an  mano,  sccondu  la  lociliU  e  le  oondiziuni 
di  rasa,  e  dow  ri  sia  un  centro  dì  consumo 
da  parte  dei  privati. 

Anche  Mi  Sc/tto  approva  ta  proposta  della 
Giunta. 

Un  dubbio  e«.prime  il  cons.  Stirfori  circa 
al  prr/20  a  CUI  !»i  dovrebbero  pagare  1  aao 
K.  W.  da  consumarsi  entro  1  18  mesi  dall'i 
mzto.  Egli  ns|>onde  il  Sindaco  rassicurandolo 
colla  fiducia,  tratta  daJI*  esercizio  di  altre  città, 
dì  superare  «ubit^>  quel  consumn. 

Ptcroii  trova  acct'ttabile  la  proposta  della 
Giunta.  Certo  il  prezzo  di  I,.  295  è  alto.  Ma 
dipende  dalle  condizioni  in  cui  risfH>tto  all'e- 
nrma  elettrica  si  trova  il  Veneto.  Meglio  se 
U  Cxtmune  fosse  padrone  dell'impianto.  Ma, 
se  non  e  cosa  impossibile,  e  molto  ditlicile, 
per  ora  almeno.  Vorrà  dire  che  diventando 
poMibile.  CI  sciòglieremo  dalla  convetuione 
allo  Mraderc  dei  10  anni. 

A»  Schio  ricorda  i  precedenti  progetti  di 
derivazione  di  forza,  e  tra  gli  altri  quello  del- 
l'mg.  Sartori,  [lerchè  si  veda  se  contengano 
oaalche  tibra  sana  da  utilizzare  nel  senso 
detto  dal  cons.  Piccoli. 

P't*  fvt,  Rirhi.imandosi  .ippunto  al  pro- 
jettr.  Sanon,  ricorda  che  allora  gli  fu  detto 
tV  luttura  pubblica  non  poteva  ser\'ire 

p^.  >iribuzione  privata. 

^tmiiU'fK  Infatti  si  faranno  linee  separate: 
b  linea  degli  archi,  quella  delle  lampade  ad 
iticandescenza  pubbliche  innestate  con  le  pri- 
vate, e  quella  per  la  forza  ai  privati. 

f*ir»i//o  voterà  in  favore,  ma  desidera  una 
spK^zione.  Ku  detto  che  col  mutuo  jchiro- 
ymlano  si  evita  la  K.  M. 

Sindaco.  Si  diminuisce. 

'    Ai  privati  la  energia  si  concederà 
i  -da  contatore  ? 

Stniiam.  Con  i  due  sistemi,  come  indicano 
le  tre  linee  proposte. 

CkffntUo.  Avverte  che  facendosi  il  calcolo 
oelle  ore  di  massimo  consumo  si  pagherà 
Dotto  e  che  bisognerà  per  ciò  nelle  ore  bian- 
che, del  giorno,  pensare  ad  una  distribuzione 
a  vile  prezzo  dell'energia;  e  vorrebbe  che 
la  Centrale  fosse  posta  a  S.  Biagio,  dove  b 
r  ufficio  dei  Comune,  anziché  a  Porta  Padova, 
rilevando  i  danni  che  potrebbero  derivare 
dall'  averlo  fuori  dell'  immediato  controllo. 

SindartK  Si  è  pensato  a  togliere  il  pencolo 
di  CUI  la  prima  osservazione  del  cons.  Che- 
mcllo,  anche  con  1*  .icqutsto  di  un  motore. 
Qttmnto  all'ubica/iom:  della  centrale,  lo  prega 
d:  :.irsi  di    questa    dichiarazione:    che 

fa;  Ito  percht-    sia    posta    a    S.  Biagio, 

come  ne  ha  fondata  speranza. 

E  si  inizia  l'esame  degli  artìcoli  della  con- 
venzione coir  Adriatica. 

Al  1  articolo,  lìothì^zi  si  allarma  del  fatto 
che  per  1  giorni  fcsti\n  ^  fissato  un  maggior 
buso  di  tempo  per  i  lavori  di  nparazione.  Gli 
risponde  il  Sinaaeo  che  0  conforme  a  quello 
di  altn  paesi  —  e  tira  via. 

Al  11  !  "  '^nrturi  e  Chemflln  vorreb- 
bero una  >  /ione    per    la  località  della 


Centrale,  ma  aderiscono  alla  proposta  del  Sin- 
daco di  aggiungere  all'  ordmc  del  giorno  la 
raccomandazione  che  sia  posta  a  S.  Biagio. 

K  si  aiiprovano  «enza  di&eussione  Ì  restanti 
articoli  aella  Convenzione. 

Si  pone  quindi  a  partito  qiirst'  ordine  del 
giorno  che  è  votato  per  divisione  tvu  domamia 
del  cons.  Piovrnr. 

«  Il  Consiglio,  udita  la  relazione  della 
Giunta, 

dfliì*rra 

di  ampliare  il  servizio  municipale  del  gaz  per 
illuminazione,  riscaldamento  e  forza  ad  uso 
pubblico  e  privato,  riattivando  il  servizio  di 
energia  elettri»  n  rcilo  dal  Comune,  con 

le  opportune  ni  >->ni  del  caso,  sectmdo 

il  progettfi  allegato  ; 

di  assumere  col  1  novembre  1907,  per  l'e- 
secuzione di  questo  progetto  un  mutuo  dì 
L.  300.000  con  la  Banca  Popolare  di  Vicenza 
ali*  interesse  del  3.60  "  ^  netto,  estinguibile 
entro  il  i.  maggio  1939  mediante  semestralità 
costanti  e  posticipate  comprensive  d*  interessi 
e  di  quota  d*  ammortamento,  giusta  d  piano 
che  d?lla  presente  deliberazione  *  parte  in- 
tegrante ; 

di  obbligarsi  a  stanziare  nei  bilanci  futuri 
le  somme  necessarie  al  pagamento  dei  rela- 
tivi oneri  annuali  ; 

di  provvedere  alle  spese  di  quest'anno  ri- 
flettenti ra-ssunzione  del  detto  mutuo  coU'a- 
vanzo  di  amministrazione  del   1906  ; 

di  approvare  la  Convenzione  stipulata  con 
la  SocieW  Adriatica  di  Elettricità  fornitrice 
dell'energia,  di  cui  il  preliminare  in  data  ao 
marzo  corr,  e  fatta  alla  Giunta  la  raccoman- 
dazione che  la  stazione  centrale  venga,  invece 
che  in  Borgo  P<irla  Padova,  eretta  a  S.  Biagio, 
annessa  ali  officina  del  Gaz  ; 

di  mandare  alla  Giunu  1*  incarico  per  l'e- 
secuzione di  ogni  dettaglio  (>er  la  riattivazione 
del  suddetto  ser\'izio.  provvedendo  ai  lavori 
anche  a  trattativa  prìv.ita  srcondo  il  migliore 
interesse  del  Comune  * 

I  commi  primo,  quarto,  quinto  e  sesto  sono 
votati  ad  unanimità;  i  commi  secondo  e  terzo, 
che  riguardano  il  lato  finanziano,  sono  vietati 
ad  unanimità  meno  il  cons.  Piovene  astenuto 
per  incompatibilità  personale. 


CRONACA  DELL'  INDUSTRIA  DEL  6AZ 

ED   ELETTRICITÀ 

Rircdlosa  (Mudi).  -  In  weuilo  «  divene  deliW- 
raziou  del  Coofiglio  tomuulc.  J  touMcipio  bandm  le 
condizìoiu  di  appollo  per  U  ìlluminahonB  dcIL  dna  a  tace 
elettricA.  InUnlo,  qtulchc  offerta  e  già  pcrvrouta  aH* uffi- 
cio &  tefftetma. 

Bari.  -  Pa  t'iUuminazione  JcUa  cHlA.  ~  La  Giwita 
comutule.  lotto  la  prcàdenza  del  wkIbco  cav.  Mtlella. 
nelU  ftUA  ulttnu  tornata  apimm  ìl  tipo  ddU  lampada  a 
becco  Atnr,  prctcaialo  dala  Soàetè  ToKaa  in  CoopaMjr. 
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Con  queste  Umpacfe  saranno  illuminate  le  vie  della 
citta  dall'  altezza  di  via  Abate  Gimma  che  non  avranno 
Uicc  elctlrica. 

Fu  anche  presf^tsta  U  pianta  della  illuminazione  elet- 
trica. cKe  impianU .  •)  la  stessa  Società  del  gaz.  in  confor- 
mità della  convenzione  firmata  col  Comune.  La  commi»- 
aione  municipale  riferirà  al  più  presto  sul  progetto  in 
parola. 

Bertsnio.  --  Paae  in  preda  a  scariche  eUttrkhc  ~ 
Una  vittima  e  parecchi  contasi.  —  Gravi  dis^^azic  sono 
a\Tenute  il  3  giugno  a  Temo  d' Isola,  paese  ad  una  ven- 
tina di  chilometri  da  Bergamo,  posto  nella  cosidetta  re- 
gione dell'  Isola. 

Sin  dalle  prime  ore  del  mattino,  vari  abitanti  avevano 
avvertito  il  (unzionanenlo  non  tropixi  regolare  dell'  im- 
inanlo  dì  kice  elettrica,  ma  nessuno  »e  ne  preoccupò 
giudicandolo  doluto  a  condizioni  atmosferiche  Iranniione. 
Ma  più  lardi  incominciarono  gli  incidenti.  Il  piii  grave  e 
successo  neir  umile  casetta  colonica  di  certo  Cado  Grippa, 
che  solo  pochi  giorni  fa.  aveva  perduto,  quasi  insieme, 
e  la  moglie  e  la  figliuola  di  14  anni.  Una  seconda  5glia 
del  Grippa,  a  nome  Gioconda  -  una  contadinotta  di  16 
anni  —  dopa  d'  aver  gavetnalo  le  bestie  in  istalla,  verso 
le  ore  19  saliva  nell'interno  della  casa  e  si  disponeva  a 
curate  i  bachi  da  seta. 

All'uopo  afferrò  U  lampadina  elettrica  f>ortatÌlc,  che 
pendeva  in  meuo  alla  stanza,  ma  non  appena  l' ebbe 
stretu  fra  le  mini,  scnzs  aver  il  lemi>o  d'  emettere  un 
solo  grido,  cadde  a  terra  fulminata.  Certo  Luigi  Galbu- 
sera.  che  si  trovava  t^<K0  lungi,  accorse  allora  in  aiuta 
della  povera  ragazza,  ma  poco  mancò  eh'  egli  sJcsìo  non 
rimanesse  vittima  della  sua  generosità  :  appena  ebbe  messo 
te  mani  addosso  alla  ragazza,  una  potente  scossa  lo  fece 
cadere  a  terra  tramortito. 

Sparsasi  come  un  baleno  in  paese  la  triste  nuova, 
tosto  fu  un  accorrere  di  persone  terrorizzale  ed  urlanti 
pei  lo  spavento:  il  povero  Galbuaero  fu  subito  strappato 
di  dosso  alla  morta  e  salvalo. 

La  povera  Gioconda  Grippa,  che  emetteva  fumo  dalla 
bocca  ed  ocre,  puzzolente  odore  di  canve  bruciala,  aveva 
il  corpo  scmi-carbonizzato  dalla  scarica  elettrica.  Le  dita 
della  alano,  che  avevano  afferrato  la  lampadina  elettrica 
erano  siale  letteralmente  abbruciate  1 

La  scossa  elettrica  fu  a^-vertìla  in  quasi  lutto  il  paese 
ed  alcune  altre  persone  rimasero  ferite  e  contuse  :  certa 
Maria  Alvisetti.  infatti  che  imprudentemente,  nella' stessa 
ora.  stava  raddrizzando  nella  pro;>ria  abitazione  un  filo 
della  conduttura  elettrica,  si  ebbe  una  violentissimi  scossa 
e  rimase  sospesa  in  aria  attaccata  al  lilo.  così  che  in  &uo 
aiuto  dovettero  accorreie  varie  persone,  fiosso,  fortunata- 
mente, se  la  cavò  con  poche  scottature  al  palmo  delle 
roani. 

Certo  Annibale  Panzeri  ricevette  pure  (orti  scosse  ; 
tal  Giovanni  Consonni  venne  lanciato  dalla  correnle  elet- 
trica contro  un  muro  e  riportò  varie  contusioni.  Quel 
Luigi  Galbusers,  poi.  che  aveva  tentato  di  salvare  la 
povera  Gioconda  Grippa,  riportò  a  sua  volta,  ferite  olle 
gambe  ed  alle  mani. 

Berlino,  -  Berlino  al  huio.  —  La  sera  del  10  maggio 
in  le  8  e  le   II   in  seguito  ad  una  sospensione  della  cor- 


rente elettrica  subentrò  una  lunga  interruzione  del  movi- 
mento e  nella  illuminazione  nella  porle  settentrionale  ed 
occidentale  di   Berline.   Ne   furono    colpite  anche  le  pM^_ 
importanti  arterie  come  la  ■  Friedrichstrasse  •  e  la  •  Le^wH 
zigerstrasse  > .  All'Opera  reale  si  dovette  pure  interrom- 
pere la  rappresentazione  ed  i  negozi  dovettero  anticipare  ^ 
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Genova.  Pel  rihasìo  del  prezzo  del  gaz.  —  Nei 
locali  deli'  A:>soaazione  Generale  degli  Impiegati,  gentil- 
mente concessi,  ebbe  luogo  la  sera  del  7  maggio  la  riu- 
nione prò  ribasso  del  prezzo  del  gaz  che  riuscì  oiune- 
losissima. 

Presiedette  il  dottor  Gervina  che.  spiegato  il  moòirfl^B 
della  riunione,  diede  la  parola  a  parecchi  degli  interve- 
nuti che  rappresentavano  diverse  associaziom  cittadine- 
Neil'  animata  discussione  furono  formulate  molte  pro- 
poste tendenti  ad  ottenere  che  anche  a  Genova  come 
in  altre  citta  caitoje  d' Italia  venga,  il  prezzo  del  gaz 
ridotto  al  suo  giusto  limite  e  che  vengano  sti^tliti  due 
prezzi  a  seconda  del  consumo  a  scopo  di  riscaldomenio 
e  di  illuminazione. 

Si  decise  di  officiare  tutti  i  Comitali  di  sestieri  e  le 
.Associazioni  interessate  ad  intensificare  l'a^tazÌDnc  e  in- 
dire  prossimamente  una  solenne  manifestazione  cittadina. 

Lnino.  --  Per  l'illuminazione  della  stazione  fnter- 
nazionalc.  —  La  illuminazione  elettrica  olla  stazione  ic- 
lernazionale  da  vario  tempo  lascia  motto  a  desiderare.  ( 
viaggiatori  si  lamentano  ed  il  personale  che  spesse  volle 
deve  troncare  il  lovoro  per  l"  improvvisa  satpensione  dell» 
luce,   prolesta  vivacemente. 

Padjva.  —  Fulminato  dall' eletlricHà.  —  La  nultiiu 
del  4  giugno  1*  operaio  Daniele  Rossi  di  ormi  35  addetto 
air  ofiicma  elettrica  della  Società  Adriatica  era  •.alito  sul 
tetto  dell'  oiBcina  slessa  per  riparare  un  parafulmine. 
Tocco  con  la  nuca  il  coltello  trasmettitore  della  corrente^ 
elettrica  e  restò  fulminalo.  ^^ 

Il  povero  Rossi  era  bergamasco  ed  era  un  valentis- 
simo operato  monteur.  Lascia  nello  strazio  uno  giovane 
moglie  e  due  bambine. 

Piove  di  Sacco.  -    Orribilmente  uxtionafì  dallo 
pio  di  un  gazomeiro.  A    Piove    il    signor    Vittoa 

Rossi  ha  un  negozio  di  coloniali  e  a  Campagnola  i 
una  succurìalc  illuninandoU  ad  acetJene  ;  ma  p^ì 
la  la:e  che  divano  le  lampade  appariva  asso^  scarsa, 
r  agsnte  Francesco  Betirame,  col  suo  giovine  di  negozio 
andò  ad  ispezionare  il  gazometio  per  constatare  le  pos* 
sibili  fughe.  ^ 

Appena  furono  presso  il  gazometro,  ebbero  la  impru*™ 
dcnfì  di  accendere  un  (iamnifero,    che  diede  lu:>go  ad 
uno  scoppio  spaventoso. 

Tanto  il  Beltrame  che  il  garzone  furono  trasportati 
alt'  Ospitale  in  istato  grave  per  le  orribili  ustiom  riportate 
al   viso  ed  al  petto.  ^H 

Reggia  Calabria.  -  La  luce  e  l'energia  elettrica.  -^ 
E'  venuto  nella  nostra  città  per  contrattare  defirutivamenle 
e  sul  luogo  di  accordo  con  l' ing.  Zender  l' impianto 
idro-elettrico  per  la  distribuzione  della  luce  e  dell'energia 
in  Reggio,  r  ing.  £Ìtcn  Gruen  socio  di  una  casa  di  elet- 
tricità di  Francoforte, 
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TN«B  Luce  ettttrka.  -     E'  ttaXo  firmalo  il  co»- 

iMtta  pcc  rarcjuiBta  AeìÌA  forzii  mMtice  ptt  U  [trcxJuztonc 
^bT  caerfik  f\tnncA  éa  [»uXe  61  una  cnttitucfidi  cxwpc* 
nttvM  éi  consumo  per  la  liutribuzjonr  dclU  luce  ai  pn- 
v«tL  Saia  dato  mcarica  ad  una  pnnapair  casa  perchè 
«MOH  r  àppimlo  dello  stabiUmeato  a  forfait. 

VcMilik  -  L' tHum\na£ltme  pubhtka.  -  (Seduta 
dcJ  Cowiglin  CoRuiDale  del  29  maggio).  —  Circa  l'ap- 
u  aecoada  lettura  delU  propoata  di  rabfica  t 
c£  iliumtiuuwxu'  iHibUira,  attivati  in  alrune 
lecadoa  dvame  l'aimo  \9i)h,  il  con».  TagliopfcOa  la- 
■otta  die  I  iaoah  a  gu  npaoduto  una  h  acana  luce. 

L*  M».  Chiggtalo  risponde  die  preuo  il  traghetto  di 
S.  Gfe^ano  u  r  gu  Utto  1'  e<(>rntjienlo  di  un  rUMvo 
bccoo,  il  quale  ha  dato  ottimi  riHiltati. 

OÌm  ciw  la  Sociela  del  gai:  a  («co  a  poco  vena  ad 
«iBagMffc  ai  tuoi  obblighi. 

AhreuaiUo  ripete  il  sindaco,  il  quale  aggiunge  che 
W  Società  dei  gaz  ha  k»>  iniziati  1  lavori  di  co<tni2Ìo»e 
del  0uotcttù  IO  campo  di  Marte. 


^urse  molte  voci  sul  nwtivo  delle  dimoNoni  deJriUualie 
ingegnere  Brandau,  iru  U  vaila  n  e  che  egG  e  mollo 
occultalo  per  lavori  aasiBlì  m  tapagna.  onde  la  Mia  aasenza 
gli  fa  latta  oaicrrare.  e  doq  poCeodo  egfi  accudire  alle 
opere  drlf  acquedotto  po^lieae  come  larebbe  neceMarìo 
e  come  iperava.  ha  pensato  bene  di  preteniair  le  lue 
dimttaìoru. 

MMaiio  Per  l'acqua  palahiU.    -  La  iltrefiooe 

di  Sanila  di  Roma  ha  rinviato  la  pratica  dell*  acqua  alla 
prefeltura  di  Measina  perche  etami  m  alla  aorgiva  l'arqua 
potrebbe  inquinarti.  Difatti  il  medico  provmcialc.  !'  tnge^ 
gnerr  del  Genio  Civile  accortqMgnati  dall'  ingegnere  De 
Leo.  autore  del  progetto,  e  dalT  auetéore  upplenic  Paolo 
Bonacorv,  n  lona  recati  alla  sorgiva  di  San  Cristoforo  e 
hanno  corutaii'  ' 


ACQUEDOTTI 

Ptr  l'octitìetloilo  pugUest  -  Per  i  lavori  di  fogna- 
tana.  -  U  24  ed  il  25  niaggio  il  Conùglio  di  ammini- 
ttvbme  dd  C-on»oT7Ìo  ac  1'  Acquedotto  Pugliese,  tenne 
^»  hniflhe  adananzc. 

Erano  presenti  :  il  pccsidetite  on.  Pavoncelti.  il  comm. 
MatganeOa,    Maguixbii   v    Botta,    rapprrscnlanti    dello 
StÈ0o  ;  r  aw.  Kraccicreta,  rapprraentante  della  provincia 
dK  Fecfù  ed  il  comm,  AngiuK.  rappxcAcntantc  qielU  dì  , 
Bah.  I 

AmiIi  !■  il  segretario  cav.   Di  Scanno.  | 

U  Coaaglio.  dopo  avere  discusso  parecchi  argonMmtì.  ', 
ifciiiiifjw  m  proposta  dell'  aw.  Fraccacrela  di  invitare  i 
coi^MH  dcle  Ire  provuicie  pugliesi  ad  iniziare  senza  in- 
^pB.  gli  itudi  6nanziari,  amm.nisU'alivi  e  lecnid  per  le 
iagnntarc  da  costruirsi  negli  abìtad,  aftnche  i  lavori  re- 
lunri  m  compiano  in  tempo  utile,  coordinati  o|iponuna- 
Bcair  as  lavori  per  1'  .'Vqtsedotlo  Puuiirte,  r  sjhtcuI- 
natte  a  quelli   per  la  canabziaziooe    oetl'  mtcrno    degli 

Tale  detcnniikaxìaae  e  stata    inggerita  dal  Consiglia 
Ala  — ce*nta  A  evitare    a  saj    tam;>o    nn    ritardo  pel  I 
oiapilclo  (imziona'nento  dell'  opera. 

—  L' Àqvtdotto  Paglie»*.   -  Nella  coDcestione  del- 
r  Acquedotto  iMiglìesc  era  stabilito  che  l' impresa  potette  1 
ntn  deie  ac«|ix    dì  Capo  Sele   per  la  forza  motrice 
aflcaaaaiia  per  l'ciectizìone  dei  lavori. 

Lo  Slato  aveva  acquistato  dal  Comune  di  Capo  Sele  , 
yv  900  BMla  li/c  le  sorgenti  di  Capo  Sele.  transigendo  ' 
adk  qaertiooe  ritolto  dtsciuibile  della  proprietà  di  esse.    ' 

Otal  e  accaduto  che.  malgrado  tale  acquilo,  il  con- 
CMMHWfìo  aoQ  ha  potuto  valerti  dt  queste  acque,  a  causa   ' 
dale  <C<MWV»  pcelcae  di  mugnai,   che  preleadono    e««i 
«firtb  m  drttc  acque.    Perciò  rilevanb  ritardi  nell'  miào  | 
db  lavofi.  dovendo  I*  impresa  lare  un  impianto  a  carbone 
p»  fcrare  la  tonta  motrice  neccssana. 

E  poiché  [tarliamo  dell*  Acquedotto  pugliese,  n  sono  { 


ItLthUNI 

Il  riscatto  delle  linee  telefoniche 

U  rfitl  CMpresi  lel  progitto  tiBioiiirlt 

Le  trattative  per  il  riscaltlo  delle  reti  telefoniche  ur- 
bane seadic  dalla  Società  Italiana  e  dalla  Socwia  Alta 
Itaha  lofto  già  ultunsle.  Ecco  alcune  notizie  intorno  o) 
risultali  ottenuti. 

Il  ritcalia  comprende  le  reti  urbane  di  Kcntu.  Mi* 
Uno.  Genova,  t3otoj.-ìa.  K«i<s/ix.  Tonno.  Firenze.  Na- 
poli. Palermo.  Aleisandria.  Bicfla.  Como.  Lecco.  Livorno. 
Legnano.  Morua.  Pmcrolo.  KKo.  Mcuina.  Catania.  San 
Kemo.  Oneglia.  /Mnano.  FroJcali.  Cai tfUit  nate  di  SìaLtia. 
Torre  AnnuAuaia.  Poiiicdecimo. 

Secondo  1  giornali  saranno  nacallate  inoltre  tulle  le 
reti  intenirbane  co'.ccbc  alla  società  generale  e  alla  so- 
cietà Aha  Italia.  Il  prezza  concordato  per  d  riscatto  e 
motto  al  disotto  d'  20  mìiioai  e  Ì1  paia-nsato  t*  otfeltorra 
in  20  annualità  e  che  1*  ìntercsae  e  i:ato  calcolalo  «uUa 
base  del  3  e  m:U3  per  ceato.  Il  pe.-sooalc  delle  Società 
tara  aaiunlo  dal  bo.4::oo:  le  cooduioai  degli  operai,  dei 
tcttfoniiti  e  dei  pKColi  i'npicgab  aaranno  migboiale  in 
modo  toddtslaceotr. 

L*  azienda  dei  telefoni  di  Stato  tara  unita  ^la  dire- 
zione generale  dei  servizi  elettrici  già  esìateiae. 

Br^«<ia.  Progello  Ji  una  rete  ittefanka  aulla  ri' 
Piera  c/e/  Garda.  Si  e  coslitutto  un  Comitato,  com- 
poMo  dei  signori  lleftì  Einrico  di  Koe,  FucKs  tng.  An* 
gelo  di  Salo.  BiancHi  rag.  G.  B.  di  Mid^mo,  Alfredo 
Gaaslalla  di  Salo.  Devoti  rag.  Giovaniu  di  Salo  per  pro- 
muovere la  fondanone  di  una  Società  Anoruma  Coepe- 
raiivA  [ler  l' impiA^'-o  e  l' caerdxio  di  una  rete  tdefonica 
urbana  coltegatite  fra  di  loro  i  comum  di  Gargnabe.  To- 
•colano,  Mademo.  Cordone  R..  Salò.  Ponese,  S.  Fcficc 
di  Scovolo.  Campoverdc.  V'olciano,  Vitlamiov.i  «ul  Clm. 
Gavardo  e  Vobamo.  con  aUacoamcalo  a  BrrKia.  me* 
diante  linea  mlerurbana  atta  Relè  Generale  dello  Stato. 

Il  Cooiilato  ha  pretfi^KMlo  an  diligente  lavoro,  dd 
quale  darà  conto  in  una  proMima  adunanza  ck  tottoocnt- 
tori  ed  aderenti,  la  quale  tara  preparatoria  alla  foratale 
costilttpooe  della  Sodcla.  A  parare  dei  promotori.  r|ue«u 
dovrebbe  oatuintre  la  Corua  coopcrabva.  co»  ationi  da 
L  50  *"-*"■" 
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All'uopo  venne  diramala  una  circolare  invilendosi  gli 
interessati  a  Timandarc  I'  unila  schedd  di  adesione  entro 
il   IO  giugno. 

Il  Comitato  promotore  6\Tebbe  fatto  i  seguenti  pre- 
ventivi :  Per  l'impianto  -  Linea  interurbana  Brescia- 
Salò  L.  25.000  — •  Linea  telefonica  urbana  fra  i  comuni 
«opra  accennali  L.  98.000  —  Costo  degli  impianti  per 
flji  abbonati,  (si  calcolano  per  ora  N.  1 32)  collegamento 
colta  rete  e  apparecchi  L.  26.003  —  Altra  versa  nenti  di 
lince  Icrro'.'ìaric,  telcgrafidìc  e  condutture  elettriche  Li- 
re 2593  —  Costituzione  della  Società  e  spese  impreviste 
L.  8500  -  Totale  prventivo  d'impianto  L.   I6O.O00. 

Prevzntìvo  J' esercizio  —  Canoni  e  proventi  L.  19.425 
(per  127  abbonati  privati.  5  dì  uSci  pubblici,  e  provento 
di  5  posti  pubblici):  comunicazioni  annue  locali  (16  per 
365  a  cent.  10)  L.  584;  id.  oltre  locali  {Ì8  per  ^65  a 
cent.  20)  L.  2774;  comunicazioni  annue  interurbane  (80 

per  365  a  L.  0.50)  L.  14.600:  totale  rendite  L.  37,383 
Canone  Governativo  L.  5696.50  :  fitto,  luce,  riscalda- 
mento L.  550:  posta,  telegrafo,  stampati,  viaggi  L.  650; 
per  due  telefoniste  L.  I2(X);  per  tre  t^erai,  L.  3050; 
«ervizio  ai  centralìeri  L.  1000  ;  segretario  e  spese  L.  1 5(K); 
lasse  e  assicurazioni  L.  1 3(X)  ;  materiali  per  manutenzione 
L.  2000  :  amiTJnamsTito  spese  impianto  L.  440  :  quota 
insolvenze  e  perdile  evenluat]  L.  800  ;  diverse  impreviste 
L.  986.50:  ammortamento,  ossìa  somma  da  accantonarsi 
ogni  anno  per  la  ricostituzione  del  capitale  di  L.  160.000 
in  25  armi,  sulla  base  dell' interesse  composto  al  4  per 
cento  L.  3850  :  utile  netto  previsto  (9  per  cento)  Li- 
re 14.400,  col  quale  toma  la  somma  a  pareggi<)  rendita 
di  L.  37.383. 

Brindisi.  —  Telefona  Lecce-Brìndisi.  -  Il  25  mag- 
gio fu  attivato  al  pubblico  servizio  la  linea  telefonica  go- 
vernativa Lecce-Brindisi. 

Civllanova.  —  L,' inaugurazione  del  telefono  Civl- 
tanoOU' Macerato.  —  E'  stato  inaugurato  nell'ufficio  te- 
le^^aiico  del  Porto  il  servizio  telefonico  per  la  linea  Porto- 
ctvitairava  Macerata,  con  diramazione  per  le  linee  di 
Roma.  Ancona,  Chieti,  Bologna  e  Foggia. 

Macerala.  -  Telefono.  —  Il  22  maggio  fu  inaugu- 
rato il  servizio  dei  telefoni  dello  Slato. 

La  citta  sarà  unila  telefonicamente  con  le  seguenti 
dttà  :  Acquaviva,  Picena.  Ancona.  Aquila,  Arezzo, 
Ascoli  Piceno.  Barletta.  Bologna,  Castel  di  Lama.  Chie- 
dfi.  Foligno,  Fotli.  Foggia.  Gìulianova  (paese  e  spiaggia). 
Perugia.  Porlo  Civiianova,  Pesaro,  Ravenna.  Roma.  Sul- 
mona. Teramo,  Temi. 

La  sede  dell'  ufficio  è  nei  nuovi  locali  dell'uflicio  lelc- 
gralico.  a  pianterreno  de!  palazzo  della  prefettura,  in  piazza 
Vittorio  Emanuele  II. 

Roma.  —  //  telefono  Vcnezia-Trecìso  e  Venezia- 
Udine.  —  (Camera  dei  deputati.  Seduta  dell' 8  maggio) 
—  Bertetti  assicura  1'  onor.  Morpurgo  the  nei  primi  giorni 
di  lu^io  sarà  collocato  il  filo  telefonico  tra  Treviso  e 
Venezia  per  assicurare  il  funziorumiento  della  linea  tele- 
fonica Udine- Venezia. 

Morpurgo  prende  attto  della  promessa  raccomandando 
di  dotare  frattanto  quelli  uffici  di  strumenti  meno  im- 
perfetti. 


—  il  Cyiiigfìo  S'J9e-Ìore  dei  seroìz-  eìetirìtl. 
Il  26  aprile  al  Ministero  delle  poste  e  dei  telegrafi 
aN-uto  luogo  k  prima  seduta  del  Consiglio  supenore 
servizi  elettaci. 

Questo  consesso,  creato  dal  nuovo  regolamento  orga- 
nico, e  cbiamaro  a  pronunciarsi  su  tutte  le  questioni  di 
carattere  amministrativo  tecnico  e  scientifico  che  possono 
presentarsi  all'  amministrazione,  e  die  assumeranno  un 
carattere  di  speciale  importanza  in  seguito  alla  recente 
legge  per  1'  estensione  dei  scr\'iz]  telegrafia  e  telefocua. 

Ne  fanno  parte  X  on.  senatore  Righi,  professore  dì 
fisica  air  Università  di  Bologna  :  1'  on.  deputato  Battelli, 
professore  di  fisica  all'  Università  di  Pisa  :  il  cav.  .Aicoti. 
professore  di  fisica  all'  Università  di  Roma  ;  il  comm. 
Grassi,  direttore  della  scuola  superiore  di  elettrotecnica 
a  Tonno:  il  signor  lombardi,  professore  di  elettrolecnica 
neir  Università  di  Napoli  e  Ì  funzionari  del  Ministero  : 
comm.  Franchini,  direttore  generale  dei  servizi  elettricì.^ 
il  c'>mm.  ing.  Cardarelli  e  prof.  Maiorana,  capi  di  divi> 
SLone  ed  il  comm.  Brunclli.  isi^ettorc  supenore. 


A 


I 


Slena.  —  //  telefono  tra  Roma  e  Siena.  —  Il  5 
maggio  alle  ore  1 0,  con  1*  intervento  delle  autorità  è  stata 
inaugurata  la  nuova  linea  telefonica  governativa  Siena- 
Grosseto-Koma.  Il  prelclto  di  Siena  ha  salutalo  per  primo 
il  direttore  generale  dei  servizi  elettrici  al  Ministero  delle 
Poste  e  Telegrafi  e  quindi  ha  scambiato  un  saluto  cot  ^ 
prefetto  di  Grosseto.  H 

Poi,  altre  autorità  delle  due  citta  di  Siena  e  di  Gros- 
seto, si  sono  scambiati  auguri    per  il  nsveglio  ed  il  prò-  ^ 
gresso  di  quelle  Provincie.  ^ 

Udine.  —  Servizio  telefonico.  —  La  Camera  di  Com- 
mercio, facendosi  interprete  delle  generali  lagnanze  per 
il  difettoso  funzionamento  del  telefono  da  Udine  con 
Venezia,  chiese  al  Governo  che.  ui  attesa  che  sia  posto 
un  filo  dello  Stato  sulla  tratta  Tre%-iso- Venezia,  lavoro 
stabilito  per  l'anno  1906,  si  pro>'vedano  intanto  gli  uffict 
di  apparecchi  migliori. 


GOSTITliZIONI  DI  SOCIETÀ 

Brescia.  —  Ln  Sode/ri  ùhoeleffrira  del  S*- 
bino  as.'iorhiia  dalla  Società  E.  H.  —  Appren- 
diamo che  venne  firmato  deli nìtivam ente  il 
contratto  per  cui  la  Società  Idro-Elettrica  del 
Sebino  viene  a  cessare  es.sendo  assorbita  dalla 
Società  FJettrica  Bresciana.  M 

Ogni  azionista  della  «  Sebino  "  avrà  di-  " 
ritto   ad  un*  azione  della  Bresciana  per  ogni 
azione  della  «  Sabino  "  versando  ancora  l'im- 
porto di  L.  IO  per  ciascuna  azione. 

Pare  che  l' intenzioni;  della  Bresciana  sia 
di  dare  maggiore  sviluppo  anche  in  Riviera 
air  illuininazione  ed  alla  piccola  industria. 

Catania.  —  Soc.  jtn.  ddle  acque  di  Cttsa- 
loNo  (Capitale  L.  4.500,000  ver.sato)  —  Pre- 
senti 38  azionisti,  portatori  di  7671  azioni 
si  tenne  1'  assemblea  generale  ordinaria  degli 
azionisti  di  questa  Società. 

Il  bilancio  nel  1906  si  è  chiuso  con  un 
utile   lordo  di  L.  377,689,64,  presentando  un 
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ito  di  L.  37.939.45  su  quella  dell'  cser- 
preccdente. 

'  jnida  che  sì  siano  dovute  rinviare  ai- 
uto 1907  L.  58.752.14  di  residui  attivi 
Ite  e  da  incas*iare  e  malgrado  k*  spese 
„  aumentate  j>er  ti  |)aganiento  della  tas<;a 
tircola/ione  e  di  rurcnezza  mobile  nella 
mtc  cifra  dì  1»  48.496,13,  pure  gli  utili 
Ltivameme  conseguiti  nel  1900.  hanno  con- 
:ito  di  assegnare  per  il  secnndn  semestre 
^  !..   r.2.5o  di  dividendo  anche  alle  azioni 

■  i", 
_ ..  .  L-mblca,  approvando  queste  risultanze 

E  te  a  consiglieri  1  signori  prof.  G,  Car- 
Aman,   cav.  Lorenzo  Vigo  Gravina  e 
e  G.  Zappila  Asmundn  ;  ed  a  sindaci  i 
lori  V.  Tenerclli,  G.  Patanè,  C.  Costanzo, 
ÙUa  Giusmn  e  Puc;)  di  Misterbiancu. 

—  Società  ftHfmima  dtl  gaz  ed  eht- 
V  di  Erhtì-incino  e  f^aest  Hmttroji.  (Cap. 
500,000  vers.)  -  Il  19  marzo  si  tenne 
acmblca  generale  ordinaria  degli  azionisti 
|uesta  Società.  La  relazióne  degli  ammi- 
niori  informa  che  il  bilancio  dell'esercizio 
rnta  sensibile  miglioramento  su  quello 
j.  —  Il  consumo  del  gaz  aunicnl'i  del 
i'o  ma  questo  aumento  servi  solo  a  cnm* 
re  parzialmente  il  rincaro  dei  carboni. 
I  fine  del  1906  gli  Utenti  collegali  alte  lu- 
Ipcit  erano  469. 

^anui  all'esercizio  elettrico  la  relazione 
che   li   ser\'izio  si  esteiìde  oramai  a  35 
luni  con  circa  44.000  abitanti. 
jc   sottostazioni   oollegate  alla  rete,  sono 
con     133    tr.is  format  ori    di    una    potenza 

Glcvsiva  dt   1139  k\v.  a. 
e    linee    pnmane  avevano  il   31    dicem- 
1906  uno  svilup|}o  di   chilometri  63,305 
"  secondarie   chilometri    47,808,   in  tutto 
111,113.  Gli  utenti  di  luce  e  forza  erano 
leru  di   1153.  Le  lampade  installate  ali- 
di 3095.  salendo  a  690S.  L'energia 
per   forza   tnoirico  era  alla  Hnc  del 
dì  circa  459  HP. 

U"  aumento  delle  richieste  d'ener- 

.inu    r  aumento    di   potenza  della 

ht-    di    Suello    che    sar.1    effettuato    fra 

le  mese.  Anche  la  Società  -  Orobia  • 

cncTigia  è  dii>rribuita  d:t  questa  S(KÌctà 

in    ffrado   di    somministrare    maggiore 

ita  avendo  ultimato  uti  nuovo  impianto 

ino  etl  avendone  un'altro  a  buon  punto. 

bilancio  chiude  con  L.  788,091,99  di  at- 

e   L.   763,207,4.1   di   passivit«1  con  un 

ti  L.  35,884,53,  che  fu  COSI  distribuito: 

le   riscr\-e  50/0  L.  1280,60;  a  disposi- 

pcr  gratitìcazioni  1216.58;  al  Consiglio 

L.  2433.15:  alle  2000  azioni  |L.  10  per 

^)  L.  20,000;  a  nuovo  L.  954.20. 

telUrtte.  —  Societit  del  gaz  di  Galiaraie 
|utda/ione)  —  S>  è  tenuta  l'assemblea 
ile  de^h  azionisti  di  auesta  Società  che 
liquidazione  essendo  r  azienda  del  gaz 

alle  dipendenze  del  Comune. 
iprovate  le  nsultanze  del  bilancio  1906 


si  stabili  il  riparto  in  L.  325  per  azione  in- 
caricando gli  stes»i  liquidatori,  di  destinare  i 
residui  a  liquidazione  ultiinau  ed  in  quelle 
proporzioni  che  si  crederanno  opportune,  a 
scopo  di  bencHcenza  i.d  a  titolo  di  nuova  gra- 
tificazione agli  impiegjUi. 

Aliano.  -  XiuK'o  gran  tt  impianto  idro-eUt- 
tnco.  —  Net  locali  della  Banca  Commer- 
ciale Italiana  in  Milano,  ha  avuto  luogo,  a 
rogiti  del  notaio  d'>tt.  Gerolamo  Scrina,  la 
stipulazione  dell'  atto  eoslitutivu  di  una  nuova 
Società  Anonima  sotto  la  denominazione  di 
«  Societi  Generale  Elettrica  dell'Adamcllu  • 
(S.  E.  Ak  col  capiule  di  L.  to.ooo.ooo  elev»- 
btle  in  una  o  più  riprese  a  lire  2aooo.ooo  per 
semplice  deliberazione  del  Consiglio, 

A  formare  tale  rapitale  hanno  concorso  : 
la  Banca  Commerciale  Italiana  —  la  Socteti 
delle  Strade  Ferrate  Meridionali  —  la  Banca 
di  Valle  Camonica  —  la  Socicti  Kdison  di 
Elettricità  —  la  Società  di  Imprese  Elettriche 
Conti  —  la  Soci'-té  Generale  Belge  d'Entre- 
prises  Elcctriqucs  de  Bruxelles  —  la  Banque 
de  Paris  et  dcs  Pays  Bas  de  Bruxelles  —  la 
Società'  Generale  dcs  Chemins  de  fer  Eco- 
nomique.  de  Bnixolles  —  la  Maison  F.  M. 
Philippson  e  C.  de  Bruxelles  —  la  Compagnie 
Generale  de  Chemins  de  fer  Sccondaire*.  de 
Bruxelles  —  la  Società  Financière  des  Tran- 
sports,  de  Bruxelles  —  la  Banque  de  Bruxelles 

—  Mr  Raphael  de  Bauer  —  il  senatore  Man- 
gìlli  —  Il  comm.  Edoardo  Amman  —  l' on. 
comm.  Silvio  Crespi  —  l' on.  avv.  Angelo 
Mauri  —  Tom.  Marchese  Pnnelli,  il  comm. 
Augusto  Stucchi. 

Hanno  inoltre  aderito:  la  SocitftC  Franco* 
Suìsse  pour  l'indii-strie  Electrique  des  Genove 

—  il  conte  G.  B.  Jacini  ~  il  nobile  Guido 
Bassi  —  il  conte  Della  Somaglia  —  l'on. 
conte  Carlo  Ottavio  Cornaggia  —  il  cav. 
Pizzali  —  il  conte  Guido  Visconti  di  Modrone 

—  M.  Edmond  Chenevièrc  —  il  sig.  F.  Villa 

—  il  sig.   Alberto  Hlrich. 

A  far  p;irte  del  primo  Consiglio  d'animi* 
nistrazione  venner»"  eletti  1  sienori  ; 

Sen.  Mangili.  Mr  |ule^  jacoBs.  comm.  Otto 
Joel,  comm.  Adolfo  Rossi,  ing.  Carli^  E*iterle, 
ing.  Ettore  Conti,  conte  ing.  Carlo  Cicogna, 
Mr.  Georges  De  Laveleve.  Mr.  A.  Tiirrellim 
Mr.  Henr)-  Gcrnn.  Mr  Charles  Hill  Macloskie, 
comm.  Augusto  Stucchi,  ing.  Luigi  Stucchi- 
Princtli. 

.\  sindaci  effettivi  vennero  eletti  i  signori 

.*\vv.  Balla.''dint  Francesco,  direttore  della 
Banca  di  Valle  Camonica.  Alberto  l'irich, 
ing.  Adolfo  Covi,  mg.  Guido  Semenza,  Mr. 
G.  de  Br.uer. 

A  sindaco  supplente  venne  eletto  il  rag. 
Riccardo  Vitali. 

Scopo  della  Società  e  auello  di  utilizzare 
le  grandi  energie  della  Valle  Camonica  e  in 
genere  ogni  altra  forza  idraulica,  il  contribuire 
allo  sviluppo  industriale  della  Valle  stessa, 
creandovi  grandiosi  stabdimenti,  di  distribuire 
energia  elettrica  nella  regione  bresciana  e 
nel  resto  della  Lombardia. 


\ 
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Il  progetto  di  questo  grandioso  impianto 
che  tanta  forza  di  vita  porterà  anche  fra  noi, 
venne  studiato  dall' ing.  Luigi  Stucchi-Prinetti. 
Hanno  preparato  la  combinazione:  il  conte 
Carlo  Cicojjna,  che  a  Hnixclles  ha  conqui- 
stato una  eminente  posizione.  g:li  ingegneri 
Cario  Kstcrle  od  Ettore  Conti,  che  tendono 
fra  noi  il  primato  delle  industrie  elettriche, 
il  eomm.  JofI,  l' on.  marchese  Prinetti  e  il 
comm.  Stucchi. 

Alla  testa  della  nuova  Società  quale  pre- 
sidente è  il  senatore  Mangilli. 

Torino.  —  Sorìffìt  ifalmna  fx'r  il  ^ae.  — 
A  Tot  ino,  ebbe  luogo,  nei  locali  della  Società 
italiana  per  il  gaz,  l'assemblea  generale  or- 
dinaria e  straordinaria  degli  azionisti,  pre- 
sieduta dal  comm.  Giovanni  Albanelli. 

Vi  parteciparono  N.  71  azionisti,  rappre- 
sentante N.  18.476  azioni. 

Venne  data  lettura  della  relazione  del  Con- 
siglio d' amministrazione,  la  quale  constata 
anzitutto  che,  malgrado  l'aumento  dei  prezzi 
del  carbone,  il  disservizio  ferroviario  e  la 
chiusura  dell'esercizio  al  31  ottobre  u.  s.  del- 
l'ofiìcìna  di  Palermo  per  avvenuta  municipa- 
lizzazione, gli  utili  generali  non  furono  sen- 
sìbilmente inferiori  a  quelli  dello  scorso  anno 
in  virtù  delle  migliorie  introdotte  in  tutte  le 
oiìicine  sociali  e  dei  notevoli  aumenti  nella 
vendita  del  gaz  e  del  coke,  sjjccialmtmte  in 
quella  di  Torino.  Espone  i  risultati  del  bi- 
lancio, il  cui  totale  segna  una  cifra  di  utili  di 
L.  884,594.55.  che  permette  come  nello  scorso 
esercizio,  un  dividendo  di  L.  20  per  azione 
(ivi  compreso  l*  acconto  di  L.  lò,  già  pagato 
al  I  ottobre   1906I. 

Va  notato  che  Ìl  dividendo  di  L.  20  pel 
1906  viene  pagato  su  azioni  da  lire20T  mentre 
lo  stesso  dividendo  pel  1905  venne  pagato  su 
azioni  da  L,  250,  ai  primi  tìel  mese  vennero 
restituite  agli  azionisti  L.  50  di  capitale. 

Seguì  la  lettura  della  relazione  dei  sindaci 
che  approva  completamente  l' operato  del 
consiglio  e  del  personale  d'  amministrazione. 

Apertasi  la  discussione  sulla  relazione  or- 
dinaria e  sul  bilancio  gli  azionisti  signori 
Michela  e  l'avv.  Hosio  rivolgono  al  consiglio 
alcune  domande,  alle  quali  risponde  esaurien- 
temente, a  nome  del  consiglio  stesso  il  con- 
sigliere comm.  Enrico  Ravà- 

La  relazione  del  consiglio  ed  il  bilancio 
sono  approvati,  e  si  passa  all'assemblea  stra- 
ordinaria. 

La  relazione  del  consiglio  per  questa 
parte  espone  come,  per  effetto  della  cessione 
dell'  Oflicina  di  Palermo  a  quel  municipio, 
avvenuta  il  31  ottobre  1006,  il  consiglio  ri- 
tenga conveniente  la  ncfuzione  del  capitale 
sociale  da  L.  8,000,000  a  L.  4,000,000,  me- 
dìaVite  rimborso  di  L.  100  per  ognuna  delle 
40  mila  azioni.  La  relazione  propone  infine 
le  Conseguenti  modificazioni  alla  statuto  sor 
ctale,  che  si  nassumano  in  un  ordine  del 
giorno  presentato  all'approvazione  dell'as- 
semblea. La  relazione  straordinaria  del  con- 


siglio e  r  ordine  del  giorno  vengono  appro- 
vati ad  unanimità.  ^ 
Si  procede  infine  alla  votazione  per  Ia4 
nomina  di  tre  sindaci  effettivi  e  due  sup- 
plenti, e  riescono  eletti:  a  sindaci  effettivi 
avv.  Adolfo  Remondini,  Biglione  di  Viarigi 
nob.  avv.  .\gostino,  Bertasso  cav.  Luigi  ;  a 
sindaci  supplenti.  Stoffel  Arrigo,  Berard  ing. 
Giuseppe. 


BREVETTI  « 

riguardanti  I*  industria  del  gaz. 

VVatergas  Maatschappij  Systeem  Dr.  Kra- 
mers  en  Aarts  ad  Amsterdam.  Procède  et 
appareils  perfectionnés  pour  la  fabricalion  du 
gaz  à  r  eau.  Prolungamento  alla  privativa 
143/170,  rilasciato  il  2  ottobre  1906. 


Schniewind  Frédéric  William  Charles  à 
New-York.  Porfectionneraents  dans  Ics  m^ 
thodes  d'  enrichissement  des  gaz.  Prolunga- 
mento anni  9  alla  privativa  128  225,  rilasciato 
il  4  ott.  1906. 


I 


Detto.  Perfectionnements  dans  le  traitement 
et  1'  utilisation  des  gaz.  Prolungamento  anni 
g  della  privativa  12924. 

•  '• 

Wnods  J.  E.  T.  e  von  Schmidt  M.  a  Loi 
dra.  Nuovo  procedimento  per  confezionare  U 
reticelle    per    i    becchi  a  gaz.  Rilasciato  il 
ott.  1906  per  anni  6. 


Nttanber^  Albert  a  Berlino.  Becco  mesc( 
latore   per   illuminazione  specialmente  a  gaz 
ed    a   ossigeno.  Prolungamento  i  anno  della 
privativa  18933,  rilasciato  il  9  ott.  1906. 


Detto.  Nuova  lampada  a  gaz  combustibile 

ed    a    gaz    ossigeno.    Prolungamento  i    anno 
alla  privativa  189  7,  rilasciato  il  9  ott.  1906. 


Fratelli  Santini  a  Ferrara.  Valvola  idrau- 
lica Aquilas  per  lampade  a  gaz  acetilene. 
Prolungamento  anni  2  alla  privativa  177, 
rilasciato  Tu  ott  1906. 


I 


Pictet   R.  P.  a  Berlino.  Processo  per  au 
mentare  V  intensità  della  luce  ad  incandescenza 
Prolungamento  i  anno  alla  privabva  192  165 
rilasciato  l'ii  ott.  1906. 


(i)  Notizie  favoriteci  dallo  Studio  del  sig.  Secondo 
Torta  -  L'fficio  Brevetti  d'Invenzione  •  Via 
berlo,  35  ■  TorTnio. 
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ChiapcUa  P.  I).  a  Trinità.  Apparecchio 
per  gAx  acetilene.  Kilasciatn  il  i3ottubre  1906 
per  3  anni.  (ProUingamentoi. 


Compaffnic  G<*néralc  dcs  Boltes  Lumiere 
m  Parigi.  Systume  de  régulation  de  la  pro- 
duction dti  t^ax  dans  les  apparoU  gònératcurs 
ctc  Riluciaio  d   13  oct.  190Ó.  Per  un  anno. 


Drahonowsky  Wcnzcl  a  MirAschau,  (Boe- 
miAt  e  LcniM'hat  Cìcorg  a  I  luhenbchonhansen 
^Berlino).  '  (ore  elettrici  1  di  gaz  a  di- 

»un/a.  K  il   15  ott.  1936  per  anni  6. 


Compagnie  Franvaìse  de  Tacetylène  dis- 
■ipO>  a  ranci.  Bmlciir  pour  l' incandescence 
par  r  acctyUrne.  Prolungamentu  anni  9  alla 
privativa  39307,  rda^ciato  il  17  otL  1906. 


Syssnycff  Madalcine  nata  Kischcr  a  Lione. 
Bcc  renversé  inlensil'  a  incandescence  par  le 
fu.  KiU:!>cia(u  d  t8  otL  per  i  aiino. 


DelU.  Exhanslcur  hyd.-aul  qiie.  appareil 
poar  OApircr  U-  gax  d*  une  canalisalion  et  le 
rcfu.dcr  ecc.  Kilisciatn  il  iB  ot:.  per  1  anno. 


TroutHrUtkoy  Luigi  a  Mdano.  Genera- 
ti'' iile  di  gaz  ai'cldene  sistema  Trou- 
b^               ',<il.LM*uUt>  d   19  t»tl.  per  anni  3. 


junkers  ^  Hugo  ad  Aachen  iGermanial. 
Disposi::!  r^gulatrur  aulomalìque  pour  appa- 
red»  à  cuirc  àu  gaz.  Kila^iciaiu  il  19  ott.  per 
anni  6. 


Chtghizola  Eugcnc  a  Cusset-V'illeurbane 
aranciai,  Bcc  A  incandescence.  KdaHciato  il 
19  <itL  per  anni  6. 

■  • 
FlolirCarl  a  Berlino.  I>ispos:tivo  per  re- 
golare la  precisione  nei  ««erbatoi  dei  gcncra- 
ton  di  gaz  MHto  prensione.  Prolungamento 
I  anno  della  Privativa  177  X17.  rilasciato  il 
ao  ottobre  1906. 

■ 

Pillot  C.  A.  a  Livono.  Gazogeno  per 
produzione  del  ^a/  povero  a  mezzo  carboni 
ordinari  e  ligniti.  Rilasciato  il  32  ottobre  per 
a  anni. 


pinna  Giov.inni  di   Kranchino  a  Torino. 
Apparecchio  Pinna  per  accendere  e  spegnere 


automaticamente  1  fanali  a  gaz  luce.  Compl»- 
tivo  alla  privativa  31898,  rilanciato  il  33  ot- 
tobre 1906. 


Porte  Pierre  a  Parigi.  Gcnórateur  auto- 
matupic  d'ac.'tylène.  rilasci;tto  il  22  ottobre  per 
anni  3. 

Keriger  Jean  a  Bruxelles.  Vanne  a  re- 
gtstre  invertisseur  pour  fours  à  rògén^rateur 
et  autres  fours  A  gfaz  amilogues.  Prolunga- 
mento alla  privativa  311  72,  rilascialo  per  4 
anni  il  34  ottobre  1906. 


Compagnie  pour  la  Fabncaiion  des 
Cdmpteurs  et  M.ìtóriel  d*  UMnc>  à  rìiz  a  Pa- 
rigi. Mccanisme  de  compieur  ù  paicmrnt  ctc. 
Kilasoato  per  anni  3  d  25  ottobre  1906. 

■ 

Laquai  Giorgio  a  Molfetta.  Nouveau  ga- 
zog^ne  Laquai  ìl  deux  compartimenis  ctc. 
Completivo  alla  pnvativa  316116,  rdaM:uUu 
il  35  ottobre. 


Rotondo  Paolo  di  Luigi  a  Palermo.  Ga- 
zomctro  per  la  produzione  del  gaz  acetilene, 
rilasciato  il  36  ottobre  per  anni  3. 

• 

Ladd  J.  H.  a  Surbiton  Hill.  Innovazioni 
nei  forni  a  gaz,  e  in  un  modo  d'impiegarli, 
rilascialo  il  26  ottobre  per  anni  6. 


Hensemberger  Giovanni  a  Monza.  Nuo- 
vo generatore  di  gaz  io  lomc- 
rati  di  carburo  ecc.  Coi  _  .itiva 
165  95.  rilasciato  il  36  ottobre  1906. 

Rilasciati  nel  mese  di  gennaio  1907 

Imperiai  Aiitumaiic  l.iglit  Limited  a  Lon- 
dra, rerfectionnenicnts  dati^  la  production 
du  gaz  acetyl^ne,  nlasnato  per  anni  15  U  4 
gennaio. 

Brilltiuio  J.  B.  a  Parigi.  Lampe  inten- 
sive a  manobon  renverne  et  à  tirage,  rilascialo 
per  1  anno  il  7  i^ennaio. 


Cox  F.  J.  a  Londra.  Ameliorations  dans 
la  maoliinerie  pour  la  fabncatinn  du  gaz.  rila- 
sciato pe     :  anno  il  7  gennaio. 

«  • 
I  Golden    r.    a    Londra.    Innovazioni    nei 
contatori  elettrici,  rilasciato  per  anni  6  il  13 
gennaio. 


Socièlé    Anonymr    *  Le    Ciroltfum  •    a 
Parigi.  Procède  d' impenncabiUsatiua  dcs  r6- 
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cipients  ou  conduits  contenant  des  gaz  ou  li- 
quides,  rilasciato  per  anni  6  il  5  gennaio. 


Cole  T.  H.  a  Southsea.  Appareil  per- 
fectionne  pour  produire  et  emmagasiner  les 
produits  de  la  combustion  d'un  gaz,  rilasciato 
per  anni  15  il  15  gennaio. 


Marshall  F.  e  Hersey  S.  a  Londra.  Per- 
fectionnenients  dans  les  filtres  déstimés  à  ser- 
vir à  r  epuration  du  gaz,  rilasciato  per  anni  6 
il  19  gennaio. 


Verein  Chemischer  Fabriken  a  Mahneim 
Procède  de  purification  des  gaz  et  des  liqui- 
des,  rilasciato  per  anni  15  il  19  gennaio. 


Stricker  V.  a  Monaco.  Générateur  d'ace  - 
tylène  avec  dégagement  automatiquement  ré- 
glable  du  gaz,  rilasciato  per  anni  15  il  19 
gennaio. 


Preda  F.  e  Preda  A.  a  Milano.  Gazo- 
geno  per  acetilene  a  doppio  fondo,  rilasciato 
per  anni  3  il  22  gennaio. 

Deutsche  Telephonwerke  G.  m.  b.  H.  a 
Berlino.  Appareil  pour  la  prò  ii.ction  d' un 
courant  alternatif,  rilasciato  per  anni  6  il  23 
gennaio. 


Gaglio  G.  e  Villani  L.  a  Milano.  Com- 
mutatore automatico  per  gruppi  telegrafici, 
rilasciato  per  2  anni  il  26  gennaio. 


Westinghouse  Metal  Filament  Lamp  Com- 
pany Limited  a  Londra.  Perfezionamenti  nei 
sopporti  dei  filamenti  metallici  ad  incan- 
descenza, rilasciato  per  anni  15  il  28  gennaio. 

• 
•  * 

Adamucci  F.  a  Milano.  Bombetta  per 
gaz  sotto  forti  pressioni,  rilasciato  per  anni  3 
il  30  gennaio. 


Lampmann  E.  a  Berlino.  Bouée  de  sau- 
vetage  dans  la  quelle  V  acétylène  est  allume 
par  des  flammes  de  phosphure  d'hydrogène, 
rilasciato  per  i  anno  il  31  gennaio. 

Rilasciati  nel  mese  di  Febbraio  1907 

Clarke,  Chapman  Company  Limited  a  Ga- 
teshead  e  Robson  J.  a  Wallsend.  Perfection- 
nements  dans  les  appareils  continus  utilisant 
le  gaz  ammoniaque,  rilasciato  per  anni  15  il 
2  febbraio. 


Deutsche  Gasgltthlicht  A.  G.  a  Berlino- 
Lampada  per  luce  a  gaz  ad  incandescenza  a 
fiamma  rovesciata  con  più  becchi,  rilasciato 
per  anni  15  il  2  febbraio. 


Idem.  Lampada  per  luce  a  gaz  a  incan- 
descenza a  fiamma  rovesciata  coi  canali  di 
scarico  ragguppati  intorno  ai  tubi,  rilasciato 
per  anni  15  il  2  febbraio. 


Idem.  Lampada  ad  incandescenza  a  gaz 
a  fiamma  rovesciata  con  condotti  di  scarico 
ecc.,  rilasciato  per  anni  15  il  4  febbraio. 


Baumann  P.  a  Kusmacht.  Dispositif  élec- 
trique  pour  ouvrir  la  conduite  d'  alimen- 
tion  de  gaz,  de  flammes  eclairantes,  rilasciato 
per  anni  3  il  6  febbraio. 


Berlin  Anhaltische  Maschinenbau  A.  G. 
a  Berlino.  Apparecchio  per  arrestare  automa- 
ticamente i  compressori  di  impianti  di  distri- 
buzione di  gaz  sotto  pressione,  rilasciato  per 
anni  6  il  7  febbraio. 


Berardi  F.  a  Roma.  Congegno  di  mi- 
sura automatica  di  distribuzione  dell'  acqua, 
rilasciato  per  anni  5  il  13  febbraio. 


L'  Acétylène  dissous  du  Sud-Est  a  Mar- 
siglia. Chalumeau,  rilasciato  per  anni  6  il  13 
febbraio. 


Société  Internationale  d'Eclairage  per 
le  Gaz  d'Huile  a  Parigi.  Lampe  à  incande- 
scence  à  bec  rénversée,  rilasciato  per  anni  15 
il  14  febbraio. 


Arcioni  V.  a  Milano.  Ruotismo  inte- 
gratore per  contatori  elettrici  a  doppia  tariffa, 
rilasciato  per  anni  3  il  18  febbraio. 


Plaissetty  A.  M.  a  Parigi.  Nouveau  pro- 
cède d' incandescence  per  le  gaz  au  moyen 
de  fils  artificiel.  Completivo  alla  privativa 
154/140,  rilasciato  il  21  febbraio. 


Mottura  E.  a  Torino.  Rubinetto  a  chiu- 
sura automatica  e  con  preservazione  dai  colpi 
di  ariete.  Completivo  alla  privativa  225/301 
rilasciato  il  21  febbraio. 


Deutsche   Telephonwerke   G.    m.  b.  H- 
a   Berlino.   Lampe-signal   pour    installations 
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el^phoniqucs,  rilasciato  per  anni  6  il  27  fcb- 
raio. 

UlMciati  nel  mese  di  Marzo  1907 

Deutsche   Totephuiuverke   G.    m.    b.  II. 
Berlino.  DìiiptMitiun  puur  biireaiix  te-lt^pluv 
pour\'us  du  système  de  commiiuition 
!,  nla^KKo  per  anni  6  ti  i.  mar/u. 

iam    V.   a    Pavia.   N'ali-ola    a  mercurio 
nla^riaU)  per  anni   15  il   18  niarzu. 

AUgcincinc  Elcktrìcitat<t  G.  a  Berlino, 
.pparrcchio  automatTo  per  la  vendita  di  clet- 
iQta,  gaz,  acqu.i,  nlasciato  per  anni  6  il  19 
orso. 


L'II 


Ditta  Long  Delon  &  C.   Milano.  Nuovo 
*  ilorc   d)    pressione   d' efflusso  per  gaz, 
lo  per  anni  3  il  19  mar/n. 


■Frank  A.  a  Charlottenburii:.  Proctite  de 
RaufDon  d'hydn>8:fnc  pour  au  moyfn  du 
l<  A  l'cau,  nla»:::4ti'  per  anni  15  il  Jo  marzo. 

t 

Br<:>ssc  K.  a  Marsiglia.  Fnur  a  feu  con- 
nu  au  gaz  pour  calciner  ralumine  ci  pro- 
ìùls  similaìre^,  rilasciato  per  anni  ò  il  32 
arro. 

icìl'nvr  T.  a  Berlino.  Uso  del   filo  dì 

la   •  /ione    di    reticelle  ad  in- 

......Ì.U1IU  per  anni  6  il  22  marzo. 


:i*lé   Francaise   du    Chalcur   et   Lu- 
à  Lèvalltiis  l'crret.  Brùlc-nr  à  gaz  rcn- 
■vec  chapcau  ondulo  sjparant  Ics  prò- 
lit  ite  la  l'oinbustiun  de  Tair,  rilasciato  per 
15  il  36  marzo. 


irdt'S  A.  e   Rothschild   R.  a  Londra, 
ments  aux    filcmcnts   de  lampes 
wi  i  mcandescence,  rila?*riato  per  anni 

narxa 


i 


RONACA  GIUDIZIARIA 

DISPOSITIVO 

■Ha   SfHÌfftsa  Arbitralt   emnnata   nrUa   tur- 

tensa    tm   il   Munùifno  di  Messina   r    h 

Soc$f/è   Conhiuutai    Cnion    Gas    Cumpany 

•  Limittd  ». 

Per  tali  molivi 

fi  CoUcfpu  Arbitrale    pronunziando  sulle 

'      proposte   dal  Comune  di   Messina 

.  ..:io  29  Gennajo  1906,  reietta  ogni  con- 

RTia  e  maggiore  istanza,  eccezione  e  difesa, 

adica  e  provvede  quanto  appresso  : 


Dichiara   che   il  Comnne  di  Messina*   in 

virtd  dell'  articulo  settimo  della  convenzione 
16  Settrmbrc  1861,  abbia  il  diritto  di  proht- 
Uire  di  una  metà  delle  economie  ottenute  per 
la  illuminazione  pubblica  e  privata  dalla  So- 
cietà Concessionaria  in  se^i^ito  ai  progressi 
della  scienza  e  con  i'  impiego  di  processo 
estranei)  al  suo  sistema  di  r.il)brica/ione  del 
gaz  estratto  da!  carhon  fossile. 

Dichiara  verificalo  que<«to  processo  estra- 
neo al  sistema  orii;inano  di  fabbricazione 
del  gaz  unicamente  i,er  la  introduzione  drgU 
estrattori  meccaniri.  (>er  il  nintvo  processo 
di  dri  11*  e  per  i  ua/oj^rni  costruiti  per 

la  di-^  '•  del  carbon  fnssilc. 

Diciiiara  che  il  diritto  del  Comune  di 
Messina  a  prolìltarc  per  la  illummazionc  pub* 
blica  e  privata  della  Citta,  delle  maggiori 
economie  derivai-  •    li' tre  pri>* 

cessi  di  sopra  ni- 1  >     >ver  pnnci- 

pio  dal  29  Gennaio  ii)Ob,  giorno  in  cui  il 
presente  giudizio  arbitrale  fu  istituito,  e  debba 
avere  efletto  continuativo  durante  tutto  il  pe- 
riodo della  conce---  'vo  Ir  maggiori  eco- 
nomie <:lie  per  >  /ii^ine  dei  nuovi  ed 
estranei  processi  dovuti  ai  progressi  della 
scienza  potranno  vcrìfic:irsi  a  favore  del  ^T'' 
nicipio  e  de'  privati  di  Messina. 

I)rlerinina    in    eo:i  i    le    mag;;iun 

economie,  verificate  it.  _  :  ■  ni  ire  processi 
supcriunnentc  ainiues-si,  in   r  dt  lira 

0.96,  0.19  e  0.65,  noe  di  Au  .  .  .1.  -^mi  di 
lira  per  ogni  metro  cubo  di  gaz  cfìretiiva- 
mente  venduto  a»  ronsiiinainri  e  che  il  ntizzo 
del  g;«z,  tanto  per  la  illuinina/.itinc  |>ni>bl.ca, 
(|iKintn  per  la  illuminazione  privata,  debba 
eia  ora  innanzi  essere  diminuito  della  meli 
di  quenta  economia,  cioè  di  centesimi  uno 
per  metro  cubn  di  gaz. 

Condanna  la  Società  del  Gaz  a  pugarc  in 
favore  del  Comune'  di  Messina  la  summa  di 
lire  dodicijniliiS.MueiiioquaranioHo  e  lentc-sinu 
sessantaeinque  (L.  13648.05^  nonché  gì'  inte- 
ressi locali  su  questii  somma  dalla  data  della 
pronunzÌ:i  di  1  ui**t  1  -fentenza  fino  al  giorno 
della  10. 

KiK  , .  tinande  del  Comune 

di  Messina. 

Compensa  }t  spese  erogate  dalle  parti 
contendenti  {>er  la  reciproca  loro  difesa. 

Ct'nd.mna  "  .1  d^l  Giz  ad  un  terzo 

delle  spese  ti  n  questo   giudi/iu  arbi- 

trale verso  il  Comune  di  Messina  e  dichiara 
compcnviio  le  «lire  due  terze  |arti. 

T;is&a  queste  spese  sulla  somma  comples- 
siva di  lire  milletrecentododici  e  centesimi 
quaranta*   aque  (L.   1313.451. 

Determina  in  lire  diciottomila  (L.  18000) 
gli  onorarii  dovuti  ai  tre  arbitri  in  parti  uguali, 
che  mrtte  per  la  metà  a  carico  di  ognuna 
delle  parli  contendenti,  salvo  il  vincolo  soli- 
dale nel  riguardo  degli  arbitri. 

I>elcga  ti  Cancelliere  assunto  signor  Ste- 
fano Dotti  per  la  riscossione  e  ripartizione 
degli  onorarii  di  sopra  liquidati. 

Cxisi  deciso  e  giudicato  in  Roma  nella  Sede 
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del  Collegio  Arbitrale  posta  ne!  gabinetto  di 
S.  E.  il  Primo  Presidente  della  Corte  di  Ap- 
pello fex  convento  dei  Filippini  alla  Chiosa 
Nuova'  nel  giorno  23  Gennaio  1907  previe 
conferenze  personali  temile  dai  Signori  Ar- 
bitri e  dai  medesimi  sottoscritte  nel  giorno 
6  Febbraio  Ì906. 

MONTAGNANA 
lo  scoppio  del   gazonietro. 

[  periti  t<!cniei  ncunmati  dal  Tribunale, 
sigg-  '*'^'  Eugettio  l'iandh  Direttore  dell'of- 
ficina comunale  del  eraz  di  Padova,  e  Cap. 
l'itt4èrio  Cahrivara,  Direttore  della  Rivista 
//  Cinz  di  Venezia,  per  riferire  sulle  respon- 
sabilità circa  lo  scoppio  del  gazonietro,  pre- 
sentarono le  loro  conclusioni  che  sono  per 
r  esclusione  di  qualsiasi  responsabilità  per 
parte  della  direzione  e  della  Sociutà  del  ga- 
zometro. 

Il  Tribunale  di  Este,  in  Camera  di  Con- 
siglio, accettando  tali  conclusioni  ha  dichia- 
rato non  luogo  a  procedere  in  confronto  dei 
presunti  responsabili  dello  scoppio. 

PADOVA 
II  precesso  per  lo  scoppio  nello  stabilìm.  •-  Auer  " 

Ai  primi  dello  scorso  marzo  aveva  inizio 
davanti  al  Tribunale  Penale  di  Padova,  il 
processo  per  lo  scoppio  avvenuto  nella  sera 
del  20  febbraio  1906  nello  stabilimento  .^uer. 

Ma  dopo  una  sola  udienza,  il  processo  fu 
rinviato  al  16  maggio,  ed  ebbe  fine  il  20  mag- 
gio con  una  sentenza  di  assoluzion*-,  avendo 
il  P.  M.  ritirata  T accusa,  per  i  dii.j  nnputatì 
signori  Eiionrdo  Lapalù,  direttore  generale 
della  "  Auer  «  in  Italia,  e  Herman  Rubel, 
direttore  tecnico,  essendosi  provato  esser  la 
causa  dello  scoppio  dovuta  a  semplice  acci- 
dentalità, e  non  imputabile  ai  suddetti  signori. 

Presidente  dei  Tribunale  era  Ìl  sig,  Mar^ 
tini  doti.  Benedetto.       • 

Giudici  i  signori  dott.  Povoleri  e  Caffo  — 
Pubblico  Ministero  il  sig.  avv.  Brisotto. 

Collegio  di  difesa  avvocati:  prof.  Grego- 
racci  Giuseppe  di  Roma,  Bizzarini  dott.  Carlo 
di  Padova,  dott.  Segneri  di  Milano. 

Periti  a  difesa  :  cav.  Pietro  Marcatane 
prof.  Spica  della  R.  Università,  prof.  Toma- 
satti  ing.  Giordano  pure  della  K.  Università 
di  Padova  e  Cap.  Vittorio  Cai/avara,  Diret- 
tore della  Rivista  u  II  Gaz  v  di  Venezia, 

Avvocati  di  Parte  Civile  :  Piccinato,  To- 
lomei.  Massa  e  Signorini  di   Padova, 

Periti  di  accusa:  prof.  Gnesotto  della  R. 
Università  di  Padova,  Rossi  dott.  Giuseppe 
Perito  Capo  del  Municipio  di  Padova. 


Rifatto  dopo  r  edizione  tedesca  di  Giorgio 
Hostelet.  In  8  (25  ^;  16  di  VI-323  pagine. 
con  77  figure  :  9  Lire.  Lib.  Gauthier-Viliars, 
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Trattato  pratico  d' Hlettro  chimica  ;  Richard 
Lorenz,  professore  alla  Scuola  Politecnica 
federale  di  Zurigo,  direttore  dei  Lavora- 
tori d'  Elettrochimica  e  di  Chimica  fìsica. 


Parigi  1905). 

L'edizione  tedesca  di  questo  libro  uscito 
nel  1901  comprendeva  il  programma  d'espe- 
rienze che  il  sig.  Lorenz  faceva  eseguire,  a 
quest'epoca,  dai  suoi  allievi  della  Scuola  Po- 
litecnica di  Zurigo.  Questo  libro  era  sopra- 
tutto destinato  ai  principianti.  L'autore  non 
aveva  creduto  dovere  estendere  il  suo  pro- 
gramma, perchè  esiste,  in  tedesco,  dei  lavori 
eccellenti  sull' esecuzione  delle  misure  intro- 
dotte neir  Elettrorhimica  per  le  teorie  fisico- 
chimiche. Ma,  al  momento  di  pubblicare  l'e- 
dizione francese,  gli  sembrò  opportuno  di  ri- 
fondere il  lavoro  adottando  un  punto  di  vista 
più  sistematico.  L' autore  e  il  traduttore  si 
sono  proposti  di  costituire  ui^  metodo  pro- 
gressivo d'insegnamento  al  laToratorio,  tanto 
per  fare  comprendere  lo  spirito  delle  teorie 
che  per  apprendere  a  trovase  in  esse  una 
guida  di  lavoro  esperimentale.  ^à 

Questo  libro  è  diviso  in  tre  parti.  La  prima^ 
studia  d'una  maniera  elementare  le  leggi  e 
le  reazioni  fondamenlali  dell'Elettrochimica, 
propriamente  dette,  impiegando  i  dispositivi 
esperimentah  i  più  semplici  ;  la  seconda,  che 
tratta  specialmente  dell  Elettrolisia  delle  so- 
luzioni acquose  coli*  aiuto  delle  teorie  fisico- 
chimiche,  si  può  misurare  le  grandezze  fisiche 
incontrate  nella  prima  parte;  la  terra  consa- 
crata a  r  Elettrochimica  applicata,  costituisce 
un  saggio  d' applicazione  dei  metodi  di  misure 
alla  r  cerca  tielie  ecmdizinni  proprie  a  favorire 
delle  relazioni  determinate. 

Si  ha  scelto  di  preferenza  gli  esercìzi  che 
caratterizzano  i  principi  delle  teorie  ammesse^ 
e  ciascuno  di  essi  é  preceduto  da  una  rela-fl 
zione  sommaria  che  ne  mostra  la  portata.      ^ 


Il  SJg  JilHN  nUWiNa  di  Bìurneminl,  Contea  di 
nanii  (Inshiherra)  proprietario  delle  seguc-otl  privative 
Industriali  :  1 

Vili  95  N.  2Z7  del  16  gilugno  1898  per  ■>  Appareo' 
chio  per  abbassare  e  spsj;n::re  le  fìarninc  a  un'ora  pre-_ 
stabilita  • . 

Voi    125  N.  <<0  del  3  luglio  1990  p«r  :  «  Perlectioi 
meiits   apporics   auv    apparctts   à   allooier   et   étciadre* 
auloniatìquemenl    Ics  lanipes   à    dc&   tnolneat:^  prescrits 
d'  avance  >■ 

Voi.  218  N  6t  del  3  gennaio  l9Bb  per  :  .  Appardl 
puur  uuvrlr  el  fermcr  le»  Circuit»  declriques  A  d»  mo 
meni»  détermìnés  d'  avance  > .  ^m 

Desidera  entrare  in  trallatlve  con  qDalcbc  iodu^trìalO^ 
italiano  per  la  fabbricazione  degli  apparecchi  protetti  da) 
detti  brevetti  e  già  venduti  in  Italia. 

Rivolgertii  per  maggiori  schiarimenti  all'  Ufficio  Inter' 
nazionale  per  Brevetti  e  Marche  di  fabbrica  di  Secoad* 
Torta,  Via  Carlo  Alberto,  5  Torino,  35,  Torino. 
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•  Abbonamenti  cumulativi  per  un  anno  • 


I  Gaz  e  L'  ElettricitÀ 

1  Gaz  t'<l  II  Monitore  Tecnico 

I  Gaz  f-i  II  Cemento 

I  Gaz  e  L' Ingegneria  Ferroviaria 

I  Oaz  <■<!  Il  Bollettino  della  Società  Aeronautica 
K     Italiana 

L'INDICATORE     v     v    y: 
TECmCO    COnnERCIALE 

1*01  MUii  6u,  Elettriciti,  Aqucdotll  a  Ttlefool  d'IlilU 

^HÌÌa<^<^^Kl>crc    tulle    II-    nuztoni   necessarie 

^^P  i$$Justnt  étt  gaz,  etettridtà,  actfuedottt  t 

^Mr/«ftf,  riunire   in   un  solo  volume   tuiit  l* 

«^£Mf  inerenti  a  ilettc  industrie,  col  maggior 

di   dati    possibili ,   e   coi    nomi   dti 

^ari,  Oirfttori.  nonché  elencare  i  rnag- 

fahòncaittì,   Wifozmtifi  ^  nìf>prfSfiitttHti 

rtttxili,  macchinari  e  quanto  altro  nece*- 

siUi  alle  stesse  industrie,  fu  Io  scopo  che  ci 

a  pubblicare  1*  Indicatore  Tecnico  Coin- 


r\c\  Kegno   1..  30.  -  Estero  L.  40.— 

.          -    24.^  -        -    34.- 

-   24.-  -       •   34.- 

*    3d,—  m       »    40.- 


30. 


40. 


IL  XXXVr  CONGRESSO 
dei  Gazisti   Italiani  in  Bologna 

17-19  GIUGNO  1907 


L'inDlCATORE     v     v    ar 
TECNICO  COnnERCIALE 

Mi  Qfflclii  6u,  Elcttrictti.  Moedoni  a  Telaloal  d'ttilll 

Mancava   completametUe   qui   da   noi   un 

i>  adatto  agli  scopi  sopra  indicati  :  e  noi 

Justnghiamo  che  e&so  verrà  accolto  con 

dagli  industriali,  sapendo  essi  come  i 

da  noi  editi,  vengano  curali  con  tutta 

^or  po&sibilc  esattezza. 

[Le  richiede  ormai  avute  ci  danno  aflìda- 

ito  della  sua   riuscita  :    e    preghiamo  gli 

:i  luti]   ad   appoggiarlo,   perché  esso  di- 

Iterà  veramente  utile  e  preiEÌo:»o  per  tutti. 


Era  la  prima  volu  che  qui  da  noi,  la  5<v 
cirtiì  dflU  it)njtr<nzf  amkhrì'oli  dei  (mozìxH 
U* /ta/ttì,  si  riuniva  m  una  Olliitna  comunale, 
ed  era  quindi  ovvio  che  vi  fos^e  quella  certa 
curiosità,  insita  in  tutti,  quando  ci  si  trova 
dinanzi  ad  una  incognita. 

Il  pubblico  ha  sempre  ritenuto  che  la  So- 
cietà in  parola,  tos'^e  tirt  t/uuJ  snmU  <lclla  Mas* 
■>M:t'na,  che  51  compiotasse  nelle  sue  riunioni 
•jht^^ia  mai  quali  ariiHciosi  trancUi  contro  le 
tasche  dei  consumatori:  che  da  veri  alchimisu, 
si  studiasse  il  modo  di  scti*glic-rc  il  gaz  col- 
r  acqua,  rome  />inno  gli  \iitt  tjuntttio  lia  hh 
fuìs><o  at  l'imt  t*r  wigtiimo  t-ttiiUrt  due.  iCon- 
Irunla  *  Corriere  «Iella  Sera  -  del  4  feb- 
traio  1906). 

Ed  invece  nulla  dì  tutto  ciO!  Il  quarto 
potere  politico,  che  per  la  prima  volta  vi  in- 
tervenne, ebbe  a  provare  una  cena  affannosa 
sianche^/j  nel  sentire  discorrcrtr  per  ore  ed 
ore  di  gaz.  di  naftalina,  di  carbun  di  idro- 
geno, di  metano  e  via  via  discorrendo. 

Ebbe  però  di  certo  a  provare  una  «or- 
presa  nel  sentire  come  anche  1  neuHti  della 
nostra  mduslria,  quali  il  Presidente  della  Com- 
missione municipale  dell' Olhcina  Gaz  di  Bo- 
logna. SI  atfezionino  a  questo  ramo  dello  k»- 
bile  umano,  con  vero  lervorc,  da  spiegare 
i(Uindi  tjuel  I  dal  numero 

imutato  del  j  ^'.,  che  laccva 

ritenere  che  m  essi  vi  lo&sc  dell'  esclusivismo. 
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Come  dall'invito  dell' ing.  Rebuffel  del  i8 
maggio  alle  ore  9  del  17  giugno  p.  p.  si  riuni- 
vano nell'atrio  dell'elegante  Teatro  Comunale 
i  Congressisti. 

I  presenti  al  Congresso  furono  46  (vedi 
allegato  i)  oltre  i  soci  nuovi  ammessi  (alle- 
gato 2). 

Al  banco  presidenziale  prendono  posto 
ring.  Rebuffel  e  l'anima  della  Società,  il  buon 
segretario  F.  Laeng. 

L' ing.  /'.  Rebutt'el,  quale  presidente  della 
Conferenza  Annuale,  legge  innanzi  tutto  una 
lettera  del  Presidente  perpetuo  della  Società, 
il  sig.  Bon  Giovanni,  direttore  dell'  Oflicina 
Gaz  di  Verona,  che  scrive  come  sia  oltremodo 
dispiacente  non  poter  intervenire  ai  lavori, 
causa  affari  urgentissimi  della  sua  azienda, 
che  gli  impediscono  di  muoversi  dalla  sua 
sede.  Manda  un  cordiale  saluto  ed  augurio 
ai  Congressisti,  che  con  un  applauso  unanime 
lo  concambiano,  incaricando  il  sig.  F.  Rebuffel 
di  farsi  di  ciò  interprete  presso  il  sig.  Bonn. 
L' ing.  F.  Rebuffel  continua  il  suo  discorso 
facendo  presente  come  siano  ormai  passati 
J2  anni  dacché  si  teneva  nella  stessa  Bologna 
il  25"  Congresso  dei  gazisti  italiani  :  ipa  in 
allora,  egli  dice,  eravamo  nella  nostra  Società 
complessivamente  83  soci,  dei  quali  molti  re- 
sidenti all'  estero  :  oggi  siamo  in  135,  senza  i 
soci  che  spera  verranno  ammessi  quest'anno, 
e  quasi  tutti  residenti  in  Italia.  E'  già  un  bel 
progresso  questo,  o  signori,  il  che  addimostra 
come  le  nostre  Conferenze  siano  non  solo 
amichevoli,  ma  ben  anco  proficue:  poiché  dalle 
varie,  serene,  e  dotte  discussioni  che  in  esse 
si  tengono,  si  ha  sempre  qualche  utile  am- 
maestramento, del  quale  tutti  noi  poi  andiamo 
lieti  ed  orgogliosi  (applausi). 

A  nome  dell'  Associazione,  ha  pregato  il 
signor  Gaetano  Giovannini,  presidente  del 
Consiglio  di  Amministrazione  della  Officina 
comunale  di  Bologna,  nonché  1  membri  di  essa, 
signori  cav.  Edmondo  Tedeschi,  Sfansam  rag. 
Ernesto,  Carpì  avv.  cav.  Leonida  e  Tormani 
ing,  Emanuele  di  intervenire  alle  nostre  con- 
ferenze, onorandole  di  loro  presenza. 

Ed  essendo  che  vede  fra  i  presenti  il  sig. 
G.  Giovannini  lo  prega  di  assumere  la  Presi- 
denza onoraria  del  36  '  Congresso  (applausi).  E 
sono  ben  lieto,  sig.  Presidente,  anche  qui  pub- 
blicamente, fra  i  miei  vecchi  e  giovani  Colleghi, 
riaffermarle  i  sensi  della  mia  ammirazione  per 
la  sua  opera  veramente  intelligente,  portata 
alla  nostra  Officina.  Ella  qui  si  troverà  come 
tra  vecchi  amici  che  avranno  campo  di  apprez- 
zare come  Ella  abbia  saputo  affezionarsi  alla 
nostra  industria  (vivi  applausi). 

Il  sig.  Giovannini,  con  parola  facile,  bella 
ed  elegante  commosso  ringrazia  e  l' ing.  Re- 
buffel delle  parole  rivoltegli,  e  l'Assemblea 
dell'  onore  fattogli.  Ringrazia  pure  a  nome 
dell'  illust.  sig.  Sindaco  di  Bologna,  (che  se 
per  impellenti  affari  non  avesse  dovuto  assen-  ! 
tarsi  dalla  città,  sì  troverebbe  fra  noi)  i  Con-  ' 


gressisti  di  aver  prescelta  questa  Officina  per 
la  loro  seduta  annuale,  porta  il  saluto  dell'in- 
tero Consiglio  di  Amministrazione  dell'  Offi- 
cina comunale,  e  della  cittadinanza  tutta  di 
Bologna  ai  gazisti  d' Italia,  augurando  che  i 
lavori  riescano  -proficui  e  degni  del  consesso, 
tanto  più  che  l' ing.  Rebuffel  «  solerte  come 
sempre  in  tutte  le  sue  cose  »  ha  preparato 
un  esteso  programma  che  porterà  dei  benefici 
grandi  a  tutta  la  classe  dei  gazisti  ed  in  ispecie 
all'  Azienda    comunale    del    gaz. 

In  oggi  dove  la  concorrenza  e  la  malafede 
si  danno  la  mano  per  combattere  questa 
industria,  vado  orgoglioso  dell' onore  che  mi 
avete  fatto  col  nominarmi  vostro  Presidente 
onorario,  poiché  è  fuor  di  dubbio  che  anche 
la  modesta  mia  persona  potrà  essere  caparra 
degli  alti  ideali  che  vi  guidano  in  queste  riu- 
nioni (vivissimi  e  prolungati  applausi). 

Il  Segretario  Laeng  si  fa  interprete  dei 
sentimenti  dell'  intera  assemblea,  nel  ringra- 
ziare il  sig.  Giovannini  dell'elevato  suo  di- 
scorso, e  Io  prega  di  ringraziare  l' Illust.  sig. 
Sindaco  dell' accoglienza  fatta  ai  Congressisti, 
e  di  portargli  il  deferente  loro  saluto. 

L' ing.  Rebuffel  dichiara  quindi  aperto  il 
XXXVI  Congresso. 

Si  tengono  per  iscusati,  perchè  non  pos- 
sibilitati  ad  intervenire,  i  soci  Seassaro  ing. 
Ernesto  direttore  dell'officina  gaz  di  Piacenza, 
Bonino  ing.  littorio  gerente  tecnico  della  Con- 
sumatori gaz  di  Torino,  Ruggerì  cai>.  Fran- 
cesco direttore  officina  gaz  Messina,  Leonida 
conim.  ing.  6^r^«/iVr»,  direttore  generale  della 
Società  Italiana  per  il  gaz  di  l'orino,  Fusco 
cav.  uff.  Alfonso  concessionario  del  gaz  di 
Torre  Annunziata,  Lucifero  barone  Francesco, 
Aubert  ing.  Edmondo  amministratore  delegato 
della  Società  Ginevrina  per  l' industria  del 
gaz,  Krafft  cav.  uff,  Vittorio  già  Direttore 
della  Compagnia  Napolitana  del  gaz  (del  quale 
il  segretario  legge  una  affettuosa  lettera, 
ed  al  quale  viene  proposto  dal  cav.  Sospisio 
dì  mandare  un  telegramma  di  saluto),  Michallet 
cav.  Paolo  Amministratore  Delegato  della  So- 
cietà Anonima  Materiali  Refrattari  di  Vado 
Ligure,  Vanderpol  ing.  A.,  Phillips  ing.  Ar- 
turo Federico  direttore  generale  della  Tuscan 
Gaz  C",  Sauna  rag.  Ernesto  Direttore  del  gaz 
di  Cagliari  e  Fineftì  Angelo  già  direttore 
dell'officina  gaz  dì  Alessandria. 

Si  dà  per  letto  ed  approvato  il  verbale 
dell'  anno  scorso. 

L' ing.  Rebuffel  in  proposito  osserva  come 
nei  verbali  dovrebbero  essere  richiamate  tutte 
le  precedenti  disposizioni  tuttora  vigenti,  affin- 
ché si  tengano  in  memoriafino  ad  esaurimento. 
Ricorda  ad  esempio  lo  studio  della  fotometria, 
della  quale  si  sa  che  vi  è  una  Commissione 
Internazionale,  ma  non  si  sa  esattamente  come 
vi  sia  rappresentata  la  nostra  Società.  Chiede 
quindi  che  vi  sieno  ricordati  i  vari  mandati 
deferiti  di  anno  in  anno,  fino  a  che  siano 
esauriti. 

Il  Segretario  Laeng  in  proposito  osserva 
come  da  quando  assunse  la  carica  di  Segre- 
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n,  prevenendo  appunto  le  osservazioni  del 
P  -  abbia  nel  verbale  pubblicato  dalla 

A->---—" vioc  l'annn  scorso  riportalo  l'elenco 
ddle  vane  commissioni  con  gli  incarichi  a 
queste  affidali. 

Legge  quindi  il  resoconto  finanziano  (Al- 
legalo 31  facendu  notare  cumc  in  esso  venne 
wddìvisa  la  contabilita,  distinguendo  le  nommc 
di  pertinenza  della  Ca.ssa  sociale,  da  (jucllc 
del  fondo  dei  Concor^ìi. 

In  proposito  egli  osserva  come  ora  i  fondi 
necessitino  multo  più  per  la  n4)stra  Aswwria- 
nooe  ftia  pcrchò  sono  aumentate  le  spese  di 
pubblicità,  sia  perchè  possono  occorrere  per 
allh  seri  interessi  della  Società.  Sarebbe  d'o- 
pinione che  gli  incassi  sociali  venissero  de- 
voluti tutti  all'  incremento  dell'  Associazione, 
mcnirc  dailc  oHerte  pel  fondo  concorsi  vcnis- 
tcro  devoluti  i  premi  per  gli  operai. 
^^^^ftv.  ^iospisù*  à  d'opinione  che  i  fondi  tutti 
H^^lf  Società  debbano  servire  ad  incremento 
di  questa  :  ma  m  ogni  niodu  necessiterà  mo- 
dificare in  proposito  lo  Suitmo. 

Loétt^,  £ssendovi  all'  ordine  del  giorno 
altro  argomento  che  potrebbe  rendere  neces- 
saria la  modilica  dello  SliUuto  cosi  sarebbe 
di  opinione  di  rimandare  in  allora  anche  questa 
quc3>tione. 

Vengono  su  proposta  del  presidente  am- 
ncsM  come  nuovi  soci  ordmari  1  signori  : 

Eugenio  mg.  Vianello  direttore  delle  Of- 
ficine comunali  Gaz  ed  Aqnedottu  di  Padova 

—  G.  R  l'orto  direttore  iiiiimmistralivo  della 
Società  Civile  Veneta  per  l'Industria  del  Gaz 
ed  Elettricità,  Venezia  —  Luigi  Valseccht  di- 
rettore della  Società  Orobia  di  Lecco  —  Mc- 
BCigbclD  Giuseppe,  gerente  la  Società  Gaz  di 
Mootagnana  —  Kothenbach  ing.  Walther  della 
Officina  Gaz  di  St.  Marghreten  —  Merli 
Evandro  direttore  Officina  gaz  di  Kimini  — 
L>onadìn  mg.  Enrico,  direttore  dell'  Officina 
^  '-^  a  gaz  della  Spezia  —  Rebuffel  ing. 
.\  iella  Union  Gaz-Elettricità  di  Milano 

—  /anciu  mg.  Maurizio  direttore  dell'  Offi- 
cina comunale  del  gaz  di  Pisa  —  Rouveure 
mg,  Charles  di  Lyon  —  lleeley  Georges  Am- 
ministratore di  Compagnie  di  Gaz;  e  quali 
*LiCÌ  aggregali  i  signori:  Albinet  Henri,  co- 
»  ruttore  di  forni,  Milano  —  Baud  ingegner 
Edoardo  di  Lione  —  Junge,  ingegnere  capo 
della  Siemens  &  Halsckc  di  Berlino  —  Sa- 
lisbcr^  direttore  della  Gasmesserfabrik  El- 
ster èc  C.  di  Lucerna  —  ing.  Giuseppe  Ma- 
gnano della  ditta  N.  Bartoli  &  C.  di  Savona 

—  Edoardo  Lapalu,    direttore    della  Società 
Italiana  Aufr. 

Soci  che  SI  sono  regolarmente  dimessi  : 

C'iptiano    cav.  Maurizio    della  Compagnia 

uà   del   Gaz  --  Uc  Nicolò   Gennaro 

-,..    aure  del  gaz  di  Barletta  —  Groc  ing. 

eofìlo  di    Roma  —  Mtssitano  ing.  Lorenzo 

Tonoo. 

Il  Sn^rrtario  commemora  il  socio  defunto 
■  '  Cardin-Fonlana  direttore  della 
-  -  -  nunale  del  gaz  di  Udine. 
^i  dovrebbe  ora  passare  alla  nomina  della 


Commissione  per  V  assegnamento  di  premi 
agli  operai.  L'  mg.  Kebuttcl  premette  come 
tali  premi  non  sieno  un  dovere  ed  un  obbligo 
per  parte  della  nostra  Associazione.  Non  vi 
e  alcun  articolo  dello  Statutn  in  proposito. 
Solo  lu-i  verbali  del  itlU;  per  la  prima  volta 
si  fa  cenno  di  un  premio  di  I„  400  da  distri- 
buirsi agli  operai  ira  i  più  anxuuu  rd  1  più 
affezionati  delle  Compagnie. 

Nel  1894  avendo  la  Cassa  «odale  una  qual- 
che somma  disponibile,  e  non  sapendo  come 
usufruirla,  si  votò  di  elevare  il  premio  agli 
operai  da  L.  400  a  L.  looo. 

Cap.  Caisavara.  Essendo  che  il  motivo 
edotto,  ora  dall'  ing.  Kcbutfel,  di  non  saper 
cioè  come  usufruire  delle  somme  disponibili 
in  cassa,  ora  non  ha  più  motivo  di  sussistere, 
perche  per  1'  Associazione  1  fondi  necessitano 
quanto  mai,  e  d' altro  canto  considerando  che 
tali  premi  non  ingenerano  negli  operai  alcun 
stimolo,  avendo  visto  come  in  caso  di  scio* 
p^ro  anche  1  premiati  si  sieno  rifiutali  di  la- 
vorare, crede  cosi  che  sarebbe  opportuno  abo- 
lire tali  premi. 

Cav.  josfitsio.  Condivide  pur  esso  tale  opi- 
nione, ma  crede  che  ciò  si  debba  fare  l'anno 
venturo. 

Oiv.  rag.  li^ria.  E'  d'opinione  del  tutto 
contraria.  Egli  opina  che  tali  premi  inlluiscano 
sul  morale  degli  operai,  e  quindi  si  debbano 
mantenere. 

Ing.  Picihnf.  Appoggia  con  altre  conside- 
razioni la  proposta  Bena. 

Cav.  Sosptsto.  Insiste  che  venga  portata  a 
discussione  Tanno  venturo. 

Seg.  Ltifit^.  Ricorda  come  nello  Statuto 
non  VI  sia  alcun  accenno  a  quc^tti  premi  e  ri- 
tiene perciò  che  si  possano  disi'uterli  anche 
subito. 

Ing.  PatrJtutni.  Appunta  e  specialmente 
basandosi  sul  fatto  come  gli  operai  ora  non 
abbiano  altre  mire  all'  infuori  di  unirsi  in  lega 
contro  gli  industriali,  Irova  per  lo  meno  in- 
genuo il  fatto  che  la  nostra  Associazione 
abbia  a  dare  dei  premi  a  quegli  stessi  operai, 
che  poi  al  momento  del  bisogno,  non  ci  danno 
alcun  aiuto.  Insiste  perche  venga  interpellata 
r  assemblea. 

t.  Se  si  debbano  distribuire  anche  que- 
sfanno  i  premi  .igli  operai; 

a.  Se  SI  debDano  per  l' avvenire  abolire 
i  premi  agli  operai. 

Ing.  tifbitjjtl.  Pone  ai  voti  le  due  proposte 
Pacchioni  :  la  prima  è  votala  all'  unanimità  ; 
l'esaurimento  della  seconda  è  rimandau  alla 
seduta  nella  quale  verranno  conlcriu  1  premi. 
Si  passa  alla  nomina  dei  tre  mcmun  in- 
caricali di  distribuire  la  somma  di  L.  1000  di 
premio  per  quest'anno  agli  operai. 

Il  presidente  Rebufl'el  propone  e  1*  assem* 
blea  vota  siano  nominati  1  signori  Sena  cav. 
rag.  Giacomo,  Picchio  mg.  Annib.-ile,  Annc- 
bique  cav.  Paolo,  ai  quali  U  Segretario  con- 
segna le  domande  avanzate  dai  vari  soci  per 
i  propri  operai. 

L  ing.  Pa«hioni  propone  alla  Prci^idciua 
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che  la  domanda  dei  nuovi  soci  venga  estesa 
su  apposito  uniformt;  modulo,  del  quale  al 
caso  potrà  mandare  un  esemplare. 

Cap.  Calzaviira  propone  cne  per  le  modi- 
ficazioni allo  Statuto  sociale  o  per  interpellare 
i  soci  su  oucstioni  di  importante  momento, 
si  abbia  ad  adottare  il  metodo  usato  dalla 
Associazione  Klettrotecnica  Italiana,  e  cioè  dì 
volta  in  volta  mandare  le  proposte  ai  singoli 
soci,  che  in  lettera  chiusa  danno  il  loro  voto. 

Il  Segretario  Lafut*  ringrazia  Ì  proponenti 
ed  attende  da  loro  gii  esemplari. 

Alle  ore  12.30  viene  levata  la  seduta. 

Alle  ore  16  come  da  gentile  invito  fatto 
dal  sig.  Presidente  deil:i  Commissiotic  <IÌ  Am- 
mmistrazione  dell' OlTicina  comunelle  di  Bo- 
logna, i  Congressisti  ,si  portarono  a  visitare 
questa  importante  officina,  delia  quale  nell'al- 
icgato  12  diamo  un  breve  cenno  riassuntivo. 
Ammirati  l'ordine  e  la  pulizia  che  vi  regnano 
sovrani  ad  onore  e  merito  di  quel  personale 
<ÌirÌgentt;  ing.  l^eliutìV-I  ed  ing.  Innocenti,  chi' 
vengono  vivamente  elogiati  da  tutti.  L' ing. 
Innocenti  e  l'irjg.  Kross  (questi  quale  rappre- 
sentante della  DelKvick-Fleischer)  delucidano 
r  impianto  del  gaz  d'  acqua  or  ora  collaudato. 

Con  quella  signorilità  imita  ad  una  grande 
bonarietà,  che  fanno  sempre  più  ammirare  ed 
affezionare  gli  lùniliani,  viene  offerto  dall'Or* 
fìcina  un  sontuoso  rinfresco  a  tutti  gli  inter- 
venuti. 


Il  programma  pel  giorno  18  invitava  alla 
seconda  seduta  alle  ore  9  precise.  Ed  alle  9 
erano  raccolti  neir  atrio  del  Teatro  Comunale, 
tutti  i  C*tngressisti. 

Ing.  IWiirtuiti.  Riferisce  sulle  pratiche  fiitte 
e  sullo  studio  della  questione  in  merito  alla 
Leggi  sui  hpo:iO  st-'Uimanafe.  Presenta  in  prò* 
pusito  l'ordine  del  giorno  di  cui  l'allegato  4, 
che  viene  all'unanimità  approvalo  dopo  de- 
lucida/ioni chieste  dall' ing.  Boella,  alle  quali 
rispo.se  il  Segretario  Laeng. 

Coram.  i^ouchain.  Nel  mentre  si  dichiara 
soddisfatto  ed  approva  incondizionatamente 
r  ordine  del  giorno  testé  votato,  ritiene  sa- 
rebbe cosa  prudente  che  di  questo,  data  t'ur- 
genza essendo  già  legge  passata  al  Relatore, 
vengano  mandate  due  copie  a  tutti  i  Uireiton 
delle  Ortìcine  a  gaz  d' Italia,  affine  lo  deluci- 
dino ai  singoli  loro  deputati:  m  ispecie  per 
far  emergere  la  anomalia  della  legge,  per 
quanto  ntlette  la  nostra  industria  :  e  perchè 
insistano  presso  detti  deputati  perchè  nella 
Commissione  che  verrà  nominala  per  la  com- 
pilazione del  Regolamento,  vengano  ad  esser 
chiamati  a  formarne  parie  anche  dei  gazisti. 

V.'  air  unanimità  approvata. 

V  ing.  Kebuffd  ed  d  Segretario  sig.  Laeng 
promettono  che  faranno  del  loro  meglio  perche 
ancora  all'  indomani  si  possano  spedu"e  la  let- 
tera ai  direttori  delle  olfiruie  nonché  l'Ordine 
del  Giorno  votato  (Allegat*j  5^. 

Ing.  Viancih.  Propone  che  se  non  fosse 
possibile  ottenere  che  la  nostra  industria  ab- 


bia dei  delegati  in   detta  Commissione,    che 
almeno  siano  sentiti  con  voto  consultivo. 

Ing.  Chavatmes.  Non  si  chiama  soddisfatto^ 
del  testo  dell'ordine  del  giorno  come  venn< 
esteso.  Dimo'itra  i  danni  che  dalla  legge  vann< 
a  sentire  le  officine  che  hanno  i  turni  speciali.] 

Comm.  Piuahitùt  e  sig.  J.afng  fomisconol 
ulteriori  delucidazioni  :  ma  l' ing.  (  havatmeA 
insìste  nel  non  chiamarsi  soddislallo.  Appog-i 
gierà  presso  i  suoi  amici  deputati  l'ordine  de! 
giorno,  convinto  fin  d'ora  che  dato  lo  sp<-ciale 
genere  di  industria,  nessun  deputato  com- 
prenderà 1  danni  che  ne  deriveranno  ad  essa.  ^ 

fWfhioni  riferisce  che  la  leg^e  sul  Con-]H 
tratto  del  I.nvoro  essendo  stata  ritirata,  è  di- 
ventato   inutile    il  compito    assegnato  1'  anno 

scorso  di  riunire  in  una  memoria  unica  le  os-j 
servazioni  presentate  contro  tale  legge  daiij 
soci  comm.  Spreafìco  ed  ing.  Pacchioni. 

Ing.  AJtirgnry.  Ricordando  in  proposito  afj 
Contratto  di  Lavoro  come  venisse  approvata 
ad  unanimità  al  Congresiso  di  Genova  la  pr<: 
posta  presentata  dalla  Commissione  di  ailorf 
sul  Contratto  di  Lavoro:  e  come  si  procede* 
in  quelle  sedute  alla  nomina  dì  una  Commis-' 
sione  speciale,  composta  dei  signori  ing.  I-a- 
romhe,  lomni.  Sprcafico    ed    ing.    Pacchioni,^ 
desidererebbe  avere  qualche  informazione  si 
lavoro  da  detta  Commissione  fallo. 

Ing.  HfliHJjei.    Ricorda  come  la  Commis-^ 
sione  non  avendo  potuto  adunarsi,  i  signori 
ing.  Pacchioni  e    comm.    .Spreafìco    presenta- 
rono a  Milano  ciascuno  una  propria  relazione. 
Essi  furono  invitati    a    presentare  d'  aceordoil 
un  unico  lavoro,  ed  appunto  il  sig.  ing.  Pac- 
chioni presenta  la  nuova  Relazione,  la  legge :] 
e  la  delucida  (Allegato  6). 

Viene  anzi  dall' assemblea  accolta  favore- 
volmente la  sua  proposta,  di  mandare  cioè  a,] 
tutte  le  singole  otìicine  a  gaz  un  questionario 
compilalo  in  modo  da  poter  con  cognizione 
di  causa  discutere  per  l'avvenire  anche  questa 
nuova  statistica. 

Ing.  PiuchUmi  legge  ed  illustra  una  sua 
dotta  relazione  (Allegati  7  e  8)  su  un  Progetto 
per  la  prevenzione  sugli  infortuni,  richiaman- 
do r  attenzione  sul  fatto  che  in  Germania 
regolamenti  speciali  simili  sono  già  in  attività. 

Ing.  Rt buffe!.  Crede  di  giustamente  inter- 
pretare i  sentimenti  dell'assemblea  col  tribu- 
tare uno  speciale  elogio  al  socio  sig.  Pac- 
chioni per  le  sue  varie  Relazioni  comunicate 
al  Congresso. 

I/asHL'mblea  con  un  caldo  applauso  ap- 
poggia la  proposta  del  suo  Presidente  ing.  ikt- 
bttjfet  che  ricorda  poi  come  vi  sìa  in  Italia  l'As- 
sociazione degli  Industriali  che  ha  il  mede- 
simo SCOLIO  di  quello  enunciato  dall'ing.  Pac- 
chioni ed  invita  anzi  il  segretario  dì  interpel- 
larla in  proposito  e  riferire. 

Segretario  Lfumg.  Prendendo  atto  del  de- 
siderio del  signor  Presidente  pronone  che 
nella  Slatustica  delle  malattie.  le  officine  ag- 
giungano anche  quella  degli  infortuni.  Prega 
li  sig.  mg.  Pacchioni  rimettergli  il  modulo 
per  mandarlo  a  tutte  le  officine  dì  Italia. 
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AoMjgr  comunica  che  il  collega  di  Ancona 
fu  v>tlitp<»to  a  pn>cesso  per  nnn  aver  aiii- 
cnralo  I  *iioi  operai  prpOTo  In  Cassa  Nazio- 
nale, mn  il  Pri'tnre  riconobbe  pt'i  imn  r-»'ii'rvi 

Arrrn  >  ccchia  questione  della  tassa 

s  !  nii  imfMista  sulle  condotture  e  ri- 

».«n^  .,i.^  ,t  Palermo.  Il  socio  Pernice,  richiesto, 
dichiara  che  l' Ammini-itraxione  dell'  Officina 
Comunale  di  Palrrmo  ha  fatto  nn  nuovo  ri- 
corso, e  si  fari  nn  d*iverc  di  ccmunirarc  a 
9UU  tempo  il  risultato. 

Jjtfttif  comunica  ancora  una  Icllcra  del 
»nc*io  Bt'ttazzi  accennante  agli  studi  ordinati 
dal  MiniMiT'i  per  modifif.irc  le  tasse  siifjli 
afTari.  Kit  fne  che  una  ib-sposi/ionr  da  cor- 
reicgcmi  sarebbe  quella  che  l'bblica  le  officine 
a  inctlere  ilhoUo  da  5  renlesimi  anche  per 
le  bollette  sotto  L.  io.  Laeng  e  d'avviso  che 
e      '  *      l^s■ie^e    richiesto   dalle  Camere 

di   '  ■'.  perché  non  rit;iiarda  snitanlu 

le  otrinne  di  gaz,  ma  in  generale  le  Società 
Anfmune. 

log.  Rttmfftt.  L'ordine  del  giorno  porte- 
rebbe la  I  I  di  ammettere  nella  nostra 
SocietA  t;  1  all'industria  degli  acque- 
dotti. Mìoca  d  proponente  rag.  San na  di  Gì- 
Khan,  che  «uti^sc  come  ncr  forza  maggiore 
ttan  p«»iessc  intervenire.  Domanda  se  qualche 
»o-io  fosse  dìspo-^lo  a  lar  sua  la  pro- 
dcl  sig.  Sanna  ed  a  svolgerla. 

Sa^f>isio,  Prfipone  che  tale  questione 
inerba  runandatu  al  prossimo  Congresso  ;  e 
che  frattanto  si  preghi  il  rag.  Scinna  di  csten- 
un  mem<tnalo  in  proposito  da  mandarsi 
_  v»ci  nflini*  pos-ìano  prenderne  visione:  l'ar- 
pomenio  è  di  grave  importanza  perla  nnstra 
SocteLli  p*nrhè  inipbchcrebbc  una  modifica- 
none  essenziale  allo  Statuto. 

Segretario  Laen^,  Accetta  la  proposta  So* 
•ptsio  e  la  comunicherà  al   rag,  Sanna. 

Alle  ore  12  precise  si  sospende  la  seduta 
rinviandola  a!  giorno  susseguente  alle  ore  9 
antimcndianc. 


Alle  13. "jo  quasi  lutti  i  Congressisti  si  tro 
vano  riunui  alia  Sta/ione  del  Tramvia  B<ilo- 
gna-Pieve  di  Cento  per  recarsi  a  visitare  una 
delle  officine  della  Socitth  ritnie  veneta  per 
r  tMtinstna  del  gas  ed  eUttrìcifit,  quella  di 
Cento. 

Partiti  con  treno  speciale  si  arriva  in  poco 

di  un' OHI  ed  un  quarto    alla  sta/.i(me  di 
e.  dove  il  Municipio  di  Cento  aveva  man- 
dato varie  carro/jtc  per  ricevere  1  gitanti. 

Passato  il  pitnte  sul  Reno,  le  carrozze  ci 
comluc<»no  nel  bri  palazzo  municipale,  d>>ve 
namo  ricevuti  dalla  Giunta  municipale  con  a 
capo  il  Sindaco,  il  cimim.  Antonio  doit.Majoc- 
chi,  tenente  colonnello  della  riserva,  che  aveva 
ìnvitan  i  più  belli  e  gentili  finri  dell'aristo- 
cratica ciltadm:».  Con  brillante  parola  da  il 
benvenuto  ai  (  -isti,  ringra/iandoli  dcl- 

r.><i..ro  fatto  (l i  cettato  l'invito  della  So- 

Civile  Veneta  di  visitare  questa  officina. 


r 


Risponde  per  primo,  portando  il  salmodi 
Bologna  il  .nig.  Gaetano  Giovannini.  quindi 
ring.  RebufTel.  quale  Presidente  annuo  della 
Associazione  dei  fia/itti  Italiani,  ringrazia  il 
sig.  Sindaco  d<  n/i  fatta, 

ed  elogia  la  So  i-Ila  quale 

i  è  lieto  poter  parlare  con    ahetto  cooovcndo 
■  personalmente  i  suoi  direttori  tecnico  ed  ammi- 
nistrativo, cap.  V.  Calzavara  e  rag.  G.  Pono. 
Per  ultimo  ron  una  verve  brilT  11    ri- 

sponde l'avv.  Pe<lrini,  a  nome  ■  >  -toieti 
1  Civile  Veneta  ringraziando  1*  Associazione  dei 
,  Gazisti  dì  aver  accettato  il  modesto  invito. 
I  ed  il  sig.  Sind:ico  per  la  cortese  accoglienza 

fatta  agli  ospiti. 
I  Viene  offerto  alle  Signore  ed  agli  invitati 
un  rinfresco,  e  nel  frattempo  la  bantla  citta- 
,  dina  suonava  nella  piazza  di  t"cnto  delle  sin- 
I  fonie,  delle  anali  gli  invitati  rimasero  sorpresi 
I  sia  per  l' affiatamento  che  per  la  ddigcnza  dei 
I  bravi  Hunnatori. 

Invitali  dal  comm.  Majnerhi  si  visiti»  la 
Pinacoteca  del  Guercino.  una  delle  più  pre- 
ziose Pinacoteche  d' Italia. 

portatisi  a  visiuire  la  piccola  officina,  il 
direttore  di  questa,  il  sig.  Albano  Galleranì, 
ebbe  i  migliori  elngi  pel  modo  come  è  con- 
dotta e  tenuta.  Infine  ^%  fece  il  gruppo  foto- 
grafico ormai  divenuto  consuetudinario  nelle 
gite  dell'  Associazione. 

Alle  17  ncomtittti  dalle  carnìzze  municipali 
si  parti  per  Bologna  dnve  si  giunse  alle  ore 
t8  e  un  quarto,  tutti  contcnu  dell'accoglienza 
veramente  ospitale  della  cittadinanza  tutta  di 
Cento. 


Alle  30  precise  all'  Motel  Itahe  Baglioni  si 
trovano  di  nuovo  riuniti  tutti  ì  Congrevsistì, 
che  accettarono  l'invito  al  pranzi»  oflTerto  dalla 
Officina  comunale  del  gaz  di  Bologna,  e  fra 
questi  ring.  F.  I.irombe  il  hirettore  Gene- 
rale per  r  Italia  della  Unum  des  Gaz.  Un  affet- 
tuoso unanime  saluto  rivoltogli  dai  presenti 
gli  addimostra  come  sta  ancora  vìva  nei  Con* 
gressisli  la  memoria  della  splendida  acco- 
glienza fatt.ioì  r  anno  scorso  a  Milano. 

I-' ing.  tjtcomb*-  ringraziando  r  concambia 
il  saluto. 

Le  tavole  erano  riccamente  imbandite. 
Il  menu  portava; 


V'fXf 

;* 
Jrmi-nec» 


OntsMim/  4  ta  Prìntamiirt 
ìjmp  ée  mtr  tm  btm,  uoKe  ho* 

nutrii 
.tfMti/AmM  de  Boat/,  4  k»  Ri- 
rketien 

tilieew  firUet-mt 
■  t  t' amfÌM.%e 
'1    Aim^mtt  ite  cttiUet 

C'iM.j/^i  j   i,ì  Sì.-iliemme 

ffit^-tu  :t'Minem 

netuti  ■  C4ft  -  Ufmert 


K  cnllo  champagne  si  dà  la  stura  ai  brìndisi. 

Comincia    il  sig.  GùfvanHÌm.    che  innanzi 

tutto  presenta  1  propri  omaf^gi'alle  ^entih  m- 
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Rnore  e  sifirnorine  che  onorano  di  loro  pre- 
senza il  banchetto,  saluta  i  Congressisti, 
brindando  alla  r/asse  heufiiHtii  dei  lavoratori 
del  a:a7. 

ÌMen^  risnondc  ringraziando  e  brindando 
in  isDCcie  alla  Commissione  municÌDale  della 
Officina  comunale  del  Gaz  di  Bologna  che 
accolse  cost  fraternamente  i  gazisti. 

L'avv.  cav.  Leoni  in  Carpi,  nn  simpatico 
vecchietto,  che  pure  forma  parte  della  Com- 
missione municinalc,  brinda  con  molto  brìo  ai 
gazisti,  dai  quali  egli  snera,  come  neofita, 
noter  ottenere  ancora  quella  luce,  forza  e  ca- 
lore di  cui  vanno  essi  ore'ogliosi. 

L' ing.  Rfhufft'l,  quale  Presidente,  norta  i 
ringraziamenti  dell' Associazione  dei  Gazisti, 
alla  Commissione  municipale,  ed  in  isoecie 
al  suo  Presidente  che  non  mancò  ad  alcuna 
delle  salute  di  questo  Congresso,  ed  alla  So- 
cietà Civile  Veneta  per  l'accoglienza  fatta  a 
Cento  ai  gitanti. 

Pregato  si  alza  l' ìng.  Lacontbe.  che  colla 
sua  calma  ed  elegante  narola  fa  emergere  la 
importanza  di  questo  Congresso,  ed  è  lieto 
aver  sentito  da  persona  così  competmte  quale 
il  sig.  Giovannini,  rome  la  industria  del  gaz. 
anche  se  municioalizzata,  trova  nei  neofiti 
auella  simpatia  di  mi  t*  veramente  degna  per 
l'alta  importanza  che  ha  nel  movimento  indu- 
striale ed  economico  di  ogni  paese. 

Alle  12  si  levarono  le  mense. 


Alle  Q  del  19  si  riapre  nella  solita  sala  la 
seduta.  Vi  interviene  pure  T  ing.  Lacombe, 
che  è  invitato  dal  Presidente  a  nrcndcr  posto 
al  tavolo  Presidenziale.  L'assemblea  applaude 
e  r  ing.  I.acombe  ringrazia  concambiando  il 
deferente  saluto  dei  Congressisti  e  prega 
r  ing.  Rebuffel  di  non  insistere  sul  suo  invito. 
La  seduta  per  gentili"  rnndiscrndenza  del  sig. 
ing.  Rebuffel  è  pubblica  e  vi  inlerveneono  i 
Rappresentanti  la  stampa  locale,  ai  quali  man- 
da un  cortese  saluto  e  li  invita  al  pranzo  so- 
ciale che  avrà  luogo  la  sera  stessa  all'  Hotel 
Brun. 

Riferisce  quindi  come  non  sia  stata  presen- 
tata alcuna  memoria  su!  concorso  indetto  nel 
1Q06-1Q07.  e  dichiara  il  proprio  dispiacere  su 
tal  punto,  perchè  è  convinto  che  in  ispecie 
fra  i  giovani  gazisti  italiani  vi  è  più  di  uno 
che  avrebbe  potuto  concorrere. 

Avverte  che  i  fondi  per  questo  concorso 
straordinario  rimangono  invariati. 

Propone  che  si  ritenga  chiuso  il  Concorso 
internazionale,  e  che  i  fondi  di  questo  ven- 
gano girati  a  quello  ordinario  :  e  si  confermi 
quale  terzo  membro  esaminatore  l' ing.  Cha- 
vannes. 

Riferisce  succintamente  sui  lavori  del  Con- 
corso Internazionale  di  fotometria,  e  prega 
V  ing.  B<>hm  a  rimanere  in  carica  quale  rap- 
presentante della  nostra  Asscìciazione  presso 
quella  Commissione,  avvertendo  però,  che 
trova  giusto  ed  equo  (e  l'assemblea  lo  approva) 
che  le  spese  che  incontrerà  l' ing,  Btìhm  per 


recarsi  all'  estero  (Zurigo)  dove  ha  sede  la 
Commissione  Internazionale  di  fotometria,  sie 
no  a  carico  della  nostra  Associazione.  ^^ 

L' ing.  Bóhm  ringrazia  di-Ila  fiducia  e  del-^H 
r  onore  fattogli  e  della  proposta  dell'  ing.  Re-^ 
buffel,  che  accetta.  Ricorda  come  dal  18  al  20 
Luglio  vi  sia  una  nuova  riunione  a  Zurigo 
della  Commissione  di  cui  egli  fa  parte  e  si 
riserva  mandare  alla  Segreteria  una  detta- 
gliata relazione  in   merito. 

Accenna  a  varie  questioni  di  indole  tecnici 
insorte  in  ispecie  sul  nuovo  indirizzo  che  ver- 
rebbe dato  al  valore  del  potere  illuminante  :  bs 
sandosi  anzi  che  sul  fotometro  sul  calorimetro^ 
11  cav.  fìrria,  a  nome  della  Commissioni 
eletta  nella  prima  seduta,    legge    il  rapporto^ 
sulla  assegnazione  dei  premi  agli  operai  (alle- 
gato q)  insistendo  acche  tale  premio  sia  con- 
servato anche  per  1'  avvenire. 

In  proposilo  r  ing.    Viancllo  suggerirebbe] 
che  in  luogo  di  dare  questo  premio  per  an- 
zianità venisse  dato  per  merito. 

Il  segretario  Lanti^  risponde  che  per  il 
merito  vi  è  ogni  anno  aperto  un  ramo  raucorn 
a  t>raHÌo  al  quale  possono  concorrere  anche 
gli  opi-rai. 

Cav.  Berta  non  crede  che  1'  asseg^nazìone      \ 
dei  premi  agli  operai  porti  fra  questi  del  ma* 
lumore    per   invidia,   che   anzi,  secondo  lui, 
servono  per  stimolo.    Cita  in   proposito  Te^^^ 
sempio  dell'Associazione  tecnica  francese.     ^^ 

Insiste  sulla  proposta  sua  e  della  Commis- 
sione perchè  siano  mantenuti  in  vigore  qucstij 
premi. 

L'ing.  Oiavamies  non  condivide  del  tul 
r  idea  del  cav.  Beria.  però  troverebbe  pi^ 
equo  e  ragionevole  che  1'  Associazione  dessi 
dei  diplomi  di  merito  agli  operai,  e  quelh 
officine  che  hanno  gli  operai  cosi  premiai 
facciano  loro  un  regalo  in  denaro. 

L' ing.  ì'iatifih  appoggia  la  proposta  Cha- 
vannc'S. 

L' ing.  Pouihain  non  volle  mai  presentare 
proposte  di  premi  per  i  suoi  operai  alla  no- 
stra Associazione  per  non  creare  dei  malu- 
mori fra  gli  operai  stessi.  Kbbe  sempre  per 
principio  che  spetti  alla  Direzione  dell' offi-" 
cina  premiare  i  suoi  dipendenti. 

Ing.  Rebuffel  crede  pur  lui  che  tali  prei 
non  possano  servire  da  stimolo  agli  operai  —^ 
in  ogni  modo  se  si    deve   continuare  a  dare 
tali  premi  opinerebbe  che  la  somma  venissQM 
prelevata  dal  fondo  delle    offerte    fatte  dall^H 
singole  officine  anziché  da  quello  dell'Associa- 
zione —  ed  in  ogni  modo  sarebbero  da  pre- 
miare gli  operai  che  avessero  i  due  requisiti: 
anzianità  e  buon  servizio. 

Ing.  Viatteilo  e  Segretario  Latng  opinano 
che  i  premi  della  vecchiaia  si  debbano  con- 
globare con  quelli  della  anzianità.  ^_ 

Cav.  Beria.  Insiste  sulle  proposte  fattoi 
dalla  Commissione,  che  messe  ai  voti  detten^^ 
i  seguenti  risultati  : 

C*)ntinuazione   dei  premi     ....     voti  u 
Per  la  non  continuazione  dei  premi 
Astenuti 


per 
ffì-^ 
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Tn  ««fallito  a  tale   votazione   sì  decide  di 

pubblicare    *>(fni    anno    l' elenro  degli  operai 

iati  e  mandarne  una  copin  a  tutte  le  offì- 

I*  3  ipj  d' Italia. 

Ing.  Rfhtiffel  in'iistc  nrll.T  <;ua  nrot>o5ta 
che  tali  nremi  vcnj^ano  prrlrvnti  dal  fondo 
obfauionl. 

Car.  Sospisio  propone  sì  lascino  le  cose 
allo  stntìi  ifHo. 

Il  chr  virnr  ad  iinanimllS  anprovalo. 

Inff.  Rthufff!.  Stilln  «tiIÌ77:\7Ìonc  dei  sot- 
tr»pro<1<»»i  dnm.inda  ai  roUoghi  se  vi  b  nnal- 
cunn  fra  loro  che  possa  dart?  qualche  infor- 
mazione in  proposito. 

In^.  ChìViinnfx.  Non  può  dir  altro  che  le 
maise  esausto  Ir  spedisce  in  Francia,  via 
mare. 

ChanHtni,  Le  masse  esauste  della  officina 
vengono  tutte  ricercate  dafitll  agricoltiìri  locali, 

Kr  gliele  pagano  ad  un    prezzo    abbastanza 
■nuncmtivo. 
Cav.  Heria.  Volle  tentare    il    trattamento 
r  l'estrazione  del  BIou  di   Prussia,    ma  fu 
vero  disastro  finan/inrio.  Le  vende  ora  ad 
o  stabilimento  che  estrae  l'.icido  solforico. 
Ini{.  Mtìri^arw   Gli    vengono   richieste,  e 
sempre  con  niena    snddisfazione    della  ditta, 
da  una  faHbriea  francese. 

Ing.  Pieekìn,  Da  vario  tempo  le  vende  ad 
una  ditta  dì  Fismes.  con  recìproca  soddisfa- 
zione, ricavando  un  buon  prezzo. 

Seg.  Lntnsi.  F^omanda  se  qualcuno  dei 
rollcghi  conosca  un  buon  sistema  di  riscal- 
damento centrale  a  gaz. 

Nessuno  dei  nresenti  può  raccomandare 
con  tutta  tranquilliti  un  tale  sistema  :  \*e  ne 
«■  ■■•chi  in  funzione,  ma  ancora  piuttosto 

in  esperimento. 

Ing.  Rthufftt.  Sul  modi)  di  combattere  gli 
'•ffettj  della  naftalina. 

Ing.  Chìwmfs.  Fa  una  dotta  dissertazione 
«.'  ì  della  Bamag  che  ebbe   ad  esperi- 

m  ■  Losanna  dapprima  quindi  a  Napoli. 

CAiicgatn  toì.  I  risultati  da  lui  ottenuti  con 
tale  sistema  furono  suneriori  a  qualsiasi  aspet- 
tativa. Consiglia  usarli.  Rilicva  però  l' incon- 
veniente rhc  la  naft.ilina  man  mano  viene 
trasportata  verso  le  eslremilA  della  rete  di 
■^mdutture  e  che  occorre  del  tempo  perchè 
^^Btta  la  naftalina  sia  scomparsa. 
^H^  Seg.  t.ncne.  Quest'  anno  ne  applicherà 
^^  "  officina  di  fìrcscia    ed  in  quella  in 

r  le  di  Salò.    Si  riserva   al  prossimo 

Congrcistì  far  conoscere  i  risultati. 

Ing.  CMnvftunrx.  L'  olio  per  tali  latfurs  nel* 
l'officina  di  Napoli  viene  posto  in  una  caldaia 
di  ferro  messa  sottoterra  e  coperta  di  sabbia. 
Lo  sì  estrac  a  mezzo  dì  pompa. 

Cav.  firria.  Adottò  il  sistema  delle  casse 
di  ferro  cdlocale  sotto  i  lavfurs. 

Ing.  Paffhùmi.  Desidererebbe  conoscere  se 
ircnner»»  mai  fatte  le  analisi  dei  gaz  prima  e 
dopo  i  /nf^ttr-t.  Ricorda  come  a  Parigi  funzio- 
IMflite  la  cosidrtta  Tnìf*f>ola  n  naftaiintt  ma 
non  «a  se  resista  ancora»  se  funzioni  e  quali 
nsuluti  abbia  dati. 


Ing.  BofUiì.  V*  di  opinione  che  per  com- 
battere la  nnftalina  si  debba  nrrvrnirla  an- 
ziché usare  la  demirazione.  Sarebbe  oppor- 
tuno si  faTssero  degli  studi  in  propfwito  met- 
tendo in  relazione  la  distillazione  del  fossile 
colla  formazione  della  naftalina. 

Ing.  fiuìvtmnfx.  Ricorda  come  tali  studi 
sieno  stati  fatti  su  larga  scala  e  con  forti 
mezzi  dagli  inglesi,  ma  non  si  ottenne  alcun 
risultato  nratìco. 

Ing.  II'.  Rothftìhttfb.  Ricorda  che  come  i 
risultati  sono  sempre  differenti  da  esperimen- 
tatore ad  esnerimenlarore  cosi  avviene  lo 
stesso  da  officina  ad  officina  ;  varie  possono 
essere  le  eause  di  tale  fatto  :  egli  ebbe  ad 
occuparsene  sperinlmente  per  le  officine  di 
Pisa  e  di  .Aseoli  Piceno, 

Comm.  Pmtthain.  Alli^rchfr  nel  primordi 
dell'  industria  si  usavano  le  storte  di  ghisa 
non  si  .iveva  .alrun  deposito  di  n:iftalina.  K^lì 
i>  di  oninione  che  il  piii  grande  fattore  della 
produzione  di  naftalini  sia  l'elevato  grado  di 
lemocratura  della  distillazione. 

Ing.  Laromhf.  Condivide  pienamente  l'o- 
pinione del  sig.  comm.  Pouchain  ma  oerò  ri- 
tiene che  bisogna  tener  conto  di  due  altri 
fattori  e  ciò*  :  la  condensazione  e  la  refrige- 
razione. 

Ing.  Rrhuff'ff.  Ricorda  com**  a  St  Etienne  si 
avesse  adoperalo  a  tal  uopo  il  falso  binletto, 
ottenendo  in  principio  risultati  soddisfacenti; 
ma  si  dovette  in  seguito  riconoscere  V  insuf- 
ficenza  del  sistema. 

Ing.  Mnrt;<irv.  Domanda  informazioni  sui 
lavatori  fissi  con  caduta  a  pioggia  d'  olio  di 
antraccne.  e  desidererebbe  qualche  inform.a- 
/innr  sulla  scelta  da  farsi  fra  un  rotativo  ed 
un  fisso. 

Cav.  So*s6isùi.  Ricorda  che  nell*  impianto 
di  Bnmn  (Moravia)  non  si  fu  sr»ddisfatti  del 
lavatore  fisso. 

Ing.  Rfhìtffff.  Prega  il  cav.  So«;pi»iio  dì  dare 
qualche  informazione  generica  sul  ga?d'acqna. 

Cav.  S^nspìfio.  riferisce  sulla  carlmrazionc 
del  gaz  d'acqua  col  benzolo  o  coi  residui  del 
netnilio,  in  confronto  delPautocarburazione. 
Ksclude  la  convenienza  di  quest'ultimo  si- 
stema. 

Fa  presente  che  la  carburazione  migliore. 
per  dare  ni  cosidetto  gaz  d'acqua  il  potere 
calorifico  eguale  al  gaz  ili  carbone,  sarebbe 
nuello  coll'olio  solare,  (residuo  del  petrolio) 
che  però  è^  costosa  specialmente  pel  dazio. 

Il  gar  d'.icqua  h  stato  malinteso  dil  pub- 
blico, poiché  non  *  un  allungamento  del  gaz» 
prodotto  per  mezzo  dell'acqua  e  non  è  nep- 
nure  il  gaz  povero  dei  motori.  Molti  parlano 
del  gaz  d'acqua  senza  conoscerlo  e  disenno- 
scono  perciò  come  esso  sia  uno  dei  fattori  mi- 
gliori per  le  officine. 

E'  un  errore  ritenere  il  gaz  d'acqua  anti 
igienico,  per  l'ossido  di  carbonio  che  contiene, 
perchè-  anche  il  gaz  ordinario  contiene  cle- 
menti molto  velenosi  ed  è  altrettanto  peri- 
criloso. 

L'impianto  di  gaz  d'acqua  in  o^nt  officina 
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è  utile  e  necessario  e  scevro  da  inconvenienti; 
Derchè  contiene  solo  idrogeno,  ossido  di  car- 
bonio ed  altri  idrocarburi,  ed  opportunamente 
carburato  ha  il  medesimo  potere  luminoso  e 
calorifico  del  p-i7  di  carbone. 

L' ing.  Pacchioni  trattando  delle  storte  ver- 
ticali proporrebbe  che  la  Associazione  fissasse 
una  somma  da  dare  ad  uno  dei  soci  afìTme, 
questi  potesse  recarsi  all'estero,  dove  sono 
pjià  in  attività  le  storte  verticali  ;  facesse  una 
seria  e  disinteressata  inchiesta  e  riferisse 
quindi. 

Cav.  Sospisio  rirorda  come  nell'officina  di 
Trieste  si  avrà  Tanno  venturo  in  attività  una 
batteria  di  tali  storte  e  che  quindi  si  riserva 
di  comunicare  i  risultati. 

Cav.  Seria.  La  aualità  del  coke  che  con 
tali  forni  si  ottiene   è  aiauanto  metallureica. 

Ing:.  Rehtifffì.  Non  crede  si  debba  abban- 
donare ia  proposta  Pacchioni  ;  poiché  questa 
ha  una  seria  importanza  —  propone  Quindi 
che  essa  ven^a  portata  ali*  ordine  dèi  giorno 
del  prossimo  Congresso.  E'  aoprovato. 

\x\^.  RehuffeL  L'ordine  del  g-iorno  porte- 
rebbe la  discussione  sui  furti  di paz  —  do- 
manda all'assemblea,  se  intenda  si  prosegua 
nella  discussione  o  se  sia  preferibile  rinun- 
ciare a  tale  discussione. 

Cav.  Seria.  Crede  possa  interessare  ai  Con- 
p^ressisti  tale  argomento,  è  di  opinione  si  fac- 
ciano conoscere  i  vari  sistemi  di  frode  ado- 
perati dai  consumatori  poco  onesti  per  porvi 
rimedio. 

Ing.  Lacomhe  é  invece  di  opinione  che  si 
debba  trattare  solo  di  quelli  cui  si  può  porvi 
rimedio. 

Cav.  Leone  Lebrefon.  Interesserebbe  cono- 
scere anche  i  vari  mezzi  da  adottare  per  fis- 
sare i  contatori;  poiché  ricorda  che  oltre  ii 
fissarli  colla  usuale  sbarra  di  ferro,  come  a 
Milano,  egli  adottasse  nella  Officina  di  Pa- 
lermo la  controcassa  nel  rubinetto  d'  uscita  ; 
come  a  Lione  abbia  visto  da  una  Ditta  co- 
struttrice di  apparecchi  a  gaz  un  nuovo  si- 
stema con  appoggio  in  chisa,  sistema  che  sfli 
sembra  oltremodo  pratico,  e  desidererebbe 
conoscere  se  fu  adottato  da  qualche  officina 
a  gaz. 

Ing.  Soella.  Anche  per  i  fabbricatori  di  con- 
tatori è  interessante  conoscere  le  varie  frodi 
escogitate  :  in  tal  modo  si  dà  campo  ai  fab- 
bricatori di  studiarvi  dei  rimedi. 

L'ing.  Rehnffel  fa  una  lunga  e  dotta  dis- 
sertazione (vedi  allegato  XI,  accompagnata  da 
esperimenti  sulle  frodi  sui  contatori  a  gaz. 

Cav.  ChamoH.  Opina  che  il  mighor  modo 
per  evitare  qualsiasi  frode  sia  quello  di  fis- 
sare il  contatore  al  muro,  come  viene  usato 
da  quasi  tutte  le  Officine  di  Europa. 

Ing.  RehuffeL  E'  lieto  dover  annunciare 
per  incarico  del  cav.  Emilio  Lebreton  di  Ve- 
nezia che  questi  invita  i  Congr'essisti  pel  Con- 
gresso del  IQ08  a  Venezia,  si  riserva  però 
entro  il  prossimo  venturo  Gennaio  di  fare  co-  ' 
no.scere  se  il  Congresso  si  terrà  a  Venezia 
^  poiché   avendo  in   costruzione    una    Officina  | 


completamente  nuova  non  può  garantire  che 
tutti  i  lavori  sieno  completati. 

L'  Assemblea  applaude  ed  incarica  il  sisr, 
ing.  Rebuffel  di  ringraziare  del  cortese  invito 
il  sig.  cav.  Emilio  Lebreton  che  aveva  dovuto 
assentarsi  da  Bologna. 

Cav.  Seria.  Pel  iqii  la  nostra  Officina 
Consumatori  gaz  di  Torino  sarà  completata 
di  ogni  e  migliore  perfezionamento  escogi- 
tato per  la  nostra  industria.  Certo  di  inter- 
pretare anche  i  sentimenti  del  collega.  Diret- 
tore della  Società  Italiana  del  gaz,  vi  invito 
o  Signori  a  quella  inaugurazione:  tanto  più 
che  in  quell'epoca  vi  saranno  a  Torino  anche 
due  esposizioni. 

Un  caldo  applauso  accoglie  la  gentile  pro- 
posta dell'egregio  cav.  Beria,  che  viene  ac- 
cettata ad  unanimità. 

Seg.  Laeng.  Prima  di  chiudere  questo  la- 
borioso Congresso  proporrei  all'  Assemblea 
che  la  Rivista  «  //  Gaz  »  alla  quale  sono  ab- 
bonate tutte  le  Officine  Italiane  venisse  pro- 
clamata Organo  Ufficiale  della  nostra  Asso- 
ciazione. 

Ing.  7?^^^^/ appoggia  favorevolmente  tale 
proposta. 

Ing.  Lacombe  e  comm.  Pouchain  appoggiano 
pur  essi  la  proposta  del  sig.  Laeng,  al  ouale 
in  unione  al  sig.  ing.  Rebuffel  lasciano  l' in- 
carico di  definire  le  pratiche  burocratiche. 

Con  un  caldo  applauso  1'  Assemblea  ap- 
prova la  proposta. 

Cap.  Calzavara  ringrazia  dell'  onore  che 
viene  fatto  alla  sua  Rivista. 

Ing.  Rebuffel  nei  dichiarare  chiusa  la  ?.6.^ 
Conferenza  della  Associazione  dei  Gazisti  ita- 
liani, riassumendo  in  brevi  parole  il  lavoro 
fatto,  ringrazia  gli  intervenuti,  e  si  augura 
che  col  prossimo  Congresso  il  lavoro  abbia 
a  riescire  sempre  piìi  profiquo  nell'interesse 
generale  della  industria. 

Un  triplice  applauso  gli  risponde. 

Alla  sera  alle  ore  20  pranzo  Sociale  al 
Grand  Hotel  Brun.  La  massima  cordialità  ed 
il  buon  umore  regnarono  sovrani.  Servizio 
inappuntabile.  Il  menu  portava  : 

Consommé  Rovai. 
Hors  d'oeuvre  varie. 
Saunton  du  Rhìn  bouillé 


VINS 

Malvasia  iSgs 
Pinot  blanc  rgm 
.Sangio-^'ese  190J 
Cabernet  iSgg 
Moei  Chandon 
Liquers 


Sauce  vénitienne. 
Cocur  df  filet  de  boeuf  à  la  Riche 
Jambon  de  Westphalie  aux  EpU 

nards. 
Mcdaillon  de  Paté  de  foie  gras 

en  bette 


Asperges  en  branches  à  la  Mi- 
ta naise. 
Dìttdonnean  roti  au  cresson. 
Saladc  de  saison. 
Parfait  au  Afo/:a. 
Ptìim  Coke  -  Fntits  -  Cajé  Afoka. 

L'inesauribile  ing.  Rebuffel  apre  la  serie 
dei  brindisi  mandando  un  saluto  al  Presi- 
dente perpetuo  sig.  Bonn,  al  Consiglio  d'Am- 
ministrazione della  Ofììcina  Comunale  di  Bo- 
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esprimendo  il  suo  rammarico  per  l'tó  - 

del  Presidente  Onorario  sig-  Giovan- 

•I  Mg.  romm.  Poiichain,  al  sif;.  rnv.  ing. 

all'  infaticabile    segrctanri    Lacng.  al 

ilxavani.  all;i  Stampa  Citt:i(]inn. 

ivv.  cav.  Lfmìfiit  Carpi,  a  nome  del  Con- 

di    Amministraxìnnc   risponde  rinj^a> 

r  ing.  Rchiiffrl  ed  i  gazinti  tutti.  (Kirla 

luti  del  SJg.  Giovannini  che  per  lieve  m- 

osìcione    non  potè  intervenire  al  pranzo 

ta  fttampa  risponde    hrillantcmcnte  il 

r  :      -       ntante  del  AVt/i)  dt'l  Ctir/Oto. 

|inE.  nfs  brinda  alle  brlK*.  gentili 

le  Signore  e    Signorino   cho  unnrarono 

tfo    pre'^enw    i  nostri    hanrhetli  :   ed  in 

rie  brinda   alla  gentile  Signorina  I^eng 

r     '    - ì.-n  sa  se  più  ammirare  la  grazia 

l'Io  modestia,  pitiche  egli  ben  sa 

cU*  ì»ia  la  segretaria  drl  nostro  caro  .se- 

tcg.  huMtf,  ringrazia  e  l' ing,  Rcbufrol  e 
tb  Carpi  e  l' ing.  Chavannes,  e  cnme  se- 
Bo  dcll'A^ociazione  e  come  padre. 

P 

[nche  da  questa  Conferenza  si  può  trarre 
ht-^A  deduzione  :  e  che  cior  lo  spiritn  di 
nento  fra  i  gazistì  italiani  va  sempre 
AiAi-ittuandosi  e  che  mercè  la  btinna  v<»- 
t  dei  più  studiosi  va  prendendo  quella 
urtanzn  ficr  la  scnct.i  Hello  discussioni  da 
:rc  la  AsS'»ciii/inne  iMinpo  di  profìcui  am- 
tmenti. 


la  fabbricazione  del  gaz  d'acqua 

urlurito  161  e  piccole  officina  i  gu 

Di  jniiN  l.vxi:.  di  Wrxrord  fi) 

ivendo  deciso,  per  diverse  ragioni,  d'in- 
vrc  un  apparcrrhio  a  gaz  d'  acqua  carbu- 
;l  1904,  r  autore  crede  che  sarebbe  ne- 
per i  direttori  di  piccole  officine, 
sua.  di  sapere  quali  risultati  ha  otte- 
ciò  tanto  più  che  nessuna  comuniea- 
rcbtiva  ad  una  pirrola  installazione  per 
Iii7!ù!ip  del  gaz  d'.'iC(|ua  e  stata  descritta 
I  /ioni  perKKiìrhe. 

iiii|'<.iiH>i  adottato  è  un  sistema  ben  co- 
!Utn  da  tutti,  sia  per  averlo  visto  in  scr- 
I  aver  avuto  dei  disegni  sott'oc- 

il  -  in  un  gazogrno  urdmario,  un 
jratorc,  un  sopra  ri  se  al  datore,  ecc,  ;  una 
lizzazione  a  petrolio,  che  andando  alla 
oor  delUi  ferrovia,  permette  lo  scarico 
petrolio,  cond'Hto  in  vagoni-risterna  ; 
batoì  di  piMroIto,  le  pompe  da  ptrtro- 
li  apparecchi  di  soffiamento  e  le  mac- 
Irici.  in  doppio,  con  un  gajtomeiro 
IO  completante  ìl  materiale.  Questo 

t«Uzionr  prrficntnta  .■)  CunurcMo  dell'  htkti- 
4  Cìoa  Knteìnecni,  ffi^Kno    1941A. 


gazometro  di  almeno  ^oxmx»  piedi  cubi  !circa 
i.ioo  mc.^  era  già  in  servizio  da  più  anni  e 
serviva  di  riserva;  ha  ■  '    .       iitmi/- 

zare  le  spese  di  cosini.  voga- 

jEometro  di  soccorso.  Ci  rende  grandi  serx'izi, 
lo  si  metteva  in  carico  e  in  scarico  durante 
le  ore  di  lavoro  da  7  ore  del  mattino  a  6  ore 
della  «era,  in  modo  che  1'  eccesso  della  pro- 
duzione sul  consumo  In  lasci:iva  pieno  a  6  ore 
della  sera;  alimentava  la  rete  durante  la  notte, 
m  nuKÌo  che  noi  lo  trovavam*»  quasi  vuoto 
tutte  le  mactme  alla  ripresa  del  lavoro. 

Aggiungeremo  che  questa  installa/ione  fu 
fatta  in  un  vecchio  magazzino  da  carbone, 
divenuto  troppo  piccolo.  Il  terreno  occupato 
dagli  apparecchi  da  gaie  d'acqua  era  appena 
il  quinto  di  quello  che  copriva  V  officina  a  gaz 
di  carbon  fossile,  e  tutLivia  si  poteva  prc»durre 
su  questo  piccolo  sp:izio  più  gaz  che  in  que* 
st*  ultima. 

Cotifinisiìziottf  <'  'tif.  Il  gazometro 

di  soccorso  era  coli  ^  ■  1  due  impianti  di 
gaz  di  carbone  fossile  e  di  gaz  d'acqua,  da 
due  tubazioni  di  220  piedi  {(A  metro  di  lun- 
ghezza, esposte  per  quasi  tutta  la  1  ^ro  super- 
fìcie al  contatto  dell'aria,  in  una  tettoia  aperta 
su  di  un  lato  e  incimipletamente  chiusa  dal 
lato  opposto.  Il  gaz,  atlraver^ndo  queste  tu- 
bazioni ed  il  ga/umrtro  era  interamente  o 
qu.isi  intenimentc  sbarrazzato  dei  prt»dolli 
condensabili. 

La  tubazione  d'uscita  de!  gazometro  d 
unita  aircstreniitù  del  primo  tubo  di  un  con- 
densatore anulare.  Il  gaz  d' acqua,  entrando 
nel  condensatore  del  gaz  di  carbon  fossile, 
aveva  piutt<wto  per  effetto  di  accellerare  la 
condensazione,  perchè  arrivava  alla  tempera- 
tura di  5  a  7  centigradi  in  inverno.  l*al  con- 
densatore, la  miscela  dei  due  gaz  si  portava 
negli  scrubbcrs  e  nei  depuratori,  ed  in  seguito 
nei  gazometri  principali.  Neil*»  stesso  temp<i 
che  l'ammissione  del  gaz  d' acqua  enrbunito  ' 
air  entt'ata  del  condensatore  aveva  per  effetto 
di  .niimentare  l'efficacia  di  quest'ultimo,  essa 
diminuiva  anche  il  lavoro  dei  depuratttri.  per- 
chè il  tenore  tifale  della  nii'^cela  dei  due  gaz 
in  idrogeno  s<)|foraio  è,  a  volume  eguale,  mi- 
nore di  quello  del  gaz  di  carlx-n  fossile  puro. 

Siccome  si  impiegavano  dei  depuratori  ad 
ossido  di  ferro,  il  gaz  ottenuto  conteneva  an- 
cora In  totalità  drtl*  arido  carbonico  che  con- 
teneva uscendo  dalle  storte  e  dal  gazogeno, 
meno  il  pitco  che  avevano  assorbito  le  acque 
dello  scruhber, 

Si  esaminava  spesso  il  gaz  d*  aequa  car- 
burato, per  ejwwr  certi  che  non  aveva  un  te- 
nore in  acido  carbt^nico  tropp<t  elevato,  e  ^i 
sor'  da  vicinai  il  p«iterr  illuminante. 

i^eremo  che  ron  vi  e  mo|t.»  da  te- 
mere quanto  ad  un  eccesso  d' acido  carbonic4>, 

se  ta  valvola  d'amrr-     di  vapore  è  bene 

situata,  i  rubinetti  >tì  ed  i  periodi  di 

riscaldamento  e  di  sothanicnlo  ri  (;o  rosa  mente 
osservati. 

Cotisumù  11  gaz  d'acqua  carburala  non  e 
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stato  impieg^ato  per  arricchire  il  gaz  di  carbon 
fossile  :  egli  aveva  sensibilmente  lo  stesso 
potere  illuminante  di  quest'ultimo,  cioè  14, e; 
a  15  candele.  I  prezzi  di  vendita  del  gaz  di 
acqua  carburato  e  del  gaz  di  carbone  fossile 
sono  dati  qui  sotto,  e  così  pure  le  quantità 
ed  i  prezzi  del  coke  e  del  petrolio,  il  tutto 
per  i.ooo  piedi  cubi  {28  m.  e.)  di  gaz  reso  in 
gazometro. 

La  produzione  del  gaz  è  per  anno  di  40 
milioni  di  piedi  cubi  (1.120.000  me). 

Gaz  di  carbone  fossile 

Carbone  meno  i  sottoprodotti  6,82  danari 

Salari 2,74  » 

Ossido 0,10  « 

Spese  generali  (estimazione)     .  2,24  » 

Livelli  ed  imposte 1,56  " 

Manutenzione 4,94  » 

Inter,  del  capitale  (estimazione)  4,25  » 

Totale       22,65  danari 

Gaz  d' acqua  carburato 

Petrolio 10,4  danari 

Coke 4,76  » 

Acqua 0,25  » 

Livelli  ed  imposte 0,18  » 

Spese  generali o,2s  » 

Mano  d' opera 1,38  » 

Interessi  del  capitale  ....  2,24  » 

Manutenzione  e  riparazioni      .  0,54  » 

Deprezzamento  (ammortamento)  1,65  » 

Totale       21,65  danari 

Prezzo  attribuito  al  coke  :  14  sh.  !a  ton- 
nellata ; 

Consumo  di  coke  :  67,5  libbre  per  i.ooo 
piedi  cubi  di  gaz  ; 

Prezzo  del  petrolio:  4,2  danari  il  gallone; 

Consumo:  2,47  galloni  per  i.ooo  piedi  cubi 
di  gaz  (I). 

Il  coke  è  calcolato  ad  un  prezzo  piuttosto 
forte.  E'  tenuto  conto  nel  modo  di  quello  del 
gazogeno  e  di  quello  della  caldaia.  11  funzio- 
namento non  essendo  continuo,  il  consumo 
del  coke  è  elevato.  Durante  la  notte,  i  fuochi 
delle  caldaie  sono  coperti  ;  ma  quest'  ultime 
sono  tenute  sotto  pressione,  ed  il  gazogeno 
acceso,  in  modo  da  permettere  la  messa  in 
marcia  di  tutta  l'installazione  di  buonissima 
ora  ;  questo  modo  di  procedere  cagiona  delle 
perdite  di  combustibile. 

La  mano  d'opera  necessaria  per  condurre 
questa  piccola  installazione  è  la  stessa  di  quella 
che  abbisognerebbe  per  un  impianto  assai  più 
considerevole;  ma,  malgrado  tutto,  il  prezzo 
del  gaz  ottenuto  sostiene  il  paragone  con 
quello  del  gaz  di  carbon  fossile.  Se  anche  il 
prezzo  del  gaz  d'acqua  carburato  aumentasse 


(i)  Questi  prezzi  e  quantità  corrispondono  in  ccn 
tesimi  e  per  metro  cubo  di  jj;iz  a  1,91   centesimi  per 
il  coke    e    a  4  centesimi    per    ÌI    petrolio,    cioè    in- 
sieme 5,91. 


di  4  danari,  per  i.ooo  piedi  cubi,  quest'au- 
mento sarebbe  ancora  largamente  ricompen- 
sato dalla  possibilità  di  sbarazzare  il  parco 
del  coke  dell'officina  ogni  giorno,  anche  senza 
calcolare  altri  vantaggi. 

Grazie  all'  impianto  di  gaz  d'  acqua  carbu- 
rato, non  si  è  stati  obbligati  di  mantenere 
durante  l'inverno  una  batteria  di  storte,  pronte 
ad  esser  poste  in  lavoro,  le  batterie  accese 
ai  principio  di  novembre  bastarono  per  il  resto 
della  stagione,  e  ampiamente. 

Soluzione  del  Problema  della  vendita  del  coke. 
Il  problema  difficile  della  vendita  del  coke  è 
stata  una  delle  ragioni  che  hanno  determinato 
l'autore  a  fabbricare  del  gaz  d'acqua  carburato. 
Nella  sua  località,  il  coke  si  vende  soltanto 
neir  inverno,  quando  la  temperatura  oscilla 
nelle  vicinanze  dello  zero,  cosa  che  accade 
molto  raramente  a  Wexford.  Parecchi  inverni 
passano  talvolta,  senza  che  si  possa  consta- 
tare dei  deboli  geli  che  durino  due  o  tre  giorni. 
Il  coke  si  accumula  durante  i  mesi  di  estate 
e  di  autunno,  fino  a  metà  di  novembre.  Sic- 
come non  abbiamo  posto,  per  metterlo  in  vi- 
cinanza della  sala  di  distillazione,  siamo  ob- 
bligati a  porlo  ad  una  distanza  di  circa  200 
metri,  attraversando  una  larga  strada.  Il  ca- 
rico, il  trasporto  e  lo  scarico  di  questo  coke 
erano  una  sorgente  di  grandi  spese  per  l'of- 
ficina, e  anche  di  perdite;  spesso  siamo  stati 
obbligati  di  sbarrazzarci  del  nostro  coke  a 
prezzi  derisori  presso  gli  industriali  del  paese, 
o  di  spedirlo  lontano  per  ferrovia,  fino  a  Du- 
blino anche,  dove  era  egualmente  venduto  al 
disotto  del  corso  normale. 

Fino  ad  ora  l' impianto  di  gaz  d*  acqua 
funzionò  durante  un  solo  inverno,  da  ottobre 
a  marzo  scorsi.  Già,  in  ottobre,  avevamo  una 
quantità  di  coke  accumulato  durante  l'estate 
che  rappresentava  circa  30  7o  della  nostra 
vendita  totale  dell'  anno,  e  questa  quantità 
doveva  ancora  normalmente  crescere  fino  alla 
metà  di  novembre  o  anche  più  tardi,  e  il  parco 
a  coke  dell'  ofiìcina  doveva  essere  sbarrazzato 
tutti  i  giorni,  per  l' invio  del  coke,  prodotto 
nella  giornata  e  non  venduto,  al  parco  di  ri- 
serva. Da  quando  il  gazogeno  incominciò  a 
funzionare  non  avemmo  più  ad  occuparci  di 
questa  questione:  noi  producevamo  meno  coke 
ed  una  gran  parte  di  quello  che  era  disponi- 
bile per  la  vendita,  era  consumato  sul  posto 
per  la  fabbricazione  del  gaz. 

La  quantità  relativamente  considerevole, 
disponibile  in  ottobre,  potè  essere  venduta 
ad  «n  prezzo  più  rimunerativo,  vi  fu  anche 
carestia  di  coke  a  un  dato  momento  e  durante 
alcuni  giorni.  Noi  abbiamo  notato  che  i  nostri 
clienti  usuali  si  mostravano  agitati  e  si  do- 
mandavano come  potrebbero  giungere  a  pro- 
curarsi del  coke,  quando  ebbero  constatato 
che  non  vi  era  1' ordinaria  abbondanza. 

Gli  altri  vantaggi  degli  impianti  per  la 
produzione  del  gaz  d'  acqua  carburato  sono 
stati  menzionati  in  un  articolo  assai  istruttivo 
di  Stelfox,  comparso  nelle  TransacHons  of  the 
Gas  lustifuie  del  1894.  L' autore  del  presente 
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«rrirolo  si  accontentò  di  fare  ad  una  comuni- 
cn  '    I^injjford.  al  Cfts  fiisfituU  nel  1901. 

r.i^*  -.^a  seguente:  «Un  impianto  di  gaz 
d'acqua,  quando  è  l'ausiliario  di  un'odicina 
a  iraz  di  carbon  fossilt?,  presenta  dei  vanta^cri 
indiretti  chr  nnn  possnnn  csserr  hrn  valutati 
ia  denaro.  Essi  sono  tuttavìa  ìncontrstabili  e 
«i  traducono  ron  un  bilancio  di  fino  d'anno  *•. 
L'autore  conferma  pienamente  questa  opinio- 
ne, ed  ai;^unge  rhr  una  ofTicina  a  ^ti?  mo- 
derna non  è  completa,  qualunque  sia  la  sua 
importanza,  che  alla  condizione  di  comprrn- 
dcrr  un  impianto  di  gaz  d*  acqua  carburato. 
per  produrre  un  paz  permanente  di  compo- 
ùionc  regolare.  Non  si  deve  avere  alcun 
dubbio  in  ciò  che  concerne  la  permanenza  del 
faz  d' acqua.  F'er  caz  t)ermanente.  intendiamo 
un  gaz  il  di  cui  pulerr  illuminante  si  mantiene 
costante,  la  di  cui  composizione  non  si  attera 
per  il  suo  soe^iorno  nel  gazometro  o  nelle 
tubazioni  di  distribuzione. 


Proiressi  nella  fabbricazione  del  Gaz 

IN  INGHILTERRA  F.D  IN  AMERICA 

Sì  sa  che  alla  riunione  annuale  dt'lla  Ohin 
Gm9  Light  Associatwn  si  presenta  ogni  volta 

ur   — ^rto  stabilito  sul  «  Proa;rcsso  del  Pi- 

p  •  -  di  tale  rapporto  6  incaricato  M. 

Ailtccl  L.  Korslall,  di  New-York.  Il  quarto  della 
«cnc  fu  presentato  all'ultima  riunione  di  Cin 
cinnacì. 

Nelle  sue  osservazioni  preliminari,  relatore 
(a  osaeni'arc  che  il  vero  pru^resso,  vale  adire 
ci'-  '^nquc  progresso    reale  nell'azienda 

€'■  iii>n  può  esser  notata  nel  breve  in- 

tervallo di  un  anno.  Tutto  cÌ6  che  si  pm*i  fere 
*  indicare  ojrni  anno  la  tendenza  della  pra- 
tica nelle  diflcrcnti  divisioni  della  fabbrica- 
zione e  A-"  ribnzione  de!  ^wi.  E"  possi- 
bile che  t(  iden/a,  quakmoue  essa  sta. 
ccHititui<<-a  un  progresso  ;  ma  put"»  anche  av- 
venire il  conlrario  ed  allora  bisofirna  in  ogni 
n»do.  lasciar  scorrere  un  periodo  di  tempo 
abbastanza  lungo  per  poter  dare  un  pieno 
giudizio  su  una  mndifìcaziune  o  su  di  una 
invenzione  ({iialiinoue. 

Reco  1  principali  miglioramenti  segnalati 
neir  esercizio  passato  : 

Stori/  inc/intiff.  Pochissimi  progressi  stmo 
stati  realizzati  net  numero  dello  storte  incli- 
nale iastallatc;  esse  non  sono  state  neppure 
discusso  durante  il  periodo  in  esame;  tutta 
r  attenzione  (>  slata  concentrala  sulle  storte 
V'  ■■  sulle  nuove  forme  di  macchinario 

p*-.    ire  e  scaricare  le  storte  orizzontali. 

un  cambiamento  proposto  nei  forni  a  storte 
inclinate  consiste  nel  porre  un  generatore  in* 
temo  al  posto  del  generatore  esterno  attuale. 

Sfortf  oristonlafi.  Nei  forni  a  storte  orizzon- 
tali si  ha  decisamente  constatato,  nelle  gnmdi 
installazioni,  una  tendenza  niarcau  iiell'impits 
gare  te  storte  senza  fondu  che  sì  caricano  »ia 


per  una  estremità,  «ia  per  tutte  e  due  e  ven- 
gono ?»i.-aricate  a  mezzo  di  un  deprcssore. 

Alto  scopo  di  migliorare  il  riseaMamento  di 
questi  fornì  e  di  evitare  il  trasporlo  del  c*»ke  da 
riscaldament.-i  attorno  all'  olfu'ina  di  distilla- 
zione, s'è  immaginato  un  acconciamento  con- 
sistente in  due  forni  p<isti  uno  accanto  all'altro, 
alla  estremità  dei  quali  il  coke  viene  scancato, 
e  col  quale  ciascuno  scalda  una  delle  due  came- 
re separate  da  un  solido  tavolato.  Si  ottiene  lo 
stesso  risultato  impiet;ando  dei  grandi  gazo- 
geni  completamente  sepurati  dalle  batterie  e 
ciavuiKi  di  essi  scalda  un  certo  numero  di 
forni.  Di  laligazogcni  ne  esistono  nella  nuova 
oflioina  di  Glasgow  e  a  Torento. 

S'è  provato,  negli  Stali  Uniti,  di  fabbricare 
le  storte  ^sul  po^tni  con  dei  piccoli  blocchi 
in  un  modo  simile  a  quello  che  si  costruisce 
in  Europa  le  storte  di  terra  refrattaria,  ma 
con  le  pareti  più  sottili. 

Dhliìiazioit/.  Nel  dominio  generale  della 
distillazione  sembra  che  1*  esperienza  ci  abbia 
condotto  ad  un  progresso  sostanziale,  stabi- 
lindo  i  fatti,  dimostrando  che  per  ottenere  i 
mii^bori  risultati,  tanto  nella  cjualiLà  che  nella 
quantità  di  gaz  prodotto  ;  ^  necessario  di  lavo- 
rare con  degli  slratì  di  carbon  fossile  minuto, 
con  dei  brevi  periodi  di  distillazione,  e  che,  per 
accertare  l'esenzione  dei  cattivi  risultati  delle 
ostruzioni  delle  colonne  montanti  e  di  ctm- 
ilcnsazionc  di  catrame,  bisogna  che  la  carica 
riempia  completamente  la  storta.  Questo  in- 
dica che  bisogna  impiegare  delle  storte  grandi, 
contenere  una  carica,  che  possa  essere  distil- 
lata almeno  in  quattro  ore  ad  una  tempera- 
tura che  permeila  al  mattone  refrattario  di 
resistere  e  con  dei  depresson  per  lo  scarico. 

Si  potrebbe  osservare  che  con  una  mac- 
china eflìcaec  la  spesa  supplementare  del 
carico  e  scarico  non  sarA  molto  elevala  per 
controbilanciare  ^li  altri  vantaggi,  anche  con 
delle  cariche  di  Ire  ore. 

Sarebbe  interessante  di  fare  degli  esperi- 
menti in  questo  senso.  Una  compagnia  ha 
concluso  che,  anche  per  le  cariche  di  quattro 
ore,  le  storte  di  16  ■' 26  pollici  sono  troppo 
gnmdi.  e  questa^ compagnia  le  ha  rimpiazzate 
con  delle  storte  di  16^' 24  pollici. 

StorU  vrrticafi.  Gli  espenmenti  con  le 
storie  verticali  continuano  in  Kuropa.  Il  forno 
del  dott,  Biieb.  provato  a  Dessau,  fu  formal- 
mente riconosciuto  come  riuscito,  e  s'è  pro- 
posto di  produrre  in  questo  genere  di  forni, 
tutto  il  gaz  necessario  a  Dessau.  Degli  espe- 
rimenti falli  all'oflìcina  a  gaz  de  Marieiidorf, 
presso  Berlino,  con  delle  storte  verticali  piit 
lunghe  di  quelle  di  Dessau,  hanno  dato  un 
esito  egualmente  f.n  "  .  e  la  5vM'ielà  pro- 

prictjna  di  queste    >  -ii  propo-^e  di  in- 

stallare con  queste  storte  una  nuova  oftìcina 
di  distillazione  di  un'altra  oflicina  di  Berlino. 

Una  installazione  di  storte  verticali  pn>- 
duce  un  coke  ed  un  catrame  di  qualitJl  mi- 
gliore, b  resa  in  catrame  ed  .n  ammoniaca 
è  più  forte  di  quella  uttcnuu  con  lo  stesso 
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carbone  fossile  distillato  in  storte  orizzontali  o 
inclinate  ;  mentre  che  nella  resa  del  iraz  vi 
sarebbe  ancora  una  piccola  differenza  a  favore 
delle  prime. 

I  sistemi  Settle-Padfield  e  Woodall-Duck- 
ham  sono  in  prova  in  Inglullerra,  ma  questi 
non  sono  ancora  tanto  in  uso  quanto  i  forni 
germanici. 

Marchine  per  caricare  e  scaricare.  Le  ten- 
denze principali  in  questa  specie  di  macclii- 
nari<t  consistcmn  nell'  impiegare  1'  elettricità 
come  forza  motrice  e  nello  scarico  del  coke 
spingendolo  per  l'estremità  aperta  d'una  storta 
senza  fondo  in  luogo  di  trarlo  d.i  una  storta 
a  fondo  chiuso. 

Gli  esperimenti  fatti  con  i  nuovi  tipi  di  mac- 
chine per  caricare  non  furono  sufficienti  per 
determinare  quale  sia  il  migliore  dei  diversi 
per  sistemi  di  «  projettori  «  o  mejjlio,  se  questo 
tipo  è  rnijitliorf  di  qui;l!o  a  cucchiaio  che  de- 
pone il  carbone  nella  storta  in  Umgo  di  get- 
tarlo, Sembni  tuttavia  che  i  proiel.ori  rotativi 
oa  forza  centrifuga  siano  miggiormente  sog- 
getti a  l'usura  di  quelli  che  portano  il  carbone 
su  di  un  cucchiaio  che  si  muove  rapidamente. 
A  questo  s<(ggt*ttn  hisotjna  ricordare  che  le 
esperienze  cht'  furono  fatte  l'anno  si-orso  n 
Beckton  con  una  macchina  a  forza  centrifuga, 
furono  abbandonate. 

Convogiiatori  a  carbone  cti  a  coke.  —  Non 
vi  fu  alcuna  modificazione  speciale  nella  co- 
struzione di  questi  apparecchi.  Nel  rapporto 
precedente  n<m  s'era  ancora  fatto  cenno  dei 
convogliatctri  a  cassette  di  acciaio  per  i!  coke 
rosso  che  rimpiazzarono  i  convogliatori  a  col- 
tello da  prima  impiantati  in  un'ofl'icina  ame- 
ricana. Questi  convogliatori  costituiscono  real- 
mente delle  cinghie  in  acciaio  che  trasportano 
il  coke  in  pezzi  senza  ridurlo  in  hricciole  ;  la 
spesa  è  relativamente  debole  e  le  riparazioni 
possono  esser  fatte  dal  personale  della  com- 
pagnia. 

II  coke  non  è  spento  se  non  quando  ha 
lasciato  la  sala.  In  nw  nuovo  convrtgliatore  a 
coltelli  costruito  in  Germania  il  trasporto  del 
coke  con  i  rastiatoi  e  accompagnato  dall'  a- 
zione  di  un  filo  d'  acqua  cadente  lungo  le  cas 
sette  nello  stesso  senso  del  coke,  ma  con 
una  raiiidità  supcriore  a  quella  dei  rastiatoi, 
in  moao  che  una  parte  di  coke  è  trascinata 
$d  ondcggiauien'-o. 

Contit-nsaiori.  Nella  condensazione  s'  è  con- 
statato una  tendenza  a  far  subire  al  gaz  da 
prima  un  ratfreddamento  a  mezzo  di  conden- 
satori atmosferici  riducendo  la  sua  tempera- 
tura ad  un  punto  fra  lao  e  100  Kahr,  a 
estrarre  il  catrame  con  un  Pelouze  et  Audouin 
od  a  mezzo  di  un  estratt<ire  lavatore,  ed  a 
complt'tarc  in  seguito  il  raffreddamento  con 
dei  condensatori  multitubolart.  Questi  con- 
densatori hanno  dieci  compartimenti  da  gaz 
separati,  ma  comunicanti  fra  loro,  di  guisa 
che  i  prodotti  della  condtmsazione  sono  innal- 
zati a  dieci  temperature  diverse,  e  nella  metà 
dei  compartimenti,  i  prodotti  della  condensa- 


zione vanno  verso  il  gaz.   Il   raffreddamento 
del  gaz  è  molto  lento. 

Sembra  esistere  una  tendenza  a  sviluppare 
i  condensatori  ad  acqua  nei  quali  i  tubi  sono 
orizzontali  in  luogo  d' essere  verticali  ;  i  con- 
densattìri  eli  questo  genere  sono  costruiti  in 
ghisa  per  1*  acqua  salata  ed  in  acciaio  per 
r  acqua  fresca.  In  Germania  s' impiega  un 
condensatore  atmosferico  annulare  di  dimen- 
sioni molto  grandi  ^9,84  piedi  di  diametro 
esterno  su  65.6  piedi  di  altezza)  nel  quale  il 
gaz  entra  per  il  basso  per  salire  verso  la 
corrente  dei  prodotti  di  condensazione  che 
discendono.  Si  assicura  che  con  questo  tipo 
di  condensatore  nulla  si  teme  per  la  naftalina. 

Quantunque  le  noie    procurate  da  questa 
sostanza  possano  essere  del  tutto  evitate  1 
vando  il  gaz  con  dell'olio  di  catrame,  co 
fu  indicato  prima  da  M.  William  Young.   di 
Peebles,  e  meglio  toglierla,  quando  è  possibil 
durante  la  condensazione,  senza    aggiunge 
ai  compartimenti  esistenti  un  altro  compa 
mento  od  uno  scrubher  supplementare.  Qui 
sta  questione  fu  studiata   in  differenti  modi, 
ma  sino  ad  ora,  non  s'è    ancora   arrivati  ad 
una  conclusione  definitiva,  quantunque  un  pro- 
gresso reale  si  sia  fatto  nella  condensazione 
tanto  in  America  che  in  Inghilterra. 

Srnthbers  e  iavafori.  In  questo   ramo 
potuto    constatan-  una  tendenza  a  combina 
i   lavatori    con   gli   scriibbers    rotativi,   ve 
sando  nei  lavatori  del  liquido  debole  e  del- 
l'acqua chiara  negli  scrubbers.  Il  liquido  co 
t>:!nuto  nei  condensatori  nim  deve  esser  m. 
versato  nei  pozzi  d' immagazzinamento  prima 
che  non  .sia  passato  in  uno  scrubbers  o  m  un 
lavatoio  e  ch'esso    non    abbia    cooperato  da 
parte  sua  all'  estrazione  dell'  acido  carboni 
e  (Il'IT  idrogeno  solforato. 

DepunUori.  In  ciò  che  concerne  qu 
processo  di  depurazione,  il  periodo  in  esani 
è  caratterizzato  da  un  apprezzamento  più 
esatto  d' interesse  e  di  spesa  incombente  ;dla 
depurazione,  e  dal  fatto  che  la  materia  depuri 
rante  contenuta  in  una  vasca  e  continua  an^| 
Cora  per  lungo  tempo  a  lavorare  elficacemen^^ 
quando  il  gaz  è  impuro,  non  solamente  all'en- 
trata della  prima  vasca,  ma  nei  depuratoi 
che  seguono  ui  numero  di  due  o  di  tre.  Ot 
sto  condusse  all'abitudine  di  impiegare,  p( 
esempio,  tre  vasche  di  tipo  ordinario,  in  urti 
sala  di  depurazione  e  provvista  di  apparecchi  , 
per  il  mantenimento  economico  della  mas^BH 
clu;  leva  la  maggior  parte  dell'idrogeno  sol^H 
forato  ;  in  luogo  dei  suoi  depuratori  s'impianta 
al  difunri  della  sala  delle  vasche  a  diaframmi^ 
senza  macchinario  speciale  e  che,  non  servoi 
che  a  levare  le  ultimi:  traccie  d'idrogeno 
forato  avente  attraversato  le  prime  vascl 
nelle  quali  la  materia  non  è  cambiata  che' 
lunghi  intervalli. 

In  ciò  che  concerne  la  costruzione  si  c< 
slata  l'uso  di  coperchi  a  giunture  secche 
di  vasche  profonde  n;l!e  quali  il  gaz  scen< 
in  due  direjtioni.  Per  impedire  che  gli  strati 
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4ei»i  dì  malrria  non  vm^ano  tro|>pt>  compatte, 
94  sono  inventale  ntiint.'ptNe  forme  ili  i;nitic- 
oc  chctldnnir,  a  quAintu  :si  a.sstoiira.  buonissi- 
mi riMiluti,  In  una  inHtalInzionr  fatu  Tanno 
srooo  affU  Stati  L'mti,  furunu  costruite  quat- 
tro VR-st-nr  •^►tt'»  fnrma  di  una  ijr.in  vasca  di- 
visa ila  t]>  MI  qiiattn»  compartimenti; 

qa>^r.-  VI     uno  fornite  di  valvole  ccn- 

ir.>  !<-•    sul    punto   dove    si  uniscono  le 

<|iuiir<-*  vMii'he  in  un  angolo  comune.  Questa 
ralvola  con^iistc  in  iin:i  ras>a  hi  j^Iiìnìi  nl- 
tutgofairc.  divisa  in  una  cameni  d'entrata  ed 
M  una  camera  d'  uscita  contenente  due  val- 
vole a  doppia  sede  per  ogni  vasca.  L' impiego 
di  "     valvola  sopprime  tutte  le   conncs- 

v-  !  ne  fra  la  valvola  centrale  e  le  va- 

•che.  In  qiu'^tf  vaxhr,  }!>'adoperaiin  dcUe  gra- 
bccic  del  ftiMema  Jdt;^''. 

^^ftmrrn-hi  *  ftroifssi  per  ia  /abhricaaionf 
tU  triìto.  —  Non  VI  fu  al- 

CUL-  - ;      i!i,    (tante  dall'anno  scorso, 

ne  nei  pnncipl»  né  nella  costruzione  Hi  appa- 
recchi per  la  produzione  del  gaz  d'acqua 
carburalo. 

Cua/uìori  d' ahhtnMti.  —  Da  qualche  tempo, 
i  •-  hi  furono  I'  ■  e- 

fti-  !j  parte  dtt;li  -  -       -U, 

ed  in  unza,  furtmo  costruiti  dei  eon- 

tatofi  1^...,"  .  .ili!  sotto  il  nome  di  tipo  A  :  uno 
da  5.  uno  da  io,  ed  uno  da  30  becchi.  Questi 
nn  -hi  hanno  delle  valvole  più  forti 

CO'  i»iu  grandi  e  smerciano,  per  con- 

seguenza pm  gaz  ulta  stessa  pressione  che  i 
'---"♦:ifi>ri  ordinari  aventi  le  slesse  dimensioni. 

'  >i  Kono  forniti  di  diaframmi  che  non 
».  ■'!  in  contatto  con  la  cassa  del  con- 

ti; ■!  SI  pU'i  ancora  pronunciarsi  dcfi- 

miivamcnte  sul  valore  di  questi  apparecchi. 

Nella  costruzione  dei  contatori  a  paga- 
mento anucipato,  non  v*t  alcun  progresso 
«cniibtie  a  segnalare. 

/  "\tn/»ititoné  tH  gaz  oii  a/ftt  prfssiow.  Si 

'•j  discusso,  dall' anno  IQ03.  sui  vantaggi 

e    gli    inconvenienti    della    distribuzione    di 

jaz  MÌ  .ìUa    pressione.    Si  fini    per  rendersi 

e  a  qual    punto  è    economico   spin- 

(t^.   A  pressione  facendosi    un'idea    più 

esatta  del  cobto  della  compressione.  Prima, 
»  mancava  d'informa/ione  su  questo  costo. 
che  costituisce  in  qtialche  modo,  un  fattore 
di  cumpensa/ione  dell'interesse  e  della  spesa 
delle  tubazioni  più  furti,  nece&san  alla  basaa 
pressione. 

Otstrib:tztt*tkt tt  bitssi pressionr.  Nei  sistemi 
a  tiaioa  prevìionc  il  problema  consistente  nel 
tve  afUuire  il  gaz  con  una  catluta  di  pressione 
data  e  con  un  minimo  di  spesa  per  la  canaliz- 
lazìonc  fu  studiato  con  più  altenxione  che 
precede nicmcntc.  l'riina   di    poter   porre  un 

^1-'  ■'•  '  '-,^n  la  certezza  che  fu  convenien- 
!it:  Ita.  é  necessario  avere  una  co- 

ni ■  M  di:l  tasso  massimo  medio, 

ai    .  impiegiito    <lai    cunsuma- 

tion  di  un  gruppo  di  case   qualunque.    Man- 


cando un  dato  esatto  su  questo  Noggetln,  ciò 

che  meglio  si  putì  fare  t  di  stabilire  un 
dato  Hii^)  sul  consumo  massimo  medio  per 
consumatore  !»u  tutto  il  distretto. 

Nel  porre  le  tubazioni  in  ghisa  per  la 
pressione  bassa  o  media,  s\  unta  una  tendenza 
a  impieRTire  delle  congiunzioni  in  cemento, 
in  luogo  di  congiunzioni  di  piombo. 

/^rrtnuiioii  iontro  C fUttrolisi.  —  Pochi 
progressi  furono  fatti  su  questo  soggetto.  Fin- 
che i  tramway  elettrici  impiegheranno  della 
corrente  diretta  e  che  questa  Cfirrente  sarà 
ritornata,  anche  su  piccola  distanza,  all'officina 
generatrice  attraverso  !e  rotaie  non  isolate 
dalla  terra,  vi  saranno  delle  fughe  di  elettncitA 
nella  terra  e  delle  tubazioni  esposte  all'  elet- 
trolisi. 

il  solo  rimedio  è  un  conduttore  •" 
completamenti:  isolato  fin  che  s*  inij  _  i 
della  corrente  diretta.  I.a  corrente  alternala 
0  impiegata  su  qualche  linea  ;  sopprime  la 
nccessit;!  di  un  conduttore  di  ritorno  isolato; 
ma  i*  impiego  della  currenlr  diretta  sarà,  per 
molto  tempo  ancora,  la  regola  generale  ed  è 
necessario  di  trovare  la  soluzione  del  pro- 
blema, e  di  ridurre  al  minimo  il  danno  che 
sarà  inevitabilmente  causato  in  modo  che  non 
SI  potrà  slorzare  le  c«>mpagnie  di  tramway  a 
installare  un  conduttore  di  ritorno  cuinplcta- 
mentc  isolato. 

A  giudicare  dalla  discussione  che  ebbe 
luogo  l'ottobre  scorso  all' Wffiirrf»JM  (Jasft^ht 
.-IsMKht/ioH  le  opinioni  sono  setnprc  divise 
sulla  questione  di  s;(jM.re  se  è  preferibile  di 
rendere  una  tub;uiune  buona  conduttrice  il 
più  pussibJe  e  di  rilegarla  alla  rotata  sul  punto 
conveniente  perchè  la  corrente  possa  lasciar 
la  tubazione,  u  se  e  meglio  rendere  il  condut- 
tore  il  più  |K>3Sibile  cattivo  conduttore  e  proi- 
bire le  congiunzioni  con  le  rotaie. 


Le  tunzjonj  del  personale  del  servizio  esterno 

di  una  Compagnia  di  gaz  () 

Bisogna  che  il  personale  del  s«r\'Ì2Ìo 
esterno  di  una  impresa  di  gaz  sia  di  unaeom- 
pcten/a  di  primo  ordine,  se  si  vunle  cheque- 
^v'  azienda  lacci»  dei  gr;uidi  progressi  e  riesca 
nello  scopo  vulutu  dagli  interess^iti. 

Il  personale  del  servizio  esterno  di  una 
Compagnia  di  gaz  ha  bisogno  ora  di  cogni- 
zioni tecniche  mollo  vane,  penhc  deve  spie- 
gare al  pubblico  ed  istruirlo  sui  diversi  mezzi- 
vantaggiosi  nel  quali  il  gaz  può  venire  im* 
piegalo,  e  sul  mudo  migliore  da  servirsene, 
secondo  i  nsultati  che  si  vogliono  ottenere. 
Devono  ancora  combattere  gu  argomenti  dei 
loro  concurrenCi,  in  ciò  che  concerne,  le  for* 


(  i>  Cunfcrenn  tmiitn  tini  Sijr.  F.  \V.  Goodenuuich, 
U|H-tior<  '  jhi  ,*nil  O-kc  C-m|Miii)  » 

ulla  riunì  .n    M»ì    NKlthcTO  JusklT 

Gas  AsMxriaiion  »  (Novvmbrc  iyo6j. 
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nìture  d'illuminazione,  del  calore  e  della  forza 
motrice. 

Bisogna  aver  quindi  una  conoscenza  non 
solamente  pratica  e  minuziosa  del  modo  nel 
quale  il  gaz  può  e  dev'essere  impiegato  per 
l'uso  domestico,  commerciale,  industriale  e 
pubblico,  ma  anche  una  valutazione  intelli- 
gente ed  una  conoscenza  esatta  de!  procedere 
dei  concorrenti  contro  i  quali  i  fornitori  del 
gaz  devono  lottare. 

Dal  punto  di  vista  dell'  illuminazione,  gli 
impiegati  di  una  Compagnia  di  gaz  devono 
anche  consigliare  i  consumatori  sui  mezzi  più 
economici  e  vantaggiosi  dell'illuminazione  dei 
fabbricati,  dall'alloggio  più  modesto,  al  pa- 
lazzo reale. 

Nessuna  rete  di  Compagnia  di  gaz  ha  ca- 
tegorie più  variate  di  consumo  come  la  «  Gas 
Light  and  Coke  Company  ». 

Ogni  impiegato  superiore  del  servizio 
esterno  dev'  essere  esperto  nel  modo  di  illu- 
minare le  case,  i  negozi,  le  fabbriche,  le 
chiese,  le  stazioni  ferroviarie,  i  municipii,  e 
tutti  gli  altri  fabbricati  pubblici,  in  fine,  ciò 
che  cito  in  ultimo  luogo,  l'illuminazione  delle 
vie  pubbliche. 

Devono  sapere  in  quali  posti  il  gaz  sotto 
pressione  può  essere  impiegato,  e  deve  egual- 
mente essere  in  misura  da  determinare  l'im- 
portanza dell'impianto  che  si  deve  fare,  se- 
condo cioè  il  luogo  destinato. 

Deve  inoltre  conoscere  non  solo  tutti  i 
dettagli  dell'  illuminazione  a  gaz,  ma  deve 
anche  avere  una  conoscenza  perfetta  di  tutti 
i  sistemi  di  lampade  elettriche  in  uso,  in  caso 
che  dovesse  difendere  l' illuminazione  a.  gaz 
contro  quella  elettrica,  caso  che  egli  dovesse 
trovarsi  di  fronte  ad  un  esperto  elettricista. 
Egli  deve  quindi  essere  un  lettore  assiduo 
dei  giornali  tecnici  dell'  industria  elettrica. 

Se  egh  non  ha  una  conoscenza  profonda 
delle  specialità  del  suo  concorrente,  egli  non 
potrà  opporsi  alla  sua  concorrenza  come  ri- 
chiede la  sua  autorità. 

L'uomo  d'affari,  è  vero,  non  ama  i  lunghi 
argomenti  tecnici  sulla  questione  del  gaz  con- 
tro l'elettricità;  e  neppure  fa  gran  caso  alle 
cifre  teoriche.  Quello  che  l'interessa,  è  l'e- 
sperienza pratica  degli  altri  commercianti  dello 
stesso  ramo  o  che  abitano  nelle  vicinanze. 

L'  esperienza  ci  dimostra  sotto  questo  rap- 
porto, il  vecchio  proverbio  :  «  Nulla  aiuta  il 
successo  quanto  il  successo  n  ed  esso  è  ve- 
rissimo, quando  si  tratta  della  lotta  contro 
l' illuminazione  elettrica.  Veramente,  il  difficile 
non  consiste  che  nel  cominciare. 

Allorché  noi  saremo  riusciti  a  convincere 
qualche  consumatore  a  rimpiazzare  la  illumi- 
nazione elettrica  con  una  moderna  a  gaz,  tro- 
viamo molto  più  facile  il  nostro  compito,  per- 
chè questo  consumatore  lieto  d'  aver  ottenuto 
una  luce  migliore  con  minor  spesa,  è  sempre 
pronto  a  dimostrare  agli  altri  consumatori, 
ancora  esitanti,  i  risultati  da  lui  provati.  A 
questo  proposito  permettetemi  di  dire,  che  il 
più  gran  errore  che  può  commettere  un  rap- 


presentante di  una  Compagnia  di  gaz  è  di 
esagerare  i  vantaggi  della  causa  che  egli  di- 
fende. La  causa  del  gaz  è  tanto  forte  eh'  è 
assolutamente  superfluo  di  difenderla  troppo. 

E'  molto  più  soddisfacente  che  un  consu- 
matore vi  venga  a  dire  che  nei  sei  mesi  dac- 
ché egli  ha  rimpiazzato  il  gaz  alla  luce  elet- 
trica ha  fatto  un'  economia  molto  grande  ed 
ha  ottenuto  una  luce  superiore  a  quella  che 
voi  gli  avevate  fatto  sperare,  ch'egli  ha  così 
realizzato  un'  economia  ;  piuttosto  eh'  egli  vi 
venga  a  dire  che  non  ottenne  ciò  che  gli  ave- 
vate promesso. 

Sono  felicissimo  di  poter  dirvi  che  non 
conosco  un  caso,  nei  nostri  rapporti  coi  con- 
sumatori, nel  quale  noi  mancammo  di  sod- 
disfare completamente  le  promesse  da  noi 
fatte.  Per  citare  un  fatto  notevole,  sul  nostro 
perimetro,  abbiamo  detto  all'Amministrazione 
delle  strade  ferrate  di  Londra  e  Brighton 
ch'ella  farebbe  un'economia  di  22.500  lire 
annue  sostituendo  alla  illuminazione  elettrica, 
quella  a  gaz  nella  stazione  Victoria.  —  In 
realtà  la  Compagnia  fece  un*  economia  supe- 
riore a  hre  27.500  annue,  ed  è  certo  che 
avendo  sull'  illuminazione  dell'antica  stazione 
ottenuto  un'  economia  superiore  a  quella  da 
noi  indicata,  ha  contribuito  moltissimo  a  farci 
ottenere  l'illuminazione  della  nuova  stazione, 
a  dispetto  della  concorrenza  dell'elettricità  a 
prezzi  molto  ridotti  di  12  centesimi  per  Kw. 
all'  ora. 

Per  citare  un'altro  esempio  a  proposito  del- 
l' illuminazione  delle  vie  della  città,  fu  alcuni 
giorni  fa  presentato  un  rapporto  al  Consiglio 
municipale  circa  1'  economia  fatta  durante  i 
dodici  mesi  dacché  il  gaz  ha  rimpiazzato  la 
luce  elettrica  in  certe  vie.  Questo  rapporto 
dimostrò  che  l'economia  fatta  fu  del  25 Vo 
superiore  a  quella  prevista  dal  preventivo, 
presentato  alle  autorità  municipali.  Io  vor- 
rei ancora  raccomandare  a  coloro  che  lot- 
tano per  il  gaz  contro  i  loro  rivali  di  non 
esagerare  mai  la  loro  causa,  né  di  denigrare 
quella  dei  loro  avversari. 

L' illuminazione  non  è  che  uno  dei  terreni 
d' impresa  sui  quali  deve  orientarsi  1*  impie- 
gato del  servizio  esterno  di  una  Compagnia 
di  gaz. 

11  gaz  viene  impiegato  maggiormente  per 
il  riscaldamento.  I  pregiudizi  del  pubblico 
spariscono  giornalmente  col  crescere  dell'e- 
sperienza dei  consumatori,  stabilindo  lagrande 
comodità  ed  utilità  di  questo  sistema  di  ri- 
scaldamento. I  pregiudizi  contro  i  fornelli  a 
gaz  :  dal  lato  dell'igiene,  scompaiono  a  poco  a 
poco,  e  acquistano  un  nome  più  grande  dal  rap- 
porto della  «  Società  per  diminuire  gì'  incon- 
venienti del  fumo  dei  camini  »  che  fu  pubbli- 
cato dal  giornale  medico  a  The  Lancet  ».  Que- 
sto rapporto  dimostra  che  le  esperienze  più 
minuziose  hanno  provato  che  i  lornelli  a  gaz 
non  hanno  alcun  effetto  tossico  sull'  atmosfera 
della  camera  in  cui  si  trovano,  purché  sieno 
posti  con  cura,  ed  abbiano  un  camino  neces- 
sario per  togliere  i  prodotti  della  combustione. 
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E*  sopruhilto  nel  porre  i  fornrlli  a  gaz 
che  r  0^  rno   deve   esercitare  tutta 

b  *»i-i  ITI"  :.. .;  e  deve  avere  le  cure  più 

IT  ve  €«»servare  con  molta  aUen- 

XHMtt  ic  «oii'ji/iuni  del  lucale,  tanto  per  il 
tirameli  del  camino  che  per  la  ventilazione 
d-  a.  lùgli  deve  avere  b  massima  cura 

m  ;.irsi  rhr  tulli  i  rurnclli  a  gaz  rhVgli 

avrà  po5to  si:>ddisfino  completamente  il  con- 
Mimaiorc.  Se  il  f*tmclIo  è  bene  nìstallatn  costi- 
tuisce una  eccellente  rirlomf  per  il  riscalda- 
:nto  a  gaz,  mentre  se  rtnst;illazirtne  è  mal 
■ita,  .ivviem*  il  rtmlrario.  Gran  parte  del 

jmdizio  per  \\  riscaldamento  a  gaz,  esiste 

rora  oggi  nello  spiriti)  della  gente,  e  pro- 
viene dal  modo  non  buono  col  quale  il  Ior- 
io   viene    m^tallntcì.    non    solamente  dagli 

;rai  ma  anche  d.igli  mipicgati  delle  Com- 
p«|pmc  di  gajc. 

lo  sono  persuaso  che  le  Compagnie  di 
pu  hanno  ancora  molto  canmiinu  da  fare, 
cir  '  scaldamento  ed  io  credo  che  con 
III.  .1  e  multa  cura  nel  ixirre  i  fornelli 

e  stuie,  questo  metttdo  di  riscaldamento  verrà 
generalmente  adottato. 

lo  sono  coDvintd,  che  un  grande  avvenire 
ancora  al  ga/,  quale  agente  calorifico, 
_  _  rialc,  e  sopratutto  il  gaz  soiloprcssiftnr. 
Le  nr>>tn:  esperienze  ci  hanno  egualmente 
duntAtrato  che  il  gaz  utilizzato  in  tal  modo 
è  un  agente  caloriHco  di  alto  valore  per  motti 
e  questo  ci  fa  credere,  che  presto,  il 
imo  del  gaz  utilizzato    in    questo  modo 

roderà  presto  un  maggior  sviluppo. 

Inoltre  il  nipprescn tante  di  una  Compa- 
gnia di  gaz  dcv  essere  al  corrente  della  cu- 
cina a  gaz,  perché  questa  è  una  necessità 
domcsbca,  non  un  articolo,  non  una  spesa 
di   lusso. 

Tutuvia,  la  nostra  esperienza  ci  dimostra 
che  un  gran  numero  d'apparecchi  a  gaz  non 
vengono  utilizzati  con  intelligenza.  Quindi  ne 
segue  che  queste  cucine  a  gaz  verrebbero 
ir-  molto  di  più  se  Ì  coiisumalun  fos- 

sr  ,  a\  corrente  nel  modo  di  servirsene 
per  tutti  1  bisogni  della  cucina. 

Voi  sapete,  senza  dubbio,  che  la  Compa- 
lia  ha  recentemente  adottato  il  sistema,  di 
—  nore  c<im;>etenti,  che  si  re- 

ir  -^  -ri.  come  si  deve  imp.cgarc 

la  cucina  a  gaz  che  loro  viene  installata. 

Questo  sistema  dì  una  grande  soddisfa- 
xione  ai  consumatori  e  fu  un  grande  successo 
sotto  tutti  I  punti  di  vista. 

Fu  giustihoula  la  su:i  adozione  data  l' i- 
onoranza  straordmana  delle  persone  che  im- 
piegarono le  cucinr  a  gaz  per  degli  anni, 
e  clic  si  figuravano  di  farne  un  uso  razionale, 
finché  le  nostre  Mgiiure  dimostratrioi  fecero 
m  loro  presenza  lo  diverso  manipvila/ioni  della 
cocina  a  gaz. 

Se  il  tempo  lo  permettesse  potrei  raccon- 
tarvi molti  casi  divertenti  ed  istruttivi  dell'i- 
Aoranza  che  hanno  trovato  le  nostre  signore 
atmostratnci. 

Un  rappresentante   di   una  Compagnia  a 


gaz,  che  deve  trattare    coi    consumatori  do- 
vrebbe egli  pure  far  uso  d'uno  scaldavivande 

K  potrebbe  benissimo  di  tempo  in  tempo 
fare  oelle  esperienze  col  pranzo  aella  domeni- 
ca, avendo  la  precauzione  di  assicurarsi  prima 
una  provvigione  di  carne  fredda  in  casa,  in 
caso  che  i  suoi  sforzi  culinari  non  fossero  ap- 
prezzati dagli  altri  membri  di  famiglia. 

Ma,  anche  quando  si  sarà  appropriati  tutti 
i  dettagli  riguardanti  1*  impiego  del  gaz,  tanto 
per  r  illumin.izione  che  per  il  riscaldamento 
e  In  cucina.  I.i  sua  educazione  nnn  s.irà  ancora 
completa,  perehè  egli  deve,  inoltre,  rompren- 
derc  r  impiego  del  gaz  come  forza  motrice, 
olire  al  rapporto  fra  il  suo  costo  ed  i  suoi 
vantaggi  e  quelU  di  motori  elettrici,  ed  i  mo- 
tori a  gaz  povero. 

Tutta  questa  varietà  nel  lavoro,  e  la  lotta 
che  deve  sostenere  contro  la  .concorrenza,  ag- 
giunte alla  lavoro  consueto  della  distribuzi  jne, 
rendono  indubbiamente  il  lavoro  del  servizio 
esterno  di  una  Compagnia  dì  gaz  estrema- 
mente interessante;  ma  le  cundizioni  attuali, 
paragonate  a  quelle  di  qualche  anno  fa  est- 

fono  una  maggiore  competenza  nel  personale 
el  servizio  esterno,  delle  conoscenze  varie 
ed  approfondite  e  Io  scambio  mutuo  dei  ri- 
sultati dell'  esperimento  fra  i  funzionari  della 
stessa  Compagnia,  come  fra  quelli  delle  diver- 
se Compagnie.  K*  per  queste  ragiuui,  che  io  ho 
il  piacere,  di  dare  un'appoggio  cordiale  a  una 
associazione  come  quella  alla  quale  mi  rivolgo. 
Questo  cambiamento  chiede  naturalmente,  una 
grande  attività  da  parte  di  tutti  quelli  che 
contribuiscono  alla  vendita  del  gaz.  e  a  questo 
proposito,  permettetemi  di  dire  a  tuta  i  gio- 
vani qui  presenti  :  Abbiate  a  cuore  il  vostro 
lavoro  fin  dnll'  inizio. 

Poco  importa  che  voi  occupiate  una  posi- 
zione chpendente. 

Ricordatevi  che  bisogna  saper  fare  una 
impiombatura  pnma  di  divenire  comandante 
di  una  nave,  e  colui  che  vuole  arrivarvi  senza 
fare  la  scala,  arrischia  di  non  arrivarvi  mai. 
Non  vi  lamentate  né  della  s*irte  né  della  man- 
canza di  occasioni  favorevoli. 

Le  occasioni  favorevoli  si  presenteranno 
tosto  o  tardi  a  ciuscuno  di  vui,  se  siete  ri- 
soluti di  eseguire  del  vostro  meglio  quanto  vi 
st  presenta:  se  fate  il  lavoro  pm  seniidice 
cjmc  uno  di  |f rande  importanza,  se  fate  con 
cura  anche  il  lavoro  meno  interessante,  com- 
prendendo il  perchè  e  come  si  deve  cosi  fare. 

Non  seguite  ciecamente  le  regole  senza 
prima  averle  comprese.  Se  non  siete  rapace 
di  comprenderle  uà  voi  stesso  chiedetelo  ai 
vostri  ciilleghi,  e  se  neppur  essi  sanno  darvi 
una  giusu  spiegazione  rivolgetevi  ai  vostri 
I  superiori. 

.        I  direttori  desiderano  avere  dei  subordi- 
I  nati  intelligenti  e  non  dei  dipendenti   passivi 
ed  obbedienti. 

Un  capo  degno  di  questo  non  ne  potrà  che 
apprezzare  meglio  colui  che  gli  fa  delle  do- 
mande intelligenti  e  che  gli  suggerisce  di  ap- 
,  portare  dei  mìglioramenU  al  sistema  sotto  il 
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quale  egli  deve  lavorare.  Perchè  siete  voi  che 
late  il  lavoro. 

L' intelligen/a  e  ia  personalità  dell'  uomo 
si  manìtestatio  in  ciò  eh'  egli  fa,  e  nessun  la- 
voro manca  d' ìntcrcssL*  per  un  uomo  intelli- 
gente e  d]  buona  volontà,  perché  egli  apprez- 
zerà V  opera  sua  e  comprenderà  cne  non  si 
diviene  capaci  di  dirigere  un  lavoro,  se  non 
si  conoscano  tutte  le  parti  di  questo. 

Considerate  ogni  lavoro  che  vi  viene  afli- 
dato  come  lavoro  di  grande  miportanxa.  Siate 
il  critico  più  severo  di  voi  slesso,  e  non  siale 
soddi  latto  che  allorché  il  vostro  lavoro  sarà 
latto  quasi  alla  perfezione. 

Voi  dovrete,  per  amor  proprio,  eseguire 
i  più  piccoli  dettagli  del  vostro  lavoro  in  modo 
completo  ed  intelligente,  senza  occuparvi  se 
questi  verranno  o  no  osservati  dai  vostri  su- 
periori, nello  stesso  modo  che,  per  amor  prò 
pno  V  uomo  trovandosi  in  un*  isola  deserta  ha 
cura  della  sua  toilette. 

Nei  vostri  rapporti  col  pubblico,  conside- 
rate ogni  consumatore  come  se  il  successo 
dell*  impresa  dipendesse  dalla  soddisfazione 
che  VOI  date  a  questo  consumatore. 

Voi  siete  certo  d' incontrare,  nel  compiere 
il  vostro  lavoro,  dei  consumatori  esigenti, 
quindi  dtllicili  a  soddisfare,  non  trattateli  come 
persone  poco  ragionevoli  e  non  meritevoli  di 
riguardi,  ma  come  persone  disposte  a  dive- 
nire amiche  della  Compagnia  e  cne  potrebbero 
in  seguito  portare  ad  essa  tlci  vantaggi. 

Se  avete  a  che  fare  con  persone  poco  ragio- 
nevoli non  agite  nello  stesso  modo  con  esse. 
Siate  gentili,  e  contribuirete  a  dissipare  la 
differenza  così  generale  del  pubblico  persuaso 
che  la  parola  mutiopolio  tanto  calunniata  signi- 
tìchi  un  regime  arbilrario  e  poco  commerciale. 
Cercate  di  diineniicare  la  parola  eoti stimatore 
e  rimpiazzatela  con  quella  cliente,  cosi  strin- 
gerete di  più  1  rapporti  che  devono  esistere 
ira  una  Compagnia  di  gaz  ed  il  pubblico. 

Ogni  cticiite  tlovrebbe  essere  trattato  nello 
stesso  modo  con  cui  lo  trattereste  se  fosse 
libero  di  rivolgersi  al  vostro  vicino  per  il 
suo  gH2  invece  di  esser  forzato  a  fornirsi 
da  voi. 

Agindo  cosi  voi  contribuirete  molto  di  più 
a  metter  line  nlle  domande  che  sorgessero 
per  V  e.xpUnttktwn  municipale  del  gaz  di  quello 
che  potrebbero  farlo  gn  articoli  di  giornali 
o  le  conferenze  pubbliche. 

Nei  vostri  rapporti  con  i  clienti  cercate 
di  indovinare  le  loro  idee,  late  in  modo  di 
comprenderle,  e  se  non  le  potete  accettare 
cercale  di  convincerli,  dissipando  cosi  la  loro 
dilhdenza  ed  i  loro  preguuii/i. 

Quando  avete  da  applicare  un  regolamento 
nei  vostri  rapporti  con  un  cliente,  non  accon- 
tentatevi solamente  di  applicarlo  ma  spicga- 
Éeglielo.  I  regolamenti  stabditi  da  una  Com- 
pagnia di  gaz  per  determinare  i  suoi  rapporti 
con  il  pubulico  sono  basati  sul  buon  senso  e 
l'equità,  ed  una  gentile  spiegazione  delle  m- 
gioni  pei  le  quali  sono  stati  latti  questi  regola- 
menti ^piuttosto  che  limitarsi  a  dire  ••  coi  non 
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facciamo  questo  »  oppure  «  noi  non  possiamo 
fare  che  quello  "j  eviterà  dei  dissensi  con  il 
cliente.  Per  esempio,  il  regolamento  che  st^i 
bilisce  il  rimborso  per  un  contatore  che  ii^| 
dica  ]>iù  del  consumo  reale,  può  a  volte  sen^fl 
brare  ingiusto  al  cliente,  che  crede  aver  di 
ritto  ad  un  rimborso  per  un  |H:riodo  più  lun 
del  trimestre    scaduto  ;    ma    una  spiegazioi 
cortese  gli  farà  comprendere  che  se  si  fo 
riscontrato    il    contrario    e    che    il    contato 
avesse  registrato  meno  del  consumo  reale,  U 
stessa  regola  sarebbe  stata  a|}plicata  anche  se 
SI  tosse  stabilito  che  il  contatore  era  dilettoso 
da  un  tempo  considerevole.  Una  tale  spie 
zioue  aiuterà   a  far    comprendere    al    che 
che  voi  lo  trattate  con  giustizia. 

1  lagni  e  le  contestazioni  non  devono  maT 
essere  prese  dal  lato  cattivo.  E'  raro  che  i 
clienti  reclamino  o  facciano  delle  contestaziom 
a  meno  che  non  le  trovassero  giustiHcate. 

Se  1  loro  reclami  non   sono  tondati,  ce 
cate  allora  di  scoprire  il  motivo  del  maini 
in  modo  di  dissiparlo   e   assicurarvi    nuov 
mente  \\\  fiducia  e  la  soddislazione  del  clien 

Per  riassumere  ciò  che  vi  ho  detto.  M 
tetevi  il  pLÙ  possibile  al  corrente  di  tutto  ci 
che  riguarda  l'impresa    alla   quale    voi  si 
impiegati    e    quelle    dei    vostri    concorren 
interessatevi  (lei  dettagli  del    vostro  lavoro; 
qualunque  cosa  abbiate  a  lare  mettetevi  tutto 
il  vostro  cuore,  e  nei  vostri  rapporti  col  pub* 
blico    impiegate  come  regola  permanente  di 
condotta  la  massima  «  che  il  successo  di  una 
Compagnia  di  gaz  dipende  dalla  suddisiazione 
dei  clienti  »  perché  e  col  loro  denaro  che  si 
pagano  gU  stipendi,  i  salari  ed  i  dividendi. 

SUL  GAZ  NOn  GIUSTIFICATO 

O  SULLE  PERDlTe  Di  GAZ' 

Questo  st^ggeUo  fu  trattato  da  Herrts,  di 
Kedcar,  neh' uiiima  riunione  della  .iwvfrjA/W 
Jnmor  ijiis  Assotuitum. 

Sotto  forma   ài    prefazione    l' autore  fece 
osservare  che  il  gaz  non  fatturato  è  lai<dilie^ 
renza  Ira  la    quantità    fabbricata,    tale  co 
viene    registrata    dal    contatore    d' ollicina, 
quella  segnata  sui  libri  di  contabilita.  Qua 
cunque  sia  generalmenie  molto  ditticile  stabi- 
lire esattamente  tutte  le  cause   delle  perdi 
di  gaz,  la  questione  merita  tutta  1'  atteiizioi 
del  gazisti,  perchè  ogni  perdita  di  5  percen 
causata  da  luglu:  si  traduce  in  moneiu  a  i  e 
naru  per  1.000  piedi  cubi  di  gaz  fabbricati. 

Si   stabilisce    generalnìcnte    il    volume 
gaz  non  fatturato  ad  un  tasso  per  cento  de 
quantità  prodotta;  ma  il  per  cento  di  un'u 
ticma  non  può  esser  pre^o  come  criterio 
un'  altra  oliicma  poiché  la  natura  dei  disue 
approvvigionati  vana    molto,  e  lu  coiidizio 
di  dislnbu/ione  non   sono   le  stesse.  Poic 
la  maggior  parte  delle    perdite    di   gaz  p 
vn.:iie  UiiUe  tubazioni  e  airamazioni,  si  è  pr  , 
posto  di  stabilire  la  ijuantita  della  perdila  la 
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per  centu  per  ini|;lt;(  di  tubazione  e.  dice 
qticsb>  siirrbt>r  fursc  il  mudi»  migliore 
per  il  lonfronco. 

Prcmlianiu,  iid  esempio,  due  ollìcinc,  pro- 
elaccati  ciascuna  un  eguale  volume  di  gaz 
per  anno,  ma  una  alimenta  un  distretto  a.s.sai 
'  itu,  r  altra  alimenta  tin  perimetro  molto 
I.  t.'  evidente  che  l'ultima  avr.^  delJe 
Ile  m  ta!4si  per  cento  della  produzione, 
pui  clevaD,  in  seguito  alla  grande  lun- 
tezza  della  canaliz/a/ionc;  ma  se  il  per  cento 
era  stabilito  p**r  miglio  di  tuba/ione  è  proba- 
bit  -  sarebbero   pre&$u  a  poco 

k   _L_     _   ^    ;    ■    1  cuna  olhcina. 

Camiatorì  it  officina.  Prima  di  cercare  al- 
trove b  causa  della  differenza,  bisogna  anzi- 
tutto aAncurafM  che  il  contatore  deli'  onicina 
registri  correttamente,  e  die  il  gaz  è  misu- 
rala da  qucst'  apparecchio  ad  una  leinpcraiura 
M-c«&'a  poco  eguale  a  quella  dei  contatori 
oe^ti  abbonati. 

11  gaz  secco  misurato  ad  una  pressione 
barometrica  di  30  prillici,  perde  circa  i  per 
cento  per  5'  Fahr.  di  ndtizume  dt  temperatura. 
L'aotore  crede  che,  in  generale,  il  gaz  misu- 
ralo dai  cootaturi  degli  abbonati  ha  una  tem- 
peratura inleriure  a  quello  misurato  dai  con- 
tatori delle  otbcine. 

Quanto  all'altezza  dell'acqua  in  un  con- 
tatore d'odierna,  es^a  deve  esser  mantenuta 
ad  uA  livello  conveniente. 

Non  bisogna  però  dimenticare  che  certi 
gacumctn  danno  una  contro- pressione  di  2  a 
3  :  lorc  agli  altri  ;    cu»  può   lacil- 

ID'  .'-il    hvcllo   dell'acqua.    Di  più 

d  gaz  che  attraversa  il  contatore  dell'oUicina 
contiene  tempre  una  certa  umidità,  la  maggior 
pane  delta  quale  si  condensa  nei  gazometn 
o  i«cUe  tubazioni. 

GiK4mtttri.  II  gaz  contenuto  nella  cam- 
pana gaxumetnca  e  sotto|)o■^to  a  temperature 
molto  variabili  e,  in  inverno  ó  certamente 
condotto  ad  una  temperatura  ben  mfenore  a 
quella  del  contatore  dell'  olhcina.  Vi  ò  dunque 
per  conseguenza  riduzione  di  volume.  Questa 
perdita  t  in  certo  qual  modo  ricompensata 
daOa  più  alta  temperatura  di  gaz  in  esute  ; 
BU,  SI  può  chiedersi  se  questa  compensazione 
è  completa. 

Le  ribaditure  dcHe  lamiere  della  campana, 
pefxlono  spesso  la  loro  im)>erincabilila,  e, 
quindi  in  estate,  in  seguito  ai  dilatarsi  delle 
lamiere,  le  fughe  sono  beo  più  forti  che  ncl- 
r  mvcrno. 

Le  fughe  alle  nbattiiure  possono  esser 
scoperte  lacilnu-nte  spniz/antlovi  sopra  una 
soloxionc  di  sapone  ed  acqua  ;  si  turano  con 
det  biaiico  di  ccru^a. 

Tiémmom  0  diratHOMÌotii.  —  Le  tubazioni 
franante  e  danneggiate  sono  responsabili. 
dice  raofurc,  di  una  gran  parte  dcde  tughe 
che  po&ftono  esser  prodotte  aall'elcttrolisi,  dai 
~    ri  pevnnii,  dalle  compressioni  del  ?.uulo  ecc. 

Ovunque  si  distribuisca  dell'  elettricità  bi< 


sogna  proleggcrr  le  tubazioni  e  le  dirama- 
zioni. Là  dove  I  canapi  o  le  rotaie  pascano 
.sopra  alle  tuluizioni,  bisogna  proteggere  quc- 
st' ultime  con  uno  itrato  di  atlallu  u  di  altra 
materia  isolante.  In  quanto  alle  misure  preven- 
tive contro  i  carri  pesanti  non  v'e  altro  che 
mettere  le  tubazioni  ad  una  profondila  sulh- 
cìentc  (almeno  3  piedij. 

Nelle  nuove  vie  dove  si  fecero  delle 
ghiaiate,  le  fughe  .si  trovano  sjiesso  alle  con- 
giunzioni od  ai  manicotti,  [bisogna  dunque 
procedere  periodicamente  a  delle  ricerche  con 
r  aiuto  di  un  imluatore  di  fughe.  Siccome  le 
fughe  SI  producono  generalmente  alle  con- 
giunzioni, bisogna  per  ciò  eseguire  quc&t'ul- 
time  con  cura  speciale  allorquando  si  pongono 
1  tubi. 

Non  bisogna  mai  porre  le  tuba/ioni  nelle 
ceneri  o  nei  residui  ui  prodotti  chimici,  che 
si  lixivano  spesso  nelle  nuove  vie  ;  in  questi 
casi  bi:«ogna  avvolgere  le  tubazioni  di  argilla. 
Lo  strato  sopra  alla  tubazione  dev'esser  molto 
spesso. 

In  alcun  caso  non  bisogna  porre  una  tu- 
hazii>ne  con  uno  strato  di  argilla  solamente 
al  disotto,  pcrchò  l' argilla  non  servirebbe 
allora  che  a  ricevere  e  a  trattenere  l'acqua,  che 
essendo  fìltnita  attraverso  al  suolo,  sarebbe 
piena  di  composti   venefìci. 

ijualunque  tubazione  po»ta  in  un  tale  li- 
quido, sarebtK:  distrutta  molto  più  rapidamente 
Cile  3C  non  avesse  avuto  1'  argilla. 

I  tubi  delle  diramazioni,  dice  il  sig.  Hcrris, 
si  sa,  esM.T  spesso  soggetti  a  tughe. 

Per  porre  una  diramazione  sopra  una 
tubazione  bisogna  forare  quesi'  ultima  con 
una  verrina  e  non  lare  u  furo  colle  forbici. 
<Juandu  si  deve  lavorare  in  un  suolo  com- 
porto di  ceneri  e  di  sconc,  e  benc'porrc  l 
lubi  delle  diramazioni  in  canaletti  dt  legno  o 
circondarli  di  .segature  e  versarvi  sopra  una 
miscela  di  catrame  e  pece  caldi. 

/  'rrjisiow  miit  /nhitzioni.  (Jucsta  questione 
tr  importantissima,  be  bisogna  dare  a  ciascun 
consumatore  la  pressione  cne  concorda  con 
1  suoi  bisogni,  non  deve  esservi  un'eccedenza 
di  pressione  nelle  tuba/ioni  e  bt!,ogna  rego- 
larla secondo  le  differenti  ore  della  giornata 
secondo  il  consumo.  L' autore  conosce  due 
casi  dove  il  gaz  veniva  dislnbuito  ad  una 
pressione  superiore  a  quella  ch'era  necessaria 
e  ne  segui  aelle  forti  perdite  di  gaz.  (Juando 
un  qiiaruere  ha  una  pressione  in^utliciente, 
è  meglio  rimpiazzare  in  parte  o  totalmente, 
le  tuuizioni  delle  diramazioni  con  tubi  di  un 
diametro  maggiore  che  aumentare  la  pressione 
m  modo  generale. 

Nel  luoghi  montuosi  è  spessa  necessario 
porre  dei  i-  di  distretti  :tu  punti  con- 

venevoli pi  r  ^  <rc  la  pressione  del  gaz; 
altrimenti  te  tugne  sarebbero  maggiori  sulle 
tubazioni  e  diramazioni  difettile  111  seguito 
alta  pressione  ecce^slVi*  necrvsana  per  rag- 
giungere le  parti  eh  :i. 

lAipo  qualche  o-,  _     1  perdita 
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risultante  dai  contatori  difettosi  degli  abbo- 
nati, e  dopo  aver  consiglialo  la  verificazione 
di  questi  apparecchi  almeno  una  volta  ogni 
5  anni,  il  sig.  llerris  dice  che  non  bisogna 
mai  ommettere  di  calcolare  il  gaz  consumato 
nelle  olTicine,  ufììci  ecc. 


La  produzione  mondiale  dei  carlion  fossiie 

Il  Board  of  Trade  pubblica  una  statìstica 
della  produzione  del  carbon  fossile  durante  ìl 
1905  nel  mondo  intero.  Come  quantità  di  pro- 
duzione gli  Stati  Uniti  tengono  Ìl  primo  posto, 
con  360,821,000  tonnellate;  vengono  in  seguito 
l'Inghilterra  con  tonn.  236,129,000;  la  Ger- 
mania con  tonn.  119.349,000;  la  F>ancÌa  con 
tonn.  34,790,000  ed  il  Belgio  con  un  totale  di 
21,500,000  tonnullate. 

Rispetto  alla  popolazione  di  ciascun  paese, 
r  Inghdterra  tiene  il  primo  posto  con  una 
produzione  di  tonnellate  5  '/,  per  abitante. 
Gli  Stati  Uniti  vengono  dopo  con  una  pro- 
duzione di  tunnellate  4  '/i  P*^""  abitante  e  la 
Germania  viene  terza  con  circa  due  tonnel- 
late per  abitante  e  la  Francia  con  meno  di 
una  tonnellata  per  abitante  viene  ultima. 

La  produzione  mondiale  del  carbon  fossile 
è  stata  nel  1905  di  non  nu-iio  di  850  milioni 
di  tonnellate.  L'industria  dell'estrazione  del 
carbone  impiega  826,000  lavoratori  ìn  Inghil- 
terra, 594,000  negli  Stati  Uniti,  480,000  in  Ger- 
mania, i68,wx3  in  Francia,  138,000  nel  Be3gio. 

L' Inghilterra  esporta  annualmente  circa 
67  tonnellate  di  carbone,  mentre  la  Germania 
ne  esporla  soltanto  is  milioni  e  gli  Slati  Uniti 
ne  esportano  per  una  cifra  trascurabile. 

Gli  effetti  esercitati  dall'  alta  pressione 

SUL  GAZ  ILLUniNANTE 

Neir  ultima  riunione  dei  gazisti  americani, 
tenuta  a  Chicago,  il  sig.  Jones  riferì  su  di 
una  sene  d'e.sperienzc  da  lui  fatte  sulla  com- 
pressione del  gaz.  Questa  veniva  operata  a 
due  gradi. 

Per  il  primo  grado  il  compressore  effet- 
tuava la  compressione  a  100  libbre  e  cacciava 
il  gaz,  in  un  serbatoio  <li  5  piedi  di  lunghezza 
per  13  pollici  di  larghezza,  munito  di  un  ma- 
nometro e  di  una  tubazione  d'uscita  imboc- 
cantesi  nel  compressore  al  secondo  grado  ca* 
pace  di  elevare  la  pressione  a  300  libbre,  che 
a  sua  volta  spingeva  il  gaz  in  un  altro  serba- 
toio orizzontale  di  6  piedi  di  lunghezza  per 
IO  pollici  di  diametro,  egualmente  munito  di 
un  manometro.  Oa  questo  secondo  serbatoio, 
il  gaz  era  introdotto  in  una  caldaia  verticale 
in  ferro  galvanizzato  di  5  piedi  di  lunghezza 
per  II  pollici,  munito  di  un  manometro  e  di 
una  valvola  che  era  direttamente  unita  al  fo- 
tometro. 

Il  gaz  che  serviva  alle  esperienze  era  del 
gaz  d'  acqua  d' olio  greggio,  avente  un  potere 


J 


illuminante  di  21,6  candele  e  tratto  dal  peiro-^ 
lio  greggio  di  California  di  14  gradi  Beaum^JH 
K'  un  gaz  perfettamente  conosciuto,  che  è  im-" 
piegato  per  tutti  l  bisogni  su  tutta  la  costa  del 
Pacifico  e  che  assomiglia  molto  al  gaz  di  car- 
bon fossile,   colla  ditìerenza  che  esso  ha  un 
potere  illuminante    più   forte.  Esso   aveva  la 
seguente  composizione  : 

Illuminanti        7.00 

Metano 29.7 

Idrogeno 50.0 

Ossido  di  carbonio      ....        5.0 

Acido  carbonico 3.0 

Ossigeno tracia 

Azoto 5.1 


1 


100.00 

Si  fecero  delle  serie  successive  di  com- 
pressione aumentando  ogni  volta  la  compres 
sione  di  30  libbre. 

Conuiientando  i  risultati,  il  sig.  Jones  disse?' 

M  Gli  effetti  più  notevoli  della  compression 
.sono  la  riduzione  continua  del  potere  illutn 
nantc  e  la  eliminazione  della  naftalina  e  dell'i- 
drogeno solforato.  Da  un  potere  illuminante 
di  21,6  candele,  il  gaz  scendeva  a  17  candele 
a  60  libbre,  a  11, i  candele  a  180  libbre  e  a 
5,5  candele  a  300.  Il  gaz  greggio  conteneva^ 
200  grani  d'idrogeno  solforato  per  100  piedi  SI 
cubi,  mentre  il  gaz  compresso    a  300  libbre  ^^ 
noli  conteneva  idrogeno  solforato.  « 

u  II  punto  più  interessante  da  dilucidarài^| 
in  seguito  era:  sapere  se  il  prodotto  chimico^ 
della  compressione  poteva    essere  introdotto 
nuovamente  nel  gaz  compresso  diminuendone 
la  pressione. 

«  Il  gaz  compresso  a  300  libbre  fu  condotto 
in  contatto  col  liquido  della  compressione  e 
\\  potere  illuminante  si  alzò  da  5,5  a  29 
candele.  Per  atTirehire  tjuesto  gaz  compresso,  ^M 
non  ò  necessario  lavarlo  con  il  liquido  della  Bj 
compressione.  Non  occorre  che  far  passare  il 
gaz  sul  liquido. 

«r  II  punto  più  interessante  di  tutto,  è  che 
quando  gli  illuminanti  condensati  erano  resti 
tuiti  al  gaz,  si  osservava  che  l'idrogeno  sol- 
furato,  abbandonando  il  gaz,  si  combinava  chi- 
micamente con  qualcuno  degli  idrocarburi  per 
formare  un  solfito. 

L'autore  contìnua  dichiarando  ch'egli  pos- 
siede una  grande  esperienza  dal  punto  di 
vista  commerciale  nella  compressione  del  gaz 
fornito  ai  diversi  sistemi  di  alta  pressione  che 
esistono  in  California.  In  conseguenza,  alKa- 
vidità  con  CUI  il  gaz  tende  a  riunirsi  ai  suoi 
idrocarburi  condensati,  è  molto  difficile  deter- 
minare esattamente  il  danno  causato  al  gaz 
dalla  compressione. 

«  In  molti  dei  sistemi  ad  alta  pressione  in 
cui  non  si  leva  Ìl  liquido  condensato,  non  si 
osserva  alcuna  riduzione  del  potere  illumi- 
nante. Si  considera  dunque  come  un  fatto 
acquisito  che  non  si  produce  riduzione  di 
potere  illuminante. 

m  In  tutti  i  sistemi  ad  alta  pressione  che 
r  autore  ha  sotto  i  :>uoi   ordini,  egli  impiega 
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un  semplice  serbatoio  per  carbur.izionc,  nel 
quale  passa  tutto  il  gaz  cain|>re^so  jinma  di 
entrare  nelle  tuba/ioni.  Esso  consiste  di  un 
«rrbatuiu  a  cu  m  pressi  une  collocatu  ori/.zontal- 
mente  e  avente  l'entrata  m  allo  ad  una  estre- 
mità e  Tuscita  pure  nell'altu  dell'altra  estre- 
mila. Questo  serbaluio  a  cumpressionc  è  si- 
tualo adi*  uscita  di  qualche  altro  serbatoio  a 
compressione  che  può  esservi  nei  sistemi,  e 
tatto  iJ  gaz  come  tutto  il  liquido  di  compre»- 
skrae  sono  obbligati  a  traversarlo.  Non  si 
leva  alcun  liquido  e  il  senqOice  contatto  del 
fxi  compresso  con  il  liquido,  soddisfa  alla 
mancanza  d' idrogeno  e  restituisce  al  gaz  il 
«Ilo  potere  dluminantc  normale.  Ciò  ò  dimo- 
stralo ogni  giorno  nella  pratica,  e  ciò  che  vi 
é  di  più  strano  ^  che  il  gaz  non  ù  mai  troppo 
ne  Urttppo  poco  carburato. 

Riassumendo  l' autore  concluse  nella  se- 
guente maniera: 

•  Noi  troviamo  che  la  compressione  del 
gax  leva  r  idrogeno  solforato  e  la  naftalina 
e  se  la  compressione  è  portata  a  300  libbre 
per  pollice  quadrato  (21  Icilog.  per  centimetro 

auadrato),  la  purificazione  del  gaz  neiroHìcina 
ivicnc  superflua.  La  purificazione  del  gaz  per 
mezzo  della  compressione  è  ideale,  continua 
e  propria,  e  non  esi^e  alcuna  materia  purifi- 
cante ne  puriHcatori  ingombranti  e  costosi.il 
gaz  compresso  essendo  inoltre  esente  d'im- 
poritik  soltorosc,  non  contiene  naftalina.  It  gaz 
noa  subisce  alcun  danno  come  potere  illumi- 
nante, se  È  mantenuto  m  contatto  con  degli 
idrocarburi  condensati  •>. 


L'UTILIZZAZIONE  OEI  DERIVATI  DEL  COKE 
agli    Stati    Uniti 

Allo  scopo  di  fare  una  esperienza  sulla 
produzione  in  grande  dei  sottoprodotti  deri- 
vati dalla  fabbrica/ione  del  coke,  il  trust  del- 
"  ;li  Stali  Leniti  ha    fatto  costruire 

.^  .  i  completi!  installazione  di  400  forni 

da  coke. 


IL  PRfZZO  DELLA  LUCE  CLETTIRCA 

L' ing.  Giovanni  Jaubert  pubblica  nella 
Rfvui  ^itHtifiqut  un  articolo  per  studiare  e 
dimo^rare  il  rapporto  fra  la  spesa  per  la 
produzione  della  luce  elettrica  e  quella  pagata 
dal  consumatore,  e  per  vedere  se  le  due  siano 
equamente  proporzionate. 

A  traverso  varie  dimostrazioni  e  formule 
a^ebrichc  lo  scrittore  arriva  alta  conclusione 
che,  allo  stato  attuale  dell'  industna  per  la 
f<r  nliuiunc  dell'energia  elettrica,  diminuisce 
•  •■^w:  j^iorno  la  spesa  proporzionale  al  consu- 
m-»  ttlfitivo  ;  e  che  (jutncli  sarebbe  giusto, 
nei  contnitti  stipulati  con  le  compagnie  per 
la  fornitura  della  luce  elettrica,  sopprimere  il 
prezzo  della  corrente  e  sostituirlo  col  prezzo 
della  lampada  attiva. 

V  mg.  Jaubert  espone  1  molti  benefici  del 


metodo  che  suggerisce,  dimostrando  che  si 
può,  cosi,  ottenere  una  riduzione  sensibile  di 
spese  nei  settori,  e  sopprimere  addirittura  il 
contatore  che,  e:«scndo  un  apparecchio  molta 
costoso  por  la  fabbricazione  e  per  la  manu- 
tenzione, pesa  sensibilmente  sulle  .spese  gene- 
rali dell'  industn.i.  K  per  di  più  —  segue  l'ar- 
ticolista —  SI  possono  sopprimere  le  spe»c 
per  la  verifica  dei  contatori  medesimi  e  lutti 
i  complicati  controlli  amministrativi  per  le  ri- 
scossioni. 

In  «fostanza,  King.  Jaubert  propugna  la  tesi 
(lì  una  specie  di  contralto  ò /(»»/(?//,  rilevando 
che  il  beneficio  in  apparenza  ora  riscr\ato  ai 
grandi  consumatori,  si  estenderebbe  subito 
anche  ai  piccoli  consumatori  poiché,  per  le 
necessità  tecniche  ed  economiche  delle  distri- 
buzioni di  elettriciti.  le  spese  proporzionali 
rappresentano  un  elemento  qua^i  trascurabile 
di  fronte  alle  spese  fisse. 


LMMDUSTRIA  DEL  GAZ  A  BERLIMO 

I,' amministrazione  delle  officine  municipali 
del  gaz  di  Berlino  pubblico  il  suo  rapporto 
annuale  per  l'esercizio  1905-06. 

Ecco  le  cifre  princi[)ali  di  questo  resoconto, 
cifre  che  dimf<sirano  un  grande  progresso 
neir industria  del  gaz  nella  capitale  dell'im- 
pero gemanico. 

Il  numero  degli  abbonati  con  contatori  or- 
dinari aumentò  durante  questo  periodo  di 
15,639  e  quello  dei  contutori  automatici  di 
5,269  ed  ti  consumo  del  gaz  aumentò  di 
18,007,000  (7.981,675  me.  Tanno  precedente.  11 
volume  totale  del  gaz  consumato  raggiunse  i 
318.379.000  me. 

rcr  produrre  questo  gaz  furono  distillate 
679,110  tonnellate  di  cart>on  fossile.  Il  consu- 
mo per  abitante  fu  di  ia8  me. 

11  coke  fu  venduto  bene. 

La  quantità  in  magazzino  al  princìpio  del- 
l'anno  si  ridusse  a  44.993  tonnellate.  Il  car- 
bone  fu  pagato  a  prezzi  inferion  a  quelli  del* 
r  anno  precedente. 

Il  catrame  e  l'acqua  ammoniacale  si  ven- 
dettero ad  un  prezzo  inferiore  a  quello  del- 
l' anno  precedente,  mentre  il  costo  della  gra- 
fite ebbe  un  aumento. 

Gli  incassi  dei  sottoprodotti  sorpassarono 
di  819.559  marchi  quelli  dell*  anno  precedente; 
questo  maggior  utile  dcvesi  principalmente 
alla  miglior  vendiu  di  coke. 

Il  guadagno  netto  0  di  6.9^.063.10  mar- 
chi. 479,243,83  marchi  di  più  dell'anno  pre- 
cedente. 


Li  pio^JtlQBS  dell' i»3Biaci  ulli  Gnu  Brettism 

La  produzione  totale  di  ammoniaca,  calco- 
lata come  solfato  di  ammonio  (ed  inclusa  quella 
usata  nella  fabbnciizionc  della  s«Kta  all'ammo- 
niaca e  per  altre  industrie  chimtchet.  fu  nel 
1906  di  tonn.  3^8,503  nel  1905  e  tonn.  345.000 
Del  1904. 
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Lllluminazione  privata  e  pubblica  in  Roma 

e  la  304'  proiosta  al  Consiglio  Coiunale 

(Continuazione  vedi  N.   59J 

Costo  reale  dell'  impianto.  —  Pertanto,  il 
costo  del  progettato  impianto  sì  valuta,  in 
base  agli  elementi  che  sono  stati  pubblicati 
ed  ai  prezzi  correnti,  (salvo,  come  si  è  detto, 
a  ripetere  le  analisi  quando  sarà  pubblicata 
la  promessa  Relazione),  come  appresso  : 

a)  Progetto  municipale    .     .     .     .  L.  4,605,000 

b)  Interessi  della  Cassa 

depositi  e  prestiti 
sulle  somme  occor- 
renti nel  periododei 

lavori L.  179.595 

e)  Prese,  colonne  mon- 
tanti, contatori,  im- 
pianti intieri 

L.  1,402.000 
meno  dalcap. 
d'esercizio    w     500,000    »  902,000 

d)  Rete  primaria,  diffe- 

renza in  più     ....    »  163,000. 

e)  Stazioni    di    trasfor- 

mazione, differenza 

in  più »     20,000 

/)  Rete  secondaria,  pri- 
vata, differenza  in 
più »  170,000 

g)  Interessi  3.9  per  cen- 
to sulle  somme  in- 
dicate in  c^//,  ^^/,     .     .    »     48,94.5 

L.  1,483,540 

Costo  totale  dell'  impianto  L.  6.088.540 

Pertanto,  secondo  quello  che  si  può  de- 
sumere dalle  pubblicazioni  del  Comune  di 
Roma  sinora  apparse,  il  progettato  impianto 
importerebbe  una  spesa  di  circa  un  milione 
e  mezzo  superiore  a  quella  preventivata. 

Bilancio  d'esercizio  —  1"  stadio  (allegato  D) 

ATTIVO 

Spese  cessanti.  —  E'  impossibile  control- 
lare le  prime  3  cifre  di  «  Spese  cessanti  t  che 
rappresentano  una  economia  di  Hre  534,243 
annue,  non  conoscendosi  le  previsioni  supposte. 

Le  ammetteremo  perciò  integralmente. 

l'orza  motrice  per  usi  comunali.  —  In  ogni 
modo  non  è  ammissibile  che  i  500,000  Kwh. 
annui  previsti  per  forza  motrice  ad  uso  mu- 
nicipale per  il  1909,  vengano  calcolati  a  L.  0,30 
il  Kwh.  cioè  in  attivo  per  lire  150.000.  (Alle- 
gato D,  4"  articolo). 

II  Comune  prendendo  i  voluti  550  Kwh. 
(Allegato  C,  i'  colonna)  dalla  Società  anglo- 
romana alle  tariffe  attuali  a  forfait,  come  fa 
ora  qualunque  utente  privato,  spenderebbe  : 
per  I20  Kwh.  (Allegato  C,  2"  colonna)  pari  a 


cavalli  164,  per  24  ore  a  lire  200    L.     32,800 
per  i  restanti  430  Kwh.  pari  a  ca- 
valli 585  diurni  a  lire  100      .     »      58,500 

L.     91,300 
Spesa  presunta     »    150,000 

In  meno  L.  68,700 
E  quando  fosse  conosciuto  il  luogo  ed  il 
modo  di  utihzzazione  di  questa  forza,  se,  per 
esempio,  fosse  utilizzata  con  brevi  ma  sentite 
cuspidi,  oppure  in  prevalenza  d*  estate  anziché 
d' inverno,  si  potrebbe  avere,  come  è  ben 
noto,  anche  a  condizioni  migliori. 

Corrente  disponibile  per  illuminazione  locali 
municipali  e  per  gli  utenti.  —  La  supposizione 
che,  con  un  impianto  di  2000  Kwh.,  sì  pos- 
sano distribuire,  fra  illuminazione  privata  e 
pubblica  3,420,000  Kwh.  all'  anno  (Allegato  C, 
colonna  3^,  somma  dei  3  primi  totali)  è  ba- 
sata sopra  supposizioni  di  consumo  che,  se 
sono  forse  giuste  per  città  del  nord,  non  lo 
sono  certamente  per  Roma. 

Evidentemente  le  cifre  portate  in  alleg.  C, 
ultima  colonna,  sono  basate  sopra  abitudini 
di  consumo  giornaliero  ed  annuo  ben  diverse 
da  quelle  dì  Roma. 

La  esiguità  dei  consumi  annui  in  Roma, 
rispetto  all'  erogazione  di  certi  giorni  di  di- 
cembre e  gennaio,  è  ben  nota  a  noi  1 

Il  Comune,  come  si  rileva  dall'  allegato  C, 
vuol  erogare  con  la  sua  rete  1430  Kwh.  per  «  il- 
luminazione privata,  locali  municipali  w  e  «  forza 
motrice  municipale  e  privata  »,  prevedendo 
una  distribuzione  di  2,540,000  Kwh.  all'  anno. 
Scegliendo  dai  nostri  canapi  alimentatori 
attuali,  a  luce  e  forza  motrice,  alcuni  che 
danno  complessivamente  una  distribuzione 
massima  vicina  ai  1430  Kwh.  che  ha  dispo- 
nibili il  Comune,  troviamo  per  il  1906  che 
questi  canapi  hanno  distribuito  1.800,000  Kwh. 
anno  ai  consumatori,  e  non  già  i  2,540,000 
Kwh.  voluti  dal  Comune. 

Eppure  la  Società  anglo-romana  abbraccia 
con  1  suoi  canapi  il  centro  di  Roma,  alimenta 
teatri,  alberghi,  caffè,  cioè  consumatori  di  lun- 
ga durata,  mentrechè  il  Comune  vuol  cana- 
lizzare quartieri  eccentrici,  alimentare  gli  sta- 
bilimenti municipali  ed  uffici,  cioè  consumatori 
serali  per  pochi  mesi  dell'  anno. 

Invece  che  contare  dunque  su  2,540,000 
Kwh.  all'  anno,  non  si  potrà  distribuire  più 
di  1,800,000  Kwh.  anno  se  si  vorrà  stare,  con 
le  previsioni,  ai  consumi  accertati  per  Roma. 
Tolti  i  700,000  Kwh-anno  che  l'allegato  C 
assegna  per  luce  ai  locali  municipali  e  per 
forza  ad  uso  municipale,  resteranno,  per  i 
privati  1,100,000  Kwh.  anno  che,  circa  nelle 
proporzioni  valutate  nell'  allegato  C,  daranno 
una  vendita  di: 

per  luce,  iCw.anno      800,000  a  L.  0,35  L.  280,000 
w    forza         »  300,000  a  »  0,15»    45,000 

Totale  Kwh.  anno  1,100,000  L.  325,000 

L'utile  previsto  per  la  vendita  ai 
privati  (ultimi  due  articoli  dell'eser- 
cizio attivo,  pag.  55)  è  n  504,000 

Differenza  in  meno    L.  179,000 


5i  potrebbe  di!*tribuire   il  voluto  numero 

annui  meiu-ndo  in  moto  il  turbonl- 

f  di  riserva,  ciò  che  jktò  non  ^  ain- 

'e,  non  potendoci  lasciare  un'impianto 

II'  -:'ii  <:**  air  illuminazione  della  Capitate,  con 

icr  i)'.r\itrici  c^>si  delicato  e    facili  a  guastarsi, 

9cn/a  nscr\'a  alcuna  I 

ìm/n'anfi  ti  ntr/o.  —  Si  porta  in  attivo  la 
somma  di  lire  75.000  per  ricavo  de^jli  impianti 
m  nolo  per  ^.000  lampade  a  lire  2,50  all'anno, 
c-  --..  ^^  (.JQ^  f^j  f^j.  paparr  |K'r  nolo  di  un 

•  di  to  lampade,  lire  35  all'anno. 
Ma  ninna  *ipcsa   si  fa  tìjfurare  in  passivo 
per  la  manuten/inne  <li  (jursti  impianti. 
In  un  bilancio  oculato  si  porterebbe  come 

•  rem  -  1*  attivo  di  tale  partita,  perche*,  fra 
danni,  furti,    spostamenti.    m<K)ifica2Ìoni   agli 

molto  se  l'attivo  non  divenga, 

partii  vn. 

Pn>vr»ti  ftff  altre  sostituzioni  fH  iihntiina- 
Mtoiu  thttriea  tiUa  Ultimiitasioitf  tttfim/f,  — 
La  relazione  ritiene  di  poter  portare  in  attivo 
altre  lire  6^,000,  sttstituendo,  nella  i'Iumtna- 
l'c  altre  l;inipa<U*  elcltiiche  alle 
;iiali,  t.itre  quelle  ii'u\  portate  nel 
pnmu  articolo  del  bilancio  e  valutate  per  la 

•  spesa  ctssantf  -  di  lire  400,04-^. 

Se  non  andiamo  errati  nell'  interpretare 
^'  di  fpipsto  capitoln,  il  presunto 

sinta  il  quinto  della  s|)e«a  a 
unrta  de^li  attuali  mezzi  d' illumina^iunc. 
Percii"»  le  65.000  lire  rappresenterebbero  una 
illuminazione  cessante  di  lire  325.000. 

Ma  ^      '  domandare:  se  per  le  400.043 

lire  di  ..  ione  rcssinlc  valutate  al  pri- 

mo articolo  dei  bilancio,  si  imniesfano  gli 
800,000  Kwh.-anno  enicolali  nell'  alUrsato  C, 
quanti  ne  incorrerebbero  per  alimentare  que- 
lle nthA'e  lampatle  che  rappresentano  una  il- 
lumina/ione rcsNiinte  di  ben  lire  3^5,000? 

K  dove  SI  potrà  prendere  questa  corrente, 
dal  momento  che  quella  che  non  ò  data  al 
Comune  si  vuol  venderla  ai  privali? 

Il  Comune  deve  dunque  scegliere  :  se  vo- 
glia vendere  la  corrente  elettrica  ai  privati, 
o  utilizzarla  per  I*  illuminazione  str.idale,  onde 
M  p«Kssa  sapere  quale  delle  due  cifre  si  deve 
mantenere  nell'  attivo. 

Frattanto  sarà  prudente  tenere  in  sospeso 
qu«>%tr  65,o<x>  lire  fino  a  che  ni>n  sarà  detto 
!c  corrente  sì  pr<>\'ve<lerà  alla  voluta 
ime  delle  lampade  esistenti. 

L' ultima  partita  di  lire  3S.000  annue,  par- 
lale in  attivo  come  partita  dì  ciro,  se  rappre- 
senta un  aumento  patrimoniale,  non  si  porte- 
rebbe in  attivo,  nei  profitti  di  una  azienda 
privata. 

AUiiH}  rfiiU,  — Riassumendo  l'.ittivo: 
Restano  indiscusse.  p>icln''  non  si  po^ono 

controllare,  le  partile  nferenlisi  a  previsioni 

«ulta  vvstituzionc  dell'  illuminazione   elettrica 

a  I) 

Ila  forza  motrice  richiesta  per 

Usi  inunicijKdi  la  tartfta  a  farfaiS^  m   Ita  una 


minore  ■  i4pe*ia  re«*»nte  ■  di         L.       68,700 

Considernr-  '  M.»phe  real- 
mente potrà  I  re  all'anno 
la  rete  privata  di  Roma  |>er  luce 
e  forza  motrice,  si  ha  un  introito 
minore  di ■      179,000 

Dcpennandn  la  si>mma  por- 
tata per  altra  illuminaziMne  elet- 
trica stradale,  perchè  n<)n  vi  t 
forza  j>cr  alimentarla   .    .    .    .     "       65,000 

Totale  in  meno  sulPattivo       L.     312.700 
L'attivo  presunto  in   .    .     .     •    1^23^3 

,     ,    U   i.no.5(3 


Si  riduce  perciò  a 


PASSIVO. 

Consumo  rarhont.  —  1-a  cifra  po«ita  in  pas- 
sivo per  consumo  di  carbone  dovrebbe,  appa- 
rentemente, esser  ridntta  per  la  minore  ven- 
dita sopra  calcolata.  Ma  qui  dubbiamo  toglier 
di  mezzo  un'altra  illusione,  e  cine  che  il  rap- 
p4»rtii  fra  l'energia  utilizzata  dagli  utenti  e 
auella  immessa  nella  rete  possa  ragL'iuncere 
d  77.8  "  ..,  come  è  voluto  dalla  tabella,  alle- 
gato r. 

Questo  rapporto  'rendimento  loLdc  della 
reteì  si  atfeira  costantemente,  in  tutti  gli  im* 
pianti  slmili  a  quello  prngeltali*  dal  Comune 
nel  1  ■  stadio,  a  seconda  del  maggiore  o  minore 
numero  ed  imfwrtanxa  degli  abbonati  a  lungo 
consumo,  sul  60  '  ,  sicché  la  produzione  d'of- 
ficina rester.^  quella  calcolata.-  pur  psAcndo 
r  utili/zazione  (|uella  che  noi  abbiamo  trovato 
corrisiM-ndere  alle  condizifmi   4Ìi  Roma. 

Dobbiamo  poi  ancora  osservare  che,  om- 
trariamente  alle  afferma/ioni  generiche  che 
si  leggono  a  pag.  io,  3'*  alinea  della  proposta, 
nell'officina  di  Porla  Volta  della  Sociel.'i  Kdison 
di  Milano,  colle  grandi  turbine  a  va|M>re  di 
aooo,  3000  e  sooo  Kwh,  Ìl  consumo  medio 
annuo  di  carbone  comprenderne  a<'cen8Ìone, 
spegnimento,  caldaie  in  riserva  e  sfni»i,  rag- 
giunge 1-5  del  carbone  misurato  al  collaudo 
dei  tubo-alternatori. 

Per  ul  motivo,  e  f>er  le  opportune  riserve 
sul  prezzo  del  carbone  negli  anni  prossimi, 
lasciamo  la  cifra  posta  in  bilancio,  sebbene, 
a  vero  dire,  dovrebbe  essere  aumentata, 

Personttif  lii  tUrrsioMf  ni  amministrazio»$f. 
—  Iji  spesa  prevista  per  per-onale  sì  dimo- 
stra di  gran  lunga  inferiore  al  vero. 

Cosi  si  stabilisce  per  il  pers<male  di  dire- 
zinne  ed  amministrazione  lire  27,000  atfanno. 

Fra  questo  debb<.mo  essere  gli  esattori  per 
incassare  le  presunte  lire  ^t.ooo  dai  sóoo 
abbonati,  con  6o.' ■  •-  Tolte 

lire  10.000.  che  a  ;  '•  spese 

di  esazione,  rimarrebbero  lire  17,000  per  la 
direzione,  amministrazione  e  contabiIilA  dell'a- 
zienda ;  ciò  che  è  pochino. 

Ptrsofttfr  ifo/firina,  —  Per  1*  officina,  an- 
che facendo  uso  dei  fuochisti  del  modello  di 
quelli  di  S.  Denis,  di  cui  uno  basta  per  12 
caldaie  <vcdi  pag.  io  e  pag.  33^  la  Relazione 
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si  guarda  bene  dal  dire  che,  se  a  S.  Denis 
tali  fuochisti  sono  ridatti  alla  funzione  di  un 
semplice  sorvegliante,  vi  è  poi  una  numerosa 
squadra  di  ag^giustatori  e  meccanici  che  ac- 
corre ad  ogni  chiamata  del  fuochista  ed  ese- 
guisce le  riparazioni  ai  meccanismi  del  cari- 
camento e  deiralimentazione  automatica. 

Ed  appunto  è  questa  squadra,  composta 
di  elementi  intelligenti  e  ben  pagati,  che  è 
padrona  dell'officina. 

Sicché,  sempre  stando  alle  indicazioni  date 
a  pag.  IO,  4"  alinea,  la  spesa  reale  di  perso- 
nale non  sarà  certamente  inferiore  a  quella 
qui  appresso  valutata  : 

Spesa  reale  di  personale.  —  i°  Il  personale 
direttivo  e  di  amministrazione  non  può  com- 
prendere meno  di  un  ingegnere  direttore, 
un  assistente,  un  cassiere  e  personale  d'  or- 


dine. All'anno 

2°  Esazioni  su  L.  500,000 
annue,  frazionate  su  5000 
utenti  o  pagamento  men- 
sile, si  valuta  2  Vo     • 

3"  Personale  di  officina 
per  servizio  di  24  ore, 
valutato  in  base  alle  mer- 
cedi effettivamente  pa- 
gate in  Roma.  Si  indica 
in  dettaglio  onde  porlo  a 
confronto  con  quello  in- 
dicato a  pag.  10,  4°  alinea, 
della  Relazione  : 

I  Capo-officina  respon- 
sabile,   per    giorno     .     . 
I  Assistente     .     .     .     .  w 
3  Capi-sala  a  turno  di 

8  ore w 

I  Macchinista  per  ogni 
8  ore  di  funzionamento 
di  ciascuna  turbina  (ed 
uno  in  più  per  i  turni 
d'orario)  n.  4,  a  L.  4  .     .  r 

Elettricisti  :  uno  per 
turno  di  servizio,  n.  3, 
a  lire  6 « 

Fuochisti:  uno  per  ogni 
8  ore  di  funzionamento 
di  ciascuna  caldaia,  n.  4, 
a  lire  4 « 

Aggiustatori,  pulitori, 
personale  per  smonta- 
ture, riparazioni  e  messa 
in  moto  macchine  e  cal- 
daie di  riserva,  n.  6  a  L.  4  » 

Magazziniere,  n.  i       .  « 

Manovali  per  le  pom- 
pe, monta- carichi,  scari- 
chi carbone,  pulizia  lo- 
cali, facchinaggi  ;  uomini 
n.  6  a  lire  3 » 

I  Portiere » 


L. 


L.     45,844 


»      10,000 


20 

IO 

30 


16 


18 


24 


24 
3 


18 
3 


e  per  365  giorni 


Totale     L.     158 


57^670 


4"  Personale  servizio  re- 
te, sotto-stazioni  ed  illu- 
minazione pubblica  per 
380  archi  e  1208  lampa- 
de ad  incandescenza  ;  si 
valutano  34  operai  (come 
da  pianta  organica  stu- 
diata airuopo)  alla  gior- 
nata media  di  lire  4,80 
(servizio  in  parte  a  tutta 
notte) 

5"  Personale  servizio  u- 
tenti.  Si  suppongono  due 
magazzini  di  deposito  ed 
ispezione  in  città,  dato  il 
decentramento  della  di- 
stribuzione proposta.  O- 
gni  magazzino  avrà  un 
assistente,  un  ispettore 
notturno,  due  riparatori 
di  giorno  e  due  di  notte. 
Per  i  due  magazzini    .     . 

6**  Sorveglianza  agli  im- 
pianti presso  abbonati.  Se 
questi  debbono  essere  fat- 
ti dal  Comune,  pur  am- 
mettendo di  darli  a  cot- 
timo, occorreranno  due 
assistenti  per  controllare 
i  cottimisti 

7"  Per  le  prese  elettri- 
che :  per  direzione  e  con- 
,  trollo  degli  operai,  la  cui 
opera  è  valutata  nel  ca- 
pitolo «Prese»,  occorre 
un  ingegnere  ed  un  assi- 
stente       

8"  Manutenzione  lampa- 
de ad  arco,  riparazioni 
materiali  illuminazione 
pubblica  (cifra  minima  trat- 
tandosi di  materiale  nuovo 

9^  Taratura  e  manuten- 
zione contatori  per  500 
abbonati  (cifra  minima  co- 
me sopra) 

IO"  7  per  cento  sulle  pa- 
ghe al  personale  per  gra- 
tificazioni ordinarie  e  stra- 
ordinarie, vestiti,  cappotti, 
sussidi,  medico  e  medi- 
cine: su  lire  200,963,  ar- 
rotondando       

II"  Assicurazione  obbli- 
gatoria infortuni  su  li- 
re 150,000,  tasso  pagato 
attualmente:  50  per  mille  » 

12"  Assicurazione  sul 
personale  non  conside- 
rato operaio  ;  assicura- 
zione ordinaria  infortuni  » 


46,355 


»      20,440 


5.110 


6,205 

3-679 

5,660 


14,070 


7.500 


i.'^oo  L. 


il 


13"  Pensione  operai,  non 
obbligatoria  ma  praticata 
in  tutte  le  officine  .    .    . 


9,000 
3.850 
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Fitto  di  due  locaL  per 
•j-r.  di  magazzino  di  ispe- 
/u»ne.  dep-'Sito  attrezzi  e 
materiali  per  abt»natì. 
r<«n  telefono  ed  acqua, 
ciascuno  mensili  I.re  90  . 


Somme  preventivale  al 
passivo  della  relazione 
lAn.  3-  4-  >  ^  "'  ■     ■     - 

Maggi»>re  spe^  di  per- 
v»nale      .     .     ,  .     .     . 


v^erje  i>ipr  v*?rh-jnci 


*  aT-ri  •  f-i  ■.?*o.''^* 


— r'JLrr."" 


2.i6d 


Totale    L  230.043 


14&000 


84043 


yfanutfnzionf  orJinarui.  --  La  cifra  pre- 
siinu  per  questa  parte  vitale  per  il  buon  fun- 
zionamento di  un  impianto  è  di  lire  44^71, 
cioè  poco  più  dell'  uno  per  cento  della  spesa 
totale  f>er  l'impianto.  ci"»mprese  le  prese,  i 
contatori,  il  fabbricato  e  tutti  i  macchinari 
tlottrici.  meccanici  ed  accessori. 

Ma.  conglobando  questa  cifra  con  l'ultima 
fififurante  in  passivo  di  lire  60.000  per  •  Pas-  I 
s;vità  impreviste  ■.  si  ha  un  totale  di  poco 
f>:ù  di  lire  100.000  per  anno,  le  quali  è  spe- 
rabile siano  sufficienti  a  mantenere  l'impianto 
in  bititno  slato  di  funzionamento,  anche  per 
improvvisi  guasti.  i 

(iittis/i  tifi  tuUì-ai ferratori.  —  Né  si  deve  '■ 
credere  che  Ì  tubo-alternatori,  macchine  mo- 
dernissime, vadano  esenti  più  che  le  altre  da 
gravi  danni. 

Nessuno  ha  lunga  esperienza  in  proposito. 
ma  di  tempo  in  tempo  si  ode  che  qualcuna 
di  tali  macchine  è  fuori  esercizio. 

Per  esempio  ci  cade  sott*  occhio  il  Corrùre 
titlitt  Sera  del  20  febbraio  scorso  ove  si  legge  : 
•  Per  un  guasto  verificatosi  questa  mattina 
in  una  turbina  a  vapore  della  forza  di  5000 
cavalli  alla  Società  Edison,  si  dovette  smet- 
tere il  lavoro  in  tutti  i  nostri  stabilimenti  in- 
dustriali, per  la  mancanza  di  corrente  elettrica. 

•  Migliaia  e  miglia  di  operai  dovettero  far 
ritorno  alle  loro  case,  protestando  contro  i 
continui  inconvenienti  di  questi  giorni,  sia 
per  la  mancanza  di  gaz  (in  causa  della  nota 
mancanza  di  carbone)  come  per  le  continue 
interruzioni  della  forza  elettnca. 

«  Domani  gli  stabìhmenti  industriali,  sparsi 
nelle  zone  di  Lisonne,  Desio  e  Carate  Brianza, 
>aranno  privati  della  forza,  mentre  i  nostri 
p*_>tranno  ricominciare  il  lavoro  ». 

Ben  lungi  da  noi  l' idea  di  un  biasimo  o 
di  una  critica  agli  impianti  della  Società  Edi- 
vtn  di  Milano,  che  sono  invece  fra  i  più  per- 
tVtti.  fra  i  meglio  studiati  e  meglio  diretti  di 
quanti  si  conoscono,  ma  per  far  presente  che 
le  macchine...  sono  sempre  macchine  I 

Anittìoriamenti.  —  Sono  valutati  in  Li- 
re 131.773,  cioè  fra  il  3  ed  il  4  "/o  ^^^  pre- 
visto capitale  d' impianto. 

Ammettiamo  pure  queste  cifre,  ma  ci  sia 
[>ermess  I  di  domandare: 

Se  r  officina  dei  Cerchi  deirAnglo-romana, 
che  pure  fu  quasi  interamente  rifatta  nel  1903, 


e  rale  fra  .;  ?\-   :■. —     .ùr     v--. 

aver  taTl>  «ì;  a=;T:>. -rti— xr-:    a    5  e  4  *  ,  ' 

ijfc>c:a!>d^>  5e  r>e*>-.rsaS' ti  *ì  <oes;.  Jir~ 
prezzamenr  :iMu>t-i"  1  v-r*-  h  7.t*.>cv«v.  <jirJi 
necessano  alme:*  ■  ,-.  a— rrv^rr  .rrire  *e  >oc?.rv 
che  \-alutaTirv>  s.>o-i  '.r!  :  re  :.j^v*w»  r^r 
impianti  imem..  c\>JvV.r>e  sjù<r;-,  isrese.  e\v 
Terrem-^  per  questi  rate  :!  5  '  ,.  -xV  JM^-..;r^- 
gere-mo  l:rf  62.750. 

Tas.<e.  —  S".  pr>>"<r-.C'"'>"'  "  r^sc*.w  rer 
«  Tasse  ed  assicuru^v-^r'  »  >-e  w.^^*»  ar.r.ae 

Tale  cifra  o^pre  :^rr\-  <ji"*f-:c  '^  tassa  d: 
ricchezza  mobile,  ^  A';::.;r«  *-.;'  rr\i.?  ^^  ■.ry*;^- 
striale.  ci^mpre-i»'*  T  .imT-^^^t-;rr^r-':v^  oar<tTj*e  e 
gli  altri  cespti  n*"*r.  *ìt>*iv.bO  .  rv.'.  ^  tassi 
fabbricati. 

Non  vi  è  cx^mprt*-^  U  ta^-sji  c^^"errm:va 
di  6  centesimi  per  Kwh.,  suU'  iìluminArnv^e 
uflTici  e  Kx-ali  municipali,  prevista  in  axwxx^ 
Kwh..  che  ammonta  a  lire  ia.O(X>  alfanow 

Maitutenziom*  imf'i^mtt  mfm»\  —  Come 
abbiamo  detto  stupra,  m^n  si  pm\  pt^rtarr  in 
attivo  la  cifra  di  lire  7>ooo  all'anno  per  red- 
dito degli  impiantì  a  nolo,  senza  piMtarr  in 
passivo  almeno  la  metà  dì  questa  somma.  ci\^ 
lire  37,500. 

Inferessi.  —  Si  dovrebbe  maggiorare  il 
passivo  degli  interessi  da  p.igarsi  alla  Cas-sa 
Depositi  e  Prestiti  sulle  somme  ^x'^^*r^entì 
oltre  alle  previste  lire  4.605.000.  M.»  j^r  U 
momento  non  ne  terremo  evento»  limit.tndo^'i 
a  riassumere  le  somme  sopra  calc\>l.ite. 

Passivo  rra/e.  —  Passivo    presunto    nella 

relazione L.     Qo8,8g  t 

Maggiore  spesa  di 
personale  .     .     .     .     L.  84*043 

Ammortamento  del- 
le maggiori  somme 
richieste  per  l'impian- 
to al  5  \,  .     .     .     .     -    62,750 

Tassa  governativa 
sul  consumo  luce     .     •    13,000 

Manutenzione  im- 
pianti a  nolo  presso 
abbonati •    37,500     •       tg6,aq3 

Passivo  reale  L.  1.105,184 
Rammentando     che 
l'attivo  reale    fu  va- 
lutato in L.  1. 110.543 

si  vede  che  non  resta  beneficio  alcuno. 

Se  poi  si  vuole  considerare  quello  che 
nella  Proposta  si  chiama  *  Bilancio  industriale  • 
questo  si  chiuderebbe  con  un  deficit  di  Li- 
re 380,000  air  anno  ! 

Riassumendo  : 

Per  riguardo  alle  spese  d' impianto,  il  pro- 
getto municipale  ntm  tiene  conto  degli  au- 
menti di  prezzo  as.sai  notevoli,  sui  materiali 
elettrici  e  sui  materiali  tutti,  verificatisi  negli 
ultimi  tempi,  nò  dei  prezzi  dclh  mano  d'o- 
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pera  sulla  piazza  di  Roma,  né  di  spese  ed 
esigenze  dei  lavori  a  cui  è  impossibile  sot- 
trarsi. 

I!  capilalv  totale  richiesto  per  dare  com- 
pkio  r  impianto  previsto  al  i  "  stadio,  salvo  a 
stabilire  nuove  analisi  e  nuovi  calcoli  quando 
sarà  pubblicata  la  promessa  «  Relazione  tec- 
nica »,  risulta  maggiore  di  quello  preventivato 
di  un  milione  e  mezzo  circa,  ed  in  totale 
ascende  a  più  di  6  milioni. 

L'esercizio  dei  i"  stadio,  non  presenta  be- 
neficio alcuno,  se  si  considera  come  introito 
la  differenza  fra  il  prezzo  pagato  attunlmentc 
per  l'illuminazione  pubblica  e  quello  dcll'illu- 
minazione  elettrica,  valutata  a  35  centesimi 
il  Kwh. 

Si  traduce  in  una  perdita  di  L.  280.000 
all'anno,  se  si  considera  esercizio  industriale. 

Né  di  ciò  vi  è  a  stupire,  se  si  confronta 
la  tariffa  di  3S  centesimi  al  Kwh.,  base  del 
progetto  municipale,  con  ciucile  di  base  delle 
Officine  comunali  dell'  Europa  continentale 
citate  neir  Allegato  //  annesso  alla  Proposta 
304''  del  Comune,  e  fiuelle  delle  Onicine  co- 
munali di  Zurigo,  Ginevra,   Vienna,  Parigi. 

G.  Menuarini. 

Lettera  aperta  del  $li;nor  comrn.  ing.  Siracusa, 
amministratore  delej^ato  della  Società  Na- 
poletana per  imprese  elettriche. 

Natali,  I.  MarMt  («o;. 

Prei^.  si^r,  ittfr,  Oiovnimi  Giorgi 

capo  dell'  ufficio  lecitologìco  del  Comune  di  Roma. 

Leggo  ora  la  proposta  presentata  al  Con- 
siglio comunale  di  Roma  de!  febbraio  1907, 
nella  quale  a  pagina  21  e  41  è  riferito  il  ri- 
sultato degli  studi  comparativi  da  Lei  fatti  in 
Napoli  fra  Ì  dati  del  suo  progetto  e  quelli  da 
me  estratti  dai  nostri  consuntivi  di  spese  ef- 
fettivamente fatte  per  quella  critica  alla  sua 
prima  proposta  che  fa  da  me  pubblicata  nel 
giornale  La  l'Ha  di  Roma  e  eh' Klla  ebbe  a 
dichiararmi  tanto  seria  da  consigliarle  l'accer- 
tamento sul  luogo. 

A  pag.  21  della  relazione  al  Consiglio  co- 
munale di  Roma  leggo  : 

**  L'esame  particolareggiato  dei  risultati 
di  esercizio  fatto  in  conlraddlttoric»  dal  comm. 
Siracusa  e  dall' ing.  Giorgi  ha  provato  che 
nelle  singole  cifre  vi  è  perfetto  accordo  fra 
il  preventivo  di  questo  ufficio  ed  Ì  consuntivi 
di  aucUa  Società  ". 

Ed  a  pag.  41  : 

«  Accettato  un  esame  in  contraddittorio 
coir  ing.  Siracusa,  amministratore  delegato 
della  Società  Nap*;)lctana  per  imprese  elettri- 
che, il  quale,  dopo  avere  discusso  nell'inte- 
resse della  S.  A.  R.  e  verificato  in  ogni  par- 
ticolare i  preventivi  di  spesa  e  dì  esercizio 
dell'  ufficio,  ebbe,  sua  lealtà,  a  riconoscerli 
fondati  e  trovare  che  coincidevano,  elemento 
per  elemento,  coi  risultati  da  lui  ottenuti  in 
pratico  esercizio  ". 


Dolente  di  non  avere  avuto  comunicazione 
preliminare  di  quanto  Ella  ha  credulo  di  ri- 
portare dei  nostri  colloqui,  e,  siccome  non 
posso  permettere  che  sia  frainteso  o  non  com- 
pletamente esposto  quanto  ebbi  1'  onore  e  il 
piacere  di  discutere  con  Lei  nei  giorni  in  cui 
Ella  mi  favorì  qui  in  Napoli,  sento  il  bisogno 
di  ricordare,  facendo  appello  alla  sua  lealtà, 
quello  che  fu  insieme  trovato  coincidere  fra 
i  nostri  dati  di  fatto  ed  il  progetto  municipale. 

In  quei  giorni  Ella  ebbe  a  disposizione 
tutti  i  nostri  libri  di  amministrazione  e  di  ofTi- 
cina  e  potette  controllare,  a  suo  agio,  i  dati 
che  figuravano  nell'  estratto  che  io  le  presen- 
tai e  che  ho  sott'occhi.  Riletrgendo  uuesti  fogli 
scritti  a  macchina,  com'EUa  ricorda,  trovo:; 

t"  —  Che  per  fornire  il  numero  di  Kw 
che  si  volevano  distribuire  in  Ruma  colla  pr 
gettata  officina    municipale    non    bastavano  i 
zooo  Kwh  supposti  ed  e  scritto  testualmente 
cosi:  «  Da  ciò  si   deduce   subito   che  le  tre 
unità    di    1000  Kwh.   preventivate   dovrann 
funzionare  tutte  nelle  ore  di  massimo  cari 
restando    in    tal    periodo  l' oflieina  senza  ri- 
serva », 

Tale  deduzione  era  basata  su  un  carico 
massimo  di  1965  Kwh.,  mentre  tale  carico 
ridotto  nella  sua  ultima  proposta  a  1740  pi 
40  pei  servizi  di  odicina  (che  noi  preventi- 
vammo però  in  150).  Or  bene  anche  con  tale 
carico  si  giunge  alla  stessa  conclusione,  che 
devesi,  cioò,  far  funzionare  In  macchina  di 
riserva. 

Il  preventivo  d' impianto,  sul  quale  cadem- 
mo d'accordo,  calcolato  in  base  ai  prezzi  da 
noi  pagati  a  Napoli  negli  anni  scorsi,  ascen- 
deva a  lire  4.740.000.  In  onesta  cifra  erano 
incluse  la  somma  di  circa  lire  835,000  per  at- 
tacco abbonati  e  contatori  e  la  somma  di  li- 
re 100.000  per  impianto  nei  locali  municipali, 
di  cui  vedo  soltanto  cenno  nel  capitale  d'e- 
sercizio della  proposta. 

Non  era  inclusa  alcuna  spesa  per  approv 
vìgionamenti  e  dovrà  aggiungersi,  visto  che 
viene  ora  da  lei  preventivala  nel  milione  di 
detto  capitale  di  esercizio. 

Neppure  erano  incluse  le  spese  che  oggi 
leggo  nella  proposta  e  cioè  :  lire  90,000  per 
impianti  accessori  della  centrale  (pompe,  ele- 
vatori, ecc.),  lire  300,000  per  installare  30,000 
lampade  da  dare  a  nolo  agli  abbonati,  140,000 
lire,  somma  occorrente  a  Roma  per  terreno 
e  fabbricato  m  più  di  quello  che  ritcnevam 
occorrente  a  Napoli. 

Preventivando  il  magazzino  e  gli  appro 
vigionamcnti  in  mezzo  milione,  senza  scorti 
di  carbone  (e  chiunque  abbia  pratica  di  azìeiv^ 
de  di  tale  genere   mi  darà   ragione),    risulta 
almeno  in  lire  5,775,000  il  fabbisogno  per  l'i 
pianto  valutato  ai  orezzi  e  condizioni  di  NapolìJ 

E  rammenti  che  le  cifre  che  le  presentai 
erano  ottimiste,  perchè  consuntive  ai  lavori^* 
fatti  in  NapoU,  dove  non  le  nascosi  il  van-^H 
taggio  che  danno  condotture  e  prese  all'c-^^ 
sterno  delle  case  ed  il  basso  prezzo  della 
mano  d*  opera  in  questa  città. 
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ar  —  In  quanto  all' rsercizìo,  rammenti  che 
il  btbuicio  da  me  datole  in  osarne  chiudeva 
eoa  una  perdila  di  lire  77,600  per  una  spesa 
d' impianto  di  lire  4.740.000. 

Colt'  impianto  che  u^^i  Ella  proi^etta  di 
Otttsé  6  milioni,  tair  perdita  aumenterebbe 
aegts  interessi  e  degli  ammortamenti  per  la 
OUHKior  «tomma. 

Hl«  perù  sosteneva  che  non  dalle  cifre  di 
bdancto  ma  dalla  spesa  cessante  dell'  lUumi- 
nuionc  in  Roma  sarebbe  scaturito  un  utile 
di  tire  300,000. 

Se  anche  si  volesse  ammettere  (colle  do- 
wte  deduzioni)  nucsln  suo  nttimìsmo.  da  me 
non  divi-^o  ne  allora  né  ora,  siamo  ben  di- 
stanti dalle  514,o:m  lire  di  utile  netto,  che 
Crtivo  nello  schema  di  bilancio  che  accompa- 
Ipu  la  proposta. 

Mi  premo  infine  di  mettere  in  rhiarn  che 
dai  dati  da  me  avuti  Ella  non  pine  desumere 
una  perdita,  fra  produzione  e  vendita  annua. 
dei  33.2  ■'/,,  perchè  fra  le  cifre  che  Ella  ri- 
acontró  nei  miei  libri  risultai  invece  una  per- 
dita del  41  •  „  nella  rete  per  distnbuzionc  di 
corrente  per  luce  e  fur/a  motrice. 

Vero  è  che  tale  perdila  è  in  parte  d  tvuta 
al  servigio  nostro  di  corrente  continua,  come 
£U«  osserva  nella  pro)j<ista,  ma  t  pur  vero 
c^'  ■        ido    invece  il   solo  servizio 

di  ii.intc,    avevo    calcolato    tale 

perdita  in  35/.  e  non  in  22.2  "  „  come  ri- 
saha  dal  quarto  foglio  dell'  estratto  a  Lei 
prrA«ntato. 

Ecco  in  succinto  quanto  le  mostrai  in  quei 
(nomi  e  quanto  oggi  colla  presente  le  con- 
fermo. 

Colla  massima  considerazione. 

Fintmio:  Cahuine  Siracusa. 


nUNICIPALIZZAZIONE 

Canco.  —  Art  Hiuiu'n/taJìsz^zioitf  tiri  £[ti:. 
U  Consit^ho  comunale  nella  sua  ultim:i  seduta 
h-"    '         ■  )\  riscatto   deir»>lìicina  del  g.iz.  Si 
fai  !■    alla  spesa  occorrente  con  un  prc- 

Ulto   dt   seicento  mila  lire   conlmtto  con   la 
locale  Ca!isa  di  Risparmio. 

Laro.  —  //  oin/m/fo  tt  acquistn  HtIV  ojffi- 
arna  Urttrica.  —  Il  5  giugno  il  municipio  ha 
de*"    *  f-    acquistata    l'ulìicina  elettrica 

e  lanto  per  lii  sninnia  di   160  mila 

hrc  v  i  I  approvai')  nell' ultima  seduta 

del  C'       _  .     Comunale. 

AiUno.  -  CONSIOI.IO  COMUNALE  (Se 
3  K'"gTinl  —  La  tuuttùifutitzzaziow  tiflU 
1,1*11      -  Il  con s.  avv.  AW.(.'wr  propone  la 
.  m  attesa  dell'esito  della  causa  che 
•    ìdo   dal   Tribunale  di  Bologna 
^uidi/ianai  sul  ricorso  della  So- 
iiiHiifiia  di  aflissioni  già  V'alcarent;hi  e 
'fano. 
Ma  r  «6S.  Morburpo  sì  oppone  alla  sospen. 
•tra  osscn'ando  cne  la  causa  non  intende  già 


a  conteKtarc  il  diritto  a!  Comune  di  assumere 
il  monopolio  dell' affitisione,  ma  a  reclamare 
un  inileimizzo  per  le  imprese  cui  vien  tolto 
di  esercitare  quella  industria. 

Il  ccms.  A.  l'emiri  domanda  rafft«Mon« 
gratuita  dei  manifesti  delle  Società  di  M.  S.. 
la  pro)^H)sta  ^  combattuta  dal  cons.  Gobbi, 
non  accettata  dall'assessore  e  non  viene  ap- 
provata. 

Parlano  l' ing.  Manfredim  raccomandando 
che  per  viste  industriali  e  fiscali  il  Comune 
non  trascurì  la  linea  artistica  nel  regolare  le 
affissioni  ;  gli  avvocati  Maim*  e  Aerati  sug- 
gerendo alcune  modificazioni  agli  articoli,  m 
parte  accolte. 

Dopo  di  che  1*  intero  regolamento  viene 
approvato. 

—  (Seduta  36  giugno)  ~  Per  affreUnre 
t  itn pi  tinto  iHrneUttrifo  dtì  Comurtt  tH  Mtlnno 
in  ì'rtìullinft.  —  II  Con^iyliii  -mentita  la  rela- 
zione della  Giunta  e  le  ulteriori  spiegazioni 
dell'assessore  Ponzio,  convinto  che  si  debba 
eseguire  senza  ritardo  la  derivazione  di  ener- 
gia dall'  Alta  Valti-llin:i.  alla  quale  sono  inti- 
mamente connessi,  per  modo  di  formare  un 
lutto  unico,  l'impianto  a  vafKire  e  la  rete  di 
distribuzione  in  corso  di  esecuzione  in  Milano, 
riconosce  ed  afferma  la  necessità  di  priKredere 
subito  direttamente  alla  esecuzione  del  pnmo 
impianto  idroelettrico  e  deferisce  ad  una  Com- 
missitme  l' incarico  di  studiare.  <raccordi>  colla 
Giunta,  l'organizzazione  tecnico-amministra- 
tìva-fìnan/iaria  a  ciò  occorrente,  riferendone 
al  Consiglio  entro  tre  mesi. 

Ed  autorizza  in  via  di  massima  la  Giunta 
stessa  a  stipulare  tutti  gli  accordi,  le  conven- 
zioni ed  i  compromessi  che  essa  giudicherà 
convenienti,  anticipando  anche  le  somnu*  d'uso 
per  eventuali  caparre  ed  ogni  altra  contin- 
genza per  occupazioni  tem|K>r:ineco  definitive 
(M'correnli  per  la  ct^tnizione  dell'  impianto 
idroelettrico,  prelevando  i  fondi  neceiiSAri  dalla 
sl.in/iata  somma  di  L.  350,000. 

Piove  di  Sacco.  —  Per  V  iìlwìrnuizion*  niu~ 
HinfHtlizzata.  —  La  Commissione  reale  perii 
credito  comun.ile  e  provinciale  presieduta  dal 
comm.  Salvarez/a  consigliere  di  Stato,  in  sede 
di  nuinicipalt/za/ione  ha  dato  parere  favore- 
vole sulla  conferma  dell'assunzione  diretta 
del  ser\izio  d'illuminazione  pubblica  e  privata 
da  parte  <lel  Comune  di  Piove  di  Sacco. 

Sanremo.  —  L'actftud^^t/o  t  l' tilHmtnazmne 
etrttriciì.  —  Fra  l'amministrazione  e  l' Impresa 
Marsaglia  t  stato  firmato  presso  d  notaio  G. 
lì.  Rossi  d  contratto  nel  quale  l' acquedotto 
e  illumina/ione  elettrica  passano  in  possesso 
del  Comune  di  Sanremo.  Per  adenre  a  questa 
munieipali//aztonc  il  Comune  ha  speso  la 
somma  di  2  milioni  e  35  mila  hre. 

Trieste.  —  Togliamo  ancora  dal  giornale 
//  ihntto: 

1  cnllcghi  deiroffìcma  comunale  del  gar 
avevano  avanzato,  col  tramile  djlla  nostra 
Direzione,  nei  primi  giorni  di  novembre  del* 
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r  anno  decorso,  un  memoriale,  nel  quale,  in 
principal  modo,  chiedevano  venissero  regolati 
ed  aumentati  gli  stipendi,  giustificando  i  Itirn 
peliti  in  modo  esauriente  ed  ampio. 

Il  Consiglio  d'anitninistraziontr  del  gaz,  ri- 
conoscendo giustificate  le  motivazioni  esposte, 
non  si  sottrasse  alla  logica  conseguenza,  e 
promise  in  modo  formale  che  avrebbe  prov- 
veduto. 

La  pronta  percezione  dei  bisogni  dei  col- 
leghi dava  adito  a  sperare  che  le  migliorie 
verrebbero  egualmente  pronte  ed  ampie;  e 
dopo  alcuni  mesi  di  paziente  attesa,  ne!  feb- 
braio, vedendo  che  lo  Spettabile  Consiglio 
non  si  era  accinto  a  nessun  lavoro  prepara- 
torio, una  deputazione  della  Direzione,  inca- 
ricata dai  colleghi,  presentatasi  a  sollecitare 
una  deliberazione,  ebbe  nuove  promesse  in 
proposito. 

ì.'  impazienza,  accresciuta  dal  fatto  che 
nella  lusinga  di  imminenti  migliorie,  molti  fra 
i  colleghi  avevano  veduto  acuirsi  il  malessere 
prodotto  dallo  sbilancio  economico,  decise  un 
nuovo  intervento,  ottenendo  per  il  primo  di 
marzo  ai  colleghi  un' antrcipazione  di  un  mi-se 
sui  loro  stipendi  ;  antecipazione  la  cui  rateale 
restituzione  avrebbe  dovuto  venir  coperta 
dagli  aumenti  che  nel  corso  del  mese  di  marzo 
sarebbero  stati  concretati.  Senonchè  passò 
anche  il  mese  di  marzo,  senza  che  nulla  fttsse 
fatto;  ed  un  progetto  di  migliorie  che  era 
stato  elaborato,  venni*  rimandato  ad  una  com- 
missione, e  poi  ad  un'altra  commissione,  né 
il  Consiglio  se  ne  mostrava  mai  soddisfatto. 
Vennero  così  i  primi  giorni  d'aprile;  e  poiché, 
nel  loro  malessere,  i  colleghi  non  trovavano 
sufficiente  spiegazione  ai  continui  ritardi  che 
si  frapponevano  all'esecuzione  delle  promesse 
fatte  e  ripetute,  votarono,  in  una  convofa- 
zione  del  30  marzo  il  seguente  ordine  del 
giorno  : 

«  Gli  impiegati  dell*  Officina  comunale  del 
gaz,  radunati  la  sera  cIl-I  30  marzo  a.  e.  nella 
sede  della  Società  di  protfzimtf  tiegli  impiegatiti 
civili; 

u  deplorano  che  il  Consiglio  di  amministra- 
zione dell'Officina  comunale  del  gaz,  malgrado 
avesse  già  da  tempo  rironosciuta  la  necessità 
di  migliorare  le  condizioni  degli  impiegati,  e 
avesse  ripetute  volte  promesso  di  voler  pren- 
dere solleciti  deliberati  in  proposito,  differisca 
indefinitamente  la  soluzione  della  questione; 

«  pregano  che  entro  In  prossima  settimana 
sieno  regolali  gli  stipendi  ed  il  sussidio  di  al- 
loggio e  precisamente  in  quell'ampiezza  che 
possa  soddisfare  le  loro  guiste  aspettative  ; 

«  ed  incaricano  la  Direzione  della  •  So;'ieta 
di  protezione  "  di  presentare  quest'ordine  del 
giorno  sollecitamente  allo  Spt'ltalidi*  Consiglio 
d'amministrazione  raccomandandoli,  all'ori,  suo 
presidente  »». 

Lo  Spettabile  Consigiio  d'amministrazione 
del  gaz  non  fece  pervenire  alla  nostra  Dire- 
zione ancora,  alcuna  risposta;  ma  non  esitiamo 
a  dire  che  la  migliore  delle  risposte  sarà  una 


pronta  deliberazione  delle  migliorie  già  tante 
volte  attese  come  imminenti,  e  tante  volte  ri- 
mandate. Non  dubitiamo  punto  che  gli  osta- 
coli debbano  esser  stati  ben  gravi,  ma  rite- 
niamo che,  a  qualunque  modo,  oggi,  che  a 
quanto  veniamo  assicurati,  alcuni  deliberati 
di  massima  sono  già  presi,  l'approvazione 
delle  proposte  dettagliate  da  parte  dello  Spet- 
tabile Consiglio,  non  potranno  tardare;  e  non 
dubitiamo  che  la  chiaroveggenza  dello  stesso 
saprà  evitare  le  disillusioni  di  misure  tarde  e 
monche,  che  non  potrebbero  non  influire  poco 
favorevolmente  sull'animo  e  sulla  pronta  at- 
tività nei  doveri  d' ufficio  di  questi  nostri 
colleghi. 


—  All'  Officina  Comunale  ilei  Gaz.  —  To- 
gliamo dal  giornale  //  Diritto  di  Trieste: 

Ci  riesce  gradito  di  poter  scrivere  anche 
di  questi  colleghi,  per  Ì  quali  la  nostra  Dire- 
zione ebbe  a  più  riprese  ad  intervenire.  K  fu 
in  merito  a  quelle  domande  che  i  colleghi 
presentarono  allo  spettabile  Consiglio  d'ammi- 
nistrazione, già  r  anno  scorso,  e  che  questi 
promise  di  prender  in  considerazione. 

SpeciaJmente  fu  gradita  la  notizia  che  gli 
studi  tecnici  per    l' istituzione    di    una  Cassa 
pensioni  sono    già    ultimati  e  che  sulla  base 
del  relativo  elaborato  si  potrà  procedere  nel 
prossimo  tempo  alla  costituzione  della  Cas.sa 
stessa.  Senonchè  intendendosi  abbinare  dall'» 
Spettabile    Consiglio    d' Amministrazione   la 
creazione  di  una  cassa  pensioni  .contempcra 
nea  per  gli  operai  dell'  Officina,    tale  dipen- 
denza potrebbe  ritardarne  la  soluzione,  poiché 
il  fondo  di  capitale  iniziale  previsto  e  neces-^ 
sario,  risulta  superante  il  milione  di  coron 
Sicché  a  nostro  modesto  avviso,  ed  ove  e 
r  istituzione  della  Cassa  pensioni  possa  se 
z' altro  venir  elimmata  l'attuale  Cassa  di  Pn 
videnza,  i  fondi  di  questa  potrebbero  passa 
e  forse  sarebbero  sufficienti  ad  alimentare 
istituenda    cassa    pensioni.    Nel  quale  caso 
colleghi  nulla  vi    rimetterebbero,    poiché  g! 
importi  a  loro  favore  iscritti  alla  cassa  di  pre^ 
videnza    potrebbero  in  seguito  venir    coperti 
da   adeguate   misure  finanziarie  di  amraorfl 
lamenti.  ^^ 

Del  pari  non  dubitiamo  che  seguirà  la  re- 
golazione della  posizione  di  quei  nostri  collcghi 
mediante  una  prammatica  di  servizio,  che, 
pur  fissando  retribuzioni  ed  avanzamenti,  non 
perciò  escluda  la  possibilità  di  ricompens 
adeguatamente  quei  colleghi  che  per  le  lo 
attitudini  sieno  meritevoli  di  speciale  consì 
derazione.  Poiché,  a  nostro  modo  di  vede 
la  prammatica  di  servizio,  anziché  soffoca 
l'iniziativa  del  singolo,  deve  anzi,  colle  s 
chiare  e  preveggenti  disposizioni,  sprona 
chi  conoscendole,  sa  quali  vantaggi  posi 
trarne. 

E  non   dubitiamo    pure    che,    per    quan 

f tossano  esser  giustificate,  le  domande  dei 
eghi  riguardanti  i  permessi  estivi,  verran 
prese  nella  debita  considerazione^. 


aiONACA  DELL'  INDUSTRIA  DEL  GAZ 

ED   ELETTRICITÀ 

BrllMH.  —  /Vr  rimliìank*  Mri'^-eìfttrUo  di  t'fmth 
fmrniit  tui  Boitf.  —  Il  i<j  miitr>;Ì(Mi.  a.  hn  avuto 
iJte  4  ani.  a  imliuuo  Minerva  In  aniuui  UckH 
Itati  (irllA  SocicU  Anonimn  BclluncM  per  U  in- 

pnBfc.iill  39  sod,  rappresentanti  3o6i  azioni. 
Scsrita  ti  relazione  del  CiinKisl'ui  eli  ammlnmtra- 
r.  c«w  la  qiule   il  h  (iimostrnia   la  convenienza 
raccTture  le  proposte  di  partecipaxìonc  alla  smn* 
imprvM  del  Boite  per  U  coMruiEìone  di  un  Im- 
Mro-etenrim  di'tla  piìicn/ìalitA  di  30  mfla  ca- 
l.  lo  unliHM  a  pfHcntt  jiijiippi    rin;iit)!ÌHrii  che  ne 
afliunti>  r  imprcKi.  dotto  viva  di&cuiwìone  «ul 
dì  arcrdere  a  ulc  combinazione  si  è  approvato 
f  n^tne  del  fciorno  ;    accctlaio  d.il  Consi- 
fSo  di  AmmintMnuinne  : 

•  I  ind  radunati  in  ossemblcii  ;  visto  l' ordine 
M  ifMimo  pnijHwio  dui  Consìgli"  di  ammini^tnifionc; 
ràio  ch«:  i  convenuti  S()n(jdÌ!ipr»sli  di  bene  .itTnjflicre 
ila  il  primu  che  il  secondo  nuinem  dell'  ordine  del 
pomo  atcaao.  ma  non  hanno  elementi  sulBricnti  per 
fai  aeeha  ;  drlrfrjno  il  Con-ci^lio  di  amminlstni- 
bijogno  di  uheriori  intcr|ielli  dfira«scm- 
■  r  aRuaflone  tU  uno  o  dell'altro  dei  prograinnii 
cid  K>pni>. 

Qact4*  ordine  del  K>"nto  niccnlse  1  voti  favorevoli 
di  KfM  acioni.  ctoò  ta  mu};KÌorunxa  lejjale.  ed  i  voti 
CDOtraril  t»!  astenuti  dì  757  oxioni. 

Giova  rìciinlarc  che  i  contrarli  alili  prot>ostu  Im- 
dìBcuMta,  non  intcndcvanu  di  ctimliuttcre 
Man  avanzala  dal  Con»ielin  (cui  vota- 
«atl  un  plauso  unanime  [ler  U  sA^^i:ti.i>.  e  pru- 
imtmìS  ma  di  rtmamlare  ad  utt*  altra  seduta  la  dell- 
bcnntSone  onde  ntenlio  studiarla. 

Sì  «pera  che  i  Uvuri  del  )rrandc  impianto,  che 
lumtra  la  lorsa  necewAria  (ler  le  ferrovie  elettriche 
cIk  wmuino  costruite,  per  U  com|>osizione  dell'  a- 
cida  aitrico.  e  t»er  mettere  In  azione  le  macchine  di 
inpomiiii  Mabilinienii  che  sorgeranno  nel  Cadore, 
pTMano  venire  iniziati  entro  il  Ci»rrente  anno. 

riliilnw  —  l.'imftutnto  tifUaluct  tUltriea'  -  Il 
L  ««tM^Iio  CumuoiUc  di  CullAKirone  ha  approvato  le 
prapoace  del  Sindaco  Don  Struzzo  \ycx  V  impianto 
ddT  fflominaaionc  elettrica  della  cìttii  :  1'  impianto 
riMia/A  lire  4no.ooo  che  verranno  pagate  alienando 
allRCtaau  rendi  I-I  '' 'idi  pusscdutn  dalC'o'nunc: 

ToBnitiaaara  ^"  iianicntc  in  economia onIvo 

MM    paaaibil«    m unici palixxnaionc   completa    In    av< 
Wire. 

dM>ffS.  ^  Experimenti  tUUa  tttrt  *.  Sirio  »  in  C»rta 
.■9.  FpdfMta.  —  A  cura  della  SorictA  Union  de*  Gax 
e  per  ordine  del  Municipio  si  fcLX  la  sera  del  7  maic- 
0n  atti  Comi  Andrea  J*odcstà  la  prova  uthdale  dei 
boecèi  latefuivi  Sirio  —racchiusi  in  elejranti  niobi  — 
|jea    ijttdfi    r  inventore,   il  aig.  Arìadde  Songuincttf, 


impicKAto  di  detta  Societi.  ^k  ottenne  ÌI  brcvnio 
del  Governo. 

Dal  dati  fotometrici  rìoulta  avere  1  becchi  Sirio 
la  fonca  di  tio  candele  con  un  consumo  ovdHanie 
a  weconib  «Ielle  pre«sionÌ  tra  i  ilo  e  190  htrì  l'ora, 
mentre  per  contro  gli  attuali  becchi  comuni,  con  un 
consurao  dn  120  a  t6o  litri  1'  ora.  non  n'iluppono 
die  la  forz.!  di  \x,  candele.  ifUiindo  t>ri>(M)riionau* 
mente  alla  reM  illuminante  dei  Sirio  dovrebbero  svi- 
lupparne da  )io  a  90,  risultando  per  questo  un  vao* 
taK^ù.  che  malcmaticnmente  b  doppio. 

Uue?«ti  dati  furono  provati  non  solo  teoricamente, 
ma  pratiounente  in  via  I.accolì,  l'anno  acorvo,  e  in 
pinzza  Puntane  Mamwr  ;  e  ne  rì«uIio  una  rilevante 
majo^iorc  intensità  di  luce  con  un  minor  cim<*umo 
ed  un  risparmio  del  50  per  cento  «ulla  ndnutenzlone. 

—  Oflihrrazìonf  drlh  Gimmta.  —  La  Giunta  mu- 
nicipale in  sua  seduta  dell'  1 1  corrente  ha  dclit>eratu  : 
la  illuminazione  della  spianata  di  Casielletio  con 
becchi  Sirio. 

(Uola  del  Calle.  L' inam attrazione  àelUt  Imrr  ekt- 
ttiro  L.I   SI- ra  ilei  i6KÌn};no.    fu  ìnnutturalo  l'eser- 

cizio della  luce  clcttrìra. 

Uvomo.  —  CONSIGLIO  CO.ML'NALE  (Seduta 
del  14  i^iuiinoi  —  .Vr/T'i'rifl  d'  illHmimasiome  eUtirifA. 
—  Il  Sindaco  pone  in  dtacuai^oaD  il  nuovo  apfialto 
per  la  rornitum  della  i-m.  ...  ti-Iim  f^er  il  aer\>izio 
della  illuminazione  elcit:  une  urode  e  puizze 

della  citlij. 

Prendono  imrte  alla  itìacu«Mtone  I  omiiglicTi  Mo- 
dÌKlt<inÌ,   IVz/.tni.   Kcrionl.  a  cui  risponde  il  Sinilaco. 

Il  conadf^liere  MwlÌKlÌnnI  (a  alcune  propoaie  che 
sono  rcspinir. 

Si  approva  ì)  capitolato. 

Ale«alaa.  —  P*r  rilluminasioue  dtl p$rÌ9,  —  L*on. 
AriKt'i  ha  invialo  ila  Rvtina  al  tiimlaco  questo  tcle- 
^nimma  : 

«  Sindaco  di  Mcohina.  -~  Godo  comunicarle  che 
alla  min  oilìerna  intrrro^.-izione  ii  Governo  ha  \\-\"' 
sto  dandomi  sicuro  Attidanienio  che  V  illumìna/i  iti. 
elettrica  del  f>orlo  sar^  presto  eMesa  sino  al  Ferry 
boat  e  die  II  (vro^tto  dermiiivo  della  stazione  ferro- 
viaria sarà  i>mientato  al  CoukìjcIÌo  sufieriore  entro  il 
luglio  proiHfimo. 

Ango  » 

Mllaae.  —  Società  .-tmomm-i  per  V  /ncoMdesermsn 
a  gas  .-Im^r  im  /Mia.  -  Abbiamo  Q  piacere  dì  puln 
blicorc  la  H-Kiiente  lettera  inviata  ilal  sik.  I.-i|niIu, 
direttore  Kvncnile  dell'  Aucr  al  noiftru  Direttore 

Sijp.  Cfp,    f.   Cal^at^ara 

VENEZIA 
Carissimo  .-tmi^-o, 

71  comunico  11  teleftmrama  che  ho  (alto  a  Roma  ; 
«  Infbrmuvi  a\'cn:  okkì  6niiaiu  (imtniita  con  SudnA 
Gai  per  nunntenrivme  compteia  implaocn  illumi* 
nadone  pubblica  Milano  clic  per  Hnque  anni  dal 
primo  ottobre  protstmo  t  affidalo  nn*l;A  SodMè 

FUm.  fjipaim  ». 


Apjfiungo  che  l' impianto  di  Milano  comprende 
circa  "Orto  fanili,  e  che  non  è  anche  impriduihile 
che  le  nostre  proposte  circa  lii  inotlilicizianc  in  qiuinto 
a  becchi,  possa  essere  effettuata. 

A  le  ed  ai  lettori  del  Ga=  »  relativi  conunenti.  e 
mi  au(;iiro  die  mcilte  altre  città  %\  decidano  mi  nl'fì- 
darci  questo  servizio  per  il  quale  siamo  oggi  orga- 
nizzali di  tuiiu  punto. 

Stanimi  licnc  ed  aljbtli  una  sincera  stretta  di  mano 
dal  tuo  bff."^ 

Kirm.  Kdoardo  La/uilu. 

—  Fulminalo  dalla  corrente  eìettrùa.  —  Il  2  lu- 
jrllo  essendo  stati  strappati  alcuni  metri  di  filo  a 
scopo  di  furto,  in  Via  VigevanD.  la  Socictji  Edison 
inviò  r  operaio  Domenico  RÌv.i  a  ri;;ararc  il  gunsto. 
Ek'ì,  verso  le  79.  terminato  il  lavoro  si  accinticva 
nd  allontanarsi,  quando  iniprovvìsamcnlc  veniva  im- 
messa nella  conduttura  I*  cner|;ia  eleiirica  e  l'inrclìce 
rimaneva  fulminato.  Condono  alla  Gtiardia  meilica, 
il  doli.   Foà  non  potè  che  constat;irne  il  decesso, 

Venne  aperta  un'  inchiesia  per  stabilire  le  respon- 
sabilità tlcl  mortale  infortunio. 

Napoli.-  CON.SIGLIO  COMU-S'AUC  (Seduta  del 
25  KÌU{iiio|  —  /llumhiozionr  urli-  f>Ìasz':.  —  DOI.L'K, 
Raccomanda  perché  siano  ripristinati  i  candelabri  a. 
Kuz  nelle  piazze  e  nelle  vie.  nelle  quali  è  stata  im- 
piantata la  luce  elettrica.  E  ciò  i.tcr  evitare  che.  ìn 
caso  di  inierruzionc  di  corrente,  dette  vie  e  piayjce 
restino  all'  oscuro. 

—  Tre  operai  scottati  per  lo  .scoppio  di  un  motore 
a  f^a^.  —  Nelle  ore  pomeridiane  del  25  Riugno  alcuni 
operai  tiella  Conipapnia  del  Gaz  furono  chiamati 
nella  casa  al  Rione  .Amedeo  n.  150,  per  aceommlare 
un  uiutorc  a  Gaz,  che  non  funzionava  per  alcuni  guasii 
vcrificaiisi. 

Mentre  questi  «ipcrai,  marululì  dolila  coiiip;i(;nia 
erano  inienii  all'opera  'oro.  un  tul«*  del  motore 
iRtesso  scoppiò  all'  improvviso  producendo  ustioni 
gr.»vis>iimo  a!  viso,  al  p#tto,  al  collo  ed  alle  mani  affli 
operai  S^ilvalnrc  Imparalo  di  imni  20  ;  (.ìiiiseiipe  Cìam- 
roaKtia  di  anni  50  e  Pietro  Capasso.  quarantenne. 

Si>ccorsi  subito  i  tre  feriti  furono  tnisiiortati  in 
vettura  ;u   IVlIe^rini  dove  riniiiw-ro  ricoverati. 

I^adova.  —  //  aumv  l'ire-di rettore  del  Gaz-^lc^e- 
dùtto.  —  .\  vice- di  re»  ore  del  llaz-aquedoito  venne 
nominato  il  sii»nor  Bresadolu  Pompeo  nativo  della 
Provincia  di  Trento. 

Ku  ingegnere  a  .Spoleto  ed  ora  copre  la  carica 
di  in^retcnere-capo  al  municipio  di  Corix-ia  ed  ha  la 
sorvet;lÌanzit  di  quella  ofiìcìna  del  Gaz  afTulata  at]  una 
.Società  privata. 

Parnu.  —  l'no  scoppio  di  ^-rj-  iifl.i  L'attera  del 
Lavoro.  —  Neil'  ammezzito  della  Camera  del  l^avoro 
di  Parma,  adibito  ali'  industria  femminile  si  av\*ertiva 
da  qualclir  giorno  un  udore  dì  ^Ar.  che  andava  sem- 
pre aumcntan.'Io.  Ui  mattina  del  ('>  giugno  un  ope- 
raio della  ditta  che  aveva  eseguito  l' impianto  si  por- 
tava sul  luoìfu  per  le  occessutic  verifiche.  L'operaio 
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incaricato  ÓÀ  accertare  il  punto  della  fuga  de!  gn 
accostò  una  lampada  al  soffitto  e  precisamente  nel 
punto  dove  ìl  tubo  del  k»/  internandosi  nel  suOiitcc 
(tassa  fino  al  pavimento  del  piano  superiore.  Per  la 
pcnliui  dei  (giorni  precedenti  il  lume  [inni 
scoppio  della  miscela  formatasi.  facen<lo  prc< 
soffitto. 

Grande  fu  lo  spavento  delle  giovani  che  aue 
vano  ai  fjiornalieri  lavori,  molte  le  jfrida.  Una  ifi 
esse  si  precijiiiò  dalla  finestra.  Dal  vicino  corpo  di 
guardia  dei  pompieri  partÌr<mo  tosto  alcuni  Wtfili  eoi 
loro  comandante  CalTani  Giovanni  Carlo  e  subito  n 
procedette  al  salvataggio  delle  ragazze  che  av«*aiio 
rijKprtato  alcune  leggere  ferite.  I.a  peggio  toccò  al- 
l' operaio  del  gaz. 

Pisloifl.  —  //  Gas  ai  Consiglio  Comunale.  -  fSe* 
duta  del  28  giugno).  Dopo  aver  approvato  la  costtti- 
ztone  di  un  [>ozzo  alle  Ca|>anne,  popolo  di  Sant'.\n- 
gelo,  si  pns.sa  alla  discussione  tlcJ  Capitolalo  ^ 
rimpianto  del  gaz. 

La  relazione  del  cons.  avv.  Michelozzì  conci 
che  la  concessione  p<»ssa  farsi  a  tutto  rischio  e  pe- 
ricolo della  Ditta  concessionaria  di  fronte  n  pONiibite 
opposizione  per  parte  della  dilla  Banti-Torrijtin'»'. 

Il  C.ipiiolato  toma  al  Consiglio  con  alcune  mo- 
dificazioni concordate  dalla  ilitta  Camuzzi.  Importane 
quella  relaiivaal  riscatto.  —  La  concezione  vcrrchhe 
fatta  per  33  anni  ;  al  termine  della  concessione  il 
Comune  può  riscattare  al  prezzo  di  stima  con  In  (fl- 
mìnuzione  del  2$  per  cento  ;  qualora  il  Comune 
riscatti  la  Ditta  potrà  riprendersi  il  materiale. 

La  lettura  avviene  assai  rapidamente  con  i»ochfr 
os.ser\'azioiiÌ.  La  dìscusiùone  si  fa  più  anìmnta  quamlu 
si  tratta  del  prezzo  del  gaz  ai  privati  determinalo  nd 
massimo  di  25  centesimi  al  me.  Il  prezzo  viene  In^ 
vato  elevato  dal  consigliere  Ducceschi.  Il  consigliere 
De  Francischi  propone  la  sospensiva  all'anicolo  per- 
chè la  Giunta  proponga  una  inriffa  con  prezzi  d 
scenti  in  i-roporzionc  del  maggior  consumo. 

Si  chiede  1'  appello  nominale,  la  sospenMva  De 
l'Vanceschì  non  è  approvata. 

Il  consigliere  doti.  Ltargioni  domanda  un  piti  estua 
impianto  per  la  finzione  di  Porta  S.  Marco. 

AI  t«ìcco  si  sospende  1'  adunanza  e  si  sono  api 
vali  i;3  articoli  :  ne  rimangono  sei  a  discuter». 

Pm-lo  Maurizio.  —  Il  12  luglio  all' OfYtcitia  dd 
Ciaz  scoppiò  con  gran  fracasso  ti  contatore  di  fabbri- 
cazione. 

Neil*  intento  dì  pulire  l' apparecchio,  era  stalo 
mom«.ntnneamcnic  posto  fuori  dì  servizio  e  vuotalo 
dall'  acqua.  Terminata  la  pulizia  si  preudex'anu  le 
disposizioni  per  rimettervi  1*  acqua  a  mezzo  dì  un 
tubo  di  piombo  proveniente  da  un  [xizzo  vicino;  nia 
mentre  sì  faceva  un'  uìtima  saldatura  al  luho,  la 
scela  detonante  rimasta  nel  contatore  prese 
lo  scoppio  iivvenne  terribile.  proiett,mdu  i  ilue  d 
del  contutore  a  grande  di^unza  e  cagionando  d 
rilevanti. 

rortuna  volle  clic  1'  operato  che  stava  sul 
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MtoFe  fecradu  la  «aitUluni  rd  il  Oimiore  die  era  u 
••■0»  iwa  ebbero  alcun  male. 

lahr—  —  ABCf  eleitricm.  —  Il  a  K^ufrno  s*ifUl^ 
CW>  u  tlIatoìuMuitiiic     '       '       nella  nctiurii  t-iiià. 

L^  illuaiiiMiiooc  •  oijit^MUtta  per  r  ìnienu) 

AHHa  caUA  oca  \amÌA  duIIu  4  ilcfttderjre  per  quel  clic 
r  imiiianlo,  pcricutuMi.  |H.Tuhè  Culto  cf^n  fili 

L*  Akni  Kac»  che  percorre  tutto  il  Corso  GaribaUli 

■OS  «mUméi  .tfljnu.   Iji  luce  6  inimflicicnti4KÌm.i  prr- 

<?M'  Ir  Uai|Muk*  M>no    state    niuMc    a<J  un.i    ili!>tariu 

.1.  Nei  ifianltni  nun  e  dìi  parUrnt:.  te  liiin- 

uo  tremolio  inili'Vulalii  e  in  alcuni  punti 

'  IO  Itti'  o»curo. 

U  r«lic\>lo  tu  che  connLtuiA  la  omrurit.t,  ij'uitlinc 

4dl'  juwninutrajitune  cumuiioie,  furonu  Ulti  uCLcnJere 

ì  inwli  ■  gax. 

E'  pruprio  il  casu  di  ilìrc  che  invece  dcllii  luce, 
•ctU  péu  bella  e  po|v*>l.tLi  \-\a  della  citta,  abbiamo 
mvàn  le  ttnctm. 

^«■ctU.  —  Vm  mowto  fulminato  dttUa  torrttttt  4M* 
wmmirt  ttmìA  di  rttòisre  1  fili.  —  M'  uiu  Iciioiir 
'ibilc  pei  Udri  •iuc6U  che  narriamo.  Vento  le  eia- 
f«e  ddU  nutuìnd  del  33  K'^iHio  un»  barca  pesche- 
pacMivj.  nella  ciiniilcita  che  (.trtre  fra  1'  ìnjUi 
Cenosa  r  la  parte  oricntnle  dciriiioia  Sant'l-llcna. 
Fra  la  Ccnttti  «  questo  punto  di  Sant*  l^cna,  si 
in  meuMi  alla  hci'ca  una  iurrc  di  Mii^tt-Kno  dei 
eleitrici  che  partano  1'  energia  da  Venezia  a  San 
NtfulccKi,  alla  l*ulvcrìeni  e  in  tutti  quei  dintorni. 

I  pcvvaiiM'i.  Mxtrsefii  ad  un  trati»  una  nioieiancra 
«  inette.  emct)jetile  un  |hi'  fiturl  dell'  acqua  prc«tio 
lindi*  titfre.  Si  avvicinafouu  e  rima»rro  imprcssio* 
«vdDMki  ch'era  Ìl  curpu  di  un  utiuti»  )>iu\ane 
«vidBfiinaenw  da  poco  tempo,  ma  dai  linea- 
•pMWKxticBincfllc,  orremlamenie  contratti. 
Non  lo  hfccaruno  :  ed  andanmu  f»uhiti>  ad  avver- 
Brr  le  icuardtc  dì  1*.  S.  della  \m^nKA  dellK^posi/iunc. 
li  qwaiM  a  Inro  stAt^  avvcrtìvanu  il  acsticre  di  Ca- 
e  hi)  pofttii  ki  recava  d  dcteRato  Forino.  In- 
mia<t  arrivale  prc^AO  la  liurc  oltru  barche:  e 
ijiinVi  d  curpo  fn  tratto  dall'  uoqua.  n  qualcuno  dei 
3  wmbrO  rieunotccrc  l'individuo,  ma  quando 
u  trattava  di  un  ladro  morti» —  neU'c&crci* 
lU  òcUv  MIC  funjiioni,  ncAsuno....  lo  conoaccva  piti. 
Tntuxoal  InlatU  di  un  ladro. 

Nt.  la  iMUc  con  alcuni  ciMnpagni,  certamente  nj- 
aiefK*  con  unu,  aveva  aitravcTMiio  a  guado  la  secca, 
tra  Sut'  Klvna  e  la  Utm-  e  oiutotu  da  un  complice 
tà  era  aframpkx^ito  lun  fWivc  o)mincia  la  Kraiicciaui 
alla  ituolc  M«iinu  telati  1  fili  delta  corrente; 
al  Ga|ttsce  che  egh  mise  La  mano.  |triiiirio  oul  filo 
e...  r^ombo  fiiltniiialu  t\ii  ttcU'  acqua. 

Si  capiMrc  che  non  do\-eva  es9«r  »ulu  quello  «eia- 
curato,  pvrirhr  solii  non  avrcbite  potuto  arramptcìMmi 
«ao  alla  Mimmita  del  cooo  ili  pietra  viva  che  forma 
U  baMipentu  della  tofre  ;  per  icalarlu  dev'esser  mlito 
•mUc  «fMdle  di  qualcuno. 

U  cftiUvcre  aTe\-a    Iraccie   di  M.*ultature  in  varie 


iNiriì  ;  le  mani  erano  comptetamentc  carbonixfate  ; 
nlta  cintura  avc\'a  fiaao  un  irianKtdc*.  cnl  manico  di 
Icieno.  che  kH  d<itx\'a  acrvìre  a  tatcliarc  i  ftii. 

Il  cadavere  fu  licenùato  e  colla  barca  della  Cro  r 
.-Isstirra  fu  tranporuito  nella  cella  uHirtuarta  del* 
r  Onpitale  Civile  T  '  '  :  it.»  Ftirino  continuo  l«  rl- 
ccrcbc  jtcr  l' idem  .  r  jtli  n«uliii  che  trana* 

voaì  (le)  (occhitHp  Alberto  d'Ejtle  dì  Giuiejitic  di  2U 
anni,  abitante  in  calle  Companoii  a  San  Pìetru  di 
Ci  tirilo. 

DH  fallo  fu  imm^dioumcnie  inform.nu  l'autorità 
^iudixiaria.  e  la  <iucftlura  ala  (ai'eodu  indagini  per 
.scoprire  i  complici. 

Apprendiamo  che  lo  (KiaKuraiii  thive\*n  avere  dn* 
que  o  sci  aiutanti  nell'  imprrmi  ladresca;  nono  ì  coni- 
|Mmenii  ili  una  vrra  e  pmpria  n-U(Klnxione  di  ladri 
*-l*n.-ÌHti«tÌ  in  t'urli  di  fili  di  rame  e  di  fcTm.  Infatti 
la  questura  f?ià  da  cinque  o  «e!  meai  r«^»ira  fre- 
quenicmento  ai  Giardini  Pubblici,  a  Sani*  Rlcna  e 
dintorni  dei  furti  di  quelito  genere  :  ma  n<>n  tiumH 
mai  a  metlere  le  mani  su  tutta  la  coml>riccola  :  ma 
ei>)li.ini«i  (ili  qinlrhe  arenllto  mal  destro  ;  due  ne  fu- 
rono sorpresi  ictn|io  fa  nel  recinto  dell'  F.*p<>iilxiooc. 

Quesu  volta  perà  euu  »|icra  di  cftwrc  sulle  pr«te 
di  qucAti  bricconi. 

VcroM.  —  Ptr  ii  fitrss^  d*i  gas,  —  Ij»  Giunta 
niunict}iAlc.  nella  iicduta  del  4  kìuk'^o  auiorinava  II 
Sindacai  u  pri.-wnliu'e  ricoriMi  in  uppell",  netta  caum 
contro  la  .Sr^'ieui  del  Gai:,  ai  rìf^uardi  del  prono  del 
tca<  dovuto  al  comune. 

—  Nuo:-a  impianto  eUtirico.  —  Ij  Giunta  munì* 
cipflle,  nella  «ediiui  del  a  1  kiuriio.  in  niacainia,  e  sotto 
dtterminaic  condizioni  adcriiH.-c  alla  pruiMjata  dell'ing. 
Stefano  He  Siefaui.  per  la  ccMiune  al  Comune  di 
ftirxa  elcurica.  da  derivarci  da)  Kivo  vaju  Pìsaotta 
(Monte   Baldo). 

VIAREGGIO 
NUOVA  OFFICINA  A  GAZ 

AbSiamo  co.i  piacere  !t:nttto  dir  lu  Giunta  Pro- 
vinciale alimi iuiNtriul va  di  Viarc]{K>^>  ha  npfHovato 
dL*finiti\'amcnte  d  capitolalo  con  la  Dieta  Kothrnharh 
e  C.  di  Milano  per  la  conccaiionc  dell'  iropi.into  di 
una  oflicina  a  kbx  nella  città  di  Viareggio. 


ACQUEDOTTI 

Notevole    beneficio    ai    Comuni 

che  costruiscono  acquedotti 

I  pic4M>ti  Ciintuni  «he  ci*irtru>%  >hm  t- •)ii«d«.>ltJRu- 
duno  un  conc-X'^u  dvlk>  Stato  nel  t>,^i:,ti>u'ui-<  dell'in- 
tcroao  nui  profili  all'uopo  contralti  M.i.  |>>ictH  (a 
ìcìiiic  dd  1904.  vìitta  la  ciHivenufiac  a  mtnnr  laNU> 
di  ìntcrvAoe  di  tali  |ircctiti.  avviene  che  )icr  i  Comuni, 
in  ul  modo  coKmii  a  coatìnuor*  a  |i«jFarc  un  inte- 
rt;s9c  su|*eriirtea  quello  eorrcnlc.  rimane  praticamente 
annullato,  o  in  tutto  o  in  parte,  il  bcncbciu  del  con- 
corvo  t)c!to  Stato. 


A  riparare  a  questa  non  equa  condÌKinne  dì  cose 
l'on,  Rertolìni  presentò  una  proposta  che  obbliga 
alla  [rasfornia/ione  eli  quei  muitii.  Il  ministro  del  \C' 
soro  dichiara  dì  accan.sentìru  nella  proposta  e  nominò 
relature  Io  stesso  Bcriolini  che  ha  presentalo  in  suo 
lavure  le  conclusioni  alla  Camera. 

Se  la  proposta,  come  v'  è  rai^ione  di  ritenere, 
diverrò  le${ge,  saranno  196  t  pìccoli  Comuni  che  ne 
trarranno  sollievo  per  una  complessiva  souimii  di 
prcsiito  di  circa  23  milioni. 

Alassio.  —  .-tc^tta  potabUe.  —  II  propello  pare  fi- 
■i.ilmente  entralo  in  una  fase  risolutiva.  Net!'  ultima 
adunanza  della  commissione  il  Sertorìo  cliledewi  (>er 
r  esecuzione  del  progetto  la  somma  dì  900  mila  lire. 
Il  Comune  ne  offri  invece  800  mila.  Il  Sertorio  chie- 
deva pochi  giorni  di  tcmiw  a  rispondere  e  due  giorni 
dopo  rispondeva  ìnfaiti  che  avrehhe  eseguito  il  pro- 
getto per  lire  810  mila.  I^  differenti  non  è  quindi 
più  che  di  sole  10  mila  lire,  per  cni  si  aiTÌverà  ad 
un  accordo  ctJitiplelo. 

Bergamo.  —  Per  l'acqua  poiahile.  —  Coli' inter- 
vento dfllii  -Spctt.  Commissinnc  consigliare  |icr  lo 
studio  del  servizio  dell'acqua  potabile  in  Kergamo, 
la  Giunta  ha  esaminato  il  progetto  di  nuovo  acque- 
dotto, predisposto,  per  conto  tiel  Comune,  dalla  So- 
cietà generale  delle  acque  e  rassegnato  il  giorno  S 
luglio,  relativo  alla  traduzione  in  Bergamo  delle  fonti 
d'  Algua  in  Valserin.i  ;  ed  ha  incaricaiu  .iliro  dei  .si- 
gnori commissari  di  riferire  al  piii  presto  possìbile 
8ul  luogo  medesimo. 

Ha  parimenti  discusso  circa  le  proposte  avanzate 
dalla  succitata  Società  in  merito  alla  cessione  a!  Co- 
mune dell'acquedotto  di  lìondo  Pctello,  provvedendo 
per  un"  ulteriore  istruttoria  della  pratica. 

Ferrì^K.  —  L'acqua  potabile.  —  P.  uscito  il  de- 
creto reale  che  dichiara  opera  dì  pubblica  utilità  la 
conduttura  dell*  acqua  potabile  dalle  fontanelle  di  Ca- 
nadello  a  Ferriere. 

Kspropriazioni  forzose  e  i  lavori  dtivranno  far.-ii 
entro  sci  mesi, 

arsgaaao.  —  L' acquedotto  comumile.  —  Giovedì 
iS  luglio  p.  v.  a  Gragnano  sarà  inaugurato  Mìtenne- 
mcnte  l'acquedotto  comunale  recenictnente  costruito, 

Messina.  —  Pcf  il  civico  acquedotto,  —  Il  c»)munt: 
di  Milazzo  ha  invialo  a!  Mirùsiero  per  1'  approvazione 
il  progetto  per  la  costruzione  del  civico  acquedotto 
importante  la  spesa  di  L.  J50.000, 

Modica.  —  L'acqua  potabile.  —  Il  4.  luglio  sarà 
inaugurata  a  Modica  la  conduttura  dell'  acqua  pota- 
bile per  uso  di  i)uclla  cittadinanza. 

IHofltebeHDna.  —  //  rainpletamento  drU' acquedotto. 
—  Il  2u  iitaggid  gli  abitanti  nell'altura  di  Mercato 
Vecchio,  tiopo  lunga  attesa,  che  venne  loro  attutita 
colf  invio  quotidiano  di  botti  d'acqua,  videro  nuo- 
vamente zampillare  le  loro  intermittenti  fonìane. 

II  provvcilimcnto  venne  per  stonai  mente  afìTrcttatu 
dall'  ing.  cav.   Dall'  .\rmi. 

Il  compressore  dì  l'ederiva  poi,  sarà  presto  sosti- 
tuito con  altro  di  maggior  forza. 


I.'  impresa  Poi in-Gusel otto  ha  già  inoltrati  i  la\-orì 
di  completamento  dell*  acquedotto,  che  consistono  ta 
up  prolungamento  di  circa  sette  chilometri  dì  tutia- 
ture  in  ferro  con  fontane  che  porteranno  ta  pura 
acqua  nei  punti  più  eccenirìci  del  paese. 

Rimini-  —  L'acqua  potabile.  —  Il  Comnuedi  Ri- 
nitnì  sta  per  nsolvcre  una  questione  di  capitale  im- 
portanza, quella  della  provvista  d:  acque  potabili.  Il 
prof.  Canavari  dell'  Università  di  Pisa,  invitato  tlal 
Sindaco  a  studiare  il  sottosuolo  rimese  ha  trovato 
che  questo  è  rìcchissiinù  di  acqua  eccellente  e  ha 
proposto  di  collocare  una  hatteria  dì  quattro  o  cinque 
pozzi  artesiani  del  diametro  dì   io  centimetri. 

L'  acqua  da  essi  prodotta,  raccolta  in  un  unico 
serbatoio,  sarà  sutficienle  a  provvedere  il  paese. 

S^ai.  —  Per  l' aeqnj  potabile.  —  Il  sindaco  1 
Colaiacomo  si  t  recato  a  Roma    per  la   stipulazione 
del  «  cli.scplinare  »  relativo  all'acqua  potabile. 

Siracusa.  —  Alle  ore  g  del  4  luglio  si  è  inaugurata" 
la  conduttura  dell' arqua  |)olat>ìle,  presenti  autorità] 
sodalizi. 

Thlcde.  —  Mancanstt  d'acqua.  —  II  Municipio, 
impressionato  per  la  mancanza  d'acqua  alle  sorgenti, 
ne  fece  avviso  alla  Prcfeltura. 

Udine.  -  CONSIGLIO  COMUNALE  OSeduu  del 
5  luglio)  —  Acquedotto  comsaate,  —  L'oggetto  oliavo 
reca  : 

Actiuedotlo  comuale,  —  Estesa  e  sosu'tuzìone  di 
tubature.  —  Modificazioni  alla  deliberazione  12  set- 
tembre 1906  n.  .S093  nella  parte  relativa  ai  mezzi  per 
far  fronte  alla  spesa. 

Luzsaito.  Riferisce  che  per  questo  lavoro  si  do- 
veva far  fronte  con  le  55,000  lire  provenienti  dalli 
enfìcciisi  Dormisch.  Venula  la  Giunta  a  conoscenza 
che  il  Governo  accorda  un  tu.sso  per  questo  genere 
di  lavori,  si  fece  premura  di  presentare  regolare  1 
manda. 

Il  Governo  rìsposr  che  il  sussìdio  sì  accorda  sdo^ 
ai  Comuni  che  per  fare  1'  acquedotto  contraggono 
un  debito.  Propose  di  contrarre  un  mutuo  e  che  Ic^ 
35  mila  lire  dell' affranco  Dormisch  vadano  a  ÌD< 
mento  del  p.-itrimnnio. 

Le  proposte  della  Giunta  vengono  appnivaie. 

BIURISPRUDEtlZA    AMMISTRflTIVA 

Beni  degli  Enti  locali 

163.  Autorizzazione  prefettizia.  —  Acquisto  di 
stabilì.  —  Muniripalizzazione  di  pubblici 
esercizi  (L.  21  giujjno  1896  n,  218  sugli 
acquisti  diagli  Knti  mor.,  art.  2;  L.  29  marzo 
1903,  nura.  103  sulla  municipaiizzazìo 


art.  13). 


>n^U 


L' autorizzazione  prefettizia,  di  cui  alla  , 
le^ge  21  giugno  1896  n.  218  non  è  rìchie^H 
per  gli  acquisii  di  stabili  per  l' assunzione  C^^ 
retta  di  pubblici  ser\'izi,  essendo  equivalente 


quella  della  C  .ne  reale  per  il  credito 

comunale  e    ]■  .'\  (Parere    ron.  Stalo, 

Se/,  Int.,  Il  maggio  1906,  Comune  di  Potenza 
Picena,  Mun.  ItuL,  a.   1906,  p.  473). 

TerrenJ  e  fabbrìoitì 

3x4.  Pompe  per  1*  estrazione  dell'aciiua  —  Tu- 
bulatiira  metallica  —  Tassabilità  (Reg,  24. 
Agosto  1877.  N.  4024.  Art.  3I. 

Le  pompe  jKrr  il  stillcvamrnlo  e  l'estr*- 
lionc  ocU'  acqua,  esistenti  in  un  edifìcio  de- 
stinato  c^cluiivamenlcaciucsio  scopo,  devono 
comprendersi  nell"  accerLamcnlo,  quantunque 
non  confer]*i4-an<i  per  si  sole  al  fabbricato  il 
caraiiere  di  opifìcio. 

La  tubolatura  met:illiea  nella  quale  viene 
immensa  L' acqua  cstratta  dallo  pompe,  va  pure 
compresa  ncU' accertamento.  (l>ecis.  C'omm. 
Centro.  Imp.  Dir.  n,  8115,  serie  3,8  Aprile 
19^6  Mun.  Ita].,  a.   IQ06  p.  379). 

Municìpaliztazion« 

54B.  Circolare  del  Ministero  dcirinternoiDiroz. 
Gcn.  Amm.  civdc)  n.  3;  in  data  10  mag- 
gio 1906,  ai  Prefetti,  àrea  i  Kegulamenti 
speciali  per  le  aziende  municipali.  iMun. 
Amm..  a.  1907,  p.  287). 

J49.  Municipalizzazione  dei  pubblici  servizi  — 
Servizi  mtn  ancora  esistenti  o  già  cun- 
ecìtòi  in  appalto  —  Applicazione  —  Re- 
ferendum —  |L.  -jg  marzo  1903,  n.  103 
sulla  munieipaluzalizzazione,  art.  25;  Keg. 
IO  marzo  1904,  n.  106.  art.  93). 

L'arL  93  del  regul.  10  mai'zo  1904  suU'as- 
«unxionc  diretta  dei  pubblici  servizi  si  applica 
alla  municipalizzazione  di  servizi  non  ancora 
C4tAtenti,  oppure  già  concessi  in  appaliu. 

Per  questi  ultimi,  però  non  e  richiesto,  a 
pena  di  multa,  il  rtfrmuium  cui  termine  pe- 
rentorio di  tre  mesi  dalla  comunicazione  del 
parere  favorevole  della  Commissione  reale, 
ed  *  «»lo  applicabile  nei  casi  previsti  a  sensi 
dell'art.  25  uclla  legge,  la  decadenza  dal  di- 
ritto del  riscatto  per  un  (juinquennio. 

Giusta  il  citato  art.  25  della  legge,  é  Ixntsì 
rìchic:sto  il  preavviso  di  un  anno,  ma  non  si 
prescrive  che  entro  1*  anno  debbano  essere 
compiute  tutte  le  pratiche  pel  riscatln.  (App. 
Venezia,  31  maggio  190Ò  —  Chilesoiti  e  C. 
e  Comune  di  Ihiene  —  Cons.  Amm.  a.  1906, 

COSTITUZIONI  01  SOCIETÀ 

Milano.  —  «  Hobimttehf  Riunitf  ■  —  Si  è 

eostituiu  la  Società  anonim.ì  m  Kobinetterie 
Riunite  Macchi  &  C.  Pellegrini-Jaraeh,  R. 
Locateli!  »,  con  sede  in  Milano,  col  eap  ule  di 

L milioni  di  lire,  diviso  in  30,000  azioni  da 
100.  aumentabile  a  4  mihoni  e  mezzo  per 
semplice  deliberazione  del  Consiglio  d'ammi- 
ni«trazione  avente  per  oggetto  la  fabbrica- 
lionc  ed  il  commercio  dei  prudutli  dell' mdu*  ! 


stria  mcrcanica  ingenerale  ed  in  i  Ielle 

robinettcrie,  pompe  e  simili   e  t  ,0  di 

firn  de  ri  e. 

A  membri  del  Consiglio  furono  nominati 
I  signoi  :  Maechi  Pietro,  Locatelli  Rinaldo. 
Jarach  Federico,  jarach  cav.  Alberto,  liilardt 
mg.  Alfredo,  Macchi  irig.  Luigi,  Korlanini  mg. 
Enrico,  Sigurtà  cav.  Eugenio  e  Puilit  cav.  An- 
nibale. 

Sindaci  eflfeltivt  i  signori  :  Mascarcllo  rag. 
Giulio  Luigi,  Pressi  comm.  rag.  Knca  e  Binda 
mg.  Achille. 

Napoli.  —  Socittà  ing.  Leonardo  Aibornio 
r  C.  —  Si  é  costituita  questa  Societii  con  sede 
in  Napoli  (mg*  l.eimardu  Albornio  gerente, 
ing.  Castone  Wlecsschamoer.  mg.  Matua  De 
Seras,  Kcrdinandu  Ruffo,  dotL  Paolo  Puincri, 
Paulo  Montcleune,  Saverio  Guida  Maria,  Pui- 
neri  Addilom  accomandanti)  impianto  ed  fser- 
cizio  lUumina/iuiie  e  produ/irine  energia  elet- 
trica nei  Comuni  di  t.)ppipo,  Mamerlmo,  Va- 
rapodiu,  Tresalieo,  Katundie  e  Terranova  in 
provincia  di  Reggio  Calabria.  Capitale  ai3.7'.i5 
ure;  durala  9  anni. 

—  Sucifttt  ttaitana  ptl  rantrolh  dti  mi'su- 
ratort  fU/trìa.  —  Si  è  costituita  in  Naptili  con 
alto  del  10  aprile  1907  per  rogito  del  notaio 
Unofrio  Haldanz.!,  debitamente  pubblicato  a 
norma  di  legge,  la  -  Società  Italiana  per  con- 
trollo di  misuratori  elettrici  »,  con  sede  e  Di- 
rezione Generale  in  Napoli,  alla  Via  Agastino 
Depretis  Isol.  11. 

Questa  Società  si  propone  di  eseguire  con 
istrumenti  di  precisione  delle  più  rinomale 
Case  esicre  e  per  mezzo  di  distinti  ingegneri 
elettrotecnici,  specialmente  versati,  la  vcnfìca 
dei  contatori,  11  rLscoiitro  del  consumo  dalle 
bollette  delle  società  esercenti  la  vendita  de^ 
l'energia  elettrica;  inoltre,  assiste  e  sostiene 
i  pnvaii  per  ottenere  il  deconto  di  somme 
per  consumo  di  energia  indcbiumentc  pagate. 

La  Società  stessa  ha  taritl'e  di  abbonamenti 
annui  con  prezzi  mitissimi  che  rendono  vera* 
mente  pratici  e  sensibili  1  benefìcii  che  da  que- 
sta istituzione  gli  utenti  deobono  attendere. 

A  nessuno  sfuggirà  la  grande  importanza 
di  questa  nuova  b<.>cietà,  la  quale  diventerà 
la  tutrice  degli  interessi  di  privati  e  degli 
stabilimenti  industriali  che  della  energia  clet- 
ir.ea  si  servono  e  come  illuminazione  e  come 
forza  motrice. 

Abbonandosi  a  questa  Società  con  tariffe^ 
come  abbiamo  detto,  mitissime,  l'abbonato, 
che  spesso  non  sa  leggere  nelle  bollette  mensili 
di  verifica,  avrà  neiia  ispezione  della  Società 
conte  una  garanzia  per  la  esaltezza  della  ve- 
rifica stessa  ;  e  non  vogliamo  dire,  con  ci6, 
che  SI  alterino  le  cifre  —  tununa  da  noi  ogni 
idea  in  questo  seii.su  —  ma  un  errore  puù 
capitare  a  chiunque  e  l' immediato  controllo 
di  persona  esperu  potrà  lare  correggere  Ve- 
ventilate  errore. 

Infine,  cosi  per  i  privati  com^  per  gli  sta- 
bilimenti industnali  non  di  t.  :> 
contestazioni  con  le  Società  ■. .  _,     _ ,  .u- 
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dita  dell'  energia  elettrica  e  avere  persone 
competenti  pronte  a  derimere  ogni  questione  e 
a  sostenere  validamente  le  ragioni  degli  abbo- 
nati è  di  una  utilità  che  è  superfluo  far  rilevare. 
Perciò  con  molto  favore  sarà  accolta  la 
notizia  delia  costituzione  della  Società  Italiana 
per  il  controllo  dei  niisurafori  elettrici, 

Torino.  —  Società  Commerciale  Italiana 
Ducato  Legmizzi  e  C.  —  Si  è  costituita  questa 
Società  avente  per  iscopo  di  sviluppare  il 
commercio  degli  Apparecchi  d' Igiene,  Idrau- 
lica ed  Illuminazione  —  dei  materiali  per  co- 
struzione inerenti  all'  igiene  stessa  —  delle 
macchine  ed  utensili  d'uso  agli  apparecchia- 
tori e  dei  metalli  comuni,  assumendo  inoltre 
di  tali  rami  rappresentanze  di  fabbriche  na- 
zionali ed  estere.  Capitale  L.  loo.ooo. 

La  gerenza  è  affidata  per  tutta  la  durata 
della  Società  ai  signori  federico  Ducato  per  la 
parte  Tecnico-commerciale,  rag.  Attilio  Mario 
Legnazzi  per  la  parte  Amministrativo-com- 
merciale. 


CRONACA  GIUDIZIARIA 

BOLOGNA 

Una  causa  per  il  servizio  municipale 
delle  affissioni 

A  questo  Tribunale  si  è  discussa  ampia- 
mente la  causa  intenta  dall'  Impresa  di  affis- 
sioni Conco  contro  il  Municipio  di  Bologna, 
che  municipalizzò  e  monopolizzò  il  servizio 
delle  affissioni.  Gli  avvocati  prof.  Cogliolo  di 
Genova  e  Bellotti  di  Milano  sostennero  la 
nullità  della  municipalizzazione  per  varie  que- 
stioni di  diritto  amministrativo,  e  sostenendo 
1*  obbligo  del  Comume  di  indennizzare  il  di- 
ritto patrimoniale  dei  privati  sopra  le  facciate 
delle  loro  case  ed  il  diritto  industriale  dell'im- 
presa. Per  il  Municipio  rispose  Tavv.  Baldini. 

Il  Tribunale  con  sentenza  14  giugno,  ha 
respinto  la  domanda  di  indennità  spiegata 
dall'  impresa  di  alfissioni,  e  1'  ha  condannata 
alle  spese  del  giudizio. 

TORINO 
Furio   di   gaz 

Un  agente  verificatore  della  Società  Con- 
sumatori Gaz  s'  accorse  tempo  fa  che  sotto  il 
contatore  di  uno  degli  utenti  della  Società, 
certo  D.  S.,  esercente  macellaio  era  stata  posta 
un'assicella,  che,  mantenendo  rialzato  poste- 
riormente il  contatore,  permetteva  all'utente 
di  usufruire  del  gaz  senza  essere  registrato. 

Il  Tribunale,  innanzi  al  quale  furono  rin- 
viati tanto  il  D.  S.  come  la  di  lui  moglie,  quali 
imputati  di  furto,  ritenne  che  l'  uso  del  gaz 
mediante  simile  spostamento  del  contatore 
costituisce  reato  di  furto,  e  perciò,  mentre 
assolve  la  moglie  per  non  provata  reità,  con- 
dannò il  marno  a  20  giorni  di  reclusione, 
beneficandolo  della  condanna  condizionale. 

Parte  civile:  avv.  Innocente  Porronc  e  pro- 
curatore avv.  Vighno  -  Difesa  avv.  Reyneri 


VERONA 
Una  sentenza  riformata  -  Gaz  e  acido  solfìdrico 

E*  degna  di  essere  segnalata  per  la  sua  spe- 
ciale importanza  una  sentenza  del  Tribunale  di 
Verona,  in  sede  di  appello,  a  proposito  della  no- 
ta faccenda  de!  gaz  contenente  acido  solfidrico. 

I  direttori  dell*  Officina  del  gaz  di  Verona 
signori  Bon  e  Moseri  ed  il  capo  officina  Ogier 
erano  dal  Pretore  urbano  stati  condannati  ad 
un  mese  di  carcere  e  50  lire  di  multa  ciascuno 
colla  legge  del  perdono  per  non  avere  suffi- 
cientemente sorvegliato  l'  andamento  dell'Of- 
ficina del  gaz,  in  modo  da  dare  luogo  al  la- 
mentato inconveniente. 

Contro  questa  sentenza  appellarono  e  il  26 
giugno  fu  discussa  la  causa. 

Sedevano  alla  difesa  1'  egregio  e  valente 
avv.  Bonaiuto  Levi  di  Padova  e  l'avv.  Calabi 
di  Verona. 

L'  avvocato  Levi  attaccò  vivamente  la  sen- 
tenza del  Pretore  urbano,  cercando  di  dimo- 
strare come  egli  avesse  errato  nel  giudizio. 
Secondo  il  difensore  il  magistrato  avrebbe 
dovuto  ricercare  esclusivamente  se  la  presenza 
dell'  acido  solfidrico  nel  gaz  dipendesse  da 
una  dolosa  e  volontaria  sofisticazione  del  gaz 
stesso,  e  cioè  dall'  uso  de!  carbone  riscaldato. 

£d  essendo  ciò  assolutamente  escluso  dalle 
risultanze  di  causa  il  Pretore  doveva  pronun- 
ciare una  sentenza  di  assoluzione  o  al  mas- 
simo ritenere  la  sola  contravvenzione  di  cui 
l'  art.  483  C.  P. 

II  P.  M.  ribattè  vigorosamente  la  tesi  de- 
fensionale sostenendo  che  per  la  sussistenza 
del  reato  di  cui  l'art.  320  C.  P.  basta  la  sem- 
plice somministrazione  di  materia  che  si  sa 
nociva  alla  salute  senza  interessarsi  se  la  no- 
cività  dipende  da  volontà  o  no  degli  imputati. 
Concludeva  quindi  per  la  conferma  totale  delia 
sentenza. 

L'  avv.  Calabi  ribadendo  le  chiare  e  fon- 
date argomentazioni  del  collega  suo  avv.  Bo- 
naiuto Levi  concluse  nello  stesso  senso. 

Il  Tribunale,  accogliendo  la  tesi  defensio- 
nale, applicò  una  semplice  ammenda,  accor- 
dando U  beneficio  della  legge  del  perdono. 


(Ci  risentiamo  di  pubblicare,  nel  prossimo  numero, 
alcune  nostre  osscì-vazioni  in  marito.  N.  d.  R). 

OFFICINA  COMUNALE  DEL  GAZ  ILLUMINANTE 
TRIESTE 

Presso  r  Officina  Comanale  del  faz  jllamldadte  è  da 
allogare  la  costruzione  di  un  gazometro  a  vasca  metallica 
della  capacità  di  20.0(^0  me. 

Le  condizioni  dell'  appalto  si  possono  avere  dall'  uf- 
ficio d' amministrazione  dell'  officina  stessa  In  Trieste 
Via  Campanile  N.  6. 


Grkspan  Emanukle,  gerente  responsabile 


Tip.  dell'  Istituto  dì  Arti  Grafiche  -  Venezia 
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fabbriche  cor   ikiate 
candescÉÌnz  \a  gaz 


PADOVA   ^ 


LLB  cnuk   e   colkidinnate   di   ogni   tipo   e   grandezza 
lU  p^r  gaz  ftollif  pressione  e  per  lampade  intensivi-  (Kih« 

Specialità   la  reticells   per   Beccl    e» 

iTO   di    Nitrati    di    Torio  e  Cerio    —    Reticelle   grcggìe      {^ 
httodin  ecc.  ecc.  *j« 


;3£»   spirito,    Petrolio, 

\%,  Lictt,  LorMl;,  Srtriofi.  DtMroon.  M«.t 

i-eeclatU 

i   di  amianto    —    Etere   — 


'  GIORNALE  DEI  LAVORI     ''BEICI  ™>- 


Monitore    economico  -  industriale 
DIRETTORE  COMM.   ACHILLE   LON 
Dlrciiotie  e  AnnlBtsIrixloae 
ROMA   —    Via  Federico  Cesi,  45   —    Telefono   mt» 


là 


^. 


n  penodico  tecnico-politico  più  antico,  autorevole  e  difTuso  del  Rcg 

Si   pTj.'b'blica,   og-iìl    m.ercoledJ. 

rexxo   d'abbonamento    L.  20   l'anm»;   stine-^lre    L.  12;    estero    per 
tetro  richiestii  si  mandano  gratis  numeri    di  saggio. 


un 


Hiifiiiiniiiiinmtnnititnt: 


IL   MESE  SCIENTIFICO   e   INDUSTRIALE 

^%t'vl«t£fc  azxalttiof»  delle  Tf^-vlst^  nTeonlolie 

33^  Boulevard  des  aitigaollcs,  PARIGI         Vìa  Carlo  Alberto,  3,  TORINO 


"ofim.  pttbblÌL-ata  nullo  D  pcttronaio  dvftK  •etenxnli  pid  illusirì  dcllti  Kranrui.  In^-hilieriu.  Gcrmunì.i.  AinMria. 
am.  Suii  l'niii.  ecc..  <M  i^iiEni  nicac  il  fùusMtt/o  pratk»  ti i  600  mieliott  nnict^ll  scelti  fm  k  nH*morÌc.  artKwll 
hhlvrati  in  tulk*  il  tmmdo.  in  ìiikIcbc,  in  tcilcMx>,  in  francctKr,  in  iuUanu.  In  ruwto,  ecc.  ^)ucsui  puhlOìcsuione 
^1i  Imlnnrialt.  ai;!!  InK^Kncri,  iiì  Htiiunxicri.  )ndu»tHaH,  mi  ProfciMurì.  ai  Chimici,  e  a  tulli  coloro  che  hnnoo 
M  da  (liiiMTrr  ]><i  \.\  It-tiiiru  e  i:ran(lc  hi>ui<;:iti>  ti'  essere  informati. 

ANNUO  L  25:  Prcuo  dt  cUtfcun  fMcìcolo  di  IM  paffne  L  2-  Numero  di  uccio  fnìh  dietro  domandi 
UPnCIO  TECNICO  DEL  Hi   S.  I.  .  33,  BoulcTird  dn  Ballcnolt».  PAftlQI 


POZZI  TUBOLARI 


SISTEMA  TBIELE  d:  BORING 

SPECIALISTI    PER    LA    RICERCA    DELL'ACQUA    NEL   SOTTOSUOLO 

IMPIANTI  PER  ACQUA  POTABILE 

X>^x*   coiYi-ixxit,   lz&cl.va9ti*l  Ali   e   cmu-pshsii&e 

'T*D|\/CIIA7I^M|     per    tondaffl    minerari    di    qnalanque    profoodlii 

eoa  Kalpclki  a  pcrcnuloac  a  cnroaa  di  dlamaaie 

E.  STIERLIN  -  Milano,  N.  I  via  Canova 

Sludt  •  prsvanttvi  a  rìchietU 
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DI  VANDERPOL  MALDANT  &  DUPOY 

MILANO    —     NAPOLI     —     PARIGI     —     LIONE 
Miiano,     Via    F.    Confalonìeri,    2j 


K' 


Misuratori  a  livello  costante  invariabili  insifonài^ 
■\      tipo   "DUPLEX,,       ^^^ 

jyii^Sìuratori   sistema  ordinario 

curatori  invariabili   inslfonabili  ■»  it  *.m 

r      *<^'*;Misuratori  aspiranti 

NiiSvratori  per  acetilene 

* 

tipo   speciale 

.    Misuratori 
a  pagamento  anticipato 
j  Tipo  per  acetiienB  |        Misuratori  di  fabbricazione        I  tipo  "  QupK 

Rubinetti  in  ottone  e  metallo  antifri: 
Tipi  speciali  per  misuratori 


MOTORI  A  GAZ 


DEI  nOTUltl  A  lUZ  DI  URBUfSt:  FOSSILE  •  ACETILENE 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^      ■  PETROLIO  .  ALCOOL,  con  MOVOljRAPIE  DEI  QAZOOb^l 

^■^"^^^"^^^^"^^^^^^^^^"      PER  OAZ  D*  ACOl'A  •  QAZ  POVERO  •  Oji  Rkh*  •  Qji 

HAriLIALE     TE(>RIC:0-P[MTICO    «e      detti   *lli   torni    .    0»    IKm^M    .  0.1   Slrathe    ■   *mi 

-«ber  •  Gai  Stront  •  Uai  Joakcn  -  fui  d'  ■ria  -  (Ui  Sìcnn»  •  rum  0M«.  cu.  ■  OAZOGEM  AD  ASPI- 

ilcBtn-.    T3>l<»r.    LcricAuchei,    Plenon.    Wlnterlhur.  ecc.  -    GAZOOEM    A   COMBLSTIONE  ROVESCIATA  • 

I  ALTURlDtrrORI.  CAKIIIRATORI.  ecc.      con  IM  incUeal. 

Ih  vm(ii4a  prt^so  la  mtstra  Afnivhiis/raztuuf  n  L.  4.50 
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CATALOGO    GRATIS    A   RICHIESTA 
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Lecco  -  "Fìmilio   Colc^xrxtoo  -  Leood 

fornì  a    doppia  ricupera^ forje,  a  ricup^razìorie,  a  scrr,iricuperashne,  a   grigììa 

ptomi  ^ii^tcìiu  con  (iJiraii.;M  M  co>i«umo  M  combuMibtk  e  M  km 

INPIAXn  COMPLini  DOmCINE  A  OAZ  -  VASCHE  DA  QAZOMETRO  IN  CEMENTO  ARMATO  ED  ALTRI  SISTEMI 

TtsU  tit  siorif  ti  r/iiit.inni  Morton  -  Condtittutf  /vr  ^tti  «v/  acqua  p\*hìhtlf 

I-oitii   uiltLiltiit'iilt;   Iti  (.-iiMnt/hinv   \*e\  ot'riciiM    u  >;iLf 

Hnh   4  dj  9  itorlt  -  Mm.  3  tfi  7  storti  -  Im.  2  tfi  6  starli       Rm.  4  la  4  sUrli  -  Iva.  2  4a  3  Mirti 

PREVENTIVI    A    RICHIESTA 

S"rii>  Ammiiu^u.ilufi' 

ildla  DiiU  IrtK.  Qnw»l.    B«ruff«ldi  e  C  di  Casielld  «ifini  l«ca* 

Offici»  lU  ciMilruiionl  tncccanklir  t  raelalliche  ciin  InnJcrfa  hi  tlrijia  rd  iltrl  ncialtl 


STUDIO  TECNICO  INDUSTRIALE  PER  GAZ 

CAP.  VITTORIO  CAL2AVARA 

EBfTMHMcnaic  Bau  imm  mMca  '  il  oaz 


oc  .-5   o 


Fr.  WINKELMANN 

46,    ruo    Stévm,  BRUXELLES 


Specialità  bella  Casa 


solo  e  Trero 


Cemento  Vulcanico  Refrattario  WINKELiiAANN 

il  solo  r«siitenle  illa  temperatura  di  2.000  gradi  Reaumur 


Venticinque  nnni  d'esj>erien7^T  c»i  il  ronsidercvote  nu- 
mero di  officine  a  Raz  di  oRni  paese  che  continuano  ticniprc  a 
valersi  di  questo  cemento,  litmus/rarto  suffidentemenie  la  SIM 
iacontextiìhifr  superiorità  sopra    lutti  i  [irndntti  similari. 

Il  Cemento  Vulcanico  Refrattario  WinKCLMAHO 

conviene  ed  e  adaito  siiccialnienie  per  otturare  con  molta 
rapidità  e  solidità  i  fori  die  possono  prodursi  nelle  storte  a 
gaz  allorché  .sono  in  funzione  e  riscaldate  quindi  ad  altissi- 
ma temperatura,  ovviando  cosi  all'  inconveniente  della  spe- 
gnitura dei  forni  per  eifeituare  le  dovute  riparazioni.  In 
grazia  poi  alta  plasticità  e  grande  resistenza  del  mio  Cemento 
speciale,  naturale,  le  riparnziuni  eseguite  col  medesimo  hanno 
una  durala  di  circa  8  o  9  mesi,  e  perciò  non  è  necessario 
rinnovarle  frequentemente. 

Kcco  (juindi  i  vantatici  della  straordìnarìft  proprietà 
pi  questo  mio 

fienento  Vulcanico  Refrattario  WIDK£LMANN  : 

I."  Non  occorre  ripetere  frequentemente  le  rijMirazioni, 
queste  essendo  durabili>»sinie,  se  perfellainente  eseguite 
secondo  le  mie  istruzioni  : 

2.0  II  gravissimo  inconveniente  che  può  dcri\*arc  da! 
tenere  storte  in  azione  e  quindi  riscaldate  a  bianco  esposte 
per  un  spazio  di  tempo  as^ai  lungo  all'  aria  fredda  o  ad 
una  brusca  variazione  di  lemperaiura,  con  pericolo  che 
nuovi  f(irì  si  verifichino,  è  pienamente  evitato. 

Ne  risulta  quindi  di  conseguenza  che  tutti  gli  articulj 
similari  che  non  resistono  almeno  una  campagna,  sono, 
anche  a  prezzi  inferiori,   n)ol  to  piii  cari  del 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WIOKeLMRNIt 


GIUSEPPE  BROSSO  Agente  generale  per  l' Italia 
Via  Baretli,  2  —  TORINO 


Presterà  di  domandare  Catalo^bi  ed  istruzioni  inviati  gratis  e  franco 

a  fr.  UIRKELMAnn,  46,  rue  Stévin- Bruxelles 

oppure  a  GIUSEPPE  GROSSO 
I^^^^:  Via  Baratti,  2  Torino  "^^^^Z. 


Seghe  e  Macchine 

per  la  livofazione  del  Li  E  G  N 

fornisce  lo  Statillimenlo  di  Coslrviioni 

Ing.  ERNESTO  KIRGHNER  &  C, 

\  Lipsia-Sellerhausen 


Preientlvi  e*  CaUlotiJ 
ralls  a  rlchlwta.  — 
Pisui  8  DondlzJonì  ili 
paamBnto  eoOBiionall, 


FILIALE  CON  DEPOSIT( 

MILANO 

Via   Principe    Umberto.    34] 


Società  Anonitìia  -  Sede  in  FIRENZE 

Stabilimento 

in  PORTOVEGGHiO  Di  PiOMBINOI 

Capitate  sodale  L.  2.625.000 
••< 

FABBRICAZIONE  SPECIALE 

M  Tlubi  in  (Bbisa 

per  Hcqua  e  (5l 

Accessopì   pei'  condotture 

Specialità  Sifoni  per  <3j 


Accessori  per  Motori  e  rindnstria 

Àsplntorl    (lt>l    iiia   Etìkv    ~-   FI 
Waaoftr  nini,  n  40u0*  —  Pomp8  in  _ 

^^^^  -  Aste  fissslMli  ptT  puliri.-  canali  e  coti 

£   ^^^1^,     ''^'''      '  Fftltra-forrd  per  baMiunentu  mcrtr 
Metalli  biaiiolii  —  RobinvIteriA  e  pure- 

l"TÌn     iu    grh    eoe.     —     Oiraointschi. 
^^^        iniettori.  Miiiiornotrì  -~  Kk^THUtn-  Rainbdw 

t  ^H^B  por  aiiinioniin»  oco.  —  Sallatori  V  Llftoldo 
^  l^^B  «a  saldare,  luUtura  i^omlutti  goi)(u-«tor 
ecc  —  Oroloai  da  guardie  —  Ventilatori  —  C attua  £b- 
iluHtriiili  —  Brlcchettatpicl  per  coke  ooc  —  Filtri  — 
Bcr»  trafilata  lucide  <Ji  nvoiftìo  —  eco  mo. 


Teiìpono  826 


RIVISTA  TECNICA    MENSILE   ILLUSTRATA    DELL'INDUSTRIA    DEL   GAZ.    DELL*  ELETTRIC 
ACQi;Er)OTTl  E  DELLA    MUNiOPALIZZAZIONE    IN    V 

^^==       Editore -Direttore    Gap.    VITTORIO   CALZA  VARA 


ABBC)NAMf..sìL'  Ann'    )  L.  20  ^  Unione  P<isrAir  L  25  =  L's  m  mlr.i  ^fipm<.\to  L  2 


VITTORIO  CALZA  VARA 


MOTORI  A  GAZ 


DEI  MUTUKI  A  lUZ  DI  CAMBONE  FOSSILE  -  ACETILENE 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  -  PETROLIO  .  ALCOOL.  a>n  MONOQRAHE  DEI  QAZOQENI 
^'■■"■■■■^^^^^^^^■^^^^^^^"  PER  UAZ  D'  ACQIA  •  OAZ  POVERO  •  Qai  Rlctic  -  Oai 
K  r\AnUALE  TEORICO-PRATICO  K  dcxll  aiti  (oml  .  On  Dow«m  •  Oai  Slrjdic  .  liMi 
DalwicMIdKhcr  •  Gai  Slroi|  •  Gat  Jonkcnt  .  Oai  d'aria  •  Oac  Sitma»  •  Cut  Olla,  cu  .  CiAZOfìENI  Al)  ASP1- 
tAZIONE  Bcnfcr.  Taytiir.  Lcncauchcz.  Picmm.  Winlerlbitr.  ecc.  •  QAZOCEM  A  CUMBLSTlONE  ROVESCIATA  < 
OAIOOCNI  ALlTIWIUUnOKI.  CARBtRArORI,  ecc.  -  cim  ItO  inctaloal. 

/«  x^ftMtia  /'rr^sòo  la  nostra  Ammimstrasiont  a  L*  4.50 
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CATALOGO    GRATIS    A   RICHIESTA 
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forni  a    doppia  ricuperayior^,  a  ricuperazioqe,  a  senjiricuperasione,  a   grfgiia 

Pcopit  «utcnit  con  tiJirAit.uji  M  consume  M  combtutlbtU  t  di  u«a 

LHPtANTl  COMPUTI  D'OFFICILE  A  OAZ  •  VASCHE  DA  OAZOMETKU  IK  Cfc,HENT(^  ARMATO  IO)  \LTIU  SISTEMI 

Tési*  di  storte  a  chiusura  ^forhm  -  Condutture  per  ga»  td  orqua  potabUt 

t'omi  .itttiat mente   in   cnstnu-innc  per  officino  a  gmi 

■ml  4  di  9  ilom  -  Niim.  3  di  7  slorit  -  Nim.  2  lU  6  itorla  -  Rvn.  4  «i  4  iltrli  -  %m.  2  «i  3  MmIi 

PREVENTIVI    A    RICHIESTA 

Socio   Amminiirtratorc 

della  Ditti  Ing.  OtmkI.    Baralliltfl  t  C.  di  OmcDo  «opra  Xjcxco 

Officina  di  cuiitinitioai   meccaniche   e  metalliche  eoa  fonderìa  in  ^ì*»  ed  altri  iietalll 
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STUDIO  TECNtCO  INDUSTRIALE  PER  8A2 

GAP.  VITTORIO  CAt_ZAVARA 
DlrtMr*  TtMlM  iilla  SatIM  ttftU  ImM>  fU  V  MmMé  M  lu  tf  CMiMM 

mrHtsncTTM  anu  «nn«  natica    il  gaz 

latria.  X  ÌIjm  LmOt  itcOi  Ainw  j*ff/ 

l*Tv«mttrl  -  CuMSBtU  -  AulM  di  gM  *  lU  «wW«l  tanU  tan  apyiwlia 
ti4c<<Ja  n/Aria*  a  (u  par  r«|»tlni«NU  -  CcHwtla  MmmARc»   >    laip^iU 
ri>Rirkd'1tufft<ia«a  tv  -  Hai*  «U  It-llm»  pw  ciaiwilUidaw  J  mnn  «anrirti» 
<>klk  ("'"•'IpAll  ftiVMi*  tr.itkb*  rulw»a  Mt  aMaf«(attt«h  IUrtHa|  —  TIPT 
\tt.t  contrUui  p«t  t  cu«*l  >  !<«'•   c''  «luillnKl  .Vth   inawit*[^u«>#li— . 


? 


?1 


ti 

u 

ni 

«-■ 

rt 

^ 

< 

'-    'f 

^^ 

oc 

:B    - 

UJ 

*"~*  ^-- 

H 

rt 

< 

rt 

s 

,5  ■ 

■7. 

e 

F 


""»"•■  .(^„./v( 


' .  1 


II"  I. 

■'   «uri- 

tììKE: 

^■"-'•fe-a-ncrB 


i  : 


ti  i 


"'•■*'..</;; 


"•«•'•■  u»,/,» 


-  *' ^    "-Ì-IJ^-.- 


■m    ^    U    . 


*'-'■ ...... . 


^:ùm 


«ii»r.. 


«<l*llf 


'    ,  X 


^r^^r.-r- 


'■■   '■'ii.iii 


'   '"/  11»! 


-i 


A» 

— 

i. 

' e-  ...  ..,.,:* 

.,:  i 

«vie.     1 

•■--  -..^  / 

^     / 

%% 


Seghe  e  Macchine 

per  la  lavorazione  del  IlEGflO 

fornlsofl  lo  StabllirriBnto  di  CostruilonL 

Ing.  ERNESTO  KIRGHNER  &  C. 

Lipsia-Sellerhauseii 


h  WINKELMANN 

46,    rue    Stévin,  BRUXELLES 

Specialità  bella  dasa 

solo  e  -^ero 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WtNKELMANN 

n  solo  resistente  alla  temperatura  di  2.000  gradi  Reaumur 


Venticin(]iie  anni,  d'esperienza  ed  il  considerevole  nu- 
mero dì  officine  a  gaz  di  oj^ni  paese  che  continuano  sempre  a 
valersi  di  questo  cemento,  dimosfrtvio  sufficientemente  la  sua 
incontestabile  superiorità  sujjra   tutti  i  prodotti  similari. 

Il  Cemento  Vulcanico  Refrattario  VIINKELMAHO 

conviene  ed  è  adatto  specialmente  per  otturare  con  molta 
rapidità  e  solidità  i  fori  che  possono  prodursi  nelle  storte  a 
gaz  allorché  sono  in  funzione  e  riscaldate  quindi  ad  altissi- 
ma temperatura,  ovviando  così  all'  inconveniente  della  spe- 
gnitura dei  forni  per  effettuare  le  dovute  riparazioni.  In 
grazia  poi  alla  plasticità  e  grande  resistenza  del  mio  Cemento 
speciale,  naturale,  le  riparazioni  esejruitc  col  medesimo  hanno 
una  durata  di  circa  8  o  9  mesi,  e  perciò  non  è  necessario 
rinnovarle  frequentemente. 

Ecco  quindi  i  vantaggi  della  straordinaria  proprietà 
di  questo  mio 

Cenento:  Vulcanico  Refrattario  VIIDKELMANN  : 

i.°  Non  occorre  ripetere  frequentemente  le  riparazioni, 
queste  essendo  durabilJssime,  se  perfettamente  eseguite 
secondo  le  mie  istruzioni  : 

2.0  II  gravissimo  inconveniente  che  può  derivare  dal 
tenere  storte  in  azitme  e  quindi  riscaldate  a  bianco  esposte 
per  un  sjiazio  di  tempo  assai  lungo  all'  aria  fredda  o  ad 
una  brusca  variazione  di  temperatura,  con  pericolo  che 
nuovi  fori  si  verifichino,  è  pienamente  evitato. 

Ne  risulta  quindi  di  conseguenza  che  tutti  gli  articoli 
similari  che  non  resistono  almeno  una  campagna,  sono, 
anche  a  prezzi  inferiori,  molto  più  cari  del 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  VIIOKELMANN 


Preign!lil  e  Cataloghi 
gratis  a  riohlesU.  — 
Frani  a  ocndlilon)  di 
pagamento  sDoailonall. 


FILIALE  CON  DEPOSITO 

MILANO 

Via   Principe    Umberto.    34 


GIUSEPPE  BROSSO  Agente  generale  per  i' Italia 
Via  Baretti,  2  —  TORINO 

Pruina  di  domandare  Cataloghi  ed  Istruzioni  Invitti  gratis  e  franco 

a  Pr.  WinKELMANN,  46,  rue  Stévin  -  Bruxelles 
oppure  a  GIUSEPPE  GROSSO 

,  Via  Barettj,  2  Torino  =^= 


Ulti  Forni  e  Fontoia  i\  P 


Società  Anonima  -  Sede  in  FIRENZE 

Stabilimento 

In  PORTOVECCHIO  Di  PIOMBINO 

(!npìtale   sociid^*  1-,   2. (135.000 


FABBRICAZIONE  SPECIALE 

bi  lEubi  in  0bisa 

per  Hcqua  e  (3a3 

Accessori   pen  condotture 

Specialità  Sifoni  per  (Bas 


Accessori  per  Motori  e  l'Industria 

Aspiratori  del  ^ax  Enkv  —  FìrsnietFO 
WaQcer  sino  a  4000"  —  ?amp»  in  genere 

—  Asta  Arsitili  per  pulire  canali  e  con- 
■lotti    —  Faltro-farrd  par  baisamentu  motori 

—  Metalli  Uiancliì  —  Rolìinetteria  e  pom- 
porìa  in  r^rèa  eoe,  —  Bar^clnisclì^r 
Iniettori,  Manomfltri  — =  Elevatore  Rainbow 
por  ammoDÌaria  ecc.  —  Qaliatori  e  Li^BLd? 
aa  aaHare,  laolatura  coudotti   genorator 

eci!.  —  Orologi  da  guardie  —  VaotiUtorl  —  Catene  in- 
duitriaii  —  Bri«lwttatrici  per  coke  eoe.  —  FÙtrl  — 
Barffi  tn^Utd  lucide  di  acciaio  —  eoo    eoo. 
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Telefono  826 


IL  GAZ 


WVISTA    TECNICA    MENSfLE    ILLUSTRATA    DELL'INDUSTRIA    DEL   GAZ,    DELL' 
AOQUEOOm  E  DELLA   MUNIOPALIZZAZIONE   IN    ITALIA  K««K««««Km 

^^^^^^      Editore -Direttore    Gap.   VITTORIO   CALZAVARA 


Abbonamento  Annuo  L  20  ^  Unione  PosTALr.  L  25  =  Un  numero  separato  L.  2 


VirrORIO  CALZAVARA 


\A  r^T(^  DI         A        C^l  A  7      ^^'  MOTORI  K  GAZ  DI  CARBONE  FOSSILE  ■  ACETOEffE 
^'*^^^    ■    WIX*         i»         VJr^Z^       .  PETROLIO  -  AIXOOL.  CAD  MONOCi&Anf:DF.iaAZOOE.M 


K    HAnUALE    TIÌORICOFRATICO    « 
fUmU^fklachtr  •  Osi  Stroii  •  Ou  Joaktr»  -  Qai  d'  «rti 
RAZIONE    Bestcr,     Taylor.    Lenuiachci.    Pierrao.    Winterthor.  ecc. 
OAZOGENI  ALTOKIOinOKI,  CARBURATORI,  ecc.  •  n»  IM  incIriaBL 

/«  vendita  prensv  ia  nostra  AtHmtnisiraziott*  a  /..  4.50 


PETROLIO  -  AtXOOL.  eoa  MONOGRAHE  DEI  OaZO^EM 

PER  <iAZ  n'  ACOIA  -  OAZ  POVERO  ■  Qu  Rkbé  •  Ou 

dcfil  atti  IotbI   •   Oat   Dowmm    •  Q»  Stnckc  •  0« 

•  Oat  Sé«MiH  •  Gai  Otto,  tu    •  OAZCOENl  AD  ASPI* 

OAZOTiENI    A    COMBUSTIOSe   ROVESCUTA  • 
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Prim  faUrka  anlonst»  d)  yaéM  nfnttarì  ftadkb  >«l  tlM 

SAVONA  N.     BARTOLI     &     C.        SAVONA 

Olylema  d'  «n^r*  •  M*dasllfc  d'  «ro  ft  dtvtrft*  S«p««l«i«al 

Si>rcMi!ltà  in  Sl«rt«  |>n  C».  per  «olfara  di  aitbooio.  prr  imulnill  chuntal, 
per  lAitannc  anifwiiilT,  i>ci  ceraintra  ecc. 

■ottoni  pVStt  sysclall  'It  riimlnnitnF  ^rma  r  Mtamiovr  pet  ungine 
Jl  «MJ.    «Jeturikri-.     f-il-IrL'  In     >ll     [.{.>|<.iii     cliiiuio.     t«U<ntc,     (unii   p«t  *»»f»  » 

ivnmiiii,  tir    -    Dv^oBlto  di  terra  r«fr*lt«rl« 

CATALOGO    GflATIS    A   RICHIESTA 
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Lecco  -  Elxrxilio    C2oloxn.lDO    -   Lecco 

Forni  a   doppia  ricuperasiorie,  a  ricuperazicrje,  a  sen^iricuperajione,  a  grigìia 

pxQpx\  iìAUmx  con  aataniU  M  consumo  01  combudttbllc  e  M  km 

MPlAKn  COMPLETI  DOKTiaNE  A  GAZ  •  VASCHE  lU  GAZOMETRO  IN  CEMENTO  ARMATO  EO  ALTRI  SISTEMI 

T€st€  di  storte  a  chiusura  Mortori  -  Cofuiiitture  per  gaz  ed  acqua  potaòiU 

h'cirni   .uiualnu-ntc  in  coMnixinnc  per  oflicinc  ,i  pm/ 

liB.  4  «a  9  x\w)à  -  NiB.  3  lU  7  tUrli  -  Nbii.  2  da  6  ilorto  -  Nia.  4  ia  4  itvto  -  Iw.  2  di  3  itsrta 

PREVENTIVI    A    RICHIESTA 

Socio  Amministratore 

ddla  Ditta  Ing.  Onml.   Baraffaldl  e  C.  <lt  Oim«IIo  mpn  L«(«n 

Officina  di  co9tmtÌoiiI  meccaniche  e  meulliche  con  tonderla  In  fUia  ed  altri  metalli 


STUDIO  TECNICO  INDUSTRIALE  PER  GAZ 

CAP.  VITTORIO  CALZAVARA 
OMlN*  TiMlaa  4»lli  tieMI  Civfli  tmitt  tm  l' liliali  ad  te  ■<  OmkiiM 

(BirM(«iiTTWE  iati  irniTi  ncnca    il  QA2  . 

ffmtmim.'s.  tm  Càllf  étOà  Mw«  jétt 


('"•-'iitUi  —  CwOMlti  —  AuAlW  di  (M  «  di  ArbwU  llwUll  «dm  ftmààt 
|.u, -.U  oficliia  m  gUM  t^tt  ««fintoMali  -  U«blMlla  httnwtiHa  -  ti«pà«Mt 
(nitii<tm  di  nrActn»  ■  BkJ  -  ^1>  lil  Iattura  prr  fWiaalUncNtv  Ul  npm  lM-«ltllr 
oMU  iirfnnp*!)  UiVMr  f  r\ulebc  ttalUMc  «1  nUn  (nltir  te  RItìmwI  —  BÌWk>- 
itn  a  mmiilru  |mt  •  KwàM>  r  |xr  dtl  Mwfiuai  JrtU  M«i«tci|ttUMMlDa*. 
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Fr.  WINKELMANN 

46,    rue   Stévin,  BRUXELLES 

Specialità  6ella  Casa 

colo  e  -^ero 

Xemento  Vulcanico  Refrattario  WINKELMANH 

Il  solo  resJsicnle  alla  (eniperalura  di  2.000  gradi  Reaumur 

Venticinque  Himi  d'esperienza  ed  il  considercvulc  nu- 
^ncri)  (li  officine  a  gaz  di  ogni  paese  che  coniimiano  sempre  a 
valersi  di  questo  cemento,  dimostrano  su/ficienicmfsit€  ia  sua 
incoHiestahik'  superiorità  sopra    tulli  Ì  prudutli  siniiliirj. 

Il  Cemento  Vutcanico  Refrattario  VIinKCLMAIir) 

conviene  ed  è  iulatio  siietiaiineiite  per  otturare  eoii  mi)lta 
rapidità  e  solidità  i  fori  che  possono  prodursi  nelle  storte  a 
gaz  allorclii:  stiuu  in  funzione  e  riscaldale  quindi  ad  altissi- 
ma temperatura,  ovviamlo  cosi  all'  inconvenieule  della  spe- 
g^nilura  dei  forni  per  etì'euiiare  le  dovute  riparazioni.  In 
grazia  poi  alla  planticilà  e  f^'ninde  resistenza  del  mio  Cemento 
speciale,  naturate,  le  ripara/ioni  eseguite  col  medesimo  liannu 

Luna  durata  di  circa  8  o  9  mesi,  e  perciò  non  è  necessario 
rinnovarle  frequentemente. 
Ecco   quindi    i  vantaggi  <Iella  straordinaria  proprietà 
di  questo  mio 
I  Cemento  Vulcanico  Refrattario  VHOKELMAnfl  : 

I."  Non  occorre  ripetere  frcqucntenienle  le  riparazioni, 
queste  essendo  durabilissime,  se  jjcrfetiamcnle  eseguite 
secondo  le  mie  iiìtriieioni  : 

2.^  Il  Kravis.sÌino  inconveniente  che  può  derivare  dal 
tenere  storte  in  azione  e  quindi  rÌMnldale  a  bianco  cs|)ostc 
per  un  s|iazio  di  tempo  assai  lungo  all'  aria  fredda  o  ad 
una  brusca  variazione  di  tenijicratura.  con  perìcolo  che 
nuovi  fori  si  verifichino,  t  pienamente  evitato, 

Kc  risulta  quindi  di  conscKucnza  che  tutti  ^li  articoli 
BÌmllari  che  non  resistono  almeno  una  campagna,  sono, 
anche  a  prezzi  inferiori,  molto  più  cari  del 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  MJlOKELMAnn 


GIUSEPPE  GROSSO  Agente  generale  per  l'Ililia 
Via  Baretti,  2  —  TORINO 

Preghiera  di  domandare  Cataloghi  ed  Istruzioni  inviati  Rratis  e  franco 

a  Pr.  UinKeLMAnn,  46,  rue  Stévin  -  Bruxelles 

oppure  a  GIUSEPPE  GROSSO 
■  Via  Baretti,  2  Torino  ^^^^= 


^^ 


Seghe  e  Macchine 

per  ia  lavorazione  dei  li  E  G  fi  O 

fornlsoe  lo  SUbilitnento  di  Ccitruilml 

ng,  ERNESTO  KIRCHNER  &  C. 

Lipsìa-Sellerhauseii 


PrmfllWI  e  Cataloghi 
gritls  %  rlohlQsta,  — 
Preiil  a  condizioni  di 

pagamento  eooe»onall. 


KIIJALE  CON  DEPOSITO 

MILANO 

Via   Principe    Umberto.    3+ 


Sociftà  Anonima  -  Sede  in  FIRENZE 

Stabilimento 

In  PORTOVECCHIO  DI  PIOMBINO 

Capitale  sociale  L.  2,635.000 
FABBRICAZIONE  SPECIALE 

bi  nubi  in  (3bi3a 


per  Hcciua  e  6a. 

Accessori  per  condotture 

Specialità  Sifoni  per  (5a, 


Accessori  per  Motori  e  l'Industria 

Aspiratori   -I-jI    giù:    Enko   —    Pirometro 
Winaor  -^iti'i  a  woO"  —  Fcmpe  in  gene» 

ÀftO  flOSSibUi  per  pulir»  «Anali  o  oon- 
dotti  -  Pflltro-fBITO  per  bAftani«ntu  lOotori 
-~  Molalti  biaiiolti  —  KobinAttona  <^  fioni- 
n«rin  in  j/rrj?  eco.  —  Siraclnescha, 
Iniottnri,  Mnaometrì —  El«tRtorr>  Uninlinn* 
p<ir  ntnirnmiaoa  eoe.  —  SlliatOTl  e  Liquido 

ai  isddin,  Isolaton   roiidotti   generMor 
.'tv.  -  -  OpoIoi^  da  ga»rili   —  VwUUtwi  —  Catone  in- 
iiTiHtriuli   —  Bricehettatricl   per  04)ku  ecc.  —  Rltrl  — 
Barn  trafilate  lucid«?  di  acciaio  —  v,:c  ter. 


Venera  1'  Gennaio  IQ07 


(Cooln  Corremo  colla  Pv«U> 


Anno  V-^-  ^ 


TEi.rFoso  826 


IL  GAZ 


Tf, 


'826 


RYVrSTA  TECNICA   MENSILE    ILLUSTRATA  DELLE    INDUSTRIE    GAZ,      ELETTRICITÀ, 

ACQUEDOTTI  e  i>eua  MUNICIPALIZZAZIONE  .n  ITALIA 

:rr=ZZ      Fditore- Direttore    Gap.   VITTORIO   CALZA  VARA    :^^=^: 


Ae;h  'SAMLNTO  Annuo  L.  20  —  Umcae  Postale  L  25  =  Un  numeri»  st^cARAro  L.  2 


Lecco 


Lecco 


forni  a   doppia  ricupera^icrie,  a  n'cupcraziorie,  a  serrjirt'cupcrasìcne,  a  griglia 
pToi^rl  ettftcmi  con  (iJitdiisu  di  coniamo  01  cc*mbn«tibtlc  e  M  xt*^ 

MnAKTI  CU.HPUìTl  OOFFICINE  A  GAZ  •  VASCHE  DA  OAZOMETIIO  IN  CEMEfrO  ARMATO  CD  ALTRI  SISTEMI 

Ttsié  di  stòrti  a  chiusura  Morton  ~  Contini  ture  p«r  gas  ed  actftitt  potabile 

Korni  attualmente  in  mstru/innf-  per  ofricinr  .i  ifar 

liM.  4  «I  9  ilorli  -  Nnn.  3  li  7  itofli  ~  Nw.  2  da  6  itorit  -  Im.  4  da  4  dorti  —  Int.  2  tfi  3  Hflrti 

PREVENTIVI    A  RICHIESTA 
Socio  Ammjnifitnitore 

dellji  DìttA  Inir-  Grossi,   Baralfildl  e  C.  di  CutcUo  «opra  Letco 
OtficiM  di  co^tnxinal  mecculclM  «  neUlllchc  con  loodcrìii  in  ihlu  ed  alirì  oieulll 


Prìioa  fabbrica  nazionale  di  prodotti  refrattari  fondata  nel  1864 

Savona -N.  BARIGLI  8t  C. -Savona 

Diploma   d'onore    e    Medaglia   d'oro    a   diverse    Esposizioni 

Specialità  in  Storte  per  gaz,  per  solfuro  dì  carbonioi  per  prodotti  chimici,  per 
carbone  artificiale,  per  ceramica  ecc. 

Mattoni  e  pezzi  speciali  di  qualunque  forma  e  dimensione  per  officine  a  gaz, 
ttdcrurgiche,  fabbriche  di  prodotti  chimici,  vetrerie,  forni  per  calce  e  cemento  ecc.  ^ 
Deposito  di  terre  refrattarie. 


Società  ItJlianJ  per  le  ùislnitiuai  in  Ccmentu  Armalu  e  per  TLTTE  le  APPUCAZIOM  dd  CEMENTO  In  ULNLRL 

F.»^^'  VENDER  Ino.  LEOriARDI  &  C 

lihtow  1^48  Piazza  Cavour,  5  *  MILANO  ^  Piazza  Cavour,  5 


TcletdBo  U^ 


Costruzioni  in  Cemento  armato 


CIVILI  P  IKIìUSTRtALI  -li  rt»*i<ui>i<M  (m4c   ed   tttpwuflu    ran>t<)MMc   t*M    UuimU   t    Itocckl  Ih 
rr  (111  |4ii  mi-l'tfi'  t  TU'idl  ■latmi  OfccMihl 

=  SOUMTÀ  -  ECONOMU  -  ESeOlZlONE  PERFETTA  ^ 


Costruzioni  complete 


iwr  IgrìiiM  •  A(soc4aUI  -  S«niol  «  ToiaiMi  <U  Agni  imn  •  tsMtitk.  «cT.  «r>e. 


ScmMk'CMhU  •  Il 


STABILIMENTO  IN  MILANO  Sinida  Vigo-anese.  1 13  (S.  Cristoforo) 

per  U  labbrlcailoac  dd  HaiiiMi  e  ddle  T«c«<e  to  C«Maio 

Macchine  apecialit  trasportabili  per  la  fabbricailonr  a  mano  del 

MATTONI,    BLOCCHI,    TEGOLE    in   cemento    e    sabbia 
Ultima  Creazione  MATTOMIERA   TPASPORTABILEJlrcvritau 

con  ptoduuane  Karsnijia  dì  triwlli  ■allool  al  (iarM  t-uo  un  mUd  oi<«tiuio 

tmpm^atu  M  ml*if  a^pttiMammtm  tgwt  Ittita  m4  it^n  mWm  É¥r  i^>«M>t.  L^Htmtlfn.  Arr%.-*JI-rK 
Solute,   iUif^t.  rrt.  ' 

INVIO    FRANCO    DI    PROSPKTTI    DIMOSTATIVI    A    RICHIESTA    ^^= 
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Seghe  e  Macchine 

per  la  liwizne  iti  li  E  G  H  O 


knàM  \$  StiMiMrii  «  CvtnzM 

log.  ERNESTO  KIRGHNER  &  G. 

Lipsìa-Sellerhaasen 


s-l 


Ft.  WINKELMANN 

46,    ruc    Stévin,  BRUXELLES 

Specialità  bella  Casa 

solo  e  "^sro 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WINKELMANN 

il  solo  resis!enle  alla  lemperaiura  di  2.000  gradi  Reaufliar 


V'-riiìiciii'in':  :iii:iì  <i'<spiTÌ(:ii/a  «,'1  il  atti  si  (|  ere  voi  e  nu- 
miTo 'li  ofii'iiie  il  •^.1/.  (li  itniìì  \iin-^i:  che  TontiniMno  sempre  u 
valersi  (li  fiin:st'i  C'.mcntn,  di woi/ ratto  sufjuientcmenie  la  sua 
incontcstafiilc  siipKiioriia  sopr;i    tutti  Ì  procUitii  .similari. 

Il  Cenenfo  Vulcanico  Refrattario  WIRKELMAHD 

convicn»;  L-(]  è  ;i(latt(»  hi >Cf:iiil mente  |>cr  «iturare  con  molta 
rapidità  e  M^li'lita  i  fori  che;  possono  prodursi  nelle  st'trte  a 
%%\7.  allor':h6  s(,no  ìn  funzione  e  riscaldate  (piindi  ad  altissi- 
ma tempcniiura,  ovviando  così  all'  inconveniente  della  spe- 
gnitura fl(:i  forni  per  etfettuare  le  dovute  ripara/,Ì(tni.  In 
jjrazia  poi  alla  phi^licita  (.-  grande  resistenza  del  mìo  Cemento 
«pceiale,  naturale.  I(j  ripara/,i')ni  eseguite  v.ty\  medesimo  hanno 
una  durata  di  circa  8  (j  9  mesi,  e  perciò  n(jn  é  necessario 
rinnovarle  fre(|uentemente. 

Mero  quindi  i  vanta(fj,'i  della  straordinaria  proprietà 
di  questo  mi(f 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  VIIOKELMANH  : 

i."Non  (jc'jorre  ripetere  frequentemente  le  riparazioni, 
fiucste  esw:nd(»  durahilissime,  se  perfettamente  eseguite 
Becondo  le  mie  istruzif»ni  : 

2.''  [I  gravissimo  inc(mveniente  che  può  derivare  dal 
tenere  storie  in  azione  e  (juindi  riscaldate  a  bianco  esposte 
\nir  un  spazio  di  tempo  assai  lungo  all'  aria  fredda  o  ad 
una  l»rus<ra  variazione  di  temperatura,  con  pericolo  che 
nuovi  f(jri  si  verifichino,  è  pienamente  evitalo. 

.\(;  risulta  (piindi  di  conseguenza  che  lutti  gli  articoli 
similari  die  non  resistono  almeno  una  campagna,  sono, 
anche  a  prezzi    inferiori,   molto  più  cari  del 

Geioento  Vulcanico  Refrattario  WIDRELMANH 

EMILIO  TRAVERS  Agente  generale  per  l'itala 
Via  Barettl,  2  —  TORINO 

PregfalerA  di  domandire  Cataloghi  ed  Istruzioni  inviati  gratis  e  franco 

a  rr.  WiNKELMARN,  46,  rue  Stévin -Bruxelles 

oppure  a  EMILIO  TRAVERS 

^Zm^  Via  Baretti,  2  Torino  ^ZH:^ 


PmMM  ■  CitilafU 

griUs  1  ricbMi.  — 
Praid  •  cMAdeii  A 

KglMMtS  MCUlMlli. 


FILIALE  CON  DEPOSITO 

MILANO 

Via   Principe    Umberto.    34 


mtì  Fornì  e  Fonderia  ili  Pìomlim 

Società  Anonima  -  Sede  in  FIRENZE 

Stabilimento 

In  PORTOVEGGHIO  DI  PIOMBINO 

Capitale   sociale  L.   2.625.000 
♦•♦ 

FABBRICAZIONE  SPECIALE 

bi  nubi  in  (Bbisa 


per  Hcqua  e  (5a2 


Accessori   per  condotture 

Specialità  Sifoni  per  633 


XrLgr-  Stefano  ^E^isclxex 

Accessori  per  Motori  e  l'Industria 

A'Spiratorl   d«I    gta   Enkc    —   FlromotTB 

WanMP  Bino  a  40U0'  —  Pwipfl  m  gtioere 

—  Aste  fietsiblli  per  pulire  canati  e  con- 
dotti   —  FeltJO-farTJl'  per  basaracDW  rootari 

—  ilfitAlli  biancUi  —  RobJDetterìa  e  pom- 
pcrìa  ìd  ^rès  eoe,  —  Saraci&stchBb 
Inietturit  Manometri  —  Elevatore  RBiobo» 

Sor  aiaiDoiLiara  bcc.  —  3ildAtOTl  e  Ll^uiiO 
ì  iìlim,    IsoUtcra    condotti    generatori 

oi'i.  —  Orol&gi  da  guardie  —  Ventilatori  —  Oat«Q«  in- 
dumriitlì  —  Briccliattatrici  per  coka  ooc.  ~-  Tìltti  — 
B^r»  trafilate  lucilie  di  Fkcciaio  —  eco  eno* 


I 


^Venezia  V  Febbraio  1907 


<CoBiu  Cormtc  orili  PmIai 
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ACQUEDOTTI  f  della  MUNICIPALIZZAZIONE  .n  ITALIA 

Z=^       Editore -Direttore    Gap.    VITTORIO   CALZAVAIM    :==Z 
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Lecco 


Lecco 


/br/i/  a    doppia  n'cupera^/crje,  a  r/cuperazi'oqe,  a  se/r^fncupera^tone,  a  griglia 

IMPIAM1  COMTLim  D'OFFICINE  K  GA2  •  VASCHE  DA  QAIOIHHTMO  IN  CiìMEMTU  ARHATT)  ED  ALTRI  SISTEMI 

TtsU  di  siort*  a  chiusura  Aforton  -  Confitittunt  pfr  giis  ttt  arfua  potabii* 

Forni  tmufllmcntc  m  ri*irg/iiinr  i>rr  nfrirtnc  ;i  iru 
Min.  4  da  9  storto  -    Nun.  Ziti  ilort»  -  Imoi.  2  éi  6  itwia       Nuii.  4  di  4  itorlt  -  Nmn.  2  «a  3  ilorto 

PREVENTIVI    A   RICHIESTA 
Jv>cÌo  AmmtnÌHirntortr 
della  Ditta  InR.  QroMl,   B«ruf1iildl  «  C.  di  Caslcllo  mpra  Lecco 
Officina  dì  co«truiÌoaÌ  mccciiaiLhe  e  mcljillk-bc  con  fonderìa  In  ichi«a  ed  ollH  mclalli 


Prina  fabbrica  oazionaie  di  prodotti  refrattari  fondata  nei  1864 

Savona -N.  BARTOLI  &  C- Savona 

Diploma    d' onore    e    Medaj^lie    d' oro    a    diverge    Esposizioni 

Specialità  in  Storie  per  gaz,  per  solfuro  di  carbonio,  per  prodotti  chimici*  per 
carbone  artificiale^  per  ceramica  ecc. 

Mattoni  e  pezzi  speciali  di  qualunque  forma  e  dimensione  per  officine  a  gaz, 
siderurgiche,  fabbriche  di  prodotti  chimici,  vetrerie,  forni  per  calce  e  cemento  ecc.  * 
Deposito  di  terre  refrattarie. 


Sùck\k  lUlluM  per  te  Coslraxioal  in  C<»e«lo  Anuto  e  ftt  TUTTE  le  APPUCAZJONl  dd  CEHENTO  !■  Q^ERE 
LLI 


VENDER  Ino    LEONARDI  &  C 


TiWmo  SMS 


Piazza  Cavour,  5  ^  MILANO  ^  Piazza  Cavour,  5 


Tricloas  U-M 


Cos*rii7ìnni  in  Cemento  armato 


CIVILI  <  INOt'SI^ 
Ctl*»tn  ré  «Ks«lt>  ni  i  < 


niotr    r>l     InpiitiMtEi    nMupWlal*    nw     MtllWll    «     IDanM  tu 


=  SOUDITA  •  ECONOMIA  -  ESECUZIONE  PLSI'FrTA  ^ 

Costruzioni  complete 


•Il  SUbillBVHt  -  OfmilM  •  Vadbc    irl    l.J HM        l' mi        r^u^-;   .•        1»  IWlUlt       1^^^  -  C»»*l       t 

|<«T    I  urWtni        Ar^4ifril»<l>       ^liil;i    >      lana***    rtt  •-^■*   t'-l»  «  )»f<lal>    r^     rrr. 

STABIUMKNTO  IN  MILANO  Strado  VlRrvanr^p.  113  jS.  Cmtoforo» 

per  II  fibbrlcitioM  dei  Mettonl  e  ddl«  Tegvlc  i»  Ccacat* 

Macchine  speciali,  tnuportablll  per  Ui  tabbriauìone  m  mano  del 

MATTONI,    BLOCCHI,    TEGOLE    in    cemento    e    sabbia 

Utima   Creazione    MATTOniERA   TRASPORTABILE  BrevclUita 
con  produKktne  KUinlitii  di  trcnlU  nallMi  «1  |Ì«rBO  tno  un  xilii  operarlo 

*^mr*if  4^/*r««à«r  n  ^«.1  *mMl  #w  im*  mà^  /rr  t^^^mH,  0*»«»^  ^ih»*!! 
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Seghe  e  Macchine 

per  11  lavorazione  dtl  II  E  G  fj  O 

fortiisoe  lo  Stabilimento  di  Costruzioni 

Ing.  ERNESTO  KIRGHNER  &  G. 

Lìpsìa-Sellerhauseii 


II 


F..  WINKELMANN 

46.    rue    Stévin,  BRUXELLES 

Specialità  bella  Casa 

solo  e  "vero 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WINKELMANN 

il  solo  resìstente  alla  temperatura  di  2.000  gradi  Reaumur 

Venticinque  anni  (rfS|)CTÌcnza  ed  il  i:<)nsÌ<kTevolc  nu- 
mero di  officine  !i  i^iv/.  di  nj^ni  paese  die  continuano  sempre  a 
valersi  di  qiiestf»  ci-niento,  liimosiraito  sufjicicittaneiile  Insita 
incontestabile  superiorità  sopra    tutti   i  prodotti  similari. 

Il  Cemento  Vulcanico  Refrattario  VlItlKELMANI) 

conviene  ed  è  adatto  specialmente  per  ottnrare  con  molla 
nniidi'.'  1  'i-i'iii  '■■  fori  che  po-^soiio  prodursi  nelk- storte  a 
•;.r.-.    I-I     ■.  I    ;i/Ì' ine  e  risraklatc  quindi  ad  altissi- 

!•!.'  '.  F.'i  ■  ...  m  ■.  .indo  cosi  all'  inconvenii-'iile  dtlla  spe- 
li ..i...a  ■!■-'  loriil  pi  I  t_-ir<.Liiiare  le  dovute  rii)arazi»jni.  In 
gra/i:i  poi  alla  plasticità  e  jrrande  resistenza  del  mio  Cemento 
';pe::i:de,  naturale,  le  riparazioni  esejiuite  col  medesimo  hanno 
una  durata  di  circa  8  o  9  mesi,  e  perciò  non  è  necessario 
rinnovarle  fref]ucntemeiite. 

Ecco  quindi  i  vantai^^fi  della  straordinaria  proprietti 
di  questo  mio 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WinKELMAtin  : 

!.•'  Non  occorre  ripetere  frequentemente  le  riparazioni, 
queste  essendo  durahilissinn;,  se  perfettamente  eseguite 
secondo  le  mie  istruzioni  : 

2."  Il  ijravissinio  inconveniente  che  può  derivare  dal 
tenere  storte  in  azione  e  (|uindi  riscaldate  a  bianco  esposte 
per  un  s|fazio  tli  tempo  assai  lungo  all'  aria  freilda  o  ad 
una  hrusca  variazione  tli  temperatura,  con  pericolo  che 
nuovi  fori  si  vcririclnno,  è  pienamente  evitalo. 

Ne  risulta  (piindi  di  conseguenza  che  tutti  gli  articoli 
similari  che  non  resistono  almeno  una  campagna,  sono, 
anche  a  prezzi  inferiori,    molto  più  cari  del 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WIDKELMANN 

EMILIO  TRAVERS  Ageote  generale  per  l'Itala 
Via  Barettl,  2  —  TORINO 

Pr^leni  di  domandare  Cataloglii  ed  istruzioni  inviati  gratis  e  rranco 

a  rr.  VIINKELMAtin,  46,  rue  Stévin  -  Bruxelles 

oppure  a  EMILIO  TRAVERS 

^^^^^  Via  Baretti,  2  Tonino  ^IZZ:^ 


Preientlil  e  CatiloghI 
gratis  la  rioiiissta.  — 
Proni  e  oondlzionl  di 

pagamento  eooozlonali. 


FILIALE  CON  DEPOSITO 

MILANO 

Via   Principe    Umberto.    34 


mtì  Fornì  e  Fonfaìa  li  PioÉino 

Società  Anonima  -  Sede  in  FIRENZE 

Stabilimento 

In  PORTOVEGGHIO  01  PIOMBINO 

("apitale  sociale   1..    2.625.000 
—--■♦•♦ 

FABBRICAZIONE  SPECIALE 

òi  ^ubt  in  (3bi8a 

per  Hcqua  e  0a3 

Accessori  pen  condottupe 

Specialità  Sifoni  per  (5a3 


^^x 


IxxgT-  Stefarxo  ^isclìer 

Accessori  per  Motori  e  Vlndustria 

Aspiratori   del   j^a?.   Enkc   —   Pirometro 
Wanner  sinn  a  4000"  —  Fompeal  in  genera 

—  Aste  fleBsIbìli  pt^r  pulire  canti  e  con- 
dotti —  Feltra-ferrs  per  bnsameno  motori 

—  Metalli  biaiiclii  —  Robinetteria  e  pom- 
pcria     in    gria    eco.    —     Saracittsdit^ 
Iniettori,  Manometri  —  Eleratore  Bainbow 

Sor  Riumonint^a  ere.  —  Saldatori  e  Lli^nido 
1  saldare,  Zsolatnia  condotti  generatori 
cci\  —  Orologi  da. guardie  —  Ventilatori  —  Catene  in- 
duHtrioli  —  Bricchettatrici  per  coke  ecc.  —  lUtri  — 
Barre  trafilata  lucide  di  acciaio  —  ccc  ecc. 


^ 


I' 


TrLrFONo  826 


IL  GAZ 


TEi.cr<>Nr).b'26 


RIVISTA  TECVICA   MENSILE    ILLUSTRATA  DELLE    INDUSTRIE     GAZ,      ELETTRICITÀ, 

ACQUEDOTTI  e  deixa  MUNICIPALIZZAZIONE  in  ITALIA 

:^==       Editore -Direttore    Gap.    VITTORIO   CALZA  VAPA    ^^^= 


Ahwjnamento  Annuo  L  20  ^  Unione  Postale  L.  25  —  Un  numero  separato  L.  2 


Lecco-   EMILIO     COLOMBO   -   Lecco 


Forni  a    doppia  ncuperastor^e,  a  ncuperaztorje,  a  senfirkuperasione,  a  grìglia 

piopn  dldtcml  con  ttacarulA  M  consume*  M  combu«tlbtIc  e  91  rcM 
IMPUNTI  COMPliTTI  D  UFFICIMI  A  (lAZ  •  VASCHF.  D\  OAZOMETRO  IN  CliMFNTO  ARMATO  RO  \LTRI  SISTEMI 
Ttxt*  Hi  stortt  a  ch'usura  Mortoti  -  Condutiure  ptr  gaz  té  acqua  potabiU 

PREVENTIVI    A  RICHIESTA 

Socio  AniminiBtntora 

flclla  Ditta  Ing.  OtomI.   Barnffaldl  e  C.  <li  Castello  w.pra  Ltcoj 

OMctM  di  coilmiMl  iMocasIchc  e  meiallklic  con  loaderls  In  tblu  <d  altri  mmIO 


PriiDa  fabbrica  oazionale  di  prodotti  refrattari  fondata  oel  1864 

Savona  -  N.  BARTOLI  &  C.  -  Savona 

Diploma   d*  onore   e    Medaglie    d*oro   a   diverse    Esposizioni 

Specialità  in  Storte  per  gaz,  per  solfuro  di  carbonio,  per  prodotti  chimici,  per 
carbone  artiftctale,  per  ceramica  ecc. 

Mattoni  e  pezzi  speciali  dì  qualunque  foraia  e  dimensione  per  officine  a  gaz, 
siderurgiche,  fabbriche  di  prodotti  chimici,  yetrerie,  forni  per  calce  e  cemento  ecc.  ^ 
Deposito  di  terre  refrattarie. 


Sodrti  lullau  per  le  Cwlniiionl  In  Centralo  Armalo  e  per  TUTTE  k  APPLICAZIONI  del  CEMENTO  la  GENERE 

F>^'  VENDER  Ino    LEOPIARDI  &  C 

Piazza  Cavour,  5  "  MILANO  ^  Piazza  Cavour,  5  Tdeiooo  M-» 

Costruzioni  in  Cemento  armato 


Tcktwo  Hi-M 


M  ni  cMCBiic  col  plA  BMlcfu  e  npiib  littMal  — triiilrt. 

=  SOUDITÀ  •  ECONOMIA  •  ESCaTtONC  PERFETTA  := 

Costruzioni  complete 


\    StabillHwnll  •  OfltdM  •  VmHw  pm  Cx—clri  •  ^miI 

STABILIMENTO  IN  MILANO  Strada  Vi^evanese-,  113  (S.  Cristoforo) 

per  la  fabbrlcailuoe  del  Mattoal  e  delle  Tefole  la  Ccneaio 

Macchine  apeclali,  traaponAbilì  per  la  («bbrlcaxionc  a  ouno  dei 

MATTONI,    BLOCCHI,    TEGOLE    in    cemento    e    =.abbij 
Ulrima  Creazione  MATTOMIERA  TRASPORTABILE  Breveitata 

con  pcocliutonc  K«rantita  dì  trcorila  ■allaol  al  {toraa  ntn  un  ado  oparvi» 

A9^«M//  ,rf  Wii,  t^^\\<tm%mé  wm  «r»  *«**é  mw  «-M  mMw  ffr  /^n»*<  C^ttr^Umi.  Agne^^, 


INA'IO    KkANCf)    PI    PROSPriTI    DIMOSTATIVI    A    RICmESTA 


^  ■"   te 

tu    =^TJ 


~ 

5 

^— 

•1 

"• 

S 

n 

> 

a 

_m 

= 

O 

o 

P 

■0 

O 

m 

fp* 

J3 

n 

n 

> 

^ 

c 

H 

n 

> 

3 

™' 

■n 

o 

p 

P 

D 

■n 

' 

P 

N 

F-.  WINKELMANN 

46,    ruc    Stcvin,  BRUXELLES 


Specialità  bella  Casa 

solo  e  •^7-exo 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WiNKELMANN 

Il  solo  resistente  alla  temperatura  di  2.000  gradi  Reaumur 

Venticinque  anni  d'esperienza  ed  il  considerevole  nu- 
mero di  officine  a  paz  di  ojjni  paese  che  continuano  sempre  a 
valersi  tlì  questo  cemento,  ffiwos/rano  svfficifìiiementc  la  sua 
incontestabile  superiorità  sopra   tutti  i  [>rodotti  similari. 

Il  Cemento  Vulcanico  Refrattario  WINKELMAnD 

conviene  ed  è  adatto  specialmente  per  otturare  con  molta 
rapidità  e  solidità  i  fori  che  possono  prodursi  nelle  storte  a 
jfaz  allorché  sono  in  funzione  e  riscaldate  quindi  ad  altissi- 
ma temperatura,  ovviando  così  all'  inconveniente  della  spe- 
gnitura dei  forni  per  effettuare  le  dovute  riparazioni.  In 
fifrazia  poi  alla  plasticità  e  jjrande  resistenza  del  mio  Cemento 
speciale,  naturale,  le  riparazioni  eseg:uite  col  medesimo  hanno 
una  durata  di  circa  8  o  9  mesi,  e  perciò  non  è  necessario 
rinnovarle  frequentemente. 

Reco  quindi  i  vantaggi  della  straordinaria  proprietà 
di  questo  mio 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  VIinKELMAnn  : 

i."Npn  occorre  ripetere  frequentemente  le  riparazioni, 
queste  essendo  durabilissime,  se  perfettamente  eseguite 
secondo  le  mie  istruzioni  : 

2.°  II  gravissimo  inconveniente  che  può  derivare  dal 
tenere  storte  in  azione  e  quindi  riscaldate  a  bianco  esposte 
per  un  spazio  di  tempo  assai  lungo  all'  aria  fredda  o  ad 
una  brusca  variazione  di  temperatura,  con  pericolo  che 
nuovi  fori  si  verifichino,  è  pienamente  evitato. 

Ne  risulta  quindi  di  conseguenza  che  tutti  gli  articoli 
similari  che  non  resistono  almeno  una  campagna,  sono, 
anche  a  prezzi  inferiori,  molto  più  cari  del 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WIDRCLMANH 
EMILIO  TRAVERS  Agente  generale  per  l'Itala 

Via  Baretti,  2  —  TORINO 
Piglerà  di  domandare  Cataloghi  ed  istruzioni  inviati  gratis  e  franco 

a  rr.  V)INKELMAIin,  46,  rue  Stévin- Bruxelles 

oppure  a  EMILIO  TRAVERS 

-  Via  Baretti,  2  Torino  ' 


Seghe  e  Macchine 

per  la  lavorazione  del  II  E  G  fi  0 

fornisce  lo  Stablllmaiito  di  Cotiriizloil 

Ing.  ERNESTO  KIRGHNER  &  C. 

\  Lìpsia-Sellerhauseii 


PmantlH  «  Csialoghl 
gratis  a  riohlesla.  — 
Pr»7l  e  CD^izIonl  di 

pagimento  aooeilonall. 


FILIALE  CON  DEPOSITO 

MILANO 

Via   Principe    Umberto.    34 


liti  Popiii  e  FonÉia  li 


Società  Anonima  -  Sede  in  FIRENZE 

StabìlifTìento 

in  PORTOVEGGHIO  DI  PIOMOINO 

Capitale  sociale  L.  2.625.000 


FABBRICAZIONE  SPECIALE 

61  ITubi  in  (Bbtsa 

per  Hcqiia  e  0a3 

Accessori  per  condotture 

Specialità  Sifoni  per  (3a3 


Accessori  per  Siotori  e  rindnstrÌB 

Aipirateri   dd   gaz    Enkc    —    Pirometro 
TTannar  eim»  a  40M^  —  Fompftal  in  gttatrt 

—  Aate  fleasLbìtl  pt;r  pulirai  caati  e  eon- 
iJoHI    —  Felff3-ferr3  per  bMnmeoo  motori    I 

—  JIcìbIIì  bianchi  —  Robinetteria  e  ]K>iD' 
licria    in    gres    ccf.     —     Sirafilns^lie^ 
iniettori,  .MjErLumeCri  —  Elevatore  Rainbo'v 
])or  iniiiTiuniur-a  ecc,  —  SildAtOti  e  LtflGl4o 
da  saldiFQ,    Iiolituri   condotti   geoontorì 

Orabgl  dii  guardie  —  VAStUfetnl  —  O&toi  !»• 
(I(i«ri-inii  —  EriccìiBttatricl  ih.t  coke  ecc.  —  FUM  — 
SarTfi  traJSIatei  lucide  di  nvdaìo  —  buc   ecCr 


rt'i".    — 


I    Aprile  1007 


iCofliu  CMfrrntr   cnlli   Po'li» 


Anno  V*"^  ^.  >^ 


iFLcroMo  826 


IL  GAZ 


Telefo 


Xà, 


RIVISTA    TECNICA    MPNSU  F    M  MsTRATA  nFULE    INWJSTRIE      GAZ,      GLCTTRlClTÀ, 

ACQUEDOTTI  t  ulula  MUNICIPALIZZAZIONe  .n  ITALIA 


EniTnRF-DmFTTORF    Cak    VITTORIO    CALZAVARA 


AMactsAMLNTu  Annuo  L  20  ^  Unione  Postale  L  25  ^=  Un  numero  separato  L  2 


Lecco 


-  EMILIO    COLOMBO- 


Lecco 


^crw  a    doppia  ncuperasioqe»  a  ricuperazf'otje,  a  serrjincuperasione,  a   griglia 

prcpri  fisterai  cwi  flJir/in^iji  &t  ceiiéuiiK^  M  combuatibil»:  e  M  t«a 

tivuNTi  co*iPtini  onii^iaNf  a  *ìaz  •  vasche  ma  qazumstro  in  ce>ii:nto  arcato  ed  altri  slstew 

/'r-v/r  Hi  storte  n  chiusura  Afortoti  -  Cotuintturf  f^r  ^az  (d  acqua  pMlabxU 

PREVENTIVI    A  RICHIESTA 
Socio  Amminiictrainrc 
.IcIU  Ditta  Ine  Oronl.   Barutfald)  e  C.  <li  Cnvtrtl»^  «4ipni  Ix<t«> 
OmdiM  «  CMlrailMU  tnecuntche  r  BcUIIkhc  om  fradcrla  (n  chiù  tA  altri  mt^mWk 


\ 


e 


PriiDa  fabbrica  nazionale  di  prodotti  refrattari  fondata  nel  t864 

Savona -N.  BARTOLI  &  C- Savona 

Diploma    d*  onore   e    Medaglie    d' oro    a    diverse    Esposizioni 

Speculila  in  Storte  per  gaz,  per  solfuro  dì  carbonioi  per  prodotti  chiauci<  per 
csrbooc  artificiale,  per  ceramica  ecc. 

Mattoni  e  pezzi  speciali  dì  qualunque  forma  e  dimensione  per  officine  a  gat, 
ndcrurgichc,  fabbriche  di  prodotti  chimici,  vetrerie,  forni  per  caIcc  e  cemento  ecc.  * 
Deposito  dì  terre  refrattarie. 


Societt  lUllaoa  per  le  Csfflrvilnnl  In  Cementa  Amito  e  per  TLTTE  le  APPUCAZIOM  4cl  CEMENTO  is  UEMERH 

F.'^'^'  VENDER  Ino.  LEONARDI  &  C 


TflWoM  %MS 


Piazza  Cajrour,  5  ^  MILANO  >■  Piazza  Cavour,  S 


TcMan  M-M 


Costruz.ìoni  in  Cemento  armato 


CIVILI  «  IX: 


.nt^Uili 


.v.>\i>AIU  •  eSGCUZKNE  PEIFCTTA  ^ 

Costruzinni  comnielc 

un  •  f  1   II  -  CmmU  -  fwf  un** 

^^-f 

STAliUJMKiVro  IN  MILANO  Strada  VigevancRC,  1 13  (S.  Cristoforo) 

per  b  In^rìtMtkme  4cJ  Mitlaal  e  delle  Tet«le  la  Cc«Ml» 

AUcchlnc  speciali*  truportJibili  per  la  fabbriculoiie  a  anuio  d«i 

MATTONI.    BLOCCHI,    TEGOLE    io    ccmcnio    e    lafabia 

Ultima   CrcaxioDc   MATTOhlERA  TPA5PORTABILE  Hreveiiau 

rrcaiila  aiatloal  al  C^^rM  con  un  m>' 


FRANCO    DI    PROSPI-rrTI    LIMOSTRATIVI, 


ri 


Fr.  WINKELMANN 

46,    lue    Stévin.  BRUXELLES 


Specialità  bella  Casa 


£3olo  e  Trexo 


Cemento  Vulcanico  Refrattario  WINKELMANN 

il  solo  resistente  alla  temperatura  di  2.000  gMdi  Reaiimur 


Venticinque  anni  (resi>ericnza  ctl  il  considerevole  mi- 
;r«d(  ofRcìiie  a  gaz  di  ogni  paese  che  continuano  scnjpre  a 
vTdrrsi  di  questo  cemento,  dimostrano  suffickntemetUe.  la  siut 

iftt'ontfsilahiie   ■iuperiontà  snpni    lutti   i  pi'"'''^'"'  ^imitnri 

Il  Cenento  Vulcanico  Refrattario  UinKtLMAIIO 

conviene  ed  è  odattn  specialmente  per  otturare  con  mnlta 
lapidila  e*  s«lidìti\  i  fori  che  possono  prodursi  nelle  .storte  a 
gn/  .illorch^  sono  in  funzione  e  riscaldate  quindi  ad  ;dtisst- 
nui  lemptratnra,  ON'viando  così  all'  inconveniente  dHla  spe- 
cnitiira  dei  fornì  per  cfTcttitarc  le  dovute  ripara/ioni.  In 
.1  (Kjì  atta  plasticità  e  gruiide  resistenza  del  mio  Cemento 
;  .  'mIc,  naturale,  le  riparazioni  eseguile  col  medc&imo  hanno 
una  dumta  di  circa  8  u  9  mesi,  e  perciò  non  è  necessario 
luovarle  frequentemente. 

Ecco   quindi    i  vantaggi   delLi  straordinaria  proprietà 
questo  mio 

Cemento  VolcanicD  Refrattario  WIOKELMAnn  : 

I."  Non  occorre  ri[>etere  frequentemente  le  rii>ara7,ÌotH, 
|ticsle  essendo  dural>ili!jsime,  se  perfettamente  eseguite 
Bcondo  le  mie  istruzioni  : 

j."  II  graviasimo  inconveniente  che  può  derivare  dal 
tenere  storte  in  azione  e  quindi  riscaldate  a  bianco  esposte 
per  itn  fi|>Hzio  dì  tempo  assai  lungo  all'  aria  fredda  o  ad 
urm  brusca  variazione  di  temperatura,  con  perìcolo  che 
nuovi  fori  si  verifichino,  è  pienamente  evitato. 

Ne  risulta  quindi    di  conseguenza  che  tutti  gli   artìcoli 
Imllari  che    non    resistono   almeno  una  canifmgna,    sono. 
ichc  a  prcz7.i   inferiori,    molto  più  airi  del 

Cenento  ViKanico  Refrattario  ^dlDRCLMANn 

EN1ILIG  TRAVERS  Agente  generale  per  l'Italia 
Via  Barettl,  2  —  TORINO 


Pratiiiilifl  6  Cauloghj 
gnlls  a  rlflhlssla.  ~ 
Prezzi  9  oondliloRì  ill 
piginiMto  «ccetianill. 


Seghe  e  Macchine 

per  la  laiorazloie  ilei  li  E  G  N  O 

forniioo  lo  Slablllreenlo  iti  CosIruHofll 

Ine.  ERNESTO  KIRGHNER  & 

Lipsìa-Sellerhausen 


ilera  di  domandare  Cataloghi  ed  istruzioni  inviati  gratis  e  franco 

a  Fr.  UinKELMAnn,  46,  rue  Stévin -Bruxelles 
oppure  a  EMILIO  TRAVERS 

=^^  Via.  Baratti,  2  Tonno 


KILLALE  CON  DEPOSITO 

MILANO 

Via    Priiici|>e    Umberto.    34 


e  Fontoìa  i\  Pìqéì 

Società  Anonima  -  Sede  in  FIRENZE 

Stabilimento 

in  PORTOVEGCHIO  DI  PIOMBINO 

(Capitale  sociale  !..  i. 625. 000 


FABBRICAZIONE  SPECIALE 

òi  XLubi  in  (3bi5a 

per  Hcqua  e  0; 

Accessori  per  condottupe 

Specialità  Sifoni  per  0j 


^^" 


Accessori  per  Motori  e  1* Industria 

Aspintori   >I><1    i:«k    l-Uiko    —    Firocttt» 
Vaiuivr  -«ino  ft  lUcD'  —  FamiiMl  in 

—  Astfl  flesalMU  pT  pulirr-  canli  e  con- 
lindi    '     Feltro-feiTS    [inr  bAf.Kmr'nu  motori 

—  MfUUi  liiaitdii  —  Rohiin-treha  *•  pom- 

f'Oi'tA     in    ffrè*    ecc.     —     EaradBaoU) 
niottrtri,  Manometri  —  KU'Tfttoro  KjuhIkivt 
Tiiir  aitminnmcA  eco.  —  SiIdatOfi  e  LÌQtlÌdO 
U  Balda»,    bolatOTA    >v>it.lottÌ    gtinor^tun 

rr.'..  -  Oroloffi  ia  guardie  •-  T«atllatori  —  (MtM  ut-' 
fliwttriftli  —  Bricchrttatrici  per  coke  «oc.  —  lUM  — ] 
Barn  trafilata  lucide  di  hocìkìo  — -  oeo  ooo. 


Venezia  t'  Maj^gio  1907 


(Coma  Corrcndr  tolta  Pmtj> 


Anno  V  -  l/' 


'>-i 


Telefono  826 


IL  GAZ 


Telefono  820 


IH^^STA   TECNICA   MENSILE   ILLUSTRATA    DELLE    INDUSTRIE      GAZ,      GLCTTRICITA, 

ACQUEDOTTI  e  della  MUNICIPALIZZAZIONC  .n  ITALIA 

=:=:       Editore -Direttore    Gap.    VITTORIO    CALZA  VAPA    Z^^=Z 


\.  !*.  .N\v\r\rM  A\m:(i  L  20  —   Unkini:  Pcistalc  L.   25  —  Un   nlmlw»!  sccakaI"  L.   2 


Lecco- EMILIO    COLOMBO- 


Lecco 


^crm  a    doppia  ncuperasioqe ^  a  rtcuperaziorie,  a  sen]ir!Cuv^rcsione,  a   griglia 
propri  dletcìnl  con  ancanju  01  c^nipamo  Oi  combtuubiU  <  9i  ut* 
lETI  CrOFflCINI:  A  QA2      VASCHE  DA  tUZOMbTK»  IN  CCMItHTH  AK^*lO  ED  AITW  SLSIEMI 
listi  tii  storte  a  chiusttra  Marion  -  CvHtiutture  ptr  gaz  td  aft/iui  fsytaltite 

PREVENTIVI    A   RICHIESTA 
Socio  AmnitnÌEtraii}re 
della  Ditta  Ing.  Orcui,  B«niHaldÌ  e  C.  di  Castello  soim-j  Lecca 
Ofiidiu  di  coxtruzioai  neccanklic  e  mclalllcbc  con  foadcrìi  In  c^Hui  al  altrt  nctalll 


FriiDa  fabbrica  nazionale  di  prodotti  refrattari  fondata  nel  1864 

Savona -N.  BARTOLI  8^  C.  -  Savona 

Diploma   d*  onore   e   Medaglie   d'oro   a   diverse    esposizioni 

Specialità  in  Storte  per  gaz,  per  solfuro  di  carbonio,  per  pro<lotta  chimici,  per 
carbone  artificiale,  per  ceramica  ecc. 

Mattoni  e  pezzi  speciali  di  qualunque  torma  e  dimensione  per  officine  a  gaz« 
siderurgiche,  fabbriche  di  prodotti  chimici,  vetrerie,  forni  per  calce  e  cemento  ecc.  ' 
Deposito  di  terre  refrattarie. 
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Società  llaUniu  per  le  Coitrtuiuoi  in  Cementa  Armato  e  per  TLTTE  le  APPUCAZIOM  del  CtHLNTO  m  OLNLKi: 

F.^  '  VENDER  Ino.  LEONARDI  à-  C 

Teirfo»a  r^tA  Piazza  Cavour,  5  ^  MILANO  '  Piana  Cavour.  5  Tckfow  M•»^ 


Cr    ■:■ 

C1VIU  •  INIM'HTIll 

C«iMftto  ed  ca(«i**M  IVI  vn   n  -i  -l..  i.  . 

^  SOLIDITÀ  .  ECti  ,  <  l^ 


filo  armato 


.    .    'NE  PERFETTA  = 

Costruzioni   complete 


111  .•M»i..;pnt<-'iii      ifn.iiii^       \  **  h^  jier  naftMNMTl       IV<Ml  -  f' 

)■•    terMnn    •  Anjurijtjdi  -  ^-'hitÉ  p   T<ni4i*  di  «CW  loTM  '  ««. 

STABILIMKNTO  IN  MI!  ANO  Sir.id  j  113*8.  Cristoforo) 

per  la  (sbbrìcatloae  tfet  Halioii)  e  <  -  >■  Ccnwttio 

Macchine  speciali,  tnuporlabfK  per  U  tablnicmilone  a  mano  del 

MAITONI.    BLOCCHI.    TEGOLE    ui    cemento    e    «abbia 
Ultima  Cr.  M  NTTOHIERA  TRASPORTABILE  ^  ^^ 

con  rt  -tu  «li  trtaUa  tiattatf  tf  gtanw  «m  un  hiK«  •  ì 


INVIO    FRANCO    DI    PROSPETTI    DIMOSTRATIVI    A    RICHIESTA 


Fr.  WINKELMANN 

46,    me    Stévin,  BRUXELLES 

Specialità  bella  Casa 

colo  e  Trero 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WINKELMANN 

il  solo  resistente  alia  lemperaturi  di  2.000  gradi  Keaumur 


Wnticimnie  anni  irt-sperieiixa  eii  il  considerevole  iiu- 
I  Oì  ofticiiie  u  firnj:  di  ojfni  patse  che  roniinimno  sempre  a 
IIb"»!  tli  questo  cemento,  dimostrano  suffirirniemente  la  sua 
ìfpntfft.ì^'iif  sufirr sari  Ili  snpni    tutti   i  |irr.)c!f*tli  siinilitri. 

Il  Cemento  Vulcanico  Refrattario  WHIKELMAtlO 

iviene  ed  è  mlatto  special  mente  per  otturare  con  molto 

liiifilt;!  e  solidi'j  i   fori  che  poswim)  prodursi  nelle  storie  a 

iz  ulIurcliC'  Nono  in  i'uiixiune  e  risi:ald4tc  c[uindi  atl  altissi- 

1(1  icmiKTatura.  ovviando  cosi  iiIT  inoonvciiicnU;  lU-lIa  Sjic- 

tUura    flei    torni    per    elìi^miare    le  dovute  riparazioni.   In 

iiztu  poi  alla  plasticità  e  grande  rcssisten/a  del  mio  Cemento 

(naie,  naturale,  lu  riparazioni  eseguite  col  medesimo  linnno 

una  durala  di  circa  8  o  9  mesi,  e  perciò  non  è  necessario 

fiuiuvarle  frcqueil  te  munte. 

Eecii   4]iiindi    i  vantaggi   (lolla  straordinaria  proprietà 

Il   qut'sto    min 

Cenento  Vulcanico  Refrattario  WIDKELMAnn  : 

\.°  Non  oc'jorre  rii>ettre  frc<]ucntcn lente  le  riparazioni. 
le«te    csyiund'i    clur;»>vilissime.    se    perfctiamcnic    eseguite 
jndo  le  mie  istruzioni  : 
a."   Jl  Kravissinio   jmronveniente    che  può  derivare  dal 
BH««'  sliirtt--  in  azione  e  quindi  riscaldate  a   bianco  esposte* 
un    spazio  ili    tempo  assai   lungo   all'  aria    fredda  o  ad 
brusca    variazione   di    temperatura,   con  perìcolo  che 
iuovi  fori  ai  verifichino,  e  pienameiue  evitato. 

Ne  risulta  quindi    di  couieyuenza  che  lutti  jjli   articoli 
Iflari  che    non    resìstono    almeno  una  campagna,    sono, 
ichc  a  prezzi  inferiori,  molto  più  cari  del 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WinKELMARN 


EfWILIO  TRAVER5  Agente  generale  per  l'Itaiia 
Via  Barettì,  2  —  TORINO 


^regliitrt  di  domandare  Cataloghi  ed  Istrnxionl  inviati  gratis  e  franco 

a  fr.  WiHKELMAnn.  46,  rue  Stévin- Bruxelles 

oppure  a  EMILIO  TRAVERS 
Via  Saretti,  2  Torino 


«yj 


Seghe  e  Macchine 

per  la  laiorazione  det  Li  E  G  N 

forni  sce  lo  tsblllmenlo  ili  Coslruilonj 

Ing,  ERNESTO  KIRGHNER  & 

Lipsia-Sellerliausen 


PmBnliii  B  Catalt^hl 
3ralls  a  rlclilasta.  — 
Prenl  e  oondiilonì  di 
pagamento  eocazi diali. 


FILIALE  CON  DEPOSITO 

MILANO 

Via    Principe    Umberto.    34 


Società  Anonima  -  Sede  in  FIRENZE 
Stabilimento 

in  PORTOVEGGHIO  DI  PIOMBINO; 

Capitale  sociale  L.  2.625.000 
»•♦ 

FABBRICAZIONE  SPECIALE 

M  nubi  in  (3bisa 

per  Hcqua  e  (3; 

Accessori   per  condottupe 

Specialità  Sifoni  per  (5; 


Accessori  per  Motori  e  Vlndastria 

J^^^B  Àapiratari   <l--l    ;:ìiz    Bnk"    —    Tinmotn 

I^^V  WuuMr  Hinn  »  4UoO'  —  Pompsul  io  tvMt 

.§    ^^^  —  Alte  fiMslWll  pur  imlirv  ■■•■■< -»- 

^u  ^^^^  *>"">  —  Fdltro-Iérr9  i>er  im   <  -ri 

7  ^  ^^^IB    ~~  -'^^'^talli  Iiìnnubl  —  Roltlbc.  _     _  _  ,  "iiw 

«     ^^^g        ìntetturì,  Matiuinutri  —  ICIcvnUiro  lUìlilMW 
£     ^^^^B       P'"^  amiiiouDK-a  c'O.   —  SlUltOTl  ^'  L^gtlidO 

òj    ^HB     da  Bildin,  ZioUtura  i"i>Jotii  t;ct>rn>t«rì 
i>.-<-,  —  OrolOffl  da  ^uiia   —   VontU&t4rl  —  OUIM  hf 

(luMnuli    —    BricCMtUtricl    per  coke  ei-r.    —    FOtli  — 
Baof*  trafiliti  luclJu  di  uucìbìq  —  «co    ew:. 


Venezia  V  Giugno  1907 


(Canto  Corrvalr  colli  Pwtai 


Anno  V  .  N.  5Q 


Tflffdso  826 


IL  GAZ 


Tel  F  roso  826 


RIVISTA   TECNICA   MENSILE    ILLUSTRATA    DELLE    INDl/^TRlE      GAZ,      GLGTTRICITA, 

ACQUEDOTTI  e  della  MUNICIPALIZZAZIONC  .s  ITALIA 

.  Editore -Direttore    Gap.    VITTORIO    CALZA  VARA     ^I^= 
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.^('^•,,^;^slf vin  Anmo  L.  20  —   LJnimm    pi'-i\ii    L    2b  —  V\   wwtuo  sriwmro  L.   2 


Lecco 


-  EMILIO    COLOMBO. 


Lecco 


/br/7/  a   doppia  ricupera^ forfè,  a  n'cuperazfoi^e,  a  scnjincuperasione,  a   grigìia 
^r<L^ptt  £iltficmi  con  tincaii.iLi  M  coiuumo  M  combu^itDUc  e  di  K0a 
MPUNTt  COMPLflI  l>(»FH)llMt  A  n\Z      VASCHE  DA  OAZOMhlKO  IN  CtiMEXrU  ARMATO  EU  Atritl  SISTEMI 
Ttstit  di  storte  a  chiusura  Morton  -  Condutture  ptr  gtxz  td  artjita  fiotaòiU 

PREVENTIVI    A  fllCHIESTA 
Sooo  AmmlnlKtratore. 
dcllii  L'ìtta  \nK.  QrHsl,    Rarnffiildl  e  C.  ili  Cdfiicllo  luipr.i  l.ccm 

(HRcinfl  dJ  costrmionJ  necciolchc  e  mctallkhc  con  fonderìa  lo  (hlM  ed  allrl  nelalU 
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fr'im  fabbrica  nazionale  di  prodotti  refrattari  fondata  nel  1864 

Savona  -  N.  BARIGLI  &  C  -  Savona 

Diploma   d' onore   e    Medaj^lie    d*  oro    a    diverse    Esposizioni 

Spcctaiita  in  Storte  per  gaz<  per  solfuro  di  carbooio,  per  prodotti  chimici,  per 
corboac  artificiale,  per  ceramica  ecc. 

Mattoni  e  pezzi  speciali  di  qualunque  forma  e  dimensione  per  officine  a  gaz, 
adenirgichc,  fabbriche  di  prodotti  chimici,  vetrerie,  forai  per  calce  e  cemento  ecc.  " 
Deposito  dì  terre  refrattarie. 


Socica  lullAoa  per  k  Oisiruuoai  in  Ccmenlo  Arnito  e  per  TITTE  le  APPLICAZKKNl  del  CEMENTO  in  OENEItE 

LLI 


VENDER  Ing.  LEONARDI  8^  C 


TctetiHw  ii-éé 


Piazza  Cavour.  5  ^  MILANO  -  Ftazza  Cavour,  5  Teielono  M-*s 

Costruzioni  in  Cemento  armato 


CIVILI  ■  tNI)L'«iTKt.%Ll  Ji  •)a^nn-)<n  i«ttl«   «1    iniaxlmn   eùmplMMm  ■>■   IUUuhJ    t    Uocxbl  te 
CnMflIit  ed  nrxTinv  mi  fin  mnWrui  *  rnji^ril  «hIcmI  •■•«■^hM. 

=  SOLIDITÀ  •  ECONOHU  •  eSfiCUZHWe  PCRFEnA  = 

Costruzioni  complete 

STARILIMKNTO  IN  MILANO  Strada  Vigcvnnesc.  113  (S.  Cristoforo» 

per  la  fabbrìcaxtoac  dri  Mallonl  t  delle  Tctotc  In  Cencnlo 

Mmccfainc  speciali,  trasportabili  per  la  labbrìcaxioac  a  mano  dri 

MATTONI.    BLOCCHL    TEGOLE    in    cemento    e    sabbia 
Uliima  Creazione  MATTOttlERA  TRASPORTABILE  Brcvciiaia 

con  i>nM:iuìnne  RsrnnrìlB  eli  tnmira  ■altaal  al  glorBO  cnn  va  colo  operwin 

.J  mttA,  «//M«»r.««  m  i««é  l^»i.U  .ff  11^,  f«/«t»/r*  tm^tim*.  OttmUtH.  AftoMm. 


I.WIO    FRANCO    iJl    PROSPETTI    OfMOSTRATIVI    A    RICIUKSTA 
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Seghe  e  Macchine 

per  la  lavorazIORS  del  II  E  G  fi  O 

fornlsn  lo  Stablilmanto  di  Coslniilonl 

mg.  ERNESTO  KIRGHNER  &  G. 

Lipsia-Sellerhausen 


P      N 


Fr.  WINKELMANN 

46,    ruc    Stévin,  BRUXELLES 

Specialità  bella  Casa 

solo    e    TTSXO 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WINKELMANN 

il  solo  resistente  alla  temperalura  di  2.000  gradì  Reaumur 


Venticini]ue  anni  d'esperienza  eil  ÌI  considcrevdlc  nu- 
mero di  officine  a  gaz  di  of^ni  paese  clic  continuano  seni|)re  a 
valersi  di  questo  cemento,  dimostrano  suffìci€iiìemente  la  sua 
ittcontcstabik  superiorità  .sopra   tulli  i  ])rodotti  similari. 

Il  Cemento  Vulcanico  Refrattario  VimKELMAND 

conviene  ed  è  adatto  specialmente  per  otturare  con  molta 
rapidità  e  solidità  i  fori  che  possono  prodursi  nelle  storte  a 
gaz  allorché  sono  in  funzione  e  riscaldate  quindi  ad  altissi- 
ma temperatura,  ovviando  cosi  all'  inconveniente  della  spe- 
gnitura dei  forni  per  effettuare  le  dovute  riparazioni.  In 
grazia  poi  alla  plasticità  e  grande  resistenza  del  mio  Cemento 
speciale,  naturale,  le  riparazioni  eseguite  col  mede.sinio  lianno 
una  durata  di  circa  8  o  9  mesi,  e  perciò  non  è  necessario 
rinnovarle  frequentemente. 

Ecco  quindi  ì  vantaggi  delia  straordinaria  proprietà 
di  questo  mio 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  UlDRCLMANn  : 

i.o  Non  occorre  ripetere  freiiuentemente  le  riparazioni, 
queste  essendo  durabìlis.sime,  se  perfettamente  eseguite 
secondo  le  mie  istruzioni  : 

2."  11  gravissimo  inconveniente  che  può  derivare  dal 
tenere  storte  in  azione  e  quiiuli  riscaldate  a  bianco  cs]ioste 
per  un  tìi^azio  di  tempo  assai  lungo  all'  aria  fredda  o  ad 
una  brusca  \ariazione  dì  temperatura,  con  pericolo  che 
nuovi  fori  si  verifichino,   è  pienamente  cvitatcj. 

Ne  risulta  (juindi  di  conseguenza  che  tutti  gli  articoli 
similari  che  non  resistono  almeno  una  campagna,  sono, 
anche  a  prezzi  inferiori,   molto  più  cari  del 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  VIIOHCLMANN 


Preventlil  s  Cataloghi 
Gratis  a  richiesta.  — 
Preul  e  oondlzlonl  di 
i  pagamanto  aooazionall. 


FILIALE  CON  DEPOSITO 

MILANO 

Via    Principe    Umberto.    34 


EMILIO  TRAVERS  Agente  generale  per  l'Italia 

Via  Baretti,  2  —  TORINO 


Preghiera  di  domandare  Cataloghi  ed  islruzlonl  inviati  gratis  e  franco 

a  rr.  VIINKELMANn,  46,  rue  Stévin -Bruxelles 

oppure  a  EMILIO  TRAVERS 

:  Via  Baretti,  2  Torino  ' 


Ulti  FoPiii  e  Foiìilepia  i\ 


Società  Anonima  -  Sede  in  FIRENZE 

StabiiifTìento 

In  PORTOVEGGHIO  DI  PIOMBINO 

Capitale  sociale  L.   2.625.000 
■ »•« 

FABBRICAZIONE  SPECIALE 

61  ITubi  in  abisa 

per  Hcqua  e  CBas 


Accessori   per  condotture 

Specialità  Sifoni  per  6a 


■^ 


Xn-gT-  Stefa-no  Fisclìei 

Accessori  per  Motori  e  l'Industria 

Aspiratori   dei    gaz    Enkr   —   Firoiiutro 
Wanner  hìqo  a  4000**  —  FompVal  in  genere 

—  Alta  flessibili  per  pulire  canti  e  cod- 
dotri   —  E^ltro-ferro  per  bftsRnienu  motori    1 

—  M(.>tallì  bianchi  —  RobÌDotterìa  e  pota- 
pcria     in    grès    ecc.     ~~     BayactSBOlli 
IiiietCorl,  MHtiomctri  —  Elevatore  Bainbow 

Sor  nmmoiiia''a  oco.  —  SaUltOTl  e  Z^sUo 
a  saldare,   Zulatnra  condotti   generatori 

cor,.  —  Orologi  da  guardie  —  VntìUtOTi  —  OitiM  tn- 
(iuj^rriiiii  —  BricchettatPÌci  per  coke  ecc.  —  Hltaì  — 
Barre  trafilate  lucilie  di  ncL-iaio  —  «co  eoo. 


Venezia  V  Luglio   1007 


(CMto  Cormlc  <«■•  P»«ti) 


Anno  V*  •  N.  60 


TrirroNo  ?26 


IL  GAZ 


Telefono  826 


ORGAMO   UFFICIALE   DCLLA   ASSOCIAZIOriE    DEI    OAZISTI    ITALIAMI 

RIVISTA    MENSILE    DELLE    INDl'STHIE 

GAZ    -    ELETTRICITÀ    -   ACQUEDOTTI    e  della    MUmCIPALIZZAZIOriE 
r=^^    Editore -Direttore    Cap.    VITTORIO    CALZAVARA    I^I^^^ 


AHii.^Aur-^r"  An%.<'  L.  20  =   IN!"\T   P 


<  '^T*!  f 


'ì'^  r= 


|\   ses^Fw^   -rr  ìp*-' 


Lecco 


-  EMILIO    COLOMBO- 


Lecca 


ferri  a    doppia  ricuperazione,  a  ricuperazione,  a  sen}t'ricuperqsione,  a   grigìia 

pTOi>rl  élntcnii  con  tiATAiijU  &i  consumo  M  ccmbiutibllc  e  Di  rc«J 
n<         I  -Il  ini  D'OFFICINE  A  GAZ  •  VASCHE  DA  liAZOMtrHO  IN  C£4|t!VI0  AURATO  fU  ALfKI  StST(:Hi 

j^fj//  r/i  storie  a  chiusura  Marion  '-  Contiutturt  per  gas  e<i  aequa  potahil* 

PREVENTIVI     A    RICHIESTA 
SAcIn  Amniinistraiurc 
delU  hitu  ItiK-  Orassi,   Baruffalili  e  C  di  CamHIo  iu»pni  Lccou 
Offidu   di  CDAlruttont  meccaniche  e   metalliche  con  londerla  tn  (blu  ed  allrl  metalli 


PriiDB  fabbrica  nazionale  di  prodotti  refrattari  fondata  nel  1864 

Savona -N.  BARIGLI  &  C.  -  Savona 

Diploma   d'onore   e   Medaglie   d'oro   a   diverse    Esposizioni 

Spedalità  in  Storte  per  gaz,  per  solfuro  di  carbonio,  per  prodotti  chimici,  per 
carbone  artificiale,  per  ceramica  ecc. 

Mattoni  e  pezzi  speciali  di  qualunque  torma  e  dimensione  per  officine  a  j;«z, 
siderurgiche,  fabbriche  di  prodotti  chimici,  Tctrcrie,  forni  per  calce  e  cemento  ecc.  ^ 
Deposito  dì  terre  refrattarie. 


Sodati  luUinn  per  le  C4wlnizÌoni  in  Cemento  Anaato  e  per  Tline  le  APPUCAZIONI  del  CEMENTO  la  UENEHE 

F.'"  VENDER  Ino    LEONARDI  &  C 

Tdcf>»oM^  Piazza  Cavour.  5  ^  MILANO  ^  Piaiia  Cavour,  5  Tdrii- ftl^ 

rnsfriiyioni  in   Ccnicnio  armalo 


CIVILI • 
Cvawnlo  «•!  tu» 


=  SOUniTA  .  liCONOHIA  -  ESK:i:ZIONt  PERFETTA  =: 

Cost^u^io^i  complete 

Al  Sul>ltfii»et.ll  -  OITWIar  -  Vw«],c  p^  Gi/oiectil      TmiiU  -  l-B—^rlk      ii^^.uu  -  ScboIi  -  C^krfl      li  r^'^l 

STAHIIJMKNTO  IN  MILANO  Strada  ViRcvancv.  113  (S.  Cristoforo) 

per  la  Ubbdailoiie  dd  Mattali  e  dctir  Tctola  la  CtaifalD 

Macchine  aprctall,  trasportabili  per  la  fabbrtraiionc  ■  mano  del 

MA  !  IONI.     FiLOLuiil      I  HuOl  F     m    cciucuio    e    sdbbi.i 
intima  Creattione  MATTONIERA  TRASPORTABILE  Brevettata 

cnn  ptcNluxIune  sarnntita  ili  trtodla  mattoal  al  (tona  con  bn  »oUt  tifi«tArì<i 

/  »Nir  «/*.«cfc*t  rm  «■»<  *t«Mi*  m^  »*«t  mMm  ^vr  àt^mmt,  OmfliK.  ^«v«e^i. 


'^ 


:  invìo    TRANCO    di    PROSPiriTI    DIMOSTRATIVI    A    RICHIFSTA 


W 


Seghe  e  Macchine 

per  la  lavorazione  del  II  E  G  fi  O 

fornisce  lo  Stiblllmento  di  CostruiionI 

"  Ing.  ERNESTO  KIRGHNER  &  G. 

Lipsia-Sellerhausen 


^^Cg^ 


V      N 


Fr.  WINKELMANN 

46,    rue    Stévin,  BRUXELLES 

Specialità  bella  Casa 

£3olo  e  ■^7-ero 

Cemento  VulcaiiiCD  Refrattario  WINKELMANN 

il  solo  resistente  alla  temperatura  di  2.000  gradi  Keaumur 

Venticinque  ;m;ii  d'esperienza  ed  il  considerevole  nu- 
mero di  officine  a  jraz  di  o^ni  paese  die  continuano  sempre  a 
valersi  di  questo  cenientt),  dimoslrano  sufficicìitemente  la  sua 
incontestabile  superiorità  sopra   tutti  i  |)rodotti  similari. 

Il  Cemento  Vulcanico  Refrattario  VIIIIKELMAIIO 

conviene  ed  è  adatto  specialmente  per  otturare  con  molta 
rapidità  e  solidità  i  fori  che  possono  prodursi  nelle  storte  a 
gaz  allorché  sono  in  funzione  e  riscaldate  quindi  ad  altissi- 
ma temperatura,  ovviando  così  all'  inconveniente  della  spe- 
gnitura dei  forni  per  etTelluare  le  dovute  riparazioni.  In 
grazia  poi  alla  plasticità  e  grande  resistenza  del  mio  Cemento 
speciale,  naturale,  le  riparazioni  eseguite  col  medesimo  hanno 
una  durata  di  circa  8  o  9  mesi,  e  perciò  non  è  necessario 
rinnovarle  frequentemente. 

Ecco  quindi  i  vantagj^i  della  straordinaria  proprietà 
di  questo  mio 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  WIDRELMANR  : 

i.";\ì;i  occorre  ripetere  frequentemente  le  riparazioni, 
queste  essendo  durabilissinie.  se  perfettamente  e.seguite 
secondo  le  mie  istruzioni  : 

2.<*  Il  gravissimo  inconveniente  che  i)uò  derivare  dal 
tenere  storte  in  azione  e  quindi  riscaldate  a  bianco  esposte 
per  un  spazio  di  tempo  assai  lungo  all'  aria  fredda  o  ad 
una  brusca  variazione  di  temperatura,  con  pericolo  die 
nuovi  fori  si  verifichino,  è  pienamente  evitato. 

Ne  risulta  quindi  di  consef^uenza  che  tutti  ijli  articoli 
similari  che  mtn  resistonr)  almeno  una  campagna,  sono, 
anche  a  prezzi  inferiori,   molto  i)iù  cari  del 

Cemento  Vulcanico  Refrattario  VIIOKELMANII 


PreventlTl  e  Cataloghi 
I  Gratis  a  rlohlasta.  — 
Prezzi  e  condizioni  di 
pagamento  ecoezloitall. 
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EIVIILIO  TlIflVEHS  Agente  generale  par  l'Italia 

Vìa  Bar.'ttì,  2  —  TORINO 


Preghiera  di  domandare  Cataloghi  ed  isiruzioni  inviati  gratis  e  franco 

a  rr.  VIinKELMAtin,  46,  rue  Stévin -Bruxelles 

oppure  a  EMILIO  TRAVERS 

I  Via  Barebti,   2   Torino  ' 


miì  Fqphì  e  Foiifepia  ili  Pìoinio 

Società  Anonima  -  Sede  in  FIRENZE 

Stabilimento 

In  PORTOVEGGHIO  DI  PIOMBINO 

(Capitale  sociale  \..  2.625.000 


FABBRICAZIONE  SPECIALE 

òi  ITubt  in  (Bbisa 

per  Hcqua  e  6a3 

Accessori    pen  condotture 

Specialità  Sifoni  per  0a3 


Accessori  per  Motori  e  l' Industria 

ì     p^R  Aspiratori    lii-l    i;ax    Kiike    —    Piranetro 

g     ^  iJP-  Waaaer  ^iw  n  iÒnO"  —  PompBul  in  gt'uerL* 

A  ■-       ->St^  —  Aste  fiessilsili  per  [udirn  cuntL  o  t-ini- 

^k  tt  .'  ?^J8h^  iltitri    —  Fifl^rs-ferTJ  pf-r  bn-iniiiein»  iiiufiin'    ' 

*•  IffHBfffflì  ^   Slffidìi   liiiiiiriii  —   Koliiiketteria  y  ipùih- 

Ì^  ^B9s'  ]><'''>»  ili  fft^'^  ''Cl-'  —  Suacìnsclis, 
^  ^^^Ht  i'^i'^Ci^i'i.  M)iiiijiiiiL-irL —  Eli-viitùre  HiiliiJifnr 
—  eSs^  '""  "'■^■"^''i'*"^  ('"''  ~~  3ilÌ3torl  e  L'q.ùla 
u  ^^Sjj.f  [i2  s^iììire,  l'CUt'U'i  l'oinlutti  gen^ntli-irL 
£'-i\.  —  QroLsgi  da  giiulìe  —  /'«ntilatorl  —  Cxtena  in- 
I  liiiMiripili  —  Bri  ce 'ietta  trlci  l'^^r  uLikw  pl-c.  —  Filtri  — 
1   I3..rrd  traàlate  lucidt»  di  niriJii';!  —  «ce  ecc. 


If 


CERETTI  &  TANFANI 


MILANO,  VIA  NINO  BIXIO  3. 
LINEE  AEREE 


+  -f 


•f     f     E   PENSILI 


¥:  -..Ì'JJF' 


•  taa  èFTF- 


initHiirttt  ttnn  prtnll*  Mll'  OArtnft  j  Gu  di  V«rMÌlka. 


«flint  funi  e  n>Lnie  aoipcse  om  tntsloae* 
funr  coniiniui  n  cnn  momhnt  «l«iiricl  ap* 
pltcatì  ai  viiiconcint.  (Teirenifciti).  —  MtMJ 
Il  drpof^la  c«ke  e  nrfcoov  —  PImI  laclioatl 
—  TratiMrtJ  a  ciofhlc  e  catcoc  —  Carica- 
nrì  e  scarìcalari  iiincrii:anj        Qn  ed  Artsal. 

IMPUNTI  ESEQIITI  IN  fTAUA  : 

.V.  Aa/v/r/aua  fmpt.  I-Jetirkkt    Napoli 
l  'hìoh  i/a  iM  •  MibiHt,  «rr.  «rr. 


ì 


La  depurazione  economica 

SI    OTTIENE    USANDO    IL 


CIANOGENO 


DELLE    MINIERE 


VAN  BAARDA  &  C 


131    Ii«A.T3>JZ 


Un  metro  cubo  di  simile   massa  depura  oltre  100  mila  ^ 
m.  G.  di  gaz.  La  massa  esausta  si  rivende  ad  ottimi  prezzi.    ^ 

Deposito  sempre  fornito  a  Novi  Ligure.  Arrivi  periodici. 
Prezzi,  istruzioni,  referenze  a  richiesta. 

per  ordini  molgeni 

E.  G.  TOFANI  Casella  Postale  721,  GENOVA 


m 


f 


?I? 


^h 


fiuovi  pomelli  e  Cucine  a  Gaz 


a 


TRIPLEX 


?? 


della    premiata    fabbrica    JUNKER    &    BUH,    Carlsmhe 
con  brevettati  becchi  a  tiannia  verde  di  straordinaria  econoiDìa 


di 

economia 


di 


economia 


Qratjde  assorfìmenfo  ije/  più  svaria  fi  modelli 


Deposito 


GRATIS 


richiesta 


Catalogo 

in  tutte  le  città 

preatn 

le  Officine  del  gaz 

ed  \ 

prinirl  pzistt 
negozi  casaiingiij 

ecc.  ecc. 


■j^S    CrXLG^x  tXtkin^x    dtiAie     ooxxtri*«!fazion.l     fte^^^j 


Ogfli    vero    "TRIPLEX.,    porla    lo    Ì:;crÌzIom    "TRIPLEX..    e    JtNKER    &    RL'H 


Deposito  generale  per  V Italia: 
Via  Manzoni,  46,  angolo  Via  Spija  -  Via  SolTerino  39 


ii*^> 


tl*^ 


♦*,,+-(.  '(■*^>w4'  ■y*;»*;).» 


n 


Società  Tubi  MannesiDano 


MILANO  -  VIA  LEOPARDI,  21 

ANONIMA  -  Capitale  L.  5.000.000  -  Versato  L.  1500  000 


Pmf   T*t«cf*mmt;    MANNE&TUBl    -   Milano 


JX. 


TELEFONO  N.  B09 


Tubi  Caropanati  di  acciaio  senza  saldatura  '' MaoDesmann  / 

tfestiuti  a  sastltDire  vanta^giosameote  i  tubi  di  ghisa  per  coitfotta 


Diametri  normali  m  m.  40  50-60-70-75  80-90-IOO-I25-I50175-200-225  250 
I  vanuì^ì  principili  ilei  tubi  *'MAMNESM.\MM„  nenza  Sfaldatura,  sono  i  sr^ruc^nti  : 

£' assolutamente  evitata  la  rottura   durante   trasporti,  posa  in  opera  e 

Jùnzionamenlo. 
La  lunghezza  è  almeno  doppia  dì  quella  dei  tubi  di  ghisa. 
Resta  aumentala  la  sicurezza  d'esercizio  per  il  ridotto  numero  dei  giunti. 
Le  spese  di  montaggio  sono  diminuite  per  il  minor  costo  delle  guarnizioni 
Le  spese  di  trasporto  e  di  cosa  sono  minori  in  virtù  del  minor  peso. 
Vengono  provati  a  75  atmosiére  di  pressione 
Sono  protetti  eiTlcacemente  contro  lo  corrosione  mediante  incatramatura 

e  caldo  interna   ed   esterna,  ed    inoltre  da    un    inviluppo   esterno 

di  juta  asi'altata 

Il  prezzo  a  metro  dei  tubi  campanati  "MANNESMANN„ 
non  è  superiore  a  quello  dei  tubi  di  ghisa,  restando 
a  beneficio  del  compratore  tutti  i  vantaggi  sopra 
accennati,     nnnnmnnn 

La  grande  produzione  mette  la  Società  in  ffrndo  di  escff^uirc 
quaisiasi  ordinazione  in  breve  termine. 

•t^r--^» 1 


il 


IVzzi  d'unione 
con  tubi  ji  gWu 


» 


TrDTisi  sempre  pronto  In  iiiaizioo  no  ricco  isMnineito 
di  nceordi.  nunchè  pczxi  d'  unione  per   congiun- 
gcrc  i  tubi   d'iCCilll  "MANNESMANN»  a  quelli  d 
ghisa,    nelle   condotte   d' acqua  e   ffìz   già   in 


esercizio. 

■olio 


J 


* 


VNIONE  ITALIANA  GAZ  -  ELETTRICITÀ 

Società  Anonima  Cap.  U  1.600.000 

Sede  in  MILANO  -  Molino  Nuovo  -  Vìa  Padova  -  Telefono  N.  1639 

(PER     TELEGRAMMI     ED     ESPRESSI     VIGE) 

Impianti  completi  ed  esercizi  di  Officioe  a  Gaz,  Elettrìche  ed  Afi 
rONDEKIfl  DI  QniJfl  -  OTTONE  e  BRONZO 

LJVORJZIONI  IN  FE%%0 

Gazomctri  *-  Trasportatori  "  Gruc  /  Carelli  per  coke  »  Binari  ^  Ponti  »  Pensiline  ^  Serrami 
^  Depuratori  d'acqua  *'  Pali  di  sostegno  per  forza  motrice. 

^zi^=:  Apparecchi  speciali  perfezionati  z== 


\ 


Forni  —  Bariletti  —  Collettori  in  acciaio  —  Condensatori  ad  aria  —  Condensatori  tubulari  a 
colazione  d'acqua  —  Estrattori  a  tre  palette  —  Condensatori  sistema  Pelouze  e  Audouin  con  campani 
circolare  ad  elementi  smontabili  —  Scrubbers  —  Lavatori  Standard  ultimo  sistema  circolare  a  lanM 
di  legno  e  a  pacchi  rigidi  —  Depuratori  ad  umido  e  a  secco  —  Contatori  di  fabbricazione  —  Rego- 
latori a  semplice  cono  a  pressione  compensata  e  a  doppio  cono  —  Indicatori  di  vuoto  a  pression^^ 
Indicatori  per  condotte  di  emissione  —  Valvole  a  vite  e  a  tampone. 


Impianti  Completi  per  distillazione 

DI    AMMONIACA 


Contatori   di  Gaz 

CONTATORI   ELETTRICI 

CONTATORI   D'ACQUA 

Apparecchi  per  illuminazione  a  gaz 
9  lUQe  elettrica 


APPARECCHI  DI  RISCALDAMEN' 

stufe  ~  Fornelli 

Cucine  —   Scaldabagnf 

Scaldacqua  istantanei 


ROBINETTERIA 


INr»  Tdnrntniml 
fMc.  Stwtltvl 


G.  Eitle,  Stuttgart  'tir 

Fabbrica  di  fflaechine  ed  Officina  per  Costpaziooi  in  ferro 


Impianti  completi  patentati   pep  1*  alimentazione  dei  forni 

Carìcavionc  n  mano  coli'  aj>t«rcccliio 

ZWI  LLI  N  G 


IIITORttMQ»Cr>KMM'rt 


LHKAPPMUT 

'«■*  w«aoniu  ■ratm. 


U  più  mzionalf  Lit  il  |>iu  a  Uion  mrrcata  dei  «ùtrmi 
di  rariciiciiinc  tirile  «i^rlc, 

Smiplicissinio  e  dì  custniiiunc  ultrcm</- 
Va  u|teraio  aolo  t  iitilBcicnte  ikt  manatiurto.  Quindi 
^rjnOe  ccunumìn  nelle  S|Hsai>  di  niuuo  iV  n|»cni. 

Cnrioiziim^  rmioijfnm  <lc-llc  "loric.  —  Kcm  In 
gax  io'.nin  |M(i.  —  MnK«i'>«'  dur.iu  delle  «torte.  — 
AtUitiu  anche  )>cr  le  |tlcciil«  uflìcinc  a  ji^iiz. 

~=^ Prezzo    il    ciMlo    llnliatliiiln*.  ■- 


CARICATORE  "KOBOLD,, 

eoti  tamburo  dì  proiezioni  a  funzion.  elettrico 


ESTRATTORE  "  SCHLANGE  „ 

per  storte  orizzontali 


r  .'      •  - 


Dì  tutte  le  macchine  da  carìairc  |»iii  storte  i)  più 
-'ice,  il   più  economico,  il  ptii  industriale  6  U  ern- 
ie A'iMW*/'e/.    Consumo    di   forjta  minimo.   Lavora 
i!c,  lii  S  a   li  secondi  por  airicn  —  nessun 
l'-ntu  delle  storte  —  nitt}tK>ur  tzì^  di  gaz. 


Il  piti  M:nipli<:e  ed  il  menilo  perfcunnalo  fra  (Il 
otnttorl  per  ftortc  orluosUll.  Ij%-ura  Mpidnmenie  in 
li*  a  is  icti>K,ii  /vr  xlortiì.  —  Citnsttmo  di  fona 
minimo.  —  Prczio  ultrcniodo  convcaicnlittaiiDO.  ^ 
Non  K^iisiii  06  le  itone  ne  il  c\>ke. 


ALTRE  SPECIAUTÀ 


■  a**klB«  ft^tatsaKA- 
trftAl  p*r  «afbAB*  •  a«ka, 

AtVTVlUlr  Li)  'jiLAkl  liitli  (|lì 
Sttfl    dolili    In    ilfv«l*a    (lÉfl- 

«UIC.  twÉi— Ili  CM  noiore 
«  •  ■—»  i  IriaiiiiMna  An»  a 
m,mm  «MbvnnaU  é\  c<»k«  « 
iK^WM  dillnftaBal   di    taftMM* 


fvT  r»*<«ra  -  (ih  iiIMkvM 
<UU    BBMra     ditta    p'r    »>■■ 

•bla*  A«  MirlMM*  •  ••• 
riMtr*  !•  «tori*. 

(*U  f«t*  U  mIbI»  A^kU  «vrat 
tMsbtiki.  -  1^  txftch*  «■■■— 
■a  cMo  Ih  otta  on  ^  /  M)*tar 
■a  *f  «r»  t^MM    «Irw  hITipé—» 

4^«■ 


In  [specie  eo)  Carùatore  KohaU  il  aifbnnc  \-iene  distc»o  regobnnente  nelle  slorte  con  una  fottlarinia 
(n  itajt  L'il  in  coke,  nipcrìore  a  qualsia»)  altro  siftienut. 


COMPAGNIA  PER  L'ILLUMINAZIONE  delle  CITT* 


DI    PARIGI 


JEAN  PLOCQUE  & 


AGENTI    PER    L'ITALIA 


Via  Lagrange  6  e  Piazza  S.  Carlo  5 


TELE  FONO 
17-97 


TORINO 


Per  Telegrammi 
Contatori  -  Torini 


nuovo  Contatore  a  Gaz  Brevettato  a  misura  invariabile,  infrodabiii 

UNICO  NEL  SUO  GENERE   


Contatori  a  Gaz 
di  tutti  i  sistemi 

Fornelli 

Contatori  Elettrici 


Contatori  d'acqua 
a  disco  e  a  pistone 

Apparecchi 
per  riscaldamenti 

Robinetteria 
per  Acqua  e  G. 

Apparecchi  di  precisione ''GIROUD' 

in  uso  presso  tutte  le  officine  a  Gaz  del  mondq 
sia  Comunali  che  Private 

TARIFFA   A   RICHIESTA  = 


REOMETRI    E    VERIFICATORI 


virr 


DONS  BROS 


INGEQNCRI  GAZISTI 


IMPIANTI  COMPLETI  DI  OFFICINE  A  GAZ 

PALALE    CHAMBERS,     WESTMISSTER,     LONDON,     S.     W, 

Mniiìfatttira  di  mattoni  refrattari  e' 
Storte  in  DudJcy,  (Stourbridge). 

Officina  per  lavori  in  ferro  in  I^wer 
Cornai,  ( Staffo rdsh ire),  INGHILTERRA. 


Specialità  : 


g?1 


u 


"^ 


\%* 


A   fcarìco  41  uà  loipliiilo  a  storie  loclinale  da  noi  eMptlto. 


Forni  patentati  a  rigeneratore  a  storte 
orizzontali  ed  inclinate. 

Storte  in  un  sol  peuo,  parallele  e 
coniche^  lavorate  a  macchina  brevettata. 

Apparecchi  patentati  per  la  manu- 
tenzione meccanica  del  carbone,  del 
coke.  ecc. 

Erezione  di  ritorte  verticali. 

Cemento  refrattario  patentato  per 
riparazioni. 

Sale  di  forni  perfezionate,  in  acciaio, 
e  costruzioni  generati  pure  in  acciaio. 


It^Ulu'""    ACCENDITORE  AUTOMATICO  ifr  GAZ  ^^^^^, 


VIiMi  1904. 


"KONUS„ 

Piti  volte  imitato  pei  suoi  r^i'OKi.  ^  mai  uisu.nKiin.to 
Due  Milioni  di  pezzi  tìaora  Tcndmì 
ATTCSTANO  il  &uo  saccesso  e  la  sua  bontik.  ggpg^^^^b. 

■  n-  1»    t-nntr.ìllazioni.  L'oni.indjrc  prryri  rd  illustnizinni  tli    litri    •mrwi     motioiii   .ti  Sig. 

Jacques  Kellermann,  Fabbrica  speciale  di  novità  per  illuminazione,  Berlioo  SO.  16, 

Rippre^entantc  per  l' llalia  Dirla  ADOLPO  FERRARI  •  MUanu  Via  Fieao  N.  J 


VENETJ  DI  COSTRUm 


TREVISO 

•OCteTA    ANONIMA     -    CAFITALt    t-    *.M0  00« 

Impianti    a    Gaz   povero    ad    aspirazione    dinetta 

Xv^ox-zrft     motrloe    la»     x^iù    c<3^ii.oxu.to<« 

Coasaroo  di  antracite  30»  a  n.V)  f^r.immi,  cior  rcntcsimi  1  '/,  a  3  per  cavallo-ora. 

imPIANTI    A    VAPORE 

X^vLvt»!  eie    zd  architi  lode  r%ci   xkziono,    t*o<»^loii^,  a»nao>*lof«rio«   «aY>o  S=*9&tos>. 

REGOLATORI    A    SERVOMOTORE    IDRAULICO 


SPeCIAUTÀ  IMPIA>TI  inROiORI  COMPLCn  CON  POMPE  CGfrTRIFlQHE  E  TURBINE 
•lionato    di    motor*    ■    gai    powf*    td    *    Wftpor* 
>owl«tone    XK\t«x-nc«zlox&cM.o   ctl   Alunno   *    GRAN    PREMIO 


IX 


Cecco  ad  Incandescenza 


a 


BRAY 


?? 


Con   Regolatore   "BRAY 


93 


Hoo  sì  corrode 
Silenzioso 

m 

Buon  Mercato 

Grande  Reodimeoto 
luminoso 

Sn)ootabile 


tton  si  corrode 
Silenzioso 

IV 

Duon  Mercato 

m 

Grande  Rendimento 
luminoso 

fC 

Smontabile 


Il    Regolatore    "  BRAY  „  permette  di  regolare  la  quantità   di    gaz  ne- 

=^  cessarlo  per   il    Becco   senza   diminuirne   la 


pressione  al  bunsen,  ove  il  gaz  entra  nella  camera  di  miscuglio. 

In  questo  modo  si  ottiene  il  massimo  rendimento  luminoso  con 
qualsiasi  qualità  o  pressione  dì  gaz 

La  reticella  deve  esaere  collocata  sul  becco  col  robinetto  tutto 
aperto.  Si  accende  il  gaz  e  poi  si  gira  più  o  meno  la  vite  a  "fianco  finché 
si  ha  regolato  il  consumo  al  punto  di  massima  luminosità,  facilmente 
riscontrata  coli'  occhio.  ^ 


Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  a 


Geo.  Bpay  &  C.°  Li."  Lieeds,  Inghil tepida 


COMPAGNIA  ANONIMA  CONTINENTALE 

GIÀ 

J.  Brunt  8l  C. 

Stabilimento  per  la  fabbrieasione  ^ei  eontatovl 

e  materiale  completo  per  officine  a  gaz 


Nuovo  Coniatore  a  misura  Invariabile 

nUPLE 


k 


(BBEVETTATO) 

CON   VOLANTE   DOPPIO   EQUILIBRATO  DI  STAGNO 

E  SIFONE   LIVELLO   CENTRALE 

Riserva    U'  acqua    per    più    mesi 

Disposizione  speciale  per  evliirc  qiilsiisi  frode 

pressi  di   coHcorrenstt 

^  Tariffa  e  Campioni  a  richiesta  '4 


Concessionari    e    costruttori    ed  usi  vi    degli    apparecchi    brevettati 

DE    BROUWER 

per  la  manatenzione  meeeaniea  del  carbone  e  del  eoke 

ed  il  CaricaneatO  e  lu  ScaricameniO  meccanico  dcUe  storte  orientali. 


Costruzioni  oonpiete  d' oflicine  per  gaz  —  Apparecchi  di  cnndcnìMzione  o  d^puruione  —  E»tr>t- 
m  Beale  —  l^Vitorì  rouiivi  tipo  Stwuùtrd  —  Condensatori  Pelouxe  —  Regolatori  d'emissione  — 
Gazometri  '—  Contatori  d'nflìcina  di  ogni  sistema  —  Apparecchi  di  precisione:  Contatori  d*esperìcn<a 
—  Contatori  di  ccmtrollo  —  Contatori  fotometrici  —  Fotometro  cumpleio  Dumas  &  Rrgnaiilt  —  Fc 
ictn  diversi  —  Manfimetrì  Indicatori  di  pressione  —  Apparecchi  per  la  pniva  dei  carboni  sislei 
kudoin  —  Sala  ctimplein  di  prova  dei  contatori. 


Apparecchi  completi  ptr  \i  unnatìm  «ti  Solfato  Ammooico 


Societé  Frangaise  de  Chaleur  et  Lumiere 


Le  Città  d.i  l-iorrcira.  e  d.i  Parigi  al  pari  di 
molte  altre,  sono  illuminate  col  BECCO  KERN  il  più 
luminoso  ed  economico  perchè  si  usa  senza  tubo  di 
vetro.  Installazioni  e  trasformazioni  per  illumina- 
zione pubblica  a  forfait.  ^ 

RADIATORI  DA  GAZ  per  Riscaldamento  degli  appap 

tamentl.  Economia    40  p.    cento.    Igiene    -   Esclusione 
assoluta    di   ossido   di   carbonio    -    Nessun   odore^  - 

Cucine  a  gaz  -  Rosticceri.  ^ 


Esposizione  di  Milano,  Sezione  francese,  Palazzo  delle  arti  decorative 


GAZOMETRI  -  CALDAIE  IN   FERRO  E  RAME 

BONin,  SPAZIN 

LIONE    (Francia) 


Numerosi  ^znmctrì    cofttrtiitt 

in 

Unlia,  Spapnft.  Crecìn 

Portogallo,    Turtliiii.    Aiiicricrt 

ikl  Sud 


& 


C, 


Ol.ATTRO   CfAZOMI'7 

riascuiirt  di  60.000  m.  e. 

a  ire  alzale 

costniili  a  Purìgi 

nel    igo4 


Bariletti  —  Scrubbers  —  Vasche  —  Generatori  per  vapore 

DI    QUALSIASI    GENKKE 
Oloudotte  fox*jeekte  x>&x'  cadiite   ci' acervi,» 


<^ 


VENTILATORI  ^ 
^  "  SIROCCO  „ 

per  trasporto  ed  aumento  pressione  del  gaz 

per  Gazogeni,  produzione  gaz  d'acqua  ecc. 

Funzionamento  SILEN2J0S0 

per  pressioni  di  350  millimetri. 

Accoppiamento  elettrico  od  a  turbine. 


Verlilatort  Cenlftfbghi  sbrocco,  acccppiau  a  I  ui-bnut  ;i  vaporo  De  Lavai  Òl 
150  HP.  -  N.  di  giri:  1200.  Prossione  535  m^m  d'acqua.  Portala  9O0 
m.c.  d'aria  al  minuto  primo.  Dimonsioni  del  gruppo:  M.  3.GX^'0X^-®- 


COMPRESSORI  D'ARIA  tipo  "Reavcll,, 

a  4-8  cilindri,  pressioni  sino  a  30  A(m. 

per  diretto  accoppiamento  elettrico. 

UNDERFEED   STOKERS 

per  caricamento  automalico  delle  caldaie. 

Numerosi  impianti  in  Italia. 


fei 


White,  Child  &  Beney,  l 

27   ^    Via   Principe    Umberto    ^    27 


td. 


MILANO 


TOmV  EXPLOIT  ATION  DES  PROCEDES  DE  PRODUCTION  DES 

Gas  |n  du  striels 

PARIS  —  Rae  Claude   Vallefaux,  29  —  PARIS 

mari  per  la  Francia,  l' Italia,  la  Spagna  e  il  Portogallo  dei  brevetti  per  la  produzioze  del 

GAZ   D'ACQUA 

SISTEMA    DELLWIK-FLEISCHER 

Illuminazione  -  Riscaldamento  -  Forza  motrice 

InstaliMioni    a    Kocnigsbcrg,    Krfurt,    Rcmscheid,    Nuembcrg, 
Berna,    Arnhcm,    Lyon,    Tipton,    Illford,    London,    Gijon,    Roma^    Trieste,    ecc.    occ 

Per  informazioni  e  Preventivi  dirigersi  :  Società  italiana 


già 


SIRY  LIZARS&C 

DI    SYRY    CHAMON    &    C.   —    MILANO 


Società  Italiana 


LANGEn  &  WOLF 

FABBRICA  DI  MOTORI  A  GAS  "  OT'T'O  „ 

(Società    Anonima     —    Capitate    Lire    4,000,000    intieramente    venato) 
VLA  PADOVA  15-  MILANO  -  VIA  PADOVA   15 


[280  Medaglie 
I 

Diplomi  d'Onore 


42  anni  di 

esclusiva  specialità 
nella  costruzione 


MOTORI  "OTTTOm  con  GAZOGENI  AD  ASPIRAZIONE  DIRETTA 
Giisumo  di  Afltraeitt  350  t  650  sniil  cioè  1  '  ,  1  3  ctnlislil  ptr  uvillo-on 

=  FORZA  MOTRICE  LA  PIÙ  ECONOMICA 

UM  tepiMiì  per  ou  luna  iiMpliiiilf  di  79.IN  cavilli  tutalUtl  bi  ITALU  mU 


ROTHENBACH  &  C.  -  Milano 

Società   per   la   costruzione   e  fornitura 

MATERIALE  PER  OFFICINE  A  GA 

impianti  di  acquedotti 

BERLIN   ANHALTISCHE   MASCHINENBAU   ACTIEN    GESELLSGHAFT 

(soeio    di   Ronthcnbach   e  C.) 

Officine  a  Berlino  -  Moabit,  Bessau  e  Benrath  presso  Dusseldorf.  Impie- 
gati ed  operai  circa  3000:  giro  annuale  d'affari  circa  15  milioni  di  marchi. 
La  più  importante  fàbbrica  della  Germania  specializzata  per  la  costruzione 
di  officine  complete  da  gaz  e  per  la  fornitura  dei  singoli  apparecchi^  come 
Refrigeranti,  Estrattori,  Lavatori  di  catrame,  e  d' ammonlacn,  Depuratori, 
Contatori  di  officine,  Gazometri  Regolatori  di  città  ed  impianti  pel  trae 
del  carbone,  del  coke,  ecc.  ecc. 


RACCORDI  DI  GHISA  MALLEABILE 

Marca  +  G-I^  + 
^  Sempre  pronti  in  magazzino  -4 


Installazioni  per  il  trasporto  del  carbone,  per  il  càrico  di  storie  orizzontali 
ed  inclinate,  vagoncini   per  il  carico  delle   storte,   vagoncini    da  coke,  parti  ^É 
ferro  per  1'  armatura  dei  forni,  installazioni  per  la  decarburazione  delle  storte^ 

mastice  per  le  storte,  pezzi  speciali  per  la  riparazione  delle  storte  ecc.  eco. 


ANALISI   CHIMICHE   DEL  GAZ 

eseguite  dal  signor  Walter  Rothenfaach  ingegnere  diplomato 

fl//'  Istituto    Politecnica    di   Karlsrulte 


Impianti  e    rìmodcrnazionc  di  officine  a  gaz   eseguiti  a    RlVarOlO     lìgure,    GQllÌQte»j 

Pisa,  Chiavari,  \\^vv'u  Terni,  Ascoli  Piceno,  ecc. 

PER  QUALUNQUE  SCHIARIMKNTO,   OFFERTA  O   PREVENTIVO  RIVOLGERSI  A 

IRotbcnbacb  &  C.  *  /llMlano 

VIAVITTOR   HUGO,   N.   i 


Lanterne  orìgìnaU 


'■u-:\  I    \-  I    !j    ^  .  1!.!  fi    I 

HIMMEL^di  Tttbirr'^n 


VANTAGGI  PRINCIPALI  : 

Mastlmo  effetto  di  lice  —  CompIttuieoH  ticor* 

contro  II  vento  e  li  pioggia  —  CaatrvifoM  SAmpllca 

e  telidiaaima  scomponibili  e  di  ffkcItlMiNia  pulitara 

zincate  anaitata  «  variiclata 


RiUmIU  per  UnpUc  tinàia  et  tatti  I  ftncfl  « 
io  funaitme  a  Uvonio  •  Forlì  -  Napoli  -  Bologne  ftt. 

Prezzi  convenientisiiml 

BeccvLCclo  regrolalDile  per  lampa.<ie  a.   era-z 

FniLdonuitc  tia  afint                 K^B  CiMtruiioac  semplice  e  «uliila 

ctm  piena  •MSdiiftulone.  ^/      ^^  pntMO  «OQvaikani 

Usòtt  UH  pu  drcoUre  ^^^^^Sl^l  Getto  del  g*t  vrrtiailc 

quimU  ^^m^^^g  v  permette  rcKoluiunc 

perfetta  misceU  coli'  aria  C^^^^S^  precWMima 

quindi 
^     MINIMO     CONSUMO     DI     GAZ     «> 

Rappresentanti    par    1'  Italia    della 

STETTINER  CHAMOTTEFABÀIK  SOCIETÀ  per  AZIONI  già  DIDIER 


AriTONio  Badoni  &  C 

Castèllo  sopra.  I_i©ooo 

STAliUaMENTO  MECCANICO  -  FONDERIA  -  COSTRUZIONI  IN  FERRO 
Fonderia  tubi  ghisa  fusi  verticalmente  per  condotte  d'acqua  e  di  gaz  provati  in  officina  a  pressii 

GAZ  D'ACQUA 

Illuminazione  -  Riscaldamento  -  Forza  motrice 

XTnici    con.cession.a,ri    In    Italia  dei    processi   e   degli  apparecchi 
speciali  -  economici  -  moderni  secondo  ì 

^xe-vetti  "  iDx.  si:22^^c^3:^3  „ 

<3-eii.er-«tox-i  funzionanti  esclusivamente  con  coke  e  con  antracite  tipo  .A.. 
Gtexi.ei'atori  funzionanti  con  coke,  fossile  e  lignite,  tipo  ^5, 
Greneiratox-i  funzionanti  a  coke  con  carburazione  a  caldo  ed  a  freddo,  tipo  C 
CS-eineiratox-l  capaci  di  fabbricare  gaz  d'acqua  carburato  a  caldo  adoperando  de!  coke,  opp^ 
del  gaz  non  carburato  o  carburato  a  freddo  impiegando  del  fossile  o  della  lignite,  tipo  X^. 

C3-ezxex'atc»iTÌ    funzionanti    con    combustibile    pulvcrulenti    e   colante   muniti    di  vaporizatorei 

d'  acqua,  tipo  EC. 
XleBolc«tox-i  l:>i*e^«rettatl  per  l'ammissione  del  vapore.  -  Valvole  commutatrici. 
X5islcix"*»to>-l  iDrevettatl  per  eliminazione,  del  gaz  d'acqua,   dell'umidità,  e   del 

carbonile. 

-¥=»^r*r>Vi<  Jore-vettatl  da  25  -  50  -  loo  -  120  candele  funzionanti  con  un  consumo  mir 
di  gaz  a  qualunque  pressione  da  25  '"/„  a  50  ™/m  di  colonna  d' acqua. 

Impianti  completi  d'officine  a  gaz  d'acqua 

Per  illuminazioni  pubbliche  e  private. 
Impianti  in  officine  a  gaz  comune  per  miscela. 
Impianti  a  gaz  d*  acqua  puro  e  carburato. 

Impianti  a  gaz  d'acqua  ad  uso  industriale    per   saldature   autogene,   per   laboratori   e    fabbriche 
^,     prodotti  chimici,  vetrerie,  fabbriche  di  lampadine  elettriche  ecc. 
Piccola  spesa  d*  impianto,  piccola  spesa  d' esercizio. 
Temperatura  elevata  della  fiamma,  rapidità  di  lavoro. 
Fiamma  a  piccolo  getto  e  temperatura  elevatissima  senza  soffierie. 
r*x"«-venti-vl  e;i?£%-tis  ■=  Ampie  referenze. 
X^iù  cXi  50  lzx«it»l lezioni  funzionanti  con  generatori  della  capacità   produttiva   oraria 
fino  a  m.  1000.  ^M 

Drnstallazioxii  a:  Pettau  -  Radkersburg-  Rezepzow  -  Oderberg  -  Colog^n 
Charkon  -   Erberfeld  -   Pirano  -    Zolyom   -    Brezo    -    Deift  •  ZórI    -    Gablonz  -  ' 
Dalmber  -  Bielefeld   -  Bergen  opZoom  -  Fribourg  Itzegol    -    Broni  -  Casteggio 
-  Regio   Arsenale  Militare  S.  Bartolomio  a  Spezia  ecc.  ecc. 


icvitì 


AmoNio  Badoni  &  C 

Castello  sopra  I-»eooo 

STABILIMENTO  MECCANICO  -  ['^ONUKUIA  .  COSTRUZIONI  IN  FERRO 


Fonderìa  tnbi  j^isa  fusi  verticalmente   per  condotte  d' acqua  e  di   j^az  ed   origani  accessori 


Impianti  completi  officine  a  gaz  luce 

FORNI  A  GRIGLIA  ED  A  RICUPERAZIONE-  garanzia  di  c"-»sumo  di  cùmbustibìlo  dal  13  al  15  ojò 

FORNI  A  GRIGLIA. 

TESTE  DA  STORTA  a  chiusura  •'  Morthon  „ 

BARILETTI  IN  LAMIERA  d'acciaio  ed  in  ghisa. 

CONDENSATORI  ad  aria  anulari  e  tubolari. 

CONDENSATORI  ad  acqua  tubolari. 

CONDENSATORI  misti. 

SCRUBBERS  a  coke  ed  a  tavolette  di  legno. 

ESTRATTORI  A  TRE  P/\LEcon  lubrificazione  intema  automatica,  perfezionati,  massimo  rendimento. 

CONDENSATORI  DI  CATRAME  sistema  "Pclouzc,.  e  "Aiidtmm». 

LAVATORI    "STANDARD.,    perfezionati. 

CASSE  DI  DEPURAZIONE  in  ghisa  con  chiusura  idraulica  ed  a  secco. 

APPARECCHI  DI  SOLLEVAMENTO. 

REGOLATORI  DI  EMISSIONE  a  pressione  compensata. 

IMPL\NTI  PER  ACQUE  AMMONIACALI. 


GAZOMETRI 


l 


VASCA  in  lamiera,  in  cemento  armato  e  beton. 

CAMPANE  GAZOMEIKICME  semplici,  ed  a  telescopio  di  qualunque  capacità  costruite  con  sisteim 
moderni,  pratici,  ed  economici. 


^iù  di  100  ofUolTke  tt  ^az  luce  completamente  eseguite  e  funzionand. 
*iù  di  &00  SAzoix&etirl  cscji^uiti. 


SO  miimn*  di  specialità  in  sinuli  costruzioni.  Referenze  ineccepibile. 

Impianti  completi  d'acquedotti 

X*iù  dt  SO  noc^uedotti  eseguiti  e  fuiuionancL  —  Referente  e  garanzie  di  prim* ordine. 

Condotte  forzate  in  lamiera  d'acciaio 

per  qualunque  portata,  lunghezza  e  pressione.  —  Garanzie  di  collaudi  inccepibdi.  Certificali  a  richiestiL 
^o«t«flrK^  iu.  fez-x-o  per  condutture  elettriche. 
X^oxxtl.  tettoie  pensiline. 
Costruzioni  metalliche  in  genere. 

F^x-e-ventl-vl  e;rAtl«  t%  x*lolxte«t«% 
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STORACE  ROLLA 


& 


SAMPIERDARENA  -  Via  Garibaldi  N.  I  -  SAMPIERDARENA 


Fabbrica  tubi  piombo  •  Ferri  e  metalli  d'ogni  genere 
Deposito   tubi   ferro  esteri  e   nazionali   e   pezzi   d'unione 

Fabbrica  di  STOPPA  PIOMBO 
(Unici  concessionari  per  !'  Italia  del   brevetto  Buehne) 

2>e/!'<T  Stoppa  Piombo  e  ottima  per  la  piombatura  dei  tubi  di  ghisa  per 
condoiìe  d' acqua  e  gas,  —  €limina  gli  incorjvertierìti  che  si  riscontrano  co/I'  attua/e 
sistenja  di  colare  il  piombo  liquido,  —  €yi/a  il  trasporto  del  /or/jello  e  relativo  carbone. 
—  Si  risparmia  nel  peso  del  piombo  e  si  ottiene  una  giu/jta  perfetta  tote  da  resistere 
a  forti  pressiorjì,  —  X'  applica j^ione  j/  può  fare  in  tempi  piovosi  e  sopra  tubi  pierji 
d'  acqua  o  gas,  facilitando  così  riparajioni  ed  aggiunte  olle  condutture. 


iTT^Z 

\/ 

S3^ 

|Ii::/,lfc^^ 

1 

gn 

!■- 

n 

1 

luL- 

k^HflMj 

^ 

m" 

l^^^^^l 

^ 

^^ 

Dampfkessel-and  Gasometer-fabnk 

A.   O.    Brannschixreig;   vorxn.    A.    Wilke   &   C- 

tndirii'.zo  iclc^ratìco  :  Qasumetcr  —  Fonttata  nel  18S6 

Impianti  completi  di  officine  a  gaz  secondo  ì  più 
recenti  sistemi.  —  Costruzione  speciale  di  gazometri' 
anche  nelle  massime  dimensioni.  —  Specialità  in  gazo- 
metni  telescopici  —  Torri  per  acqua  —  Serbatoi  a 
castello  —  Cisterne  per  officine.  • —  Camini.  —  Costru- 
zione di  qualsiasi  lavoro  in  ferro. 

Tutti  I  lavori  veigoDD  garantiti  di  ottima  qualità  e  di  costruzioni  Insuperabile 

Referenze  di  primissimo  ordine  -  Catalogo  iratis  
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societm  per  l"  industria  ed  il  commercio  dei  lubrificanti 

ERNESTO   REINACH  &  C,  -  MILANO 

Aooomandita   par  anioni  co'  ospitai*  di   Ltr*  700.000  intBramefite   v4 

I 

Grasso  speciale  per  carretti    Coke    incandescente    —    Orasao  indi' 
struttibile   per   la  chiasnra   delle   teste    delle  ritorte    —    Mastice  di 
manganese  speciale  per  goarnìzioai. 


XX 


DITTA  BALDASSARI-BENINI>  forlI 

per  costruzioni  in  beton  e  cemento  armato  -  Premiata  all'  Esposizione  dì  Ravenna 

PONTI 

in  cemento  armato 

a  travata  e  ad  arco 

PONTI.  CANALI 

htbì  per  acqua  e  fogne 
tombini  e  sifoni 

VASCHE 

per  fgazomclri 

per    catrame 

«d  acque  ammoniacali 

CASSE  DI  DIPUft&ZlOHE 

in   ccnunlo  armato 

impermeabili 

e  mgiltl  gratis 

a  richiesta 


cSc    tiE:XJTri3.Ei£^  -  3VIaixrLlx©ixrL 


ni 


FABBRICA  DI  MACCHINE  ED  ARMATURE 

I-t'  migliori 

POMPE  CENTRIFUGHE 

per  mov'imcnto  a  cinghie   od  elettrico 
adatte    per   acqua    fangosa,   sabbio&a  e  acqua    pura. 

Pompe  ed  Istallazioni  relative 

Pompe  per  alimentazione  di  Caldaie,  Pomp« 
per  Serbatoi,  Pompe  per  pressare  idraollohe, 
Gompreesori  d'  aria.  Pompe  ad  aria 

Agente  per  !' Italia:  Augusto  SteUeonollar,  Milaao.  Via  Boccicela  4. 
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RETICELLE 

per 

L'INCANDESCENZA 

Adoperate 


sono  brevettate  m  Italia  e  ruUa  ma^gio^^ 
parte  degli  Stati  civili  e  adottate  in  istat^H^ 
greggio  dalle  più  grandi  Società  ^ner." 

Posseggono    una    sorjncntifnlc    resi 
stcnza  e    rungiiissima    durata,   danno  una 
forza  di  luce  ecceicionale   e  sono  nell'uso 
le  più  economiche 

Vengono  fornite  per  tutti  i  tipi  diffe- 
renti di  becchi  e  materie  illuminati  in  quaN 
siasi  misura  e  forma,  ed  in  esecuzioni  ape- 
rtali per  combustibili  liquidi  llctol,  pll 
ecc.,  luce  a  pre&sione  forzata,  acotiUnr,  re 


universalmente    per  iUominazIone   pnbblloa 

SpKiilltà  reline  per  ììvcchi  inti-nsiui  (in  tutte  le  misure  di  resisfenzi  Insuperabile) 

Catalogo  illustrato,  listino  dei  prezzi  ed  attcstati  dello  clientela  gratis-franco 

Società  Anonima  Henry  Hill  &  C.  - 

-^  lese  AZI. c].z*l  ZIO  1X14 1  ■*,    11 


Berlin  S.  W. 


Rappresettianza   ptr  V  Uaìia  :    U60    5CNOCI0ER  -   ROMA,     Via  XnzwMU.  ^f 

Trtn>i  il   venditi   prezzo  tutti   i   librii   d' Italia 

I  nOTORI  A  GAZ  MELLA  PRATICA  di  lieckfeld 

Guida  per  gli  utenti    di  motori    a  gaz;    traduzione    libera  dall'originale    tedesco  con   aggiunte  e  note 
del  Cap.  Vittorio  CalzavaraL 


XXI 


RADAELLI 

IL  PIÙ  GRANDE 

ST/lPILinENTO  mDU5TRl/lLE  IT/1L1/IH< 

per  la  fabbricazione  dì  Apparecchi 

per  Illuminazione  a  Gaz  e  Luce  elettrii 

Fonderia  /artistica  Galvanoplastica 

Fabbrica  Contatori  da  gaz 


«e 
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ORDINARI  EO  INSIFONABIU 

^     MI  LANO    ^ 
StabSlixnento  e  d'rezione 

Via     VITTORIA    COIìONHA,    2 


rONDERW  DEL  PIQNONE  DI  riRENZE 

riLIALE  01  fMILAnO  -  Via  Principe  Umberto  H.  H 

Candelabri  e  mensole  per  illuminaz 

I  a  gaE  e  luce  elettrica.  ^^ 

Getti  in  ghisa  per  macchine,  per  cosfru-, 

EJoni,  ornamenfalì  ed  artistici,    ^fl 

^^1    Lavori    in    ferro   quali   teltoje,   caprial 
serbatoi  ^cc. 
Z    Lavori    in    ferro   e   ghisa    elettricamenj 
j  bronzati. 

Macchine  a  ghiaccio  e  frigorifere 


CA^rcA.'L^OG-ni.  e:   i^hes'v  ^i^Ti"\n   a.  hxc:3«:xe:jst. 


xxn 


DITTA  JULIUS  PINTSCH 


ITficii  ceotrale 

iltfischga&sc    8 


^  Per  telegnnnl  PtNTSCHAS  •  VIENNA  -4- 


rakkrici 

XI    Ncm dilagasse  9 


•f^ 


Fabbrica  di  fflaeehinapi  ed  Appareeehi  per  Gaz 

con  Fabbriche    a    Hcrlino    —    Brcslavia    —    Dresda     —    KOrslcnwaldc    sulla    Spnra 

Francoforte    sul    Meno    —    Utrecht    —    Pictrobur^n 

SOOO     o  i^  e  I?  n  1 

per  t' Italia  uH$'ra  conctssioHaria  la  Ditta  K     RAOnCLLI 
Mi/atio,   l'ia  l'itioria    Coìoniur,  j 


SPECIALISTA 

per  impianti  completi  di  officine  a  gaz 

svcondtì  (fìì  ulHmì  ritrooaH  della  scienza 

»er  %%%  di  carbone  fossile    —    gaz  d'  olio    —    gaz  d*  acqua   —  gaz  povero 

gaz  d' aria  oarbarata      -    gaz  acetilene  ecc.  ecc. 

Costruzione  speciale  di  canpaQe  jazoiD?tricbe  -  contatiri  per  f1Ticlo«  1  %ti 

^  Luti    capacità    del  umburu    mho    u   60    mclri    cut>i 

ì^cgoJolorl  dì  pressione  per  officine  —  Estrattori 

Contatori    aspiratori    a    corda    ed    a    molla 
Qualsiasi   sistema   di   apparecchi   per   lllnminatlone   privata   e   pubblica 

Apparecchi  di  fisica,  di  ottica  ecc.  ecc. 

Impianti    speciali    per   oflicine  a  jjaz    d' acc]u:i    sistema    llumphrey    di    Glasgow 

Nuovo  aspiratore  —  compressore  per  |az  —  brevettato 

Condensatori    —    Bariletti    —    Scrubbcr    —    Ventilaturi 
Casse  depuratrici  speciali    —    Manometri 

Unica  c0tK€Ssiomtria  /«-;    hDpiJBtl    Cl«plcfl    pcr    U    CQBCefltrazlBflf 

delle  acque  ammoniacali 

del    breveuo  dotL    A.    FELDEMANN 


Ter   progetti,  preventivi,  cataloghi»  ecc..  rivolgersi  «Ila  Ditta 

.    RABAILLT 

MiLAKn^    l'in    ri/fnn'tt    Co/oHfta.    M   a 
unica    oonoessionarìa   per  la  vendita  in  Italia  1=:^ 
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Fomìtore   complete   per  Elettricità^  Gaz  ed  Igiene 

STABILIMENTO  MECCANICO  E  FONOEflIE  IK  FAVRIA  CANAVESE 

RodelloDO  -  Aìnardì  -  Tacetti 

(Accora,  per  Azioni   —  Capit.  L.  Hoo.oooj 
TORINO                                  4  Tiliale  MILANO 

Corso   Vittorio   Emanuele   N.   73  J  ViaMonforteN.    4 

telef.  13-83  intere.  —  Teleg.  RAF-TORINO     T  Tclef.  89-45  '"terc.  —  Teleg.  Ri\F- MILANO 

Rappresentanza    e    Deposito    generale    per    l' Italia    delle 

VetrCl^is  della    Casa  Sehott  e  Genossen  di  Jenj 
Unica  fabbrica  dei  tubi    speeialì  vepì  infrangibili   per 
iacandescenza  a  gaz  per  illumina zìoae    pubblica  e  privai 

ESPORTAZIONE    MONDIALE 

Esclusività  per  l' Italia   "  SPIIIIILAMPC  „    normali  e  mignon 
e  Becchi  "  RCNATRAPS  „  a  fiamma  rovesciata^ 


FopncUi  a  gaz  greggi  e  smaltatL 
Stufe   a    gaz  in   terra    refrattaria    a    circolazione    d' 
(sistema  brevettato) 

BECCHI  normali  ed  intensivi  —   RETICELiUH  marca  Roma  e  Bavaria  Imperiat 
Lampade  -  Lampadari  '  Tipbintiti  ed  jJccessori 

^   Grande  deposito  di  tnateriali  elettrici    ^ 


Società  Hebesca  per  la  Carbuvasione  bel  (5a3 

VOLLPRACHT  &  WEISS 

IIILCHENBACH  (Westfalia) 

*      i«        £1    I*  ''    mezzo   più   cflìracc   e    più   economico    per    scic^Here   le    incrostazioni 

Antlllàlt^lind.       naftalina    nelle    tubazioni    stradali  ;  già    in  uso    col  massimo    successo    presso 
'  centinaia   d'  OOicine   àe\  Continente   intero.  Immissione   facile  nelle  tubazioni 

osando  uno  speciale  e  semplice   Polverizzatore. 

Ci  Sì  7  ì  ti  i^      è  il  più  semplice  ed  economico  mezzo  per   carburare  il  gaz,  che  non   sia  V  uso  dei 
\J  a  £,  i  II  V       carboni  ricchi.  ^ 

Rivolgersi  al  Sig.  ETTORE  RAY,   Via  Montevecchio  3  -  TORINO 


IL   HESE  SCIENTIfKO  E  INDUSTRIALE 


IRivista  analitica  belle  IRivtstc  tecniche 


8,    Rue    Nouvelle,    PARIGI 


Via   Carlo    Alberto,   3,   TORINO 


Quest'opera,  pubblicata  sotto  Ìl  patronato  degli  scienziati  più  ìRuMn  della  Francia.  Inghilterra,  Germania,  Austria, 
Italia,  Svizzera,  Slati  Uniti,  ecc.  ài  ogni  mese  il  riascunto  pratico  di  600  migliori  articoli  scelti  fra  le  memorie,  articoli  e 
studi  pubblicati  in  tulio  II  mondo,  in  inglese,  in  tedesco,  in  francese,  in  italiano,  in  russo  ecc.  Qacsta  pubblicazione  « 
direltd  Ay,\i  Industriali,  agli  Ingegneri,  ai  Finanzieri,  ai  Professori,  ai  t'hìmici.  e  a  tutti  coloro  che  hanno  poco  tempo 
disporte  pei   la  lettura  e  ({rande  bisogno  d'essere  informati. 

=^    ABBONAMENTO  ANNUO  L.  25 

Prcizu   di    clBKCpa    fascicolo    di    IM    pagine    L.  2.~.    Numero   di    »AggUì   graiU   dietro    domanda 
PARIGI.  Ufficio  Tecnico  del  M.  S.  I.  -  6  Rue  Nouvelle.  PARIGI 


RETICELLE 

inimitabili  per  luce 

e  durata 


AUER 


ESIGERE 
Il  marca  AUCR 
come  qui  ri| 

Adottate  esclusivamente  per  l' illuminazione  pubblica  di    ROMA  e  tlcUc 
principalì    cittik    d*  Italia. 

La  Società  AUER 

è  fornitrice  delle  Ferrovie  dello  Stalo,  delle  Ferrovie  Meridionali, 
Municìpi  di  Roma,  Milano,  Padova  e  di  altre  importanti  ammini- 
strazioni. 


Reticelle  e  becchi  di  ogni  tipo  e  sistema  per  gaz.  Spirito  e  Petrolio, 
—  Cristallerie  ed  accessori  diversi.  —  Tubi  comuni  ed  infr.inffìbili. 

R  O  M  A  —  21,  Via  S.  Nicola  da  Tolentino  —  ROMA 


OR» 


CARLO  é  NAEF 


I  £ 


FORNITORE   0£LU  RUU  CASA 

i  HtlKS».  TlftrAl-skfta^a  MaokobI  31  tema  «••ti  aHktAsslBl  m4ìm9»niV 

^Macchine,  Utensili  ed  Accessori  per  la  Meccanica  di  costruzioni  e  di  precisione 

Mrja  Fonderia  •  per  Gazlsti  -  Idraulica  -  Elettricisti  -  Fabbro  •  Littoelire  -  Carpentieri  -  Filifuil  ice. 

Specliiiti  II  Bteoslll  Relstiaoer,  marca  Granata  per  lipiantl  di  tubazioni  d'ocal  ceiiri 
sempre  pronti  in  magazzeno  a  Milano 


VcMiiUorì  e  Aiptratorì  Schtele  e  Rool 
e  d' altri  sistemi 


Paranchi,  Gru.  Montacarichi,  Binde,  Arf>nl. 
Carrelli  e  Pak  da  carbose 


1^1 


Riparazione  delle  BXOlEe'X^  refrattarie  e  di  ghisa 


•«I     «tOft*     us»t« 


i 


Ghsntorr  tDaltcnil>LÌi 

■tllr  icvte  tlclk  ittortc 
voi  Mastice  od  olio. 


qaalanqne  sia  il  loro  diletto 

col 

Mastice   Refrattario 

^roMli  «In  mi  Imm  itoiu  imifTwO 
J.  LEMERLE  indeoneri:  aviu  a  ELBEUF 

Successore   di   A.  A  L  L  E  A  U 


mmUm  yrciu  ■  k.  L  ».^ 

•        N.  a  •        ■    «j* 

•    I  •        •     «js 

prwmt  ta  MBtj»  lattarie^ 

•IMdlU  !•   tentali   pu  fe  MWB 
di  k   *s  «mUum  :  cU  Wfet  di 


-Il  inasticc    all'olio  sì  impiega  per   qualsiasi  (giuntura  sottoposta  all'azione  del  fuoco,  come  le  giuntar 

delle  teste  delle  storte,  e  per  riparazioni  a  freddo. 
'O  mastice  N.  o  si  impiega  per  fare  le  giunture  delle  storte,  tubazioni,  brìglie,  ecc. 
B  Basticc  N.  I  per  riparare  le  rotture  gravi  ed  inverniciare  le  storte  in  altiinlà  od  In  riposo  srnza  n'inali 

«wiae  imp0vtan««  ^   Se   il  mastice  adnpfrata   a  secwuia  dttle  tstrugiotif  stampate  mette  nostre  /attiirr,  net 
liù  i  rUuUati  x^luti.  H0I  rimborsiamo  tutte  le  spese  incontrate  dagli  acquirtnit. 


I 


Cootatori  per  Baz  a  secco 

Brevetto   £•  HAAS 

ftmrmmm    mt    BmÌ9»    €iorrrmaiir0    itmiimmm 

*c.  ~= 


LUCCnMA 


fabbrica  di  Contatori 
per  Gaz  e  per  Acqua 


•-  0 


Oltre  400,000 

a  sttcì  ia  3-3000  beccbi 

ifl  fURZJODe. 


Garanzia  di  lunga 
durata 

'ontatori  a   pa,g:a.m.eE.to   anti 


cipato 


a 


izaUvourI4.20     1 1|  •      U»      iVi  C^I  lN/\lvI-^  I      Telefono    N.5H 

Eiibi  M  jfeiTO  e  òi  Hcctaio  TFnijlcsi 

per  acqua,  gaz,  vapore,  pressioni  idrauliche,  pozzi  artesiani,  bollttorì  e  tiranti  per  ci 
e    per    caldaie  BABCOCK   &   WILCOX 

^==     RACCORDI  DI  FERRO  FORGIATO  E  DI  GHISA  MALLEABILE 

TLixbi  bi  Xamiera  ò'Hcciato  Brevettati 

per  grandi  Condolture  dì  Acqua,  gaz  e  fognature.  ^m 

"  jfcr(iusoìi  patcnt  Xoch  Bar  Stccl  ll>ipcf 

i  tubi  più  resistenti,  più  leggieri  ed  a  miglior  mercato  de!  genere. 
^^^    diametro  m}m  450  a   1800  -    lunghezza  metri  8.50 
Lamiere  -  Focolai  per  caldaie  -  Ferro  in  verghe 

Acciai  fusi  Inglesi  -  Lifne  -  Utensili  -  Ancore  -  Catene  -  Cavi  metallici. 

MATERIALI    PER    COSTRUZIONI    MECCANICHE   E    NAVALI 


le    materie   esauste   della   depurazione  del  gaz  per 
usarle  direttamente  nella  coltivazione. 

PAGAMENTO     CONTANTI 
A.    ROSEL  -  PARIGI   (Francia)  -  17»  Rue  de  la  Chapcilc.  17 


S06Ì6tà  D6F  dZlOni  Specialista  per  macchine  e  costruzioni  in  fem 

per  Gaz  ed  Elettricità 


. 


A.  6.  flir  Gas  und 

Colonia-Ehrenfeld 

Guttenbergstrasse,    27 


Fornitrice  di  Irantumatori  per  coke  e  fossile 

Macchine  per  caricare  e  scaricare  le  storte 

Macchine  eievatrici  e  di  trasporto  per 

Officine  a  Gaz 


FABBRICHE  CONSOCIATE 
INCANDESCENZA  A  GAZ 


PADOVA 


RETICELLE  crude    e   collodionatc    di    ogni    tipo   e   grandezza    per    Gbm,    Spirito,    PftroUo, 
TIPI  SPECIALI  per  g.-)Z  ^>lto  pressione  e  per  lampade    intensive  Klboo  ffisMnslH,  Lian.  LdtmU.  Briysoi.  Diii|nift,«t.| 

Specialità   in   reticelle   per   Beccbl   roveeciatl* 

DEPOSITO   di    Nitrati    di   Torio  e  Cerio    —    Reticelle    grcggie    --   Filo  di  amianto    —   Etere    — j 
Collodio  ecc.  ecc. 


w 


ANNO  XJII 


IL  MONITORE  TECNICO 


ANNO   \HI 


ilDUAlI  0  MtteNUU,  A> 

<  'i . 


'n    taanauik  »  arti  irmitmii 


*i. 


Jlt^ 


.1    >(r»      lrni«Htn 


E  ìndublMainente  il  pcTÌDdico  Irenico  itattano  più  favorrvolmeBle  noto  e  ph)  UryAnvutc  dtlliuo  in  Itolik  ed  al'  Estera. 
Si  OCCUPA  con  Aititoli  otiginalt  di  iult«  le  iiuriticni  teonchr  r  praticar,  «ttmrnli  <t  dnrtfii  nini  ddl*  l»tt|acri«,  deA'Ardi^ 
Irflura  e  ddle  Aiti  Indiutriak,  con  tpccialc  nuuaido  agli  argocnenh  piatici  r  di  iltuabta. 

FNibt^ca  in  ogni  numero  ceniti  tiibltogiara  Jifusi  ed  tn^mah  oelte  p'u  tecrnti  publtHranonì  trmiche  :  «aa  lama  raavcvu 

deBe  principali  nvi»lc  Iccniclie.  iialiane  e  itianieic;  te  ncli^ie  drgli  a\\rn<ir-f  nli  Uir.ict  dcHr  divcTw  («iti  d'Italia  e  orll'Eilcto. 

■oa  rabnca  di  vaitela  lccnico-tc;cnLÌc}ìC.  r-cccKe  l'cierco  cfcgli  ap{'alli  [rr  (otniluir  e  rostiuTtoni  e  dei  nuovi  trc%<HÌ  di  fn- 

'  e  iadottriali. 

Diipooe  a  prò  degli  abbonati  di  uno  ■pedale  Ufficio  éi  Cvasnlcata  cninltJi  pei  le  mpo«te  a  qor«iiì  Icanci  t  lecnico-legali. 

Direttore  Intf.  ACHILLE  MANFREDIM. 
Si  pubblica  in  Milano  D  II.  il  2>  e  il  31  di  ogni  me«e  in  nunteri  riccamente  illosIraH  at  M  paglae.  formato  Z^*  '•■  ì^ 
Pttxto  fi'ahhcnamcr^o  per  tm  anno;  nel  RcfBo  L.  10  —  all'Eitcro  L^  15    (PafasienU  aalldf«li 
^       k  rtcMatì  ti  tpitecow  graHa  ijiarl  Jl  ngte. .--g^-      A—Ì<llilllWI  :  MILANO  -  Vìa  Conacrvalorio,  2tt.    • 
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Società  Veneta  per  le  MìnierT 


ANONIMA  CON  SEDE  IN  VENEZIA 


BOGHEAD  DELLA  MINIERA  DI   RESIUTTA 


RESA  IN  GAZ  .  Me.  329 (ANALISI  Ing.  ROTHENBACH 

POTENZIALITÀ  LUMINOSA  >  Candele  Hefncr  32.5  (ANALISI,  Ing,  ROTHENBACH  8r  C.) 
POTERE  CALORIFICO  ^  (supcriore)  6fiOO  calorie  (calorimetro  Junkcrs  ^  Analisi   SOCIET. 

ANONIMA  CONSUMATORI  GAZ  DI  TORINO) 
RESA  IN  CATRAME  »  litri  10.3  Ojo  (ANALISI  PROF.  O.  LUXARDO  DEL  LABORAT< 

RIO   DI   CHIMICA   E   FISICA   DEL   R.  ISTITUTO  NAUTICO  PAOLO  SARPI 

VENEZIA. 
Il   PIÙ   ECONOMICO,  il  PIÙ  CONVENIENTE  fra  i  carboni  BOGHEAD  per  arricci 

il  gaz  litantrace.  Si  ottiene  la  sua  distillazione  completa  in  ore  UNA  E  MEZZA, 


1 


«IL   GAZ,, 


VENEZIA  — 


S.  Lio,  Calle  della  Nave  Num.  5681  —  VENEZIA 


■ 


Preventivi   —   Consulti    —    Analisi    di    Gaz  e  di  carboni 
fossili  con  apposita  piccola  officina  a  gaz  per  esperimenti. 

GABINETTO  FOTOMETRICO  ■  IMPIANTI  COMPLETI  DI  OFFICINE  A  GAZ 
Sala  di  lettura  e  consultazione  di  opere  tecniche  e  delle 
principali  Riviste  tecniche  italiane  ed  estere. 

OLTRE  SESSANTA  RIVISTE  - 

BIBLIOTECA  COMPLETA  PER  I  GAZISTI  E  PER   GLI  STU- 


V       V       V 


XXVUI 


Società   Italiana  giàSIRYLIZARS&C 

di  SIRY  CHAMON  &  G. 


Roma  -  Palermo 


Torino  -  Trieste 
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Stabilimento  per  la  fabbricazione  dei  contatori  e  materiale  d'officine  a  gaz 


BanlcUi   —  Condensatori  anulari  e  tubolari  —  Estrattori  *'  Benlw  ,.        Condensatori  Peloute  *  Au- 

brevettati  —  Ijsvalnri  a  t-tanuri  ed  a  naftalina    —  lavatori    **  Standard,,  si^i<  ni.i    Kirkham,  HuHet 

—  Distillatori  e  saturatori  por  ;  iic  del  solfato  ammonico  —  F  ■   n  ~  Valvole  e 

:i  3,  3  e  4  vie  —  C<mtatori  di  faliln  "  Duplex  ,.  ed  ordinari  —  Un  r»  —  UniJìcaUiri 

Il  —  Kegolatori  d' cmi.ssione  d'ogni  sistema  —  Regolatori  per  condotte  di  ctttA  —  Indicatori  dìl 

FotORitlrl  "  Calorimetri,  Densimeiri,  ecc.  —  Contatori  di  consumo  d'^'C"'  ^^ì'it^ma  —  Coniatori^ 

^ra  —  Imptanci  completi  per  la  prova  dei  conutori  —  ASPIRATORI  ft  C0MPRE.SSORL 

Contatoci  d' energia  elettrica    —   Contatori    d'  aequa   volumetriet 

Appiarecchi    per    la    fabbricazione    del  Gaz  d'aoquj    (sistema  DcUwilc-FlciMrhcr) 

Apparecchi  d' Illuminazione  —  Candelabri,  Mensole,   Lanterne,  Lampade.  Lampadari, 

Bracci  d'  ogni  stile,  semptici  e  ricchi. 

Esposizione  Internazionale  IVIitono  1906 
SffiTROLOGIA  GRAND  PRE  (gaz  ed  acqua) 

METROLOGIA  GRAND  PRK  {elettricità) 

:TE  DECORATIVA  DIPLOMA  D'ONORE  (apparecchi  di  iUuminaàone) 


XXIX 


Premiata  Fabbrica  Nazionale 

di  Misuratori  per  gaz 

DI  VANDERPOL  MALDANT  &  DUPOY 

MILANO    —    NAPOLI    —    PARIGI    —    LIONE 
Milano,     t^ia    F.    Coufaionteri,    2j 


Misuratori  a  livello  costante  invariabili  insifonabili 

tipo  "  DUPLEX  „ 

Misuratori   sistema  ordinario 

Misuratori  invariabili   insifonabili 


Misuratori  aspiranti 
Misuratori  per  acetilene 

tipo  speciale 

Misuratori 

a   pagamento  anticipato 
I  Tipo  per  aceiileiri  Misuratori  di  fabbricazone 


a^V 


V 


"  Tipo  Uupiet ,.  I 


Robìnetti  in  ottone  e  metallo  antifrizione 
Tipi  speciali  per  misuratori 

Esposizione    Internazionale 


GRAN      PREMIO 
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